عبد اہ جنمائی (رم. رھ-٦ہ.۸/‏ 
ورس ریبرء) کی معتبر اور 
کبوہ لاہوری (متوفلی بعد از . /۸۱۱٢‏ 
۸ہے۱) ک تصتہف ۂ”'عمل صالح 
المعروف بہ شاہجہان نارں؟؟ (سٹہ 
تکمپل ےو رر. ہو ن٦۱ء)ہمعصر‏ 
سآاخد کی حمثیت سے خاصی اہمیت ىک 
حامل ہے ۔ اس عہد کے تہذیبی ؛ 
ساض ؛ مذہی اور معاشریق حالات کا 
جائزہ لینے کے لیے اس کتاب کا 
مطالعہ ناگزیر ے ۔ 

”عمل صالح“ میں شاہجہانی دور 

کے ذکر ہے پہلے تمہید کے طور بر 
اہر ٹیمور بے حہانگر تک کے محتصر 
حالات صرقوم ہیں اور انْ کے بعد 
تتمے کے طور پر اورنگ زیت عالمگر 
کے دورےکو.ٹ کے ابتدائی تعن سالوں 
کے واقعات بھی قلمبند کے گئۓےہیں۔ اس 
طرح یپ ہکتاب ارہاتپ عےقیق و تدقیقی کے 
لے مقید معلوماب کا ایک تُزن ے ۔ 

ہز سیکزی اردو بورڈ اس سمبسوط 

تارم کا اردو ترجمب چہلی بار علمی و 

۱ ھا کے سامنے ہیں کر رہا سے ۔ 

۰ ترجے میں 'حتیل الامِان کوسش 

کیگئی ے کہ فارسی الفاظ کے معنوی 
ردتوں کو برقرار تو رکھا حاۓ مگر 
طوالت آسز ٠‏ رنگن اور بپیچیدہ 
طرز نکارش کو سلیس اور عام قہم 
انداز میں پش کیا جاےۓے ۔ 

یں ترجمب ہیں جلدوں ہر مشتمل 
ے ء جس کی پہلی جلد پہلے پیش ک 
جا اجکی ے اور دوسری اور تسری 
حلد حاضر خدیٹ سے ۔ 
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المعروف ہہ 
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ترحمم 
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جملب حتوق عحفوظ 


طبح اول : سی سے ۱۲۹ھ 





یہ ا روید تج 7 بیی 40۲ھ 
]دک 
٠ ۹:9‏ 789 


تاشر 
اشفاق احمد 
ڈالرکٹر سکزی اُردو بورڈ , 
ر۔ااے ۔ گلپرک ء لاہور 


طابح 
چد زرین غاں ؛ زرین آرٹ پریس 
١ہ‏ ۔ ریلوے روڈ ء لاہور 


فہرست 


وہ سن ے جلوس مبارک صاحبقران ثانی شاہچہپاں بادشام غازی (ممم٥٠م)‏ 
(م+بع)ء 

کشمیں جنت نظیں کی تعریف و توصیف اور اُس بہشتر دلہذیر کی 
تفصیلىی کیفیت ؛ ے ؛ہ 

م۔ کوکبہ“ٴ شاہی کی ندشمیں سے شاہ آباد (مچھلی بھون) کے راستے ہندوستان 
کو روانگی ء ہم 

س۔ جلوس صاحبقران ثانی (مم رھ ن++بع) ہے 

ن۔ جھجھار سنگھ بندیلہ اور اس کے بیۓ بکرماجیت کی سرکشی نیز دیگر 
واقعات ء مہ 

ہ۔ جھجھار سنگھ بندیلہ کا باق حال نیز اس ہے نازیبا حرکتوں کا سرزد 
ہوٹا جس کی اصلاح کے لے سرداروں اور شابزادہ اوڑژنگ زیب کو 

۔نامژزد کیا گیا ء .۹ 

ے۔ شاہ ہفت اقلم کا دارالخلافہ آگرہ ے نظامالملک کے علاقے پر تصرف 
اور اُس کے خاندان کا قلع قمع کرۓ نیز بندیلوں کے علاقے کی سیر 
اور قلعہٴ دولت آباد کو ملاحظ فرماے کے لے روانە ہونا ء ہ و۹ 

پر۔ اوندچھ ؛ چورا گڑھ ء دھاموفی جیسے مضبوط قلعوں کا فتح ہوناء 
جھجھار اور اس کے متعلقین کی عانہ خرابىی اور اس کے تمام خزالوں 
کا پتاٴ لگنے میں اقبال پامشاہی کی کارگزاری ٠٠۵ ٤‏ 

وہ قطب الملک کے نام فرمان ؛ ۱ 


مہ ا 


-_-١۹) 


۳- 
٭"٭0+-< 


پررٹہ 


۹٣۱۔‏ 
۴ْ> 
۳۔ 


۳-۔- 


۵-۔ 


٦ 


۳ 


سن ۹ جنوس ارک کا نوروژ اور پیجاپور پر حملے کے لے فوجوں ک4 
متعین ہوتا (ہ۳؛ء) ٢‏ ۱۳ 

غیىی قتوحات کا بیان جو اقبال بادشاہی کک درکت ہے اہی ملازموں 
کو حاصل ہوئیں ١‏ ۱۳ 

عادل شاہ کی عرضداشت ؛ ١۵‏ 

قطب الملک کی عرضداشت ء ہ۱۵ 

کو کیہ“ شاہی کق دولٹ آباد ےۓے قلعہٴ مانڈو یق طرف روانیی ؛ فتوحات 
اور دیگر واقعات کا ںىیان ٤‏ ٦ج‏ ؛ 

دکن کا تمام علاقہ شاہزادۂ ىلند اختر اورنک زیب کو عطا ہونا اور 
ان ی بخبر و عوبی اُدھر روالنگی ء .١ہ‏ 

سن .رم جلوس (ے ٥٦١‏ ۱ع)؛ ٣ہ‏ 

کاہرادۂ لوحواں ء جواں بخٹ ء شمم_ دودمان_ صاحبقرانی ساطاں 
اورنگ زیب بہادر کا جشن_ کتخدانی اور دیگر سواخ ٥۹٠ ٤‏ 

شاہزادۂ جواں مُت اورنگ ژیب بہادر کا دولٹ آباد کو رواسہوناءم. ‏ 
اقبال بادشاہی اور خادمان سلطنت کی جد و جہد ہے ملک تبت اور 
اس کے مستحکم قلعوں ى قتح ٢.١۵٢‏ 

سن ٢١١١‏ جلوس_ مہارک (ے ++رع) ح۵١‏ 

کریم داد کا مارا جانا ء ے٠‏ 

قندھار اور دوسرے ایرانی قلعوں کا قبضے میں آنا (ہب۱۹ء)ء ۱۹ 
آسام اور وہاں کے نامعقول باشندوں کا حالء مم م 

حفل نوروزی کا سنعقد ہونا ء شاہزادوں اور منصب داروں کا ترق 
پاناء سم 

جشن تلادان قمری (۱۹۰۸ء) ٣‏ ۲۳۹ 

فتح بکلانہ کی تفصیل ؛ ہ۲ 


- 


ر۔ شاہجہان ک دارالسلطنت لاہورکی طرف روالق ٣٢٢٢‏ 
رم سن ؟+م جلوس ؛ علی مدان خاں کا تندھار ہے آے کے بجد حاضر 
ارگ ہونا (ر++3دبع)ء٤‏ جم 
و۔ شاہی سواری یی کابل کو رواتقی ؛ ٣۹‏ 
ہےے!۔ سعاد ےاں ظمر چنگ کا نواح_ کابل کے قباننیوں کی تادیب بر ماہور 
ہوا ء ٣۵٢‏ 
١ہ‏ کائل ے حضرت کی لاہور کو واپسی ؛ ہك٣.۳‏ ۴ 
جپہ سن ٭, جلوس (۱۳۹ء)؛ ۵؟ 
سی علٰی مسدان غاب کے اہہام سے شاہ ہر کا کلنا ےم 
م۔ اہل_ سیسان کا بت کے پاس آ کر شابی مک خواروں ہے شکست 
کهااء ہ٥‏ 
ےب ا کبر نگر (راج عل) میں آگ لگے ے شاہرادہ شحاع کی حوبلی اور 
مام کارغانوں کا جل جانا ء ٣۹٢‏ 
پس۔ کشمبر جنت بظبر ی سیر کے لیے رواش (.٦:۱ٴ)؛ ٢٦٦‏ 
ے٣۔‏ شپنشاہ کا گرمائی مسقر سنگ سمید کی سبر کرنا ہے٣‏ 
ر۳۔ سن مم چلوس کے واقعاب (.م٦۱ع)‏ ؛ ے٢‏ 
پوپ ”ملا“ سحدائه ک اضر درگہ ہو کر ابی ملارمت میں آنا (.م۹٤ء)؛‏ 
٦ے ٢۲‏ 
ہمہ چشن بلادان سنسی (ر؛رم+یع) )ہے٢‏ 
وہہ جحشن نوروزی ؛ ۹ء٢‏ 
م۔ اعظم خاں کا کولیوں کی کوںا ی کرنا اور زسیتدار جام سے بیشکش 
لینا ٢٠ہ۲‏ 
ہم۔ راجا جکت سنگھ ولد راجا باسو کی سرکشی اور کیفر کردار کو 
پہنچنا ٤‏ ہ۲ 


5 


برم۔ بندرھوالن سال جلوس (رم+ہ۹ے)؛ مہ 
دم۔ شاہجہاں کے لاہور ہے کانو واہن ی شکار اہ میں جانا ےہ 
+ہم۔ قلع* مؤ اور نورہپور ىی تسخبر ٢‏ ہہ۲ 
ےم۔ جشن قلادانِ شمسی (+م۱ع) ٤‏ ے۲۹ 
ہہ۔ جشن۔ ٹوروڑ (٭ہ۹٤۱ء)‏ ؛ ۲۹۹ 
وہ۔ شاہزادہ داراشکوہ کا شاہ صفی کے مقابلے کے لیے قندھار جانا ء ہ٠‏ 
۔ نہ شاہزادہ سراد بش کا شاہنواز خاں صقوی کی دختر ہے عقدء ہم 
رض۔ سن ہم جلوس (ہم+رعا٤ے‏ 
٢ن۔‏ شاہی سواری یی لاہور ے آ گرے کو روانگی ؛ ۱م 
سہن۔ چشن تلادان شمسی (ہم+ہبد) ۳٣۵ ٣‏ 
من۔ روضہ*ٴ تاج عحل ؛ ‏ ۱ 
۵۵د جشن نوروز (+م۔۹بع) ۲.٢‏ 
+ہی۔ جشن تلادان قمری (ممفہیوع) ٢‏ ٣٣م‏ 
ےن۔ سلطاں برویز ی دختر کے بطن سے شاہزادہ متاز شکوہ کی ولادت : 
ىىپ۳ 
گت ہی۔ دن رات کک گھڑیوں کے قعین کا نیا آئین ء سم 
۵۹۔ سن ے , جلوس اور ساطان متاز شکوە کا جشن ولادٹ ‏ مہم 
,رہہ حضرت کاا کبر آباد ہے اجمیر کوسقر؛ نس 
وہ جشن نلادان شمسی (مم۹ہعم) ہہ ۲م 
٢ہ۔‏ شاہی سواری کی بجانب سوکر روانگ ؛ ۹س 
پہ۔ علاقب* پلامون کی تسخیرء وس 
مہہ جشن نوروز (مہم۱۹م) ٤‏ ٣سس‏ 
جہ۔ شاہزادی جہاں آرا کے جسم مبارک کا جانا (ممہ(ع) سپ 
ہپ۔ غان دوراں بہادر کی کوشش سے قلعہٴ کثور کی فتح ء نم 
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و جشن تلادان قمری مہ۵ھ.۔+ھ:؛ 

ہہہ اس سگھ راٹھور کے ہاتھ سے صلابت خان میر ضشی کا مارا جانا ۔ 
اس سنگھ کا قتل ہوناء .مس 

۹ ہ۔ سن ٢۱‏ جلوس (ممسہبرھ)؛ جمپس 

ہے۔ سلطاں مجر شکوە کی ولادت ؛ مم 


کہرے۔ جہاں آرا یگم صاحبہ کا جحسن صحت ‏ مم 


ہے۔ حشن تل٭اداتن (نہەرع)ء 

ہے۔ کوکبہٴ شاہی ی لاہورو کشےب کو رواکی (۵م+بعم)اء ہم 

ے۔ جثُن نوروزء م۳ 

ےدے۔ سن ۹م حلوس (۵م بع)؛ رح 

ہے۔ نذر چد خاں اور ىلخ و یجارا کے حالاتء مہم 

ےے۔ کھمرد اور خنجان پر حملے کا ىیان ؛ ہے 

ہے۔ راجا جگت سنگھ کا اندراب جا کر چو قلعم بناناء وہ 

ہے۔ شاہی سواری کی کشمیر ے لاہور کو روانگ ؛ سہم 

ہہ۔ بلخ و بدخشاں کی فتح کا قصد اور لشکر شابی کا تعین ےمم 

وہہ جئن نوروڑ (وم+رع)ء روم 

ہم۔ شاہزادہ سراد کا باخ و بدخشاں کی تسخبر کے لیے روائم ہونا 
(ہمورعء) 9ى۳ 

ہر۔ قلعبٴ کھمرد اور عوری کی فتح .ہم 

جہہ۔ سن .عم جلوس (ہمہوعے) بلخ وبدخشاں کی تح .مم 

۸۵۔ نادانی کے باعث شاہزادہ ساد کا باراہ شابی میں واپسی کے لیے التجا 
کرنا اور اس کا نتیجہ ء موم 

ہر۔ مبر عبدالعزیز کو نڈر چد غاب کے نام صراسله دے کر ایران کیک 
طرف بھیجنا ؛ . ہم 


۸ 


ےہ۔ شاپی سواری کی کاىل ے لاہور کو واپسی ؛ ۲۵ء 
ہہ صوبب بلخ کے واقعات ؛ ۲۹ہ 
وہ۔ حضرت کا کابل روانہ ہونا اور جشن نوروڑ ٤‏ سم 
و۔ قلیج خاں اور راجا راج روپ کی الالوں سے جک ؛ مم 
روہ الدخود کے واقعات ؛ ہءم 
ہہ نذر عچد خاں کا ایراں جا کر شاہ عباس سے ملنا اور مایوس ہو کر 
ساوراءالہر واپس آا؛ س مم 
و۔ شاہزادہ اورنگ زیەب کا اڑیکوں ہے معرکہ آرا ہوناء وم۔ 
موہ ملکت_ ہندوستان کا بیان ٤‏ ۵ 
۹۵ خزاے کی تفصیل ء وم 
ہہ و۔ لشکر ظفر پیکر یىی تفصیل ؛ ہم 
ےوہ جشن, تلادان قمری اور دیگر حالات ٤‏ ۸٦ء‏ 
ہپوہ سن رم جلوس؛ "ےم 
وہ۔ نذر مد خان کا بارگاء, خلات میں پناہ لینا اور حضرت کی طرت سے 
بلخ و ہدغشاں کا علاقہ دوبارہ نے سرحمت ہوا مہےم 
.اض موکبر شاپی کی کابل ے لاہور اور آگرے کو واپسی؛ ہےءم 
ےرہ بلخ و بدخغہاں کے باق حالات دِمنی دولوں ملک نذر مچد خاں کو 
عنایت کرلاء .ہم ٰ 
.وہ جشن تلادان شمسی (.ء جنوری ہم ۱ع)؛ ۹ہء 
+.,۔ سرکار دو عالم کے روضہٴ انور کے لہے قندیل روائه کرنا ؛ ۹ء 
سب م, (۔ شاہجھان آباد کے عالى شان قلعے ؛ نفیس عارتوں ء شہر گی آبادی 
اور نہر جاری ہوے کا بیان ؛ ۹۳ء 
ج. وہ دارالخلافت آباد کے قلعے اور عارتوں کا حال ؛ ہ۹" 


٦ 


ہح 
ےا .3 - 


٣‏ -۔ 
پ ۳٠٠١ھ‏ 
پم١۔‏ 
۵۵١-۔‏ 
۹ +- 
ےا١۔‏ 
ہز)ر(۔ 


-۹ 


مپوہ ہد 


۹ 
حضرت شاہجہان کے حسبااحکم شپر یىی وسطی چاڑی پر جائع مسجد 
کی بئیاد رکھی جالا؛ ٦۱ھ‏ 
صاحبقران انی کا شاہجمان آباد کے تلے میں رونق افزا ہوناء 
جشس عشرت کا انعقاد اور دیگر حالات ٢‏ .٣ہ‏ 
سن پم جلوس ؛ ۲۹ھ 
سکارگاو سفیدون کی طرف روا۔گی ۔ شام ابران کے قندھار میں آے 
کی اطلاع ےہ 
شاہی لکر ی پنجاپ کو روائگی اور بحاضرۂ قندھار کی خبر آیا . 
ہیں 
قلعبٴ قندھار کا ساہی ملازموں کے ہاتھ ہے نکل جانا ۔ شاہزادہ 
اورنگ ژدب بھادر اور جملہالملی سعدالہ خاں کی ادھر روانق ۔ 
رستّم خاں اور قلیح خاں کا قزلباش سرداروں ہے لڑنا اور شکست 
دیناء مہ 
سن سپ جلوس ٤‏ ہ۵۵ 
شاہی سواری کی دارالخلاف دہلی کو روانگی ٤‏ ۵ہ 
دارالخلافت دہلی میں نوروز کا پہلا جشن ء ےہ 
سن مم جلوسص ء؛ .ےف۵ 
کشعبر کی کلگشت کے لیے روانگی ے ےےہ 
سن ےم جلوس ؛ ٣ہٹ‏ 
کشمبر ے لاہور کو واپسی ء نہم 
حاجی احمد سعید کا روم کی سفارت پر جانا ٤‏ ۸۸ھ 
اہی لشکر ی لاہور سے کادل کو روانی ؛ شاہزادہ اورلگ زیب پہادر 
اور علامی سعد اللہ خاں کی سرداری میں فتح قندھار کے لیے دوسری 
س‌بہ لشکر شاہی کا تعینات ہونا ء م۵۹ 


٢ 


وہر سن ہم جلوس ٢..ہ‏ 

ْ٤؛ لشکر_ شاہی کا قندھار ہے اکام وابس آنا‎ ٣ 

+ر۔ کوکیہ“ شاہی کی کابل سے دہلىی کو واپسی ؛ ٠٦٦‏ 

م+۔ شاہزادہ دارا شکوەہ کا تسخبر قندھار پر مامور ہوناء ٠.۹‏ 

۵وہ سن ےم جلوس ء مہ 

۹٭+ر۔ شاہزادہ دارا شکوہ ک لاہور ے قنفھار کو روانگی اور وابسی : مہ 

ےرہ شاہجہان کا آگرے تشریف لے جانا ء ہ۲٦‏ 

۸+ہ۔ سلطان سلیان شکوہ کی راجا جے سنگھ کے بھانیے اس سنگھ کی دغار 
سے شادی ےم 

و+وہ سن یرم جلوس ؛ ہ٣‏ 

.٭۔ حضرت کی اجمیر شریف کو روانگ ؛ ٭م٦‏ 

و+رہ جشن تلادان شمسی ۵ہ,.جھ؛ ے٦‏ 

سر۔ سن ۹ى جلوس ؛ ۵٣‏ 

×٣‏ سن ,سب جلوسں ٤‏ نہ 

بم+۔ شاہزادہ اورنگ زیب بہادر کا گولگنڈے جانا اور میں چد سصد جملد 
کا آنا ؛ ہہ 

۵+٠۔‏ شاہزادۂ کاگار اورنگ زیب بہادر کا بیجاپور کی سہم پر ۔امور ہوا ؛ 
معظم خاں اور ءا اۓ عظام کا ان کے ہمرکاب تعیبات کیا جانا 
۹۰ 

٦۸ہ جشن نلادان شمسی ؛‎ ٤+ 

ے٭۱۔ شاہی سواری کی فیض آباد کو روااگی ہ مہہ 

ہ٭۱۔ سن وس جلوس ؛ ےہ٦‏ 

وپ معظم خاں کا ساہزادہ اورنگ زیب کی خدمت مس پہنچنا ء بیجاپور ہے 
اکثر قلعوں کی فتح ؛ ۹۲ہ 


۴ 
ہم و۔ حضرت شاہجپان کی علالت ء سانحات کا واقع ہونا اور معاملاتِ سلطنت 
کی برہمی ؛ ۔.ے 
وم۔ عبرت انگیز داستان اور دردناک واقعات جو حکم قضا و قدر ہے 
سن مس جلوس کے آغازء مس روئما ہوۓے . نیز شاہجہانی سلطنت کا 


پرہم ہو جانا +؛ے 
ہم ۔ شاہزادہ اورنگ زیب کی عرضداشت ؛ ۹ے 


٭م۔ چرخ جفا کاری ے سہری ہے شاہزادہ دارا مشکوہ کا گرفتار ہونا ء 
۳ 
مم ۔ شاہزادہ دارا شکوە کا نواح_ سکٹھر ہے لایا جانا اور دہلی کے بازار سے 
ہاتھی پر سوار کر کے خضر آباد پہنچایا جانا ء ۹ے 
وم :۔ شاہزادہ دارا شکوہ کا جِہان فائی سے عالم جاودانی کو سدھارناء 
گوالیار کے قاضی کے فتوے سے شاہزادہ راد بخص کا قتل ہوتا > 
سلطان سلیاں شکوہ اور سلطان ید کا قلعمٴ گوالیار میں مقید ہونا ‏ 
سے سلمن شکوە کا طبعی موت سے مرئاء ےےے 
ہم و۔ اعلیٰ حضرت صاحبقران, انی شاہجہان بادشاہ کا دارالمحن ے 
گلشُن فردوس کی راہ لینا اور اہل_ عالم کا اس سانحے سے ملول 
ہوا؛ دےے 
ےم۔ اُن عارفو ء سادات و مشائخ ء عالموں ء فاضلوں ء طبیبوں ء شاعروں 
اور ذن جاہ أم! کا ختصر بیان جو حضرت صاحبقرآان, ثائی کہ عہد میں 
ہورے ۰م ءے 
موہ خلاصہٴ سادات کرام سی٭ّد هد بخاری رضوی ؛ مہے 
روہ غلاصہ* ساداتر کر الخصال سیّد جلال ء ہے 
می ں۔ حرم اسرار فنا و بقا شیخ کاسل حضرت ہیاں سیر ؛ بر ۸۸ > 


.7 
١ور‏ شیخ بلاول قلدری ۰ ۱ وے 
۵۰۲۳-۔ مظہر_ انوار_ المی سولانا حدت علىی ۹۱۰ے 
٭ن ۔ بزرگوار عزیزالوجود خواجہ خاوند حمود ؛ مو ے 
سم نچ( ۔ عارف حقائی آ گء ہلا“ شاء بدخشی ٢‏ ۹۵ے 
۵ ۔ پیشوائے اہل یقعن میر حسام الدین کدےو۹ے, 
ہھ؛۔ صاف باطن ء پاکے ظاہر ء شیخ تاظر ےوے 
ےن:۔ غعارف کامل شح حہیب معروف بە راجا..ہ 
۱۸۔ متشربر درکاء باری ء ملا* خواجہ بہاری ۸.۰.٢‏ 
9ھ ۔ عارفر حق آگاہ شیخ صادق ىرہان پوری ٢‏ ٠۰ہ‏ 
م+)۔ صوق صاف ضمیر میاں سیخ در ؛ ۱ےہ 
ورہر۔ نلکتەہ دان توحید پیشواۓ اپل آوکل و مچرید شیخ عبدالرشید ٢‏ ٢٠ہ‏ 
ہہ ٛ۔ فاضل کال ء سعسد اڑل و آبدء منر سلّد غلد ؛ مہ 
ےپ ٛ۔ عارفر حقائق آ 8ہ . معنی شناس شیخ عنادت ال ؛ ۰۳ہ 
مہ و۔ ان عالموں ؛ فاضلوں ء نکم داں شاعروں ء نثر لگاروں اور خوشنویسوں 
کا دکر جو عہد شاہجہانی میں ہوۓے اور عنایتِ شابی سے ہہرہ ماد 
ہوۓ ؛ مہ 
۵+ا۔ دققد سنج تی ء سرخیل_ علاۓٗ واجب التعظم مولانا عبدالحکم ء 
٦ہ‏ 
۷ہہ+ہعٰہ صاحمب فضائل شیخ عبدالحق علّدث دہلوی ےہ 
رے٭ہ۔ فاضل فارسی و عربی مولانا شکر اللہ شیرازی بغخاطت! بہ افضل خاں ء 
ہہ ہھ 
ہو۔ دااشمند یگاند علامہ دوراں سعد اللہ خاں ؛ ہہ 
پہہار۔ ملا علاءالملک تونی غاطب بہ فاضل خاںن ۱ ۸۰۹ 
ہےر۔ مولانا شفیعاغ یژدی دانشند خاں ۰ ,رہ 


ے١۔‏ 
۳١-۔‏ 
٣ے‏ ۔ 
۳ے٠۔‏ 
١۵‏ 
٦ے‏ 
ےے!“۔ 
ہے ١۔-۔‏ 
۹ ے!۔ 
م-۔ 
[-۔ 
٢۲-۔‏ 
ث أ۳ ۔- 
۶۷ ۔- 
۵٥۵۔‏ 
۲۰- 
2ر1ت 
۸ہ۔ 
۹ -۔- 
۹١۔‏ 
2۸ 
۹۲۳- 


کس ۱۔ 


و 
منیم_ فیض مولانا مچد فاضل بدخشی ۰١ہ‏ 
فاضل ہا کال مولانا عبدالسلام ء۸۱۱ 
فاضل_ عصر مولانا عبدالاطیف ٤ب‏ 
پیشواۓے علاء دہر ملا" محمود جولپوری ٢‏ ۱۲ھ 
فاضل عال یىی فطرت مولانا عوض دجیہ؛ ۱۳ہ 
دانشور کامل مولانا عچد یعقوب لاہوری ٠‏ ۱۳ہ 
پیشواۓ اہل_ داش مولانا ابو الفتح ملتانی ء مہ 
حکیموں اور جٹراحوں کا عبقم ء م۸۱ 
حکمت ماب عکمم صدرا علف حکےم فخراندین چد شیرازی ء م۱ہ 
حکم ابوالقاسم غاطب بد حکم الملک ء ۸۱۵ 
حکم رکا کاشی ؛ ۸۱۵ 
حکم مومنا شیرازی ؛ ۸۱۵ 
حکم فتح اہ شمرازی ؛ ہمہ 
حکم علم الدین عفاطپب بہ وریر خاں ۱ہ 
حکم داؤد ء تقٹرپب خاں ٢‏ ۱ہ 
شیخ حسن ولد شیخ بھیا ساکن کبرائهسء ے۸۱ 
شاعروں کا طبقہ ؛ ۸۱۸ 
پیشواۓ شاعران سحر پیاں ء حاحی چد جاںل قدسی ۰٢‏ ۸ہ۱ہ 
او طالب کلم بمدایء؛ ۲۳ہ 
دیوانہٴ حسن معائی ء شینتٴ طرز سحن دائی ملا" شیلاء ہمہ 
نکتم سنچ ے نظبر مولانا ابوالبرکات منیر ۰۲ ۸۳۰ 
منیر کے بڑے بھائی مولانا فیصا ؛ ۳ہ 


مظہر فیض_ ہروردگر ء میر ال می ؛ ۳ہ 


۹4۰6+ٰ 
۵ہ-۔ 
-٦‏ 
ے۹- 
۸-۔ 
کِ_ہل و۱۹ 
ہ.ه٣۳۔‏ 
وب 
٣٢‏ ۔-۔- 
۳ ۔ 
مج.۔ 
۵جم۔۔ 
٣٦٣-۔‏ 
ے.-۔ 
ہہ 
۹- 
8×(۔ہ 
ہیں۔ 
٣٠۔‏ 
٣‏ 
٣١۰۔‏ 
ه۵٥۔‏ 


٦٢‏ ۔- 


٣۳ 
م۳٣ شاعر خوش فکر ؛ حکمت ماب ء حکم حاذق ؛‎ 
ممفارع کیاای > رم‎ 
ھ۰۰۰٤ چد تلی سلیم‎ 
مہ‎ ٤ ملا نسبی تھائیسری‎ 
حسن پیک رفیع مشهدی ؛ ہمہ‎ 
شخ عحسن فاق ء ےمہ‎ 
چد طاہر غنّی کے اشعارء و۹ ہمہ‎ 
چد علی ماہر .۵ہ‎ 
ملا حسن فروغی ؛ ۲ ٹہ‎ 
سعید خاں سلتافیق  م نہ۸‎ 
ملا حاجی لاہوری ؛ م۸۵‎ 
۸۵۵۰ چندر بھان برہمن‎ 
انشا پردازوں کا طبقی ؛ ےنہ‎ 
مظہر فیض_ ازلی و ابدی میرزا جلالای طباطبائی یزدی ؛ ے۸۵‎ 
علامی فہائی افضل خاں ؛ ہ۸۵‎ 
ہنہ‎ ٤ جمدة الملی سعد انت خاں‎ 
۸۵۹ مدارالمہام علاء الملک تونی فاضل خاں ؛‎ 
عبدالالطیف گجراتی لکر خائی ؛ و۹ م۸‎ 
۸۵۹ ۰ عبدالحمید لاہوری‎ 
چد وارث ؛ .ڈەہہ‎ 
مہرڑا اميناء .ہہ‎ 
۸۹۱ ۰ شیخ عنایت ال‎ 


ملا محمود جونہوری ٤‏ ۸۰۲ 


“۰) 


ے؛۔ مولانا ابوالرکات ملٹم ۸٦٦ ٢٤‏ 

ہر۔ حکم حاذق ؛ ۸۹۳ 

ورم۔ ملاشدا مہہ 

+چہ حنفر بھانے مہم 

۱+ خوشنویسوں کا طبقہ ء ۵ہ 

مںپ چد مراد کشممری جس کا لقب شیریں قلم ہے ٤‏ ۵٦ہ‏ 

|پے۔ آقا رشیداء ۵ہہ 

مرج مبر مد صالح اور مہر عچد مومن پسرانى میر عبدالہ مشکیں رقم ء 
٦ہ‏ 

جم شرف الدین عبداللة ؛ ہ۸ 

ہمہ میر سید علی تٹہریزی ء ےہہ 

ے۲ عیرڑا چد جعفر خاطب بد کفایت خان اور جلال الدين بوسفف 
شکستہ اویس ء ٦ھ‏ 

ہ++۔ عالیں سرقھت شاہزادوں کے منصبوف کی فہرسعت ؛ ۸٦ہ‏ 

۹١۔‏ مرا ے دی یثان+ےےہ 

ہے نو ہزاری ءےےہ 

رہ سات ہزاری ء .ےہ 

+مں۔ چھ ہزاری ؛ ؛ےہ 

پمے۔ پاچ ہزاری ؛ ےہ 

ےہ چار ہراری ؛ ےہ 

۵۔ تت ہزاری ا ےہ 

ہم ڈھائی ہزاری ‏ ےےہ 


ےمم۔ دو ہزاری ؛ ہےہ 


ہہء۔ ڈیڑھ ہزاری ٢‏ .ہہ 
۹م ہزاری ؛ ہہ 
ہمہ تو صدی ؛ ہہہ 
امم آٹھ صدی ۰ ۹۰ہ 
ہم ہے سات صدی ؛ ۹۳ہ 
س٭مپے چھ صدی ؛ وہ 
ہمہ پایچ صدی ؛ ہ۹ہ 


چو لا 


سنہ ٭> جلوس مبازرک صاحب قرانِ ٹانی 
شاہجہاں بادشاہ غازی 


بے اب فاقاب جت ےم عق یں فائق گر ان سرے 
پرتو ے ساری دنیا کو خوشی سے بھر دیا اور تمام عالم میں سوسم بہار کی 
رونق پھیل گئی تو گلشن دہر میں تازہ آب و تاب ممودار ہوئی ۔ نادشاہ 
ہغت اقلیم کے حکم سے نوروز کا جشُن مناے کے لیے سوۓ چاندی اور 
نعل و گوہر اس طرح صرف ہوۓ کہ چشن کی زینت دوبالا ہوگئی اور 
دیکھنے والوں کے دل شاد و شگفتہ ہوگئے۔ شاہ عرش بارکاہ کے جلوس ہے 
میناکار؛ گوپرنگار تخت کی عزت ثڑھ گئی اور اس دریا دل نادشاء کی خششوں 
ہے سخاوت کا قاعدہ تازہ ہوگیا ۔ حضرت نے ابنےاس ا گے مرتے اور منصب 
میں اضافہ کیا اور تمک خواروں کے وظیفے بڑھا دے ۔ چعت ے لئے مەسصب 
اور مدارج بھی قاغ کے ۔ مجملہ ان کے اس سارک دن سپہدار غاں کوء 
جو کارگزاری اور معاملہ فہمی میں اپنےہم چشموں سے ىڑھا ہوا تھا ء سہرنائی 
ہے سرفراز کرکے پچ ہزاری ذات اور سوار تین ہزار دواسيپے سب اسپەه کے 
منصب پر ترق دی۔ گجرات ی صونیداری عطا کی جو بعض وجوە ے 
باقر خاں کا تبادلہ کردینے کے باعث خا لی تھی ۔ اُسی چشن میں غلعتِفاخرہ؛ 
بائیں اور کھوڑا عل کرۓ لن رھت کا می حرت اض 
تار میں شاہ صفی والی ایران کا ایلچی امام قلی حو قطب الملک کے سنعر 
خیرات خاں کے ساتھ سفارت پر گولکنڈے جا رہا تھا ؛ محفل_ جشن میں 
باریاب ہو کر مسرور ہوا اور شاء صفی ے اس کے ہاتھ جو خط دراو والا 
میں بھیجا تھاء پیش کیا ۔ نیز وه پیشکش جو ایران کے نادر تحقوں اور فیس 


۱ 


۲ شاہجان امہ جلد دوم 


چیزوں ہر مشتمل تھی ٤‏ نظر عالی ہے گزاری ۔ اس میں بیس عری عراق 
گھوڑے بھی تھے جو تیز رفتاری میں درق و باد ہے سبقت لے جاۓ تھے ؛ 
دوڑۓ میں آلٹھی سے قیز اور سیک خرامی میں آبِ رواں سے زیادہ تھے ۔ 
چند تیز رو سانڈلیاں بھی تھیں جو اپنی خوش خرامی اور اقبال مندی کی 
وجہ ہے دشم نکو ہلاک کرتی اور جھپٹ میں باد شال سے آگے رہتی تھیں ۔ 
چند صبا رفتار خچر تھے کہ تیزی میں قاصد یز برواز یعنی ہد ہد سلمان 
کو غجل کرے اور آفتاب کی شعاعوں سے آگے رہتے تھے ۔ اقبال مندی ی 
وت غام ریش کس عفرت ریو بد قرماق >: سی کی لک کخرہ از 
چالیس ہزار روے عطا کرکے سرفراز فرمایا۔ پائندہ ے ازبک کو جو توران 
ہے اس راستے سفر حچ ہر جا رہا تھا ء دس ہزار روپیہ عطا ہوا ۔ 


بادشاءو روے زمیت کے حکم سے سلیقب مند خادموں نے سرہند کے 
تالاب ‏ کے چاروں طرف چراغاں کا انتظام کیا ۔ یں عشرت الگیز رات شمعوں 
اور چراغوں ک روشنی ہے دن ک طرح منور ہوگئی ۔ روشنیوں کی ضو اتی 
تیز تھی کم ماہتاب جگنو سے بھی کم معلوم ہوتا تھا ۔ چاند نۓ آفتاب 
ہ ےکسب فور کر ہے کے جاےۓ چراغاں سے اتنا لور حاص لکر لیا کہ مدتوں 
آفتاب سے ے یاز رہا ۔ شمعوں اور چراغوں کا عکس ساری رات ہانی میں 
جگمگ جگمگ کرتا ربا جس سے ہر حباب صدف کی طرح نورانی نظر آقا 
تھا ۔ ستاروں کا عکس بھی پافی میں پڑ رہا تھا ء جس ہے "ماشائیوں کک تفرع 
دوبالا ہوگئی ۔ چولکہ یہ پاکیزہ رھک فردوس سرزىین حضرتکو بہت سد 
آئی ء لہٰذا حکم ہوا کہ یہاں ایک خوش وفع اور دلفریب عارت تعمم ک 
جاۓے جس کا ایک رخ تالاب کی طرف اور دوسرا باغ ک جالب ہو ۔ ورا 
عارت کا نہایت عمدہ نقشہ تیار ہوا جس کا نظی کسی ے دلیا میں نہ دیکھا 
تھا ۔ سرکار سرہند کے فوج دار دیانت خاں کو تعمیر کا کام سوتبا گیا کہ 
مبارک گھڑی میں بنیاد رکھکر کام شروع کرے ۔ 


فروردیں ؛ ۳ مارچ مم وع کو شاہجہاں کے لشکر کاعلم سرہند 
میں بلند ہوکر لاہور کی طرف بڑھا ۔ دو منزلیں طے کرکے دریاے ستلج کے 


شاہجان لاہ جلد دوم ای 


کنارے پہنچے ۔ . فروردی ںگو جہاں ہاہ یی فوج ظفر موج دریاے بیاس 
کےکارے اتری ۔ ا لے روڑ عیدالفطر تھی لہٰٰذا ٭ہاں ایک روز قیام فرمایا۔ 
حونکد نماز عید کے لیے نہایت وسیع بارکاہ دریا کے پار قائم کی گئی تھی ء 
لہٰٰذا شاہ‌دیندار اسلام شعار ے خورشید کی طرح اپنے نور کا ہرتو ہلال ما 
کشتی پر ڈالا ۔ دریا عبور کرۓ کے بعد بادشاہ اپنی سرخ بارگاہ میں جو 
شنق کی صورت اور آسان کی ماد بلکہ نوو سحر کی طرح افق کے ایک کوۓے 
سے دوسرےکوتۓ قک پھیلی ہوئی تھی ؛ د'حل ہوۓ ۔ اہل لشکر کی کثرت 
قی وچنرے اور خود اس درگریدۂ پروردگار کے وجود “پر نور کی بدولت وہ 
جگہ جامع دمشق کے ارالر ىلکەه ایک وسیع شہر کی مائند ہوگنی ۔ وہیں آپ 
ے علاے اسلام _کے ساتی نماز عید ادا ى ۔ 

ابھی دنوں ضاے الھی ے شاہزادۂ ىلند اقبال کی بیگم ۓ ناغ بہشت 
اور روضہٴ رواں کی سیر کا اراد کیا ۔ اس سامے سے اس پاکیزہ نہاد وی عہد 
سلطنت کی طبیعت جس پر کبھی رخ و غم کک گرد نہیں بڑی تھی ٤‏ ے حد 
مکدر ہوگئی ۔ غم و افسوس کی وجہ ہے رفتہ جفتہ طبیعت خراب رہنے لی 
یہاں تک کہ میعادی بخار میں مبتلا ہوگیا ۔ عمرض کی شدت لمحہ س لمحه 
بڑھتی گئی ۔ ایک مدت تک یہی حال رہا ۔ اس واقعے ے حضرت غلافت 
مآب ے التہا غمگین رہۓ لگے اور حزن و ملال انتہاکو پہنچ گیا ۔ نواب 
قدسیہ القاب بیگم صاحب بیعنی شہزادی جہاں آراء کو اتنا قلق ہوا که 
تصور نہیں ہو سکتا ۔ اپنے فرخندہ سیرت بھائی سے ے حد عبت کی بنا پر 
فیصلہ کہا کہ شاہزادہ داراشکوہ کا خیعہ شاہجہاں کے حرم کے خیے کے 
نزدیک لگایا جاۓ ۔ شاہزادی ہر روز کئی کئی مر تبہ دارا شکوہ کا حال 
دریافت کرے کے لیے شاہجہاں کے ساتھ مراج پرسی کے لیے جاتی تھیں ۔ 
پاۓ تخت کے طبیبوں بے بوری لیاقت و سہارت کے ناوجود کوتاہی کی اور 
مض کی تشخیص سے قاصر رے ء لہٰذا شاوحہاں ےۓ فرمان بھیج کر 
لاہور سے وزیر خاں کو طلب کیا جو طبابت کے غن میں ے نظیر تھا اور 
جہاں پناہ اور شاہزادوں کا بارہا علاج کرکے ان کی نبض ے واقف اوو 
سزاجوں سے آگاہ تھا ۔ فرمان پہنچتے ہی وزیر خاب لاہور ے روالہ وو ایو۔ 


' شاہجان امہ جلد دوم 


یلغار کرتا ہوا م ‏ تاریج کو اتوار کے روز شاہزادے کی خدمت میں آ پہنچا ۔ 
رض کی تشخیص کرکے علاج میں مشغول ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں 
صدقے ہ خہرات اور حتاجوں کی دعاؤں کی بدولت ؛ ہلکہ نادشاء دین و دنیا 
کی توجہ سے چنھیں خدائۓ تعالٰی ۓے دلیا و آخرت کی سعادتیں عطا کک ہیں 
علاج ے فائدہ ہوا اور افاقہ ظاہر ہوۓ لگا ۔ بالآخر شاہزادۂ اقبال سد ی 
طبیعت جال ہوئی اور پورے طور ہر شغفایاب ہو گئے ۔ وزیر خاں کسی 
مبارک ساعت میں شاہجہاں کی خدمت میں باریاب ہوۓے کے لے لاہور واپس 
چلا گیا تاکہ وقت مقررہ پر یں معادبِ عظملی حاصل کرے ۔ ہر فروردبی 
کو شاہ جہاں کے جاہ و جلال اور موکب اقبال کے خیمے خواجہ ہوشیار 
کے تالاب کے کنارے نصب ہوۓ جو لاہور ہے باہر نھایت موزوں جگە 
واقم ے ۔ 


ےٍ فروردیں مطابق ے شوال مبارکگھڑی میں حضرت غخلافت سر لبت 
اس مقام سے جو حضور کے قیام سے نورانی ہوگیا تھا ء دولت و اقبا لکو جلو 
میں لیے ہوۓ کوہ پیکر ہاتھی ىر سوار ہوکر شہر میں داخل ہوٛۓ ۔ ہاتھی 
کا ہودج سوۓ کا تھا جس کی چھت حضوری ہدایت کے موافق چٹرکی طرح 
گول بنائی گئی تھی ۔ اس وقت وزیر خاں حاضر خدمت ہوا اور اقبال مند 
بادشاہ کے موکب کے غبار کو جو لوگوں کی نتکاء کے لیے کكحل الجواہر 
کہ برائر ےء اہی آنکھوں میں جگہ دی اور ہزار اشرفیوں اور ہزار روے 
کی نذر پیش کی ۔ کوہ کانگژڑہ کا فوجدار نجابت خاں ء لکھی جنگل کا 
فوجدار سزا وار خاں ولد لشکر خاں ء مرزا وا ی صوبد بنجاب کے کمیق 
سردار اور لاہور کے تمام متاز سردار اور اشراف و | کاہر دستور کے یموجب 
موکبر اقبال کے استقبال کے لیے آے ہوۓ تھے ۔ سبھوں نے زمیں بوسی 
کی سعادت حاصل ک ۔ ایک ۔ہر کے عد مبارک گھڑی میں اعللی حضرت 
دولت خاے میں داخل ہوۓ جو حضورکی نشریف آوری ہے عرش اعظم 
کے برابر ہوگیا ۔ فرشتوں اور کارکنان_ چرخ نے ئیلے آسبان کو فرش کی طرح 
شاہ آسان جاہ کے قدموں تلے بجھا دیا تھا ۔ 


شاہجان ثامث جلد دوم 6 


و شوال ہم . ٥٠‏ ہ رفروردیں مطابق ہ اپریل ٦+‏ , ءکو سالائه دستور 
کے سطابق شرفر آفتاب کا جشن اس زی و زینت کے ساتھ منععد ہوا کہ 
نکار خانہٴ چین اور بہشتِ بریں ک رونق ماند ہوگئی ۔ ساز و سان اس ئثفاست 
کا تھا کہ نظبر نہ تھی ۔ اس سارک تارب پر آپ ۓ اتی ىیاضی کی کہ اہلر 
عالم یق ام امیدیں پوری سوگئیں ۔کوئی منا باق ند رہی ۔ اسی تارخ پر کاىل 
کا صونعدار سعید خاں جو آعاز_ حلوس ہے آج تک حضرت کے دیدار ہے حروم 
رہا تھا بارکاه والا میں حاضر ہوا۔ دیرم آرزو ہری کرکے نھایت مسرور ہوا ۔ 
ہرار روے اور ہزار اشرەیاں ىطور ندر اور سو لھوڑے نیز سو قرر رفتار اونٹ 
بہ طریق پیشکش نظر عا ی ہے گزارے ۔ اسی نا ریخ میں وزیر خاں صوہ دار 
پجابنۓ بھی ابی دیشکش حضرت کی نطریےگراری ۔ ملکوں ملکوں کےمیس 
و نایاب عفے؛ حواہرات ؛ رصع آلات ء طلائی سامان ء چاندی کے برتن جو 
دلیا کے چانک دست کاریگروں نۓ تیارکیے تھے ۔ ایران. تورانء سندہ مرنگہ 
ختا اور خخن کے نہایت نفس پارچاس جن ى نماست اور تعداد کا اسازہ نہیں 
ہو سکتاء عرض وہ "مام ایاب اشیا جو اس نے صوے داری کے زماتے میں 
جمع کی تہیںء خاقان بحرو ہر کے سامے ترتیب کے ساتھ یش کیں ۔ چوتکد 
اُس کی ںہ خدمت سراسر خلوص و عقیدت پر مبنی نھی لها حصرت نے بہت 
پسند کی ۔ اس کی سرفرازی کے لیے چار لاکھ روے مالیت کی چیریں ةبول 
فرمائیں ۔ دامن_ کوہ کی عوجداری حخابت خاں ے بہت داقت ے اتنجام دی 
تھی ء حضرتۓ أے ترق د ےکر تین ہراری ذات دو ہزار سوا ر کے منصب 
ہر سرفراڑ کیا ۔ ماتان کا صوےدار قلیچ خاں بھی حاضر درگ ہوا (ہ عراق 
گھوڑے اور ایران کے کچھ نادر و نایاب دارچات بطور پیشکش حاضر کیے)' 
نوروز سے لے کر شرفر آفتاب کے دن تک جواں بخت ء اقبالمند شاہزادوں 
اور مخلص أسرا ے جو پیشکشیں دیں ان کی مجموعی قیمت ارہ لاکھ 
روے بھی ۔ 


“١‏ قوسین کے اندر کی عبارت ہبلک لائبریری لاہور کے سحے ے گی 
کک ۔ 


۹ شاہجان نامہ جلد دوم 


م : فروردیں؛ م ر اہریل ۳٦ء‏ کو آپ متبرۂ جہانگیر کی زیارت کے 
لیے تشریف لے گۓ ۔ فرط ادب سے مقبرے کے بروی دروازے ہر 
کھوڑے ات کن فاتصہ پڑھ کر روضبٴ اقدس کے مجاوروں اور خدام 
کوانعامات دے ۔ دارالساطنت لاہور کے محتاجوں ء ناداروں ہالخصوص موضع 
شاہدرہ کے مسکیوں اور غریہو ںکو صدقۓ اور خیرات عطا فرماکر دستکری 
کی ۔ دس ہزار روے آپ کی طرف ہے ء باب ہزار روے شاہزادوں کے اور 
دو ہزار روے جو آصف خاں اسی متصد کے لے لایا تھا : مام مستحقوں میں 
تقسم کروااۓ ۔ 

انھی مبارک ایام میں کہ دارالسلطنت لاہور بادشاہ سلامت کے قیام 
ہے رشکِ بہشت بنا ہوا تھا ء آپ ۓ عدل و انصاف اور رعیت بروری کے 
تقاضے _۔_ درویشوں اور اللہ والوں ک پرورش پر توجہ فرمائی ۔ پھر رحمتٹ 
و شفقت کے اقضا سے پنجاب کی عام رعایا اور سپاہیوں کی فلاح و پہبود کا 
اىتظام کیا یہ بھی تحقیق کیا کہ جاگیرداروں اور شاہی خالصات کے 
کارندے کاستکاروں کےساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ۔ ان امور سے فارغ ہوکر 
شاہی عارات کی درستی کا اہتام کیا جو عرصے ہے تاج مرمت تھیں۔ چولکہ 
غسل خاے (ملسی_ خاص) اور خوابکاہ ک عارتیں اپنی وضع اور ساخت کے 
اعتہار سے حضربت کو پسند ہ تھیں لہلٰذا امجینیروں اور معماروں ۓ حضرت 
کے حسب الحکم عارتوں کے دلکش ثقشے بتا کر پیش کے ۔ ایک لقشہ آپ 
کو بسند آیا ۔ وزیر خاں اور لاہور کے کاردردازو ں کو حکم دھا کہ کشمیر 
سے ہاری وابسی کے وقت تک اس کی تعمیر کا کام مکمل ہو جاۓ ۔ جنت 
مکانی جہانگیر کے عہد میں شاہ رج ک عارتوں ک بیادیں بھریگئی تھیں ء 
جب ہے اب تک اسی طرح بڑی تھیں ۔ ۔سہندسوں ۓ حصرت کے ایما اور 
تفصیل کے مطابىق نقشے نیار کر کے مین الدولہ آصف خاں کو دکھاۓ جو 
عبارت کے نقشوں اور وضع میں اہنی خدا داد ذہانت سے بہت اچھے تصرف 
کرتاے ۔ اُس نے حضرت کے حسب الحکم ان پر منظوری کے دستخط کر کے 
سپندسوں کے حوالے کے کی ہاری تفصیلات کے مطابق بعر کرو اور 
شاہ برچ ى 'عام عارتیں حضرت بادشاہ کی واپسی تک مکم لکردو ۔ ایک ایک 


شاہجان اسب جلد دوم ے‫ 


حمعے کو ء جسے معاروں ی اصطلاح میں ”؛لاے کہتے ہیں اور تین لاکھ 
پختہ اینٹوں سے تیار ہوتا ے ء بڑے اہتام سے بنوایا ۔ 

مین الدول آدف خاں ہے ابی حویلىی کی عارتس مختّاص مدان کے 
سرے پر جو شہر لاہور کا تحارق مكکمر سے ء ملعے کی فصیل کی طرف بنوائی 
تھی ۔ یہ عالٰی شان عارتیں دس سال کی مدت میں بڑے اہتام سے قیار ہوئیں ۔ 
یس لاکھ روےٴ لاگت آئی ۔ تبرک اور شرف یا کے واسطے آصف خاں ۓے 
ان دنوں درخواست یق کہ یرے غریب خاے پر ریف لاکر عزت افزائی 
فسىائے ۔ یکم اردی بہشت ۰ء اپریل مہ کو فیاض ء بندہ واز نادشاہء 
اُس والا جاہ سردار کے پاس_ خاطر ے وہاں تثریف لے گۓ ۔ فیض_قدم ے 
وہ کان رشک فردوس بن گیا ۔ یوں تو یہ حویلی رەعت و عظمت اور زیب 
و زینت کے لحاظ ہے خود بھی ایسی ے نطیر ىھی کم دیدہ ور سیاحوں نے 
روۓ زین پر اس کا اى نہیں دیکھا ۔ جس طرح آصف خاں حملہ سرداروں 
میں ے عدیل ے ء یہ حویلی بھی ے مثال تھی ۔ لیکن جب بادشا:ءذیحشم ء 
ظل سبحاى ء خلافت پناہی نے وہاں قدم رجہ فرمایا تو اور بھی عالیشثان 
ہوگئی۔ چشم تصور اُس ی عظمت و شاه کا اندازہکرسکتی ے ۔ یمین‌الدولہ 
آسف خاںن ےۓ کہ دانش مندی کے لحاظ ے اپنے وقت کا اەلاطون و ارسطو 
سے آداب دانی و ماعدہ شاسی کے تمام دستور پورے کر دے۔ پہلے تو 
پروردکار عالم کا شکر ادا کیا پھر ظل_ سبحافی کی تعریف و توصیف میں 
ژبان کھو لی ۔ بادشاہ سلامت کی تشریف آوری کے تمام مقررہ آداب_ ظاہری 
بەھی ادا کے ۔ بالخصوص شاہ سلیاں حشم ء مسیحا فغس کے پا انداز اور 
نثار کی رسمیں اس تجمل کے ساتھ ادا کی ں کہ اس سے ؤیادہ نمکن نہیں ۔ ملکوں 
ملکوں کے نادر و نایاب تحفو ںکو بطور پیشکش نظر انور ےگزارا ۔ نہایت 
بیش قیمت جواہراں ؛ سوے کے مرصع آلات جن میں موق اور زمرد و یاقوت 
جڑے ہوۓےۓ تھے ؛ چاندی کے برتن ؛ ختلف ملکوں کے بیش ہہا پارچات اور 
لفیس چیزیں ؛ کوہ پیکر ہاتھی اور صبا رەتارگھوڑے حن کی تعداد اور قیمت 
کا اندازہ نہیں ہو سکتاء پیشکش میں شامل تھے ۔ اس سے پپہلے بھی 
خان والا شان ۓ ختلف موقعوں پر یہ تحائف بیش کے تھے لیکن یہ پیشکش 


۸ شاہجان امہ جلد دوم 
سب ہر فوق لے گئی ۔ سمام چبزوں کی قیمت چھ لاکھ روے آلکی کئی ۔ 


بادشام ذیجاہ ۓے یمین الدولہ آصف خاں کے اصرار و التجا کے مطابق 
پیشکس کی تمام چیریں قپول قربائیں ۔ پھر اس کے اخلاص و عقیدسب کا حق 
ادا کرۓ کے واسطے شام تک اُس گی حویلی میس مقم رے ۔ دوپہر کا کھانا 
اور قیلولہ بھی وہیں ہوا جس ے خاں والا شان کو قیامت تک کے لے 
اعزاز و افتخار حاصل ہوگیا ۔ قلیج خاں کا منصب چار ہزاری ذات و سوار 
تھا ء ان میں ایک ہرار سوار دیو اسب ء سس اسپب مقرر ہوے ۔ غلعت اور 
گھوڑا بھی عطا ہوا اور ملتان ک صوے داری پر رخ کیا گیا ۔ 
علدار خان د کئی کو خلعب ء علم اور گھوڑے کے علاوہ نیس ہرار روے 
انعام بھی عنایت ہوا ؛ سرکار گورکھپور ی فوجداری ملی جو غلص خاں 
کے نیادلے کے سیب خا ی ہوئی تھی ۔ 


ان دنوں حضرت نے سیر کشمیر کے لیے روانق کو سر دست ملتوی 
فرہا دیا ۔ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے بعد کسی اور مبارک تار ہر روانق 
ہوک ۔ اگرچہ انساں کے ارادوں کو فسخ کرنا اور دلوں کو پھیرنا خدا 
کا کام ہے لیکن اس کے علاوہ ایک ظاہری سبب اور بھی ہوا جس ے 
حضرت ے توقف سناسب سمجھا ۔ یعنی جب دارالسلطنت لاہور میں دولت و 
اقبال کو ہمرکاب لے داخل ہوۓ تھے تو یہ قصد تھا کہ یکم اردی بھشت 
(رم اپریل م۳ع) کو کشمیر جنت نظیر کی سیر کے لے روانہ ہوں نے 
بعد ازاں واتعب نویسوں ی عرضداشتوں ہے واضح ہوا کہ راستے یی 
ہہاڑیوں اور ٹیلوں ٹر آخر می تک برف جمی رہی سے ۔ اس وجب ہے 
حضرت ۓ روانگی ملتوی فرہائی ۔ علاوہ ازیں ذیتعدہ کا مہینہ بھی قریب 
آ پہنچا تھا جس کی سرہ تاریج کو بدھ کے دں نواب متاز ععل ے 
گلشن فردوس کا سفر اختیار کیا تھا ۔ اس سہینے میں حضرت ظل. الٰھی 
ملکہ“ فردوسص مغنزل کا سوگ رکھتے ہیں ۔ رنگین کپڑے پہننے کے بجاۓ 
سفید لباس پھٹتے ہیں ۔ تمام چایز لڈتوں مثلا زیب و زینت ؛ سیر و تفرخ؛ 
راگ رنگ اور رقص و سرود کی حفلوں ے پرہیز کرۓے ہیں ۔ بدھ ہی کا 


شاہجان نا جلد دوم ۹ 


دن نی ہلکه حضرت اس مھینے کے تیسوں دن سوک میں گزارے ہیں ۔ غرض 
ذیقعدہ میں سفرکرنا اور کشمیر بہشت نظبر کی سیر ے محظوظ ہونا حضرت 
کو گوارا د ہوا ۔ وہاں کے ناغ و راع اور لالہ وک کے مناظر ے 
لطف اندوزی مثٹاسپ نہ سمجھی ۔ ہندوستانی اور ایرای تحومیوں کو حکم 
ہوا کہ سر کے لی ےکوئی اور ساعت تجویز کریں ۔ انھوں ۓ یکم غورداد ء 
می ۳ء کی ارح مقروی ۔ غرض ذیقعدہ کا مہینا گزرۓ کے بعد 
تارج مدکورہ پر ٹیک ساعت میں حضرت کی سواری روا ہوئی ۔ اس روڑ 
دراے راوی کے پار حیے ہوۓ ۔ یہاں وزیر خانں کو غلعت اور مرصع 
جمدھر عابت فرما کر لاہور واپس چاے کی 'چازت دی ۔ ترق پاۓ کے بعد 
اُس کا منصب پاچ ہزاری ذات اور سوار ٹھہرا ۔ ان میں ہے تین ہرار سوار 
دو اسپد سد اسپہ مقرر ہوۓ ۔ 
اگلے دن راوی پار ہے بھبر کی طرف سواری روائہ ہوئی ۔ 
دریاۓ چناب کو آسافی و آرام کے ساتھ کشتیوں کے پل ے عبور کیا ۔ 
یہاں سے منزل بہ منزل بھنبر تک پہنچے جو مم کوس کا فاصلہ ے ۔ 
.سر خوردادء بس ذی الححب ہم , +ٴھ مطالق ہم سی مم رع بدم کے دں 
اُس قصے میں داخل ہوۓ ۔ لاہور میں توقف فرماے ہے پیر بنچال کا 
راستب کل چکا تیا۔ ئىرف کا امو نشان نہ تھا ۔ اگرچد یہ واستہ بہت 
دشوار گزار ے لیکن نزدیک ہونۓ کے خیال سے آپ نے یہی اختیار کیا ۔ 
چولکہ جنت ۰ راستہ بہت دشوار ے لہٰذا اس جنتر ارضی تک پہچنے کے 
جو چار راستے ہیں وہ بھی نہایت دشوارگرار ہیں ۔ جا بجا پیچدار گھاٹیاں ء 
فلک بوس پھاڑوں کی چوٹیاں اس طرح حائل ہیں کہ ىىیان نہیں ہو سکتا ۔ 
رامتےکیا ہیں اچھے خاصے دل صراط ہیں جہاں سے گزرتے ہوۓ سواروں اور 
پیدلوں کے دل لرڑے ہیں ۔ ان میں پکلی و دمتھور' کی راہ کسی قدر بہتر 
ے ۔ اگرچم اس میں بھی بہت سے نشیب و فراز ہیں اور فاصلم سب ے 
سیت لاہور میں دھنتور درج ے ۔ یہ وہی مقامات ہیں جھیں ہم 


آج کل پکھلی اور دمتور کہتے ہیں ۔ 


5 شاہجان ا جلد دوم 


زیادہ ے لیکن برف باری سے عحفوظ اور نسبتاً ہموار ے ۔ یہاں بر و 
باراں کی شدت کم رہٹی ے ۔ برب جچلد پگھل جاقق ے ۔ اس راستے سے 
کشمبر تک کل فاصلہ من کوس ہے جو ےم منزلوں میں طے ہوتا ے ۔ 
پر کوس دو سو جریب کا اور ہر جریب پچیس گز بادشاہی ک بوق ے ۔ 
گویا ایک کوس پاتچ ہزار گز بادشاہی کا ہوا ۔ 


کشمیر کا دوسرا راستب جوسکی سے ہے ۔ :, مم کوس فاصلم ے جو 
۹ہ منزلوں میں طے ہوتا ے ۔ اس راستے میں بھی کم ہرف بژق ے لیکں 
بعض جگہ درف پگھلنے ہے اتنی کیچجڑ ہو جاتی ے کہ گزرنا مشکل سے ۔ 
بڑے بڑے توسد ہاتھی بھی پھنس کر رہ جاۓ ہیں ۔ اس راستے ہے بہار 
کے عین وسط میں کشمیر پہنح سکتے ہیں ۔ تیسرا راستصں پتوع کا ے ۔ 
لنانوے کوس فاصلب ے جو مم منزلوں میں طے ہوتا ے ۔ ہیں پنچال کی 
ہم نسبت یہاں برف کم بڑتی ے ۔ بہار کے آخر میں ان کل و رعحاں کا 
نظارہ کر سکتے ہیں ۔ چوتھی راہ پیر پنچال ى ے جو نہایت دشوار گزار 
ح۵٥‏ ..ں سی تک یہاں ترف جمی رہّی ہے ۔ گھاٹیاں بڑی ہولناک 
ہیں ۔ ستمبر ہے اھریل تک کسی سواری ہے گزرنا نہایت مشکل ے ۔ 
بالحصوص جاڑوں میں دو گھوڑے پر چڑھ کر یہاں سے نکلنا بمکن ہی نہیں ۔ 
استی کوس راستہ ے جو بیس منزلوں میں طے کیا جاتا ے ۔ یعی لاہور 
سے بھنیں تک کا میدائی علاقہ پر منزل ء ىھنبر ہے کشمیر تک پہاڑوں اور 
گھاٹیوں میں بارہ منزلیں ۔ آغاز بہار میں یہاں کشمیر کے لال وکل کا 
نظارہ ممکں نہیں ۔ اس راستے ی مشکلات بالحصوص تاری ہراری کی کھائی 
کا حال انشاءالہ اہنے سوتع پر لکھا جاےۓ کا ۔ 


بھنبر ے کتمیر تک کا تمام راستہ دشوار گزار ہاڑوں میں سے ہوکر 
گزرتا ے ۔ کہیں کہیں یہ راستہ بڑی 3 کی اور پیچ و خم کے ساتھ پہاڑ 
کے ٹھیک اوپر ہے گزرا ے ۔ یہاں اونٹ نہیں چل سکتے ۔ بار برداری 
کا کام ہاتھی ء گھوڑے ء اونٹ اور آدمی ہی ہر موقوف ے ء لہٰذا 
فرش فروض اور شامیاۓ ء؛ قناتیں جو بارام شاہی برپا کرۓ کے لیے ضروری 


شاہجان امہ جلد دوم لم 


ہیں ء بڑی مشکل ہے نہنچٹی ہیں ۔ کہہیں کہیں سردی اور برف و باراں کا 
بھی سامتا کرنا پڑتا سے ۔ غرض ےم کوس راستے کو بارہ جگہ پڑاؤ کرکے 
بڑی مصیبت ہے طے کرے ہیں ۔ جنت مکل جمہانگر بادشاہ کے وقت میں 
گیارہ منزلوں پر خاص وضع اور شکل کی عارتیں جھیں لدھ یی کہتے ہیں ء بناقیق 
گئی تھیں ۔ ہندوستانی معاروں سے اپنے اصول کے مطاىق ان عارتوں میں 
غسل خائسں محل سرا اور خواص پورەہ وعیرہ باۓ تھے ۔ جوگ بی ؛ 
نوشہرہ ء چنگہرہتی ء راجور ء مہنع ؛ درم کل پوشانہ ء لنھی مد قلء 
پرا پور ء شاجہ مرگ اور خاتپور میں یں عارتیں بنائی گئیں ۔ سالا سال 
گرر جاے سے یں عارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں ۔ حضرت نے کشمیر کا 
قصد کرے سے پہلے ظفر خاں ناظم کشمیر کو حکم بھیجا کہ ان کی مرمت 
کروا دے ۔' 


جنت مکافی حضرت جہانگیں جب کشمیر کی سیر کے لیے قشریف 
لاۓ نھے تو لاؤ لشکر کی کثثرت کے سبب پر شخص کو بہت تکلیف ہوی 
تھی ۔ جب سارا لشکر بکایک پہاڑ میں داحل ہوتا تو ہزاروں آدمیوں کے 
البوەکئیر یز سیکڑوں پانھیوں کے ہجوم سے ىلاطم برہا ہو جاتا ۔ گھاٹیوں 
اور دروں میں یہ کینیت ہوتی کم جانور اپنے بوجھ سمیت اور کھوڑے 
مع سوار پہاڑوں ہر ے لڑھک جاے ۔ غریبوں ہر جو گزرتی سو کی 
حضرت ظل_ سبحافی نے لوگوں کی سہولت کے خیال ہے یہ قاعدہ مقرر کیا 
ایا انی اہی غفوج کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے گھاٹیوں میں 
سے گزریں ۔ سب سے آگے حضرت کی سواری ہو اور آپ کے ہعزکاب تمام 
شاہزادے ء میر یخشی اسلام خاں ء جعنر غال ء قوص بیگى شاہنواز خاں ء 
فدائی خاں ء مشد قلی خاں ؛ نیز تھوڑے سے خاص خاص خدام اور ضروری 
۔ ہبلک لائبریری لاہور کے نسخے میں درج ے کہ ہر لدھی کی سرمت 
ایک اسیر کے سبرد کی گئی ۔ بعد کے واقعات ہے بھی ھی ابت 
ہوتا ے کم ہر لدھی ایک ایک امیر کے سپرد ک گئی تھی ۔ 


+.- شاہجان امب جلد ذوم 


کارخانوں کا عملہ ہو ۔ کچھ شکاری بھی ہوں جن کا شکارکاہ میں ساتھ رہنا 
ضروری ے ۔ شاہی سواری سے ایک منزل کے فاصلے ے یمین الدولہ 
آصف خاں ؛ شااأستہ خاں اور دوسرے قریبی عریزوں کو اپئٔی فوجوں سمیت 
لیے آۓ ۔ اسی طرح دھوان ء میر سامان اور بخشی وغہ اپنے ان عملے کے 
ساتھ ایک اھک منزل :یچھے چلیں ۔ چنانحہ بھنبںر سے روانق کے وقت 
کوکبہٴ شاہی سب سے آگےہ بىھا ۔ پہلے علی دکہ' کی دشوار گزار کھاٹی آئی 
جو بھنبر ے سوا کوس آگے اور نصف منزل سے ہون کوس دچھے ے ۔ 
ُس روڑ سوا چار کوس فاصلہ طے کر کے جو ہٹی کی منزل پر پڑاؤ کا ۔ 
یہاں نالاب کے کنارے ایک خوش مما لد ھی ہے جس میں حضور ے قیام 
فرمایا ۔ <حولکہ اس عارت کی تعمبر اسلام خاں کے سعرد تھی ؛ لپلٰذا اس ے 
موقع محل کی مٹاست ہے ایک عمدہ پیش کش ظر انور ہے گزاری ۔ 

اللے دن جوگی بی سے کوح کیا ۔ راستے میں تھوڑی دیر تک ان 
دو ہاتھیوں کے بمجسے دیيیکه کر ععحطوظ ہوۓ رے جو جنت مکافیق کے 
حسبالحکم سنگر خارا کی چٹان میں سے تراش ےگئے ىھے ۔ ان ک تقریب بھی 
سئیے : ایک مرٹید حضرب اس راستے سے گزر رے تھے کہ عین راہ میں 
دو نہایت بڑی چٹانیں پڑی دیکھیں جو زلرلے یا کسی اور وجہ ہے مہاڑ پر سے 
لڑھک کر آ پڑی تھیں اور راستہ مسدود ہو گیا تھا ۔ حکم ہوا کہ ان کا 
کچھ حصہ توڑ کر پھینک دو اور باق میں ے ایک ایک ہاتھی کا حجسمد 
تراشو ناکہ لوگوں کو آمد و رف میں دقت نہ ہو ۔ حکم والا کے ی وجب 
فرپاد فن سنگ نراشوں نے چٹانوں میں سے ہاتھیوں کے دو مجسے تیار 
کر دے ۔ اس روز ساڑے دین کوس فاصلہ طے کر کے نوشہرہ میں پڑاؤ 
کیا ۔ مضافاب کشمیر میں اوشہرہ درگنے کا صدر مقام ے ۔ یہاں کی آبادی 
بھٹیر چتنی ہے ۔ پاورری طرف اکبر بادشاہ کے حستالحکم پتھر اور گچ کا 
تہایت مضبوط قلعہ سے ۔ پھاڑی کے دامن میں قلعے کی فصیل سس لی لی 


١‏ بادشاہ ناب حصہٴ دوم جلد اول ء ص ےر پر گھاٹی کا ام آدمی دکہ 
مرج ۔ 


شاہجان نامہ جلد دوم ۴ 


ایک پاکیزہ ندی گزرق ے جس کے پانی کی صەائی ے اختیار آنکھوں کو 
مسحور کر لیتی ہے ۔ پیچ و ناب کھاتی ہوٹی موجوں کو دیکھ کر خدا 
یىی قدرت یاد آقی ے ۔ اس صاف شەاف ىدی میں ایک قسم کی کرت دار 
جھلی ہوتی ے ۔ گوشت نہایت لذھذ ء؛ کانٹے بہت کم ؛ حوتِ نلک اور 
مائدۂم مسیحی کی بجھلی آُس کے سامنے ہیح ہے ۔فرخار اور غدد کی نلعمتیں 
ے مزہ ۔ پرٹرری سگ سر مھلى اور ٹھٹھہ و بھکر کی ولوہ جھلی اس کے 
مقابلے میں ے حیثیت معلوم ,وق ہیں ۔ ید قصید طمر خاں ک جاگیر میں 
اور یہاں‌ کی لدھی اسی کے اہتام میں تھی لہٰذا حاںر موصوف ے لیش قیمت 
بشکش نذری ۔ اسی طرح پر مٹرل پر جو اىیرکسی لدھی ک ںگہداشت کا 
ذمہ دار تھا ُآس ۓ مناسب پیشکش حضرت کے سامنے حاصر یىی ۔ 

لوشہرہ سے کوچ ہوا ىو ساڑے چار کوس فاصلہ طے کرۓ کے نمد 
چنگترہتتی کی لدھی میں جلوہ افروز ہوۓ جس کی نگہداشت اور تعمیر کا 
کام روشن ضمیر بخاطب بب صلابت خاں کے سپرد تھا ۔یہاں سے کوچ 
کر کے ساڑے پاب کوس چل کر کو کبںٴ ساہی ے راجور میں مقام کیا ۔ 
اگلے روز راجور سے ساڑے چار کوس طے کر کے تنم کی منرل میں خیے 
ہوۓ ۔ یہاں سے ۔ہاڑ ک چڑھائی شروع ہوق ے ۔ لہٰذا ایک روڑ یہاں قیام 
فرمایا ۔ تیسرے دن بیرم کاہ کی طرف روا ہوۓ جو ساڑے تین دوس ے ۔ 
اس منزل کا اکثر حصہ اف اور ہموار ے ۔ رتن پنجال کی گھاٹی راستے 
میں بڑق ے جس کی دل آوبری و شادابی کا بیان ممکن نہیں ۔ پیر پچال کی 
گھائی کے ںرعکس اس کا واستہ آسان ہے ۔ مام راہ سواری ہر جا سکتے ہیں ۔ 
ہمواری کا یہ عالم ے کہ مسافر اپنے آپ کو باغ کی روش بر ہے گزرتا 
عسوس کرتا ے ۔ چاں ے موکب_ شاہی بڑے آرام ے خراماں خراماں ء 
سیر و تفرج کرنا ہوا گزرا ۔ ہر جگد انبساط و لسٗاط کی فراوائنی رہی ۔ 
راستہ اگرچہ خاصہ طولانی تھا لیکن اتنا دلفغریب کہ ءسافر منزل پر م چنے 
کے بجاۓ سنر کے نظاروں ہے حظوظ ہوۓ کو بہتر سمجھتے۔ جی یہی چاہتا 
ہے کہ سفر ختم نہ ہو اور چمن آراے روزکار کے اس گلرار کا نظارہ قیابت 
تک کرتا رہوں ۔ واتتی درختوں کی سرسبزی و شاداپ کا رہ عالم ے کم 


ى۳ شاہجان اد جلد دوم 


ایک دوسرے کے شانہ بہ شالہ صف بست ہہ کھڑے ہیں ۔ شاخوں اور پتوں یق 
کثرت ہے آسان نظر نہیں آتا ۔ اکر درخت چار ی طرح نہایت تناور اور 
گھنے ہیں ۔ آغاز بہار میں ان پر بڑے بڑے سرخ سرخ پھول اس کثرت سے 
بھولتے ہیں کہ آگ سی لی ئنظر آنی ے ۔ یه درخت جن ہر ہوول کے سوا 
پت لظر ہی نہیں آتا ء اسی وادی میں ہوے ہی ء کسی اور وادی میں 
نہیں دیکھے گئے ۔ اگ ر کسی اور جگە لے جا کر یہ درخت لکا دے جائیں 
تو سرسبر نہیں ہوے ۔ ان کے پھول ایسے نظر فریب ہیں کم یہ وادی 
ساری دلیا بلکہ بہشتر تریں پر فوقیت رکھٹی ے ۔ ہر تی ہر ایک ڈنڈی 
ہوق ے جس میں ہ ےکئی پھول لکلتے ہس ۔ یہ معلوم ہوتا ے کم مور کے 
بازاو مہ سے رنگ دار دروں کا ڈمتہ ٹکل آیا ے ۔ پھول ایسے ڈہڈے اوز 
خوش رنگ کم لالہ رخ حسینوں کی رنگت ان کے سامنے ے آب و تاب 
نظر آتی سے اور کل عباسی یق سرخی من چھپاقی سے ۔ غرض اس روز 
ےك خورداد .ےم ذی الحجد ۔م . ,ھ ؛ مطابق ے جون ٣٦ع‏ بىدھ کے دن 
کہ عید اضحی تھی ء عید کا دوگانں پڑھنے کے لیے بیرم کل کی لدھی میں 
قیام فرمایا ۔ مماز پڑھ کر دوپہر کے وقٹ برم کلہ کا آبشار دیکھنے کو 
تشریف لے گۓ ۔ آٹھ پن چکی کے بمقدار ىانی ک چادر تیس چالیس گز ک 
بلندی سے بڑے زور شور ہے گرق ے ۔ کچھ دیر تک اس دلنریب آبشار 
کی سیر ے حظوظ ہو کر وابپس آۓ ۔ حضرت کے فیض قدم سے آبشار ک 
آیرو بڑھ گ: 

بھنبر میں ہاچ ہزار پیادے اس کام بر مقرر ہوۓ تھے کہ پہاڑوں کے 
جنکلی جانوروں کو پالکتے ہوۓ بڑھاے چلیں ۔ چنانچہ ںیرم کلہ ک پہاڑیوں 
میں یہ لوگ بہت سا شکار گھیر لاۓ تھے ۔ حضرت نے یہاں شکار قمرغہ 
کھیلۓ کا ارادہ کیا ۔ درم کلہ کے درے کے نزدیک آپ کے واسطے چبوترہ 
بنایا گیا تھا ؛ آآس پر ىیٹھ کر تیر کان اور بندوق سے طرح طرح کے جانور 
شکار کے اور نشاط و طرب کی داد دی ۔ بھاڑ کی کھاٹی یا چوٹی ہر جو 
جانور "ودار ہوتا ء حضرت أیے بندوق ہے شکار کر لیتے ۔ دو ہرن اے 
فاصلے پر تھ ےکہ نمٗانہ باندھنا ت وکیا ء ہندوق کی گولی کا پہنچنا بھی ممکن نہ 


شاہجان تام جلد دوم رگ 


تھا ۔ لیکن شاہی بندوق ہے دونوں ٹکار ہوگۓے ۔ ہندوستاق پیادوں ے 
پھاڑ کی چوی پر چڑھ کر بڑی پھرق سے تین ہرن زندہ پکڑ لیے ۔ یہاں چاڑ 
اتنا ڈھلوان تھا کہ ہندومتانی تو کا . ماہر "×شمیری بھی اڑی مشکل سے 
وہاں پہنچتے ۔ 

اگلے روز ہ۱ خورداد ٤ہ‏ جون ٠۱ع‏ جمعرات کے د لک وکبەٴ شاہی 
بیرم کہ کے بھاڑ سے گرر کر بوتائه کی مسزل میں ٴترا جو دو کوس فاصلے 
پر تھی ۔ اگلے دن پیرہچال کی طرف روانہ ہوۓ ۔ یہ گھاٹی ایسی سگلاخ و 
دشوار گزار ے ک. جہاں هم] سیاحوں نۓ اس کی نظیر نہ دیکھی ہوگ ۔ 
ہاڑ کی فلک نوس چوٹیوں کو دیکھ کر عقل چکر کھاتیقی ے ۔ ایسا 
ہیبت ناک بپاڑ ے کم ٹائیدر ایزدی کے غیر فکر فلک یی| ھی وہاں سے 
نہیں کرو سکتی ۔ اگرچٹ نظر کو زمین ہے آسان تک ہستی بنندی طے کرنا 
آسان ے لیکن اس کوہستان کی ہر پیچ گواٹیوں میں جو مالیخولیا کے 
خیالات کی طرح الجھی ہوئی ہیں ء نظر بھی قدم رکھتے گھبراق ہے ۔ فرشتے 
فرش سے عرش تک نہ آسانی پہٹچ جاے ہیں لیکن ںیر مکل کی ہولناکگھاٹیوں 
ہے گزرۓ وقت تھک کر رہ جاے ہیں کیولکہ یہ پر پیج راستے سودائیوں 
کے خیال اور لالجی کی آرزوؤں کی طرح نہایت درہم و برہم اور پیچیدہ ہس ۔ 
سلسلہٴ گػوہ کی بلندی کا یہ عالم ے کہ ہفت اقلم کے پھاڑ اس کے دامن 
میں نون کے نقطے کی طرح سا جاے ہیں ۔ اس کوہستان پر سے جو راہ 
گزرق ہے وہ اقنی پتلی ے کم قلوار ی دھار اور وگ سنگ بھی اس کے 
مقابلے میں کچھ نہ ۔ نظر أسے دیکھ دیکھ تھراق ے ۔ ىاد صرصر کی جال 
نہیں کہ اس بل صراط ہے گزر سکے ۔ ذرا سی بارش ہو جاۓ کو درف بھنے 
لگتی ہے اور مہافر کو قدم جانا مشکل ہو جاتا ے ۔ بعض جگد بر 
تنگ و تاریک راستہ دہانِ محبوب کی طرح بالکل غائب ہوجاتا ے ۔ کہ 
کمر معشوق کی مانند نظر سے چھپ جاتا ے ۔ مسافر کی نگاہ حیرت 
کے مارے اس پگڈنڈی کو جو خط غبار کی طرح ے بە مثشکل دیکھ سکی 
ے ۔ حلقہٴ دام کی طرح آلکھیں پتھرا کر رہ جاتی ہیں ۔ کتنے ہی مسافر 
گیند کی طرح لڑھک کر کھٹوں میں جا پڑے ہیں ۔ قیادت ہی کو اٹھیں 


7٦‏ شاہجان امہ جلد دوم 


تو اٹھیں ۔ پیر پنچال کا پھاڑ کیا ہے ء عرش الٹھی کا تمولہ ے جس کا بیان 
کرے ہوۓغ ہر شخص کی زبان لڑکھڑائی ے ۔ کوہہسان کا شکوہ و جلال 
دیکھ کر نظر سعوب ہو جاقی ے ۔ واستم نہیں ء رام عدم ےکہ جب تک 
روح حسم کے پشتارے کو پھینک کر اکیلی نب چلے . اس پر نہیں گزر 
سکتی ۔ المختصر تائید غیبی کے ىغیر اس کوہستان سے گزرنا بحال ے ۔ 
انسان کی آنکھ اس کے راستے کو نہیں دیکھ سکتی ۔ نور نبصرت کی مدد 
سے الیتہ نظر آتا ے ۔ شعر : روے زمین اس مہاڑ کے داسن میں اس طرح سے 
جیسے بچہ دایہ کی آغوش میں آسان ۔ ذلوفر کا پھول معلوم ہوتا ے' ۔ 
القصہ دامن_کوہ سے لے کر چوٹی تک پھاڑ کی چڑھائی دو کوس ے ۔ 
چونکہ راستہ بہت ہی خطرلاک اور تنگ تیاء حضرت سلامت ئالی میں 
سوار ہوکر گزرے ۔ بڑے بڑے منصب دار جو سواری کے آگے آگے پیدل 
چل رے تھے ء خلافتِ ال ہی کے اس بارگراں اٹھاۓ والے ۔ہنشاہ ک نال 
کو سہارا دے کر سعادت کونین حاصل کرتے تھے ۔ ساڑے تین کوس کی 
یس منرل بڑی مشقت سے طے کر کے لدھی ىد قلی میں بڑاؤ کیا ۔ اگلے روز 
اُس منزل کی طرف بڑعے جو پھاڑی درے کے وسط میں ے اور سراۓ سوختەد 
کہلاتی ے ۔ تجویز فرمایا کہ تاری براری کی کھائی ہے ہو کر گزریں گے 
جو اہنے سنگلاخ ء اینچ پینچ ء دشوار گزار تار چڑھاؤ کے ہب بڑی 
ہولناک گھاٹی ے ۔ مسافر اسے دیکھ دیکھ گھبرااۓے اور 'یا حفیظٴ کا ورد 
کرے گزرۓ ہیں ۔ راستہ اتنا تنگ اور ڈھالو ے کہ اگر ٭سافر کا ہاؤں 
بھسل جاۓ تو پاتال تک لڑھکتا چلا جاۓ ۔ راستہ نہیں بلکہ ؛لوار ی دھار 
ے ججہاں ایک قدم چو کے سے انسان سیدھا ملکر عدم میں ۔ہنچتا ے ۔ 
ے میالغہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پھنح کر جناب خضر علیہ السلام بھی 
حیران و ہریشان رہ جائیں گر ۔ یہ راہ اتئی پر بمح اور طولافی سے کہ نہ 


.۔ نسخہٴ لاہور میں اس شعر کے بعد ایک اور نیس ے جس کا مفہوم 
یں ےکہ مسافر اس منحوس بہاڑ ہر سے گزرۓ ہوۓ ڈرے ہیں کیونلکم 
اس کی چوٹی بادل پر تلوار چلاتیق ے ۔ 


شاہحان ثاىپب جلد دوم ے‌ 
ژبان سے ىیان کر سکی ے نہ قلم لکھ سکتا ے ۔ اشعار: 

یہاں اگر معشوق دلخواہ ہمراه بو تو اچھا ہے 

ا کیونکک یہاں کوئی أہیے ہد راہ نہیں کر سکتا 

ثبوت اور دلیل کے شر سمجھ ہیں آتا ے کہ 

اسی راستے ے پیغمبرعلی۔السلام معرا جک وگۓے تھے۔ 
اس روز بادشاہی سواری نۓ نہایت پتلی پیچدار پگ ڈ۔ڈیوں ہے گزر کر بھاڑ 
کو پار گیا ۔ ہو ۓ چار کوس فاصلم طے کر کے ہیرا پور ی منرل میں خیے 
ہوئۓ ۔ اگلے دن چار کوس طے کر کے شاجہ سگ میں پڑاؤ کیا جو فضا 
کی "'نشادی اور خوش منظری کے اعتبار ہے تمام منزلوں سے زیادہ دلکش 
ے ۔ یہاں سے خان بور روانہ ہوۓ ۔ راستے میں شاہی سواری شیخ موسبی 
بغدادی کے روضهٴ اقدس کے پاس ہے گرری ۔ یہاں سبرے کی کثرت ؛ 
گل و لالہ و سنبل کی افراط ؛ سایہ دار درختوں کی بہتات اور چشموں ک 
روانی سے وہ کہفیت نظر آئی کہ باغ_ بہشت اور ریاضش_ رضواں کی شادای 
فراموش ہوگئی ۔ یہاں سے سیر و تفر کرے ہوۓ بڑے ۔ تین کوس چ لکر 
خان پور کی مٹرل کو اپنے فیض_ قدم ہے درکت بخشی ۔ اگلے دن ی ۔ خورداد ء 
ہك ذی الحجہ سم , ,رھء مطابق م, جون ٣۰ااع‏ جمەرات کے روز وادیر 
کشمبر کو رواله ہوۓے جو پایں کوس کے فاصلے ہر ے ۔ یہاں پہنج کر 
دولت خالہٴ شاہی میں اترے جو حضرت کے لور جال سے چرخ چہارم 
کی طرح نورافی ہو ثیا ۔ 


کشمبر جنت نظبر کی تعریف و توصیف اور اُس 
بہشتِ دلہذیر کی تفصیلی کیفیت 
ارل کے دن جب تستّام ازل ے قسمت اور روزی کے دروازے کھولۓ تو 
ہر شخص کو آُس کی لیاقت و استعداد کے یموجب حصہ عطا کیا ؟ زیادہ 
لہ دیا ۔ لیکن نزہٹ گا کشمیر کی قدمت ایسی رسا تھی کہ مبدأٴ فیاض 
ےۓ اس گلشن سدا بہار کو لیاقت اور امن سے زیادہ خوبیاں عطا فرما 


٣۸‏ شاہجان امہ جلد دوم 


دیں ۔ بھی وج ہے کم ید بہشت منظر خطّہ لزہت و فرحت کے احاظ ہے 
یاغ_ خلد کے علوں کی یاد دلاتا ےہ ۔ جس نیۓ کشمیر کی سیر کی سے آ سے 
کسی ثبوت کی حاجت نہیں ۔ چمن آراۓے روزکار ۓ ساری دنیا کی خوبیاں 
اس دلفریب خطے میں جمع کر دی ہیں ۔ سن ہیں کہ بہشت میں آبِ زلال 
کی نہریں ء؛ بھلوں ہے لدے ہوۓ درخت ء شراب طہور ء حور و قصور 
ہوں گے ۔ چمن پیراۓ عالم ۓے یں تمام نعمتیں کشمیر میں مہیا کر دی 
ہیں ۔ یہاں آپ رواں کی کترت ہے ۔ چشے ء قالاب ٠‏ آنثار اور دریا ایسے 
ہاکیزہ ہیںکەکوثر و سلسہیل ان کے سامنے پانی بھرتے ہیں ۔ پائنی اتنا صاف و 
شیریں کم شمہد کی نہر پھیکی پڑ جاۓ ۔ زمین کی شادابی ء سبزے کی کثرت 
اور ہوا کی لطافت اس سر زمین کی خصوص خویاں ہیں ۔ ادھر ہے اُدھر تک 
سبزے اور بھلدار درختوں کے ساۓ کے سوا کچھ نظر نہیں آنا ۔ سبزن ےکو 
دیکھے تو یہ معاوم ہوتا ے کہ زمرد کا ایک قطعہ ےے جو سر تا سر 
پھیلا ہوا ے ۔ ناغ و راغ ہی ہر متحصر نہیں ء آبادی کے کوحوں اور 
نام و در پر بھی سبزہ ای بہار دکھاتا سے ۔ شاید جنابِ خضر ۓ آس پر 
آب حیات چھڑک دیا ے ۔ دشت و صحرا ء کوہ و وادی پر جگمں سرو ء 
صنودر ؛ چنار اور سفیدے وغیرہ کے درخت اس طرح سر جوڑے کھڑے 
ہیں کہ گویا فرشتوں کا نشیمن ہیں اور یہ شاخیں ان کے بازو ۔ کشر کی 
ہوری وادی سبز پوش سبزہ رنگ معشوی کی طرح سے ۔ شاغسار طوشی کی 
کوئی طوطی ہے جو سیرا کرنۓ کے لیے اس رشک فردوس خطےمیں آ لکلی 
ہے ۔ باغ و را میں سرو و صتوار کی وہ کثرب ہے اور ۔ہاڑوں پر درخت 
اس طرح چھاۓ ہوۓ ہیں کہ نسر_ طائر اور آفتاب و سہتاب کو فاختہ اور 
قمری کی طرح ان پر آ یٹھنے کی "منا رہتّی ے ۔ سبحان الہ ! عجب بہار 
آفریں ء سر سبز و شاداب علاقہ ے جس کی عریف و توصیف کا حق لمە 
زبان ے ادا ہو سکتا ہے ئہ قلم سے ۔ تین ہتی والے سہزے ء رنگا رنگ 
پھولوں ء دلکص فضا اور شاداب ہوا کی کفت بیان نہیں ہو سکتی ۔ بہشت 
کا گان گزرتا سے ۔ ساری وادی رنگ برنگ پھولوں ہے گل ہوش ے ۔ 
چمن پیراۓ عالم تۓے اس کثرت سے پھول پیدا کے ہیں کہ نظر حیران 


شاہجان نامہ جلد دوم ۹ 


وہ جاقیق ے : 
بھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار 
اودے اودے ء ئیلے ایلے ء بیلے پیلے هبربن 
پھولوں کے عکس ہے ہوا بھی :کین نظر آق ے ء جیسےکسی نے آنکھوں 
پر رنگین عینک چڑھا دی ہو ۔ کچھ ناغوں ہی پر موقوف نہیں ء جنگل ء 
پھاڑ ء کوہ و دشت ہر جگہ سدل اس کثرت ے ؟گتا ے کہ حسینوں کی 
زافیں اور چوٹیاں اس کے سامنے پیح معلوم وق ہیں ۔ آیجوی اور چشے 
اس طرح اىل کر ہہتے ہں اور ان کا بای اتنا شناف اور سرد ے کہ چشمبد' 
آسىر حیات نظر سے کو جاتا ے ۔ اس بہشت منظر وادی کی تعریف کرنا 
مکن نہیں ۔ لہٰٰذا اب کشمیر کے طول و عرض اور قصبوں ء ؛رگٹوں وعبرہ 
کی حعوصیات ىیان کرٹا مناسب ہے ۔وادیر کشمبر سطح سمندر ے بہت 
بلندی پر واتعم ے ۔ چاروں طرف عالیشان ۔ہاڑوں کی قدرق فصیل کھاچی 
ہوئی ے ۔ حنوب سے شال تک یعنی قصببٴ ویرناگ سڈ ئ گن وچھ لکھاورہ 
کے موفع دوازدہ کتل' تک اس کی لمبائی تقریباً سو کوس ے ۔ مشرق میں 
موضع کلکنب سے پرگنہٴ نانگل کے موضع نیروز پور تک چوڑائی کا اندازہ 
تیس "دوس ۔۔مجھے ۔ 
کشمبر کے کچھ حصے اقام چہارم میں داخل ہیں ۔ عض کا قول ے 
کے کچھ علاقہ اقلم_ سوم میں بھی شامل ے ۔ بحیدتر مم۔وعی یہ وادی 
اقلم حسہارم کے وسط میں ے ۔ جزائر_ خالدات سے ۸, و درجہ طول البلد 
پر اور خطر استوا سے سم درجہ [شیل] عرضالللد پر واقع سے ۔ مشرق میی 
کوہستان ثػبت سے اور کاشغر کا کچھ علاقم ۔ مغرب میں بنگش اور نغر؟ 
ہے و بادشاہ امب حصم دوم ء جلد اولء ص و بر یہ ام دوارہ کنجل 
درج ے ۔ 
۔ قدیچ جغرائیںٴہند لی دکنگوم صاحب ء جلد اول ؛ ص مم پر نغ رکو 
جلال آباد کے پاس ایک مقام بتایا ے ۔ 


۳٣‏ شاہجان لامہ حلد وم 


پٹھانوں کا کوہستان ۔ جنوب میں ہندوستان کی وسیع ملکت ۔ شال میں 
خراسان و ندخشاں ۔ ساری ولایت چوالیس پرگنوں اور چار ہزار دھات پر 
مشتمل ے ۔ سالانه مالیہ دس کروڑ ٹکے ے جو بچیس لاکھ روے کے :راہر 
ےو اج کل جب کا پا سر زین کوک فایں ی آَة ع سب :رفکنۃ 
فلک بی ہوئی ہے ؛ چیزوں کے نرخ جڑھ جائۓ کی وجہ سے ىالیے کی رتقم 
کسی قدر بڑھ گی ہے ورنہ ىالعموم تقریباً پھیس لاکھ روے رہتی سے ۔ 
ظفر ئامہٴ تیەوری کے مصنف نے کشەیر کے پرگنوں کی تعداد ہم لکھی 
ے ۔ بعض اور تناصیل میں بھی اس ہے سہو ہوا ے جس کی وج یہ ہے 
کہ اسبر تیەور صاحب قران اوّٗل کے عہد میں کشعمر کا علاقب آن ک 
مملکت میں شامل نب تھا ؛؟ مصنف نے جو کسھ کسی سے سنا لکھ دیا ‏ 
صحیح حقیقت معلوم ئہ تھی ۔ 


کشمیر کے دارالحکومت کا ام سری نگر ے ۔ اس خطہٴ ہہشت نظیر 
کی وج تسعی۔ بہت سی ہیں لیکن سب ہے معتبر یہ ے کہ عہد قدیم میں 
کوئی خدا پرست رشی تھا حسے کاش کہتے تھے ۔ وہ انسائوں ىک صحبت سے 
گریزکرتا اور خلوت و عزىب کو صناۓ باطن کا ذریعہ حالتا تھا ۔ اس نے 
پروردکار سے التجا کی کہ جھے کسی ایسی جکہ ہنچا دے جو انسالوں کے 
شور و شر سے عفوظ ہو ۔ اُس کی دعا مستجاب ہوئی ۔ باری تعاللی ے ایک 
فرشتے کو حکم دیا کہ یہ علاقہ جو پائی میں ڈونا ہوا ے ء اس کا سارا پائی 
خشک کر دے ۔ جب پانی خشک ہوگیا تو اس عاد۔ و زاہد نۓ یھاںکسی 
جاڑ کے گوشے میں قیام کیا ۔ اس کے نام پر یہ علاقہ کاشمبر کہلایا 
کیونکہ سٹسکرت میں بہاڑ کو میر کہتے ہیں ۔ اس طرح کاشیر کے مسی 
ہوئۓکاش کا پھاڑ ۔ بول چال کی کثرت سے الف کو گرا کر کشمیر کہنے 
لگے ؛ بلکہ اہل ہند بالعموم کاشیر یا کشیر کہتے ہیں ۔ 


بعض اشخاص کا تول ےکہ أآاس پاکیڑہ خطے 1 آبادی حضرت ابراہم 
خلیل اللہ کے زساۓ میں ہوئی ۔ ب×ض مؤر خککہتے ہیں کہ ایک مر تبە حصرت 
سلیمان علیہ ااسلام جن کا تخت قرآنر ید کی آیت کے مطا ق رات دن میں اڑ 


شاہجان امہ جلد دوم ۴۲١‏ 


کر دوماە کی راہ ط ےکر لیتا تھاء اس خطےمیں تشریف لاے ۔ یں جگە جہت پسند 
آئی ۔ ان کے حسب الحکم وزیر باتدھیر ے بارہ موله کے سقام پر پھاڑ کو 
تراشض کر اس علاقے کا سارا پانی خارج کر دیا ۔ تب ے یہاں آبادی شروع 
ہوئی ۔ جب یہ بہشت منظرخطتء اکبر بادشاہ کے زیر حکومت آیا تو یہاں ک 
روتق کچھ ہے کچھ ہوگئی ۔ یہاں کے ناشندے جو بالکل کدۂ نا تراش ء 
قتلاش اور عیر سہدب تھے حبٰی کہ کپڑے دھوئا بھی نہیں جانتے تھے ؛ 
خوش وضع اور مہنپ ہو گئے ۔ جہانگیر ہادشاہ ١نے‏ لشکر سمیت ہار بار 
مہاں آےۓ جس کے اثر سے باشندوں نے مرید تہدھب سیکھی؟ کھانۓ ؛ پھنے ء 
پہننے وعیرہ کے معقول طریقے اخنیارکرکے شائستی حاصل ک ۔ پھر رقتم رفتہ 
علم سیکھکر آداب مجلسی میں ماہر ہوگئے: لطاف و نفاست پر مالل ہوۓ ۔ 
عہد ثاہجہافی میں حصرت کے وؤض تربیت سے تمام فصائلل حاص لکر لیے۔ اپ 
یہ عالم ےکہ اخلای و آداب میں کال حاصل کر چکے بس ء صعت و حرفت 
اور ممام ہنروں ہر حاوی ہیں للکہ یکنا ے زمانہ ہیں ۔ ناشدوں ہی ے نہیں بلکە 
یہاں کی ام چیروں نے ا رق ہافی ے ۔ مہلے یہاں دھان ء حنگلی میوے اوو 
شال کے سوائۓ اور کچھ نہ ہونا تھا ء آج کل شا وعیت پرور کے فیض 
قربیت ہے ہر چیز اپنی معراج کو پہن گی ے۔ میوے نہایت عمدہ پیدا ہوۓ 
لگے ہیں ۔ سال اور چاول نہایت میس اور یش قیمت ہوتے ہیں ۔ نسی زماے 
میں یہاں ا؛٭س کا یہ حال تھا کہ باسندوں ے روے اور اشرف کی تو کیاء 
پینے کی صوربت بھی نہ دیکھی بھی ۔ بچھلی کے بلس' ( تھہرے) کے سواے 
کچھ لہ چانےتھے۔ اپ حصرت کے جود و عطا کی بدولہ یہ لوگ ہایت مالدار 
ہیں ؛ شو کت و حسمت کے مالک ہیں ۔ 


دوسری چیزوں کی ترق ےے قطم_نظر یہاں کے میوے ۔ہایت لەیس و لطیف 
ہو گۓ ہیں ۔ اس‌کثرت ہے ہوتۓ ہیں کہ بیاں مکن نہیں ۔ شہر کے چاروں 


ج۔ فلس کے معنی پیسہ ہیں ۔ بچھلی کے کھبروں کو بھی گولائی کے 
سیب فلس ماہی کہتے ہیں ۔ گویا اہل کہُمیر ےَ صرف فلس ماہی کا 
نام سنا تھا ٤‏ پسے کی شکل نہ دیکھی تھی ۔ 


۳ شاہجان ام جلد دوم 


طرف جہاں تک نظر جاق ے ء باغ ہی باغ دکھائی دیتے ہیں جو ایک 
دوسرے سے ملے ہوۓ کوسوں چلے گۓ ہیں ۔ پیوندی پھلوں ہیں لثنت ؛ 
رسیلے ١ن‏ اور خوش رلگی کے اعتبار ے شاہ آلو! ے نظبر ہوتا ے ۔ سیب 
ایسے رسیلے 'ور لطیف کہ ان کے مقائلے میں اصفہان اور سمرقند کے سیبوں 
بلک معشوقوں کے سیب_ ذەن کی بھی کچھ حقیتت نہیں ۔ کنا ہی کھائیے 
طبیعت سس نہیں ہویں ۔ نزاکت اور مٹھاس کے اعتبار سے زرد آاو اور آڑو 
اوسط درجہ کے ہوے ہیں ۔ اسپاتق جو اود ایک قسم ے اتی رسیلی اور 
ایسی ناک ہوں ہے کہ حسینانر <یا ہرور کی طرح نطر کی تاب نہیں لاتیء 
حعض دیکھنے سے پاى ہو جاىی ہے ۔ خربوزہ جس سال اولے اور کیڑے ے 
عفوظ رے ہ عراف کے بہترین خریوڑزے کی پرائری کرنا پبلکه مٹھاس میں 
تہرانی سے اور لطاقت میں سمرقند و بخارا کے حرنوزے ہے بس نکلتا ے ۔ 
برا کت میں کازروئی خربوزہ اس یىی پرابری نہیں کر سکتا ۔ انار اوسط درے 
کا ء بہداقہ بڑا اور سہیدی ہوتا ے جس ک شیرینی مصری کو ہاب کرق 
ے ۔ خشک میووں مثلاٌ فدی ء نادام ء اخروٹ وغیرہ کا نان ممکن نہیں ؛ 
ے سار ے حساب ہوۓے ہس ۔ آخروٹ اس کثرت ہے ہوۓ ہں کہ سارے 
علاقے ىلکہ آس باس تک اُنھی کا قیل حراغوں میں جلاتے ہیں ۔ غریب ؟سی 
سے سالن پکاے ہیں ۔ 

زمین کی شاداى اورنشو و ما کا یك عالم ے کہ چنار کی درحت کی 
تین گر لمبی اور ران کے درابر موٹی ساخ کاٹ کر زمیں میں ک5ار دیے . 
سرسبز ہو جاۓ کی ۔ اس ے عجیب باب ید رے کہ سفیدے اور حتار ومرہ 
کے پراۓ درخت جو آدمی کی آغوش میں نہ سیائیں ء انھیں اکھاڑ کر جاے: 
لے جاے ہیں ء ایے شاداب رہتے ہیں کہ کونپل دک نہیں مرجھائی ہك 
تعجب کا مقام نہیں۔ اس سر سبز و شاداب سر زمین میں ہودوں کی نشواو : 
کا یہ حال ے کہ خزاں میں بھی ان کے پتے نہیں جھڑے ۔ ماکھ وس میں 
کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تاہم سبزہ اور تین پتوں وا ی گیاس فرش محمل کی 


ر ۔ آج کل ا ےکشمیری آلو بخارا کہتے ہیں ۔ 


شاہجان ىا جلد دوم ۳ 


طرح موجود رۂی ے ۔ برف اور سردی کے اوجود درخنوں اور سپرے کو 
آسیب نہیں پہچتا ۔ ابریل ء سٌّی کے مہینوں میں باد بہاری کے فیض ے۔ 
باغ و راغ ہپھولوں ہے ڈھک جاتۓ ہیں ۔ رگ سنگ اور شاخ_ آہو تک میں 
پھول نکل آۓ ہیں ۔ دوسرے ملکوں میں عراں کی عارت کری سے گھاس 
جل جاتی ے ء بھول ناید ہو جاے اور درخت شڈ منڈ تار آے ہیں ؛ یہاں 
پرف باری ‏ کے ناوچود سبر ے ک وہی آبپ ھ نت رہی سے جس پر سنیں _کے 
بہودے ای زلمیں ”خکھیرے ہ بڑے جھومتے ہں ۔ درختوں کی شاخوں پر 
انگوقے جلوہ گری کرتے ہیں ۔ جات کے پرندے بھی دوسرے ملکوں کے 
پرغلاف جاڑے دبهر نعمب سجی میں مصروف رہتے ہیں ۔ بلبل اس طرح 
چہچہاتی ے کہ اس کے شعلمٴ آواز ےے چمن 'ور اع روشن ہو جاے ہیں ۔ 
دوسرے پرندے ہیل اس رور شور سے لوا پیا وے ہیں کہ پھولوں کے 
کان بہرے ہوے لگے ہیں ۔ گل سوری کی ید کثرثت ے کہ موسم بہار ى 
آمد سے پہلے جب کہ دوسرے پودوں کے عنچے اور شکوقے ئنہ اپیۓے پڑے 
ہوے ہیں ؛ کل سوری سارے ناغ کو سرح کر دیتا ے ۔ نىاعوں کی دیواروں 
پر گلاب کی شاخیں اور سنبل کی زلفیں بھیل جاتی ہیں ۔ سوسن کے پھول 
اتی زناہیں نکال ال کر موسم_ بہار کی آمد کا اعلان کرے ہیں ۔ 

سری نگر میں مکاناب ایک دوسرے سے ملے ہو ۓے ارت گر ہن 
اس وچہ ہے فضا کشادہ نہیں معلوم ہوتی ء اہم فضا کی روح افرائی اوردلکشی 
میں کوئی کمی نہیں ۔ مارچ ء اھریل کے سہینے میں تمام زمین پر سبزے کی 
ہری چادر بچھ جاق ے ۔ دیکھے والے اپنے آب کو جنت میں سیر کرتا 
حسوس کرۓ ہیں ۔ گھروں اور باعوں کی دیواروں پر مشٰی کی تہ بجھا کر 
سفید اور آودی سوسن کے یچ نکویر دیتے ہیں ۔ اکر فصلوں بالخصوص 
موسم بہار میں سنبل ء لالہ . سوسن اور دوسرے پھولوں یک وہ کثرت ہوق 
ے کہ درو دیوار ىلکہ قبرستان تک پر چھا جاے ہیں ۔ بعض کے بیج بو دے 
جاۓ ہیں لیکن کتنے ہی پھول حود رو ہوۓ ہیں ۔ ان کا نظارہ کشمیریوں 
اور عیر ملکیوں کو حیران کر دیتا ہے ۔ مکانوں کی چھتوں پر ہتے بچھا کر 
تھوڑی سی سٔی ڈال دھتے ہیں ء سبزہ اگ آتا ے ۔ سی میں سوسن اور لالم” 


7 شاہجان لاہ جلد فقوم 


جوغاسو کے بیج بکھیں دیتے ہیں ۔ جوعاسو لالے کی ایک قسم ے ء ثبایت 
ڈہڈہا اور خوش نگ ۔ کچھ عرصے بعد جس چھتوں پر یہ پھول کھلتا ے 
تو کثرت اور سرخی کے سبب یہ معلوم ہوتا ے گویا درو دبرار میں آگ 
لک گئی ے ۔ سارے سری لنگر میں بھی کیفیت ے ۔ ملک ااشعرا مد جاں 
دی نے اسی نامت ص ال اضتار کے با 


ترحمہ ں۔ 


جس طرح بادۂ کارنگ ے پالہ مرح نظر آ5ا -- 
اسی طرح سری نگر کے مام گھر لالے کے بھولوں سے سرخ ہیں 
لالے ہے پیول دیواروں ہر قطار در قطار ہوۓے ہں 
وہیں سنیل بھی ابی زلفیں پھیلا دیتا ہے 
دریاۓ جہلم سری نگرۓ بیچوں یح ےگزرنا ے ۔ یہ بنجاب کے پایچ دریاؤں 
میں سے ہے ۔ ویری نا کا کوئر آثار چشمد اس کا منیع ہے ۔ سمندر میں 
گرنا ے ۔کشمیر کے شال سے نل کر بڑھتا ے تو اس میں‌کئی بڑی ندیاں 
مل جاتی ہیں جس ہے اس کا ىاٹ بڑھ ج'تا ے ۔ تی سکوس کے بعد نوٹہ شہر 
کے درمیان ہے گزرتا ہوا پھر شال کا رخ کرتا ے ۔ دس کوس آکے جھیل 
اولہ (اولر ؛ ولر) میں جس کا گھبیر پچیس نیس کوس سے مل جاتا ے ۔ اس 
کی دوسری طرف سے نکل کر بارہ مولا کے پاس ہموار علاقے میں بہنے لکتا 
ہے ۔ اس کے نعد پھر کوبستان میں داخل ہو کر پکھلی اور دمتور کے 
پہاڑوں سے گزرتا ے ۔ لاہور کے علاقے میں چاب میں مل جاتا ے ۔ سلتاں 
ہے آگے جہلم چاب راوی ستلچ اور ییاس کا پانی دریاۓ سدھ میں شاس 
ہو کر بھکر اور سوستان سے گزر کر لاہری بندر گاہ کے پاس سصد, میں جا 
گرتا ے ۔ 

کشمیر کے باشندوں ۓء خواہ عریب ہوں یا امیر ؛ دریاے جہلم _کے 
کنارے اۓ اپنے مقدور کے مطابق اچھے درے مکان لٹا رکھے ہس ۔ سری لگر 
میں درباۓ ہام کے چوڑے پاٹ پر لکڑی کے دس بڑے بل ہیں جنھیں 
کشمبری زہان میں‌کد لکہتے ہیں ۔ لکڑی پر سرخی اور چوۓ کی تہ عجصمب 


شاہجان نامہ جلد دوم صض؟ں 


طریتے ے جا دی ے جو نبایت مضبوط ے ۔ چارپل ہجو غاص شہر کے انفەر 
ہیں ان میں ہے ایک سلطان زینالعاندین کا بنواھا ہوا ے جو زمانہ“ٴ قدیم 
میں کشمبر کا فرماں روا تھا ۔ اُس کا نام ٭زین کدل' ے ۔ !سے بے ہوے 
دو صدیاں گرر چکی ہیں؛ اُسی طرح قائم ے ؛ ذرا جنبش نہیں آئی ۔ شہر کے 
پاس چارچشے ہیں ۔ ایک کاقطر چالیس گز ے لکڑی کے بڑے بڑے لٹھے 
عر ور سرت بات ری ایر سے رو مت شہتیر ج| کر پل با لیا 
ے ۔ شاہی مواری کی آے عائع وت ساناق ہے لاہ ہی تا شرنند بائوی 
اس پر ہے ے خلل گزر جاتۓ ہیں ۔ چشموں ے علاوہ شہر کے مشر میں 
ایک بڑی جھیل ڈل ے ۔اس کے جاروں طرف طرح طرح کے سیزے اکےہ 
ہوۓ ہیں ۔ ان میں لالہ و کل ابنی بہار دکھاے ہیں تو ید حسوس ہوتا ۔ے 
کہ جھیل نہیں بلک کوئی نکار نازنیں ہے جو رنگ برنگ لباس پھنے اپی 
چھت دکھا رہی ے ۔ اسے دیکھنے ہے طبیعت فرحت پاتی ے ۔ ىلا مبالغہ 
اس کا تابی روۓ زمین پر نہیں ۔ رنکا رنگ پھولوں کی کثترت ہے چرح بریں 
اس کے سامے شرماتا ے ۔ 
تاروں بھری رات کو مسیں ہے 


چھب ڈل کی ہیں سے پر نہیں ہے 


یس پیج میں پھول ہیں کنول کے 

یا مانگک تھری سے موتیوں سے 
انے دیکھ کر خدا کی قدرب یاد آی ے ۔ دل کو یقن آ جاتا ے کہ اس 
ے نظبر جھیل کا خالق بڑا ہی قدرت والا ے جس نے بای کی سطح پر ایے 
خوشرلک پھول کھلاۓ ہیں ۔ لالے کے سرح پھولوں سے بائی میں آگ لق 
معلوم ہوق ے ۔ گلزار حلیل کی حقیقت آشکار ہو جاتیق ے ۔ سفید کنول کی 
ہنکھڑیاں جنابِ موسلی علیں السلام کے یدرییضا کی یاد دلاق ہیں ۔ پائی یق 
سطح سے اوپر لکلا ہوا ڈلٹھل ملکہهٴ بلقیسں کی ساق_ سیمیں کا نقشہ دکھاتا 
سے جنھوں ے حضرت سلمان٣‏ کے مل میں شیشے کے ەرش کو پافی سمجھ کر 
اہنے پائینچے چڑھا لے تھے ۔ سرخ کنول کی بہار بھی دیٹی ہے ۔ اس ک 


۲٦‏ شاہجان اہ جلد دوم 


سرخی لالہٴ جوغاسو کو شرماقی ء یاقوت کو خجل کرق ؛ سار کو ہیچ 
ٹھہراتی بلکد آتشکدۂ فارسص کو غیرت کی آگ میں جلانی ے ؛ اس طرح 
کھلتا ے کہ ساری سطح دہکنے لگتی ے ۔ گویا ڈل کے وسیع آئیے ہر 
سورج کی کرلوں سے سرخی چھا رہی ہے ۔ دوپپر کے وقت ید منظر ایسا 
دلفریب ہوتا ے کہ تماشائی انے دیکھ کر بیحرد و مدہوش ہو جاے ہیں ۔ 
ڈل میں جا حا جھوے چھوۓ جریرے ہں جن میں پھول اور سبریاں 
دوئی جاتی ہیں ۔ بڑے جریروں میں باقاعدہ لمبی لمبی کیاریاں نا کر بید اور 
چنار کے درخت لگا دیتے ہیں ۔ یں محسوس ہودا ے کہ رستے عالم بالا سے 
اتر کر صف بستم یہاں کھڑے ہو گئے ہیں یا چنڈب کے طاؤسوں نے انی 
دمیں اور بازو پھیلا کر سبز برحم کھول رکھے ہیں ۔ گرمی کے موسم میں 
سّاح کشتیوں میں گررے ہوئۓ ان درحتوں کہ ساے میں دم ایتے ہیں ۔ 

مم آۓ عن گرمی مس نکل کر دل ہے اے اشکو 

ذرا اب دو کھڑی کو سایں' مرگاں میس دم لے لو 


ابریل سی میں بید مجنوں کے درختوں ؛ر وہ بہار آی ے کہ حسن لیلئٔی ہیچ 
معلوم ہوتا ے ۔ ڈل کے عین وسط میں کئی فردوس منظر باغ ہیں جن ک 
دلکشی اور فرحت خیری بیان سے باہر ے ۔ بالخصوص باع_ عیش آباد اور 
باغ_ بجر آرا جو حصرت شاہجہاں کی سرکار ہے متعلق ہیں ء نایب دلفریب 
ہیں ۔ پانی میں بہت ہے جزیرے مثلاً جزیرۂ اد بجس (شاہرادہ) اور دیگر 
اس! کے جرھرے درختوں یق کرت ے ناغ و بہار ے رہتے ہیں ۔ درختوں 
کی کثربت یوں تو "ام کشمیر میں ے لیکن دریاؤں کے کنارے اور حھیلوں 
بالخصوص جھیل ڈل کے اںدر اور چاروں طرف تو بہشت کا سا سماں ے ۔ جھیل 
ڈل کا گھیر ساس کوس ہے ۔ اس کی سطح االعموم بھولوں ہے ڈھی رہّی 
ے ۔ زرد گلاب ؛ نیلوفر اور کنول کے بھول ملے جلے کھلتے اور صائعم 
قدرت کا گلدستد معلوم ہوتۓ ہیں ۔ ادھر سے اُدھر تک پر جگہ ہافی کی سطح 
پر سرخ پھول ء ختلب اقسام یگھاسیں اور طرح طرح کے سبزے دھیلے ہوۓ 
ہیں ۔ جھیل کی نہ میں بھی بودے اور سبزہ !کے ہوئۓ ہیں جنھی بوستانِ 


شاہجان نامہ جاد دوم ۲٣‏ 


خیال کہے تو زیبا ے ۔ 

سری نگر کی ایک اور خصوصیت یہ ے کہ یہاں چلنا بھرنا اور سیر و 
تفرج کشتی کے ذریعے ہوق سے ۔ ڈل کے بای کی ایک شاخ دریاۓ جہلم 
میں جا ملی ے ۔ مالدارء ڈی حیثیت اشحاص ىالخصوص نىادشاہی منصپ دار 
جن کی حویدذاں اس دریا اور حھەیل کے کارے ہیں ؛ اسی راستے کشی میں یٹھکر 
دربار میں جاۓے ہیں ۔ سیر و تفرمح کا دریعد بھی بھی آبی راستے ہیں جن کے 
ذریعےکستی میں سوار ہو کر سر کرے بہرۓے ہیں ۔ دریاۓ جہلم اور 
جھیل ڈل پر ہرار پا رنگین ء نقس و نکار وائی کشتیاں ادھر ہے اُدھر رواں 
رہٹی ہیں ۔ ان بر قیمتی رنگین پردے بڑے رہنے ے یہ معلوم ہھتا ےکه 
چھوۓ چھولۓ حمن سس جن کی رلگت چشم خروس اور ہر طاؤس کو سرماق 
ے ۔ چاندف راتوں میں جب چافد ىی کرنیں شرخ وشک موجوں کے 
حلقوں میں رص کر پں تو عحب ساد نظر آتا ے ۔ تماتائی کس وں میں 
یٹھے ہوۓ ء رقص و سرود اور بادہ و جام کا لطف اٹھاے ہیں ۔ ماہ پیکر 
حسینوں کے ساتھ ناز و نیاز کا ہنگامپ گرم رہتا سے ۔ 


سری نگر کی سیر کاہوں میں یہاں کے فردوس منطر ١‏ اغ حاص اہمیت 
رکھتے ہیں ۔ ہر باع روضفٴ رشواں ہے بڑھ کر ے ۔ بالحصوص شالامار 
باغ نے حضرب نۓ شابراد کے زماۓ میں تربپ داوا کر فردوسر ىریں 
کا ہمسر بایا تھا ۔ درحتوں کی سادای کا یہ عالم ہے گویا آپ حیاب ہے 
سیراپ ہوۓ ہیں ۔ آج تک حضرتب کی توجچہ ہے اس کی آرائش و زیبائش میں 
اضاص ہو رہا ے ۔ دامن کوە سے جھیل ڈل کے کنارے تک دو ہزار ایک 
سو تیس گز تک درختوں کی قطاروں میں ١‏ گر جوڑی ایک سیدھی روش 
آئی ے جو باغ کے ختلف حصوں کے درمیان ےگرری ے ‏ فیض بِخصض اور 
فرح بخش ہر ایک میں اس کی لمبائی تین سو دس گز ہے ۔ خواص پورے 
میں ایک سو بارہ گر ء بیروی حیابان میں ۹ہ گز۔ اس روش کے 
پیچوں نیچ میں دس گز چوڑی نہر جاری ہے جسے حصرت کے حسبالحکم 
شاہ نہر کہتے ہیں ۔ اس میں بڑے فاصلے ‏ ےکوہ ہیاک کے داہن والےچشے 


کا ىانی آتا ے جو چار کے درختوں او رکیاریوں کو سیراںت کرتا ہوا جھیل 
ڈل میں جا گرتا ے ۔ روش کے دونوں طرف شاہجہاں کے زمالہٴ قیام میں 
دو دو گر کے فاصلے سے سەیدے اور چار کے درخت لگاۓ گے تھے جو 
اتی ہی ندب میں نشو و نما کے زور ہے طوبیلٰ و سدرہ کے تراپر ہو گے۔ 
ناغ کے وسط میں کنے ہی خوش تما شیمن اور عارنیں بی ہیں کہ 
باکیری و زیبائی ان کی بلائیں لی ہے ۔ ہر نشیمن کے سامنے ٹیس گز سرلع 
حوض ہیں ۔ ان کے آشاروں اور فواروں کو دیکھ کر طبیعت وجد کرقے ۔ 
حوضوں میں بھی آسی کوہ ماک والے چشے کا ىائی آتا ے ۔ حوصوں میں 
آیشار ک چادر بلڈور کے ان سالم تختوں پر سے گرر کر نیچے گرق ہے جو 
صفائی و ععثّاق میں حلب کے شیشے اور فری آ'ٰنے کو خجل کرے ہیں ۔ 


ان دنوں حضرت کے حسب الحکم ناغ_ فرح بخش سے ۔ہاڑ کی جانب 
ایک اور پھہیٹ منظر ناغ یعنی فیض بخص کی دا رکھی ػئی ے ۔ اس کے 
وسط میں عا لی شان نشیمن تقیار ہواے جس کے سامنے چالیس گر سربع حوض 
ے ۔ چاروں طرف اومے سنکین دروازے ہیں ۔ لساط ناغ نّواب آصف خاں 
ۓ ترتیب دیا ے ۔ نکّف بر طرف ء ایسا ىا کیزہ ؛کشادہ فضا مقام روۓ زمین 
پر نہ ہوگا ۔ یہ بہشت ہنظر باغ جس کے کی طبقے اوپر نیچے ہس ؛ جھیل 
ڈل کے کنارے ىاہعوار زمبن ہر لکایا گیاے ۔ نو آسانوں کی رفعت اور حلد 
بریں کی روتی اس پر دل و جان ہے ثثار ہیں ۔ اس میں دامنکوہ کے قریب 
ایک دلعریب ؛ عا ی شان نشیمن ے ۔ باغ کے درمیان سے پافی کی لبالب 
نہر گرری ہے ۔ اس میں ایک آبشار اور لمبا چوڑا حوض بھی ے جس کا 
بیان ہے طولانی سے ۔ 


دوات خاہ* شاہی والا باغ_ نور افرا بھی اتا پاکیرەو زیبا ے کس 
سارے جہان میں نظیر نظر نہیں آق ۔ اغ_ حر آرا اور عیش آباد بھی ایسی 
ہی کیمیت کے ہیں ۔ اول الدکر جوروکہٴ درشن کے سامنے واقع ے ۔ اس 
لحاظ سے اگر اسے "مام باعوں کا سرقاج ہے تو بجا ے ۔ اس کے دو طبقے 
ہیں ۔ تھلے طبقے میں چنار کے چار تناور درخت ہیں جن کی رقعت و عظمب 


شاہجان باب جلد دوم ۴۹ 


طوبفی کو بست کرق ے ۔ نتواب جہاں آرا یگم صاحب کے تین باغ بھی 
نہایت خوش منظر ہیں جو اپنی فرشتہ خصلت مالک کی طرح فیض رسافی کے 
سبب آرائش عالم کا سرہایہ ہیں ۔ ان میں ہے ایک کا :ام جہاں آرا سے 
جےنٹواب بیگم صاحب کے نام نامی فیر اہی پاکیزی و دلفربی کے سبب 
اسم ہا مسمٌّّئیکپنا چاہیے۔ جواہر خال خواجە سرا ے اسے ترتیب دیا تھا ۔ 
بعد ازاں بیگم صاحب کی سرکار ہے متعلق ہوگیا ۔ دوسرا اغ_ نور افشاں ہے 
جو دریاے جہلم کے کنارے سملکہ نور جہاں 'یگم نے بنوایا تھا ۔ جہانگیر 
بادشاہ کے زساۓ سے آح تک بگم صاحب کی سرکار میں ے ۔ اس کے جمن 
اور خیاباں نہایت وسع ہیں ۔ نشیمن اسے باکرہ اور آرام دہ که زساے میں 
ان کی نظیر نی 'کلے ۔ تیسرا ناغ صفا ے ۔ سری نگر ہے سات کوس دور 
جھیل صفاپور کےکنارے ایک پشتےہر بڑے تکاف ے تعمیر ہواے ۔ باکیزگی 
و صەائی اور وسعت و لطافت میں ید جھیل ایسی ے کہ دلیا تو کیا بہشت 
میں بھی اس کی مثال نہ ہوگی ۔ ااپتہ جھیل ڈل جو کول کے بھولوں سے 
کلپوش رہتی ہے اس کا جواب ے ۔ اس الاب کاگھیر تقریباً تی نکوس سے ۔ 
مشرق کی طرف ایک سرسبز بہاڑی ے جو اس متالت ے واقم ے گویا 
چشمہٴ آبِ حیات کے کنارے جناب خضر علید السلام سو رے ہیں ؟ بہاڑی 
کے پھولوں ء درختوں اور سہزے کا عکس پافی میں ہڑتاے تو یوں صسوس 
ہوتاے کہ حضرت شاہجہاں کا تضنتر زمرد نکار سطح_ آب پر رکھا ہواے ۔ 

باغ_ کرنا ان کے علاوہ ے ۔ شاہزادگ کے ژماۓ ہی میں حضرت ک 
سرکار ے متعلق ہوگیا تھا ۔ اب آپ ۓ شاہزادہ د'را شکوہ کو عنایت قرما 
دیا ے ۔ شاہ آباد کہلانا ے ۔ اس کی تعریف میں زبان ءاجز ے ورئه چند 
سطریں لکھ کر اس کی دلفغریبی کا کسی قدر بان کرتا۔ ناغ نسم اور 
افضل آباد بھی اوٴے فرحت افزا نشیمنولں ء میوہ دار درختوں اور پھولوں ک 
کثرت کے سبب دوسرے باغات ہے کم تہیں ۔ باغ سم کو اعظم خاں 
ے اور افضل آباد کو علامی افضل خاں نے ترتیب دیا تھا ۔ ناغ. اللٹھی 
جسے چمن ہەراے عالم کے ہاتھ ۓ خوب سنوارا ے ء باکیزگی و شادای 
میں کم نہیں ۔ لیکن اس کی عارتیں معموئی ہیں ؛ اس ناغ کی شان کے شایاں 


7 شاہجان امہ جلد دوم 


نہیں ۔ کشمیر کی ندیوں میں لار سب ہے زیادہ خوش منظر ے ۔ پافی خوش 
ذائقہ ہے ۔ اس کی ایک دھار کے کارے یوسف خاں ۔شہدی نے اس باغ 
کی نیاد رکھی تھی ۔ نہر لار اس ىاغ کے درمیان ہے گرری ے ۔ وسط میں 
دس گز سرع حوض ے جس کے کنارے حنار کا نھایت برانا درخت کھڑا 
زمانہٴ تدم یىی داستان ساتا ے ۔ 


سری نگر ہے دامح کوس دور سشہاب الدین ہور کا وسیع مغزار ے ۔ 
اس کے ایک طرف دریااۓ جہلم ے ء دوسری ارف دریااۓ لار کا سرد اور 
شفٹاف و شیریں ىانی جاری ہے ۔یە جگد ان دولوں کا سنگم ے ۔ یہاں 
درىاے جہلم کےکنارے حار کہ تناور ء سرسبز و شاداب درغتوں کی قطار 
ے جنھیں دیکھ "کر کوئثر و تسنم اور سدرہ و طوا ی کی یاد آتق ے ۔ 
دیکھنے والا سوچتا ے کہ قیامت کے پنگاہے اور شر کے شوروشر ہے 
ہلے ہی پروردگار عالم ےۓ اس علاقےمیں بہشت کا ایک قطعہ لا کر رکھ دیا 
ہے ۔ گرمیاں گرارۓ کے لیے کشمیر میں کئی مقام نہایت دلکش ہیں جو 
اپنی سرسبری و شادابی میں فردوس_ بریں سے کم نہیں ۔ دلیا میں ککہیں 
ان کی ثال نہ ہوی ۔ ان میں سے ایک کووی رگ ے ۔ ؛رانۓ زمانۓ میں 
کشمیر کے راجاؤں کے گھوڑے یہاں چرے تھے ۔ کشمیری زبان میں ّکووی 
معنی ایلچی اور مرگ بھی سرفرار ہیں ۔ کووی مرگ کا مفہوم ے 
سغزار ایلجی ۔ ید کل زمین مہاڑ کے ایک وسیع مسطح قطے پر وائم ے 
حسے اعبان قدرب ے رلکا رنگ پھولوں اور سبزے سے بھر دیا ے ۔ 
ہریاول کی سبری ہرے خمل کو شرماتی اور ھولوں کی رنگتیں ىوقلموں 
ریشم کو مات کرق ہیں ۔ 

توسد ےگ بھی ایت ہموار مسطح قطعد ہے جسے معار ازل ۓ 
اپنے ہاتھ سے سنوارا ہے ۔ نشوو ما کی کرت ہے یہاں سبرے کا رگ 
زمردیں ے ۔ فرڈیق خمل و کمحواب کا فرش ادھر ے ٴُدھر تک بجھا ہوا 
معلوم ہونا ے ۔ ایام ۔اہزادق میں حصرت کووی مرگ اور توشہ ور 
میں کلگشت کے لے آئۓے تو فرمایا کہ 1 ے یہاں لالہ و گل کی ۔اٹھ قسمیں 


شاہجان ا جلد دوم اس 


دیکھیں ۔ ایک اور ہوش مند دیدہ ور ۓ بتایاکہ اس خدا ساز گلزار کے ایک 
قطعے میں ےو قسم کے پھول میں نے گنے ہیں ۔ ایک اور صادق القول 
معتبر شخص ۓ بیاں کیا کہ میں ے ان مےغزاروں کی تعریفیں سن تو 
سمجھا ‏ کہ لوگ ۔بالفہ کرے ہیں ۔ ازماٴش کے خیال ے یہاں خود آیا ۔ 
گز بھر رت میں چاایس قسم کے پھول میں نے شار کے ۔ پھت سے پھول 
مٹھی میں بھر کر گنے تو سم قسمیں شار ہوئیں ۔ المحتصر یہاں کی اوئنھچی 
مہاڑیوں میں گرمیاںگزارے ک ےکبٔی مقام ہیں جو اوصاف میں ایک دوسرے 
کے ىرائر ہس ۔ مادہ این اور سنگ سضد نام کے مقامات پیر دوسرے علاقے 
اتنے ٹھنڈے ؛ فرحت بخش اور حوش منظر ہیں کہ قنم ١نی‏ معنی طرازی 
کے باوجود أذء کے وہب لکھے سے قاصر سے ۔ ناچار خاموشی کو 


قیامکشمیر کے زماۓ میں حضرت کے اقبالر ے زوال ۓے ایک عحیب 
کرشمہ دکھایا ۔ اے اولیا کی کرا ات کا ہمسر سمجھے یا عقل خساداد کا 
اضاو گت مع ود ہی کت گے اساحت یق اقاسی کر وجب ام 
نیگات اور کنیزوں خواصوں کو ہمراہ لیے ناغ_ حہہاں آرا کی سیر کے لیے 
تشریف لے گئے ۔ تمام چرزوں ک سیر ے لطف اندوز ہوکر خراماں خراماں 
اس کے حەن ء سمن زار اور کلشن میں آۓ ۔ یہاں ایک تشیمن پر نظر بڑی 
جسے ہندی زنان میں راؤٹیکہتے ہیں ۔ سر_ راہ ایسے عمدہ موقع پر تھی کہ 
اس کے چاروں طرف کیاریوں میں ىھول لہلہا رے تھے ۔ سہزے کا فرش 
زسدیں حھا ہوا نھا ۔ کارہردازوں نۓ اس ہے در و دیوار کو رنگین قیعمتی 
پارچات سے دلہں کی طرح آراستم کرکے صحن میں خغمل وکمحواب کا فرش 
چھایا تھا ۔ ىوتع تھی کہ حضرت ایک آدھ گھڑی یہاں ٹھہرکر خیانان اور 
چمن کی بہار دیکھیں کے ۔ جیسے ہی حضور کی نگاہ اس راوٹی ہر پڑی وہں 
ٹھٹھک کر حکم دیا کہ کوئی شحص اس کے قریب نب جاۓ ۔ یہ عارت 
ٹیڑھی ہے اور عنقریب کرنےۓ وا یل ے بلکہ عجب نہیںکہ ایک دم میں کر 
بڑے ۔ چونکہ عارت ابھی تیار ہوئی تھی اس لیے اس کا ڈے جانا کچھ 


۳ شاہجان امە جلد دوم 


ءجیب سی بات تھی ۔ بعض اشخاص ےۓے آہے غلط سمجھا ۔ اسی حیص بیص میں 
صل ‏ وھ تن ۔ کوتاہ عقل آدمی حیران 
ز٭ ۔ ِ 
کوکیہٴ شاہی کی کشمبر ہے شاہ آباد' (چھلی بھون) 

۰ کے واستے ہندوستان روانق 

کشمیر کے باغ و راغء چشموں اور لدیوں یز شاہ آباد کی جمیل کے 
نظاروں ہے ےظوظ ہوکرحضرت کے دل میں لاہور واس چلنےک آرزو پیدا ہوئی 
لہٰذا ۵ شپریوز م۲ ریمالاول +م. رھ" مطابق ےں ستمبر ہر بروز 
یکشنبہ دو گھڑی دن چڑے شاہی سواری کشمیر سے واۓس چلی ۔ حضرت 
دریاے جہلم کے راستے کستی میں سوار ہو کر روانه ہوۓ جس ہے کثتی 
کو ہلال عید کا اوو دریا کو سلسبیل و تسنمکا درجہ حاصل ہوگیا ۔ اس روز 
دریاۓ جہہام کےکنارے قصبہ ہائیر" میں جہہاں زعذران کی کاشت ہوئی ے؛ 
ایک فردوس منظر باغ میں قیام فرمایا ۔ یں جگہ سری نگر سے ساڑے تین 
کوس دور ے لیکن دریا کے راستے پاب کوس سے ۔ اکے روز پانیر ہے 
ساڑے تین کوس چل کر ونٹی بور میں خی ےکبے جو برگنہٴ ولر میں ے ۔ 
وہاں سے ساڑے حارکوس آگے حرارہ میں پڑا ؤکیا ۔ نہاں شاہزادہ داراشکوہ 
ے ایک رفیع الشان ارت بنوائی ے ۔ تین گز چوڑی نہر اس کے صحن ے 
گرر کر آنشار کی صورت میں دریا میں گریق ے ۔ یہاں دریا کے کارے باغ 
کے درمیان ایک دلذریب نشیمن ے جس میں ایک روز حضرت نے قیام 
فرمایا ۔ رات کو جہلم کے دودوں طرف چراغاں کی سیر کی جس کا اہتام 
شاہزادے کے ملازسوں ے کیا تھا ۔ اکلے روز کشتی میں سوار ہوکر پراۓ 


١‏ برلٹش میوزجم کے نتسخے ےدوں میں شاہ آباد کے بجاے آصف آناد 
مرج 

× ۔ فارسی سپینے کی ناری قمری ماہ سے مطانىق نہیں ے ۔ 

۳ ۔ برٹش میوزیم کے نسخے ہم میں اس جگہم کا نام سانیر لکھواے ۔ 
آج کل بام بور کہتے ہیں ۔ 


شاہجان نامہ جلد دوم اپ 


پل تک عفر گیا ۔ پھر تختر رواں ہر سوارہو کر موضع اچھول میں منزل 
کی ۔ یہاں ی عارتیں حضرت کو پسند فہ آلیں ۔ آپ کے حسب الحکم دو 
چشموں پر جو ایک تناور چنار کے نیچے ابی رے ہیں اور ہاکیزکی و لطافت 
میں اس سرزمین کی دو آنکھوں جیسے ہیں ء نہابت عا لی شان عارتوں کی بتنیاد 
رکھی گئی ۔ یہاں بہت ہے بت خاۓ تھے ؛ دور دور ے ہندو آ آ کر ]آن 
میں ہوجا کرے تھے ؛ ان کو جڑ بنیاد ہے اکھیڑ کر اس کفر آباد کا نام 
اسلام آپاد رکھا ۔ 

اسلام آباد ہے دولت و اقبال کو ہمرکاب لے اگلی منزل پر پہنچے ۔ 
جھلیوں ‏ یکثرت کے سبب اس جگد کا نام چھی بھون تھا ء اب آصف آباد 
کہلاقی ہے ۔ یہاں آدف خاں ۓ نہایت دلەریت ناغ اور دلکش عارت بنوائی 
ے ۔ باغ ک خو کا یہ عاام ے کہ مسافر اُس کی سیر کرکے اپتے گھ رکو 
بھول جاتا ہے ؟ چاہتا ے کہ وہیں رہا کرے ۔ حضرت ے بھی اس کلشن 
کی سیر ک ۔ تین روز یہاں قیام فرمایا ۔ دوسری را ت کو آپ کے حسب الحکم 
ندیوں ء چشموں اور آییوؤں کے کارے ایسا چراغاں کیا گیا کہ باف کی 
سطح جکمکا اُٹھی ۔ کنمکشاں نے قیامدت تک کے لیے روشنی کا سرمایہ جمع 
کر لیا ۔ چونھے روڑ چشمہٴ اچھول کی سبر کے ارادے سے کوچ فرمایا ۔ 
دو کوس چل کر وہاں پڑاؤ کیا ۔ یہ صاف ستوری جگہ ابی ہاکیزی کے 
لحاظ سے سارے عالم میں اپنا جواب نہیں رکھٹی ۔ آج کل اچھول کا فام 
صاحب آباد پڑ گیا ہے ۔ قصبے کی جان وہ چشعەہ ے جے سکندر اب تک 
حسرت سے دیکھتاے بلکہ جناب خضر علیہ السلام کی چشمشوق بھی أسی 
پر لی رہتی سے ۔ آفتاب اسی چشے ہے نور حاص لکرتاے ۔ صفائی و شفاف کا 
یہ عالم ے کم ماہ پیکر حسینوں کے سینے بھی اس ہے دیتے ہیں ۔ بای کی 
شیرینی اور روح افزافی کا یں حال ے کہ آب حیات اور حوض کوثر اس 
ہے فیض حاصل کرئتے کی آرزو رکھتے ہیں ۔ دامن_ کوہ میں گھے درغتوں 
کے نیچے یہ چشمہ جاری ہے ۔ تین بن چکیوں کے بقدر بانی بڑے زور کے 
ساتھ اس سے اچھلتاے ۔ اس پر متعدد شاہی عارتیں یعی غسلخالد ؛ دوشنِ 
خاص و عام ء جام ء خواص بورہ ,ی. ,ھ ء ,مدع میں تعمپر کی گئیں ۔ 


بیگم صاحب کے حسب_ِ خواہش ای چشے کے حوض کے ہباس اھک ایوان 
تعمیر ہوا ء جس کے چاروں طرف دلکش مکانات بنا ۓگئے۔ ایوان کے سامنے 
جھیل سی بی ہے جس میں چش ےکا پانی دو طرف ہے داخل ہوتا ے ۔ یہاں 
تین تینگز چوڑی دو نہریں ہیں جن میں چشے کا ایک تہائی رانی گزرتا اور 
جھیل کے دائیں بائیں وا ی دو عارتوں کے درسىیان سے ہ وکر نکل جاتا ےے ۔ 
جو نہر دائیں طرف جاتی ہے اس کا پائی آبشار کی شکل میں سات گز لیچے 
کرکز اس مہشت منظر ناغ کو سیرا ب کرتا ے جو وہاں ترتیب دیاگیاے ۔ 

اس منزل میں بھی تین روژ قیام کر کے عبش و نشاط کی داد دی ۔ 
شمع_ شبستانِ خلافت حضرت یگم صاحب کے حکم ہے یہاں بھی آصفآباد 
کی طرح جراغاں ہوا جو جمک دمک کے لحاظ ہے پہلے ہے بھی بڑھ گیا ۔ 
قیسرے روز لکھی بھون چشے کی سبر کو تشریف لے گۓ و صاحب آباد 
سے د وکوس ۹ے ۔ چوئکہ یہاں شاہی عارات ابھی تک مکمل نہس ہوئی تھیں 
لہٰذا کھڑےکھڑے یہاں کا نظارہ کرکے وااس چلے آۓ ۔ یہ جگہ پھاڑ کے 
دامن میں سرو اور صٹوبر کے درغتوں ہے رشک فردوس نی ہویق ے ۔ 
یہاں نہایت صاف شفاف چشمہ ے جس کی شاداى ے اىرہہاری زکلٰوۃ مالگتا 
ے اور دجلہ و فرات مٹھاس کے طااب رہتے ہس ۔ پافی کی صفائی اور روافی 
سلسبیل اورکوث رکو شرماق ہے ۔ چشے بر چودہەگز مم حوض ٹا ہواے ۔ 
یہاں ہے دو نہریں نکل کر اتنے ہی وسیع دو حوضوں میں داخل ہوق ہیں ۔ 
آگے چل کر یہ نہریں ایک تالاب میں جو پرم گز امبا ےم گز چوڑا ے ء 
سل جاق ہیں ۔ یہاں تالاب کے کنارے جنار کے چار تناور درخت پرائر تراہر 
کھڑے ہیں جو سرسبڑی اور شادابی میں سدرہ و طوبلی ہے ہزار درجہ بڑھ 
گئے ہیں ۔ 

سہر کی ً تاریخ (ں ستمبر مہ ع) کو شاہ یک رکبہ نیگم آباد یعنی 
صاحب آناد ہے روانہ ہوکر ویرناگ میں مقم ہوا ۔ یمکوثر کی مائند چشمد 
دریاۓے جسہلم کا منبع ہے ۔ اس کا پانی حسینوں کے لبوں ہے زیادہ شیریں اور 
آفتاب ہے زیادہ روشن ے ؛ ہلک آفتاب اسی سے اکتساب نو رکرتاے ۔ اس 
کی موجیں اشارہ کرق ہیں‌که جوش و خروش اور صفائی و شفاق اور حسنِ 


شاہجان امہ جلد دوم ۳۵ 


فطرت کا نظارہ کر ا ے توکر لو۔ یپیں سے وہ ندی لکلی ے جو اگےہ 
چل کر دریاۓ جہلم بن گئی ے ۔ نظم و شر اور استعارہ و تشبمە سے اس 
چشےکی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ۔ فکر فلک پرواز اس کی لطافت کے 
نان ے قاصر ے . یہاں ایک پہاڑ ے جو اتنا سرسبز اور خوش وغح ہے کہ 
آے ۔ہاڑژ کہنےکو جی نہیں چاہتا ۔ بوں محسوسصس ہوتا ےکہ ایک ہموار مسطح 
باغ ے جس کے تمام درخت ىلندی میں برابر ہیں ۔ جچشے ےکنارے یہ چھاڑ 
اس طرح واقعم ے جیس ےکوٹی حسین ء سبز پوش ء دلرباکھڑا ہوا آئینه دیکھتا 
ہو ۔ بہار کے موسم میں جب اس کی سرسبزی انتہاکو پہنچ جای ے تو باف 
میں اس کا عکس پڑے ے ادھر ے ادھر تک مد کا قطعہ نظر آتا سے ۔ 
خراں میں زرد چوں ی رنگت ہے چشےکا رنگ بھی عقیتی دکھائی دیتا ے۔ 
چشے کا قطر جالی سگز ے ؛ گہرائی دس گر جات اس ہےکنارے داروغه“ 
عمارت حیدر ملک کشمیری نے ے ؛ گز لمبا ہم گز حوڑا ایوان تعمم کیا ے 
جس کا ایک رخ باغ کی طرف اور دوسرا حوض کی جانب ے ۔ ابوان کے 
بیچ میں پایخ گز چوڑی نہر جاری ے ۔ دونوں طرف دو شاہ لشین ہیں جن 
کا رخ باغ کی طرف سے ۔ ایوان کے دائیں ہائی سات سات ایوان اور ہی ۔ 
چودہ :کے چودہ کا رخ باغ کی جائب ہے ۔ لہاوت یاکیڑہ مصذا حام بھی ا 
ے ۔ان عارتوں کے دونوں طرف چار چار گز چوڑی نہریں روان بث ٭ 
سیر و تفرج کے اس فرحت بخش دور میں حضرت ک عمر کہ جم آمرک 
سال پورے ہوکر ےم واں سال شروع ہوا ۔ مقررہ قاعدے کے مطابق قمری 
تلادان کا جن بتارخ و سہر مطاىق وء ستمبر ٣٦ع‏ بڑے شان و شکوہ 
کے ساتھ مثعقد ہوا ء بلکە سفر می ںکوکبہٴ شاہی کے جاہ وجلال کی متاسبت 
ہے جشن کی شان دوبالا رہی ۔ سخاوت و مشش کی وہ رىل پیل ہوئی کہ 
برچ_ سنبلہ ۓے خوش چینی کے بطور ترازو ہے جواہرات لے لےکر دامن نج 
لیا ۔ پروین ے تھی موتیوں کی بکھیر میں سے حصہ ل ےکر این پار کے واسطے 
درمیائی موق حاصل کیا ۔ شاعروں ے کشمبر کی تعریف میں مژویاں سناکر 
اور تہنٹی قصیدے بڑھ کر ححسین و آفریں کے علاوہ برش ہا العام پائۓ ۔ 
زرتار لباس بھی ملے جتھیں وبدب تن کرے مغ رس بال بن گئے ۔ جیب 


۳۲ شاہجان ناب جلد دوم 


و داسن موتیوں ہے پھر لیے۔ أم! بھی حضرت کی عنایات ہے بہرہ مند ہوکر 
انی ماد کو پہنچے ۔ 

جب یہاں کی سیر و تفریج سے حضرت کا دل بھرگیا تو کوچ کا فیصله 
گیا ۔ . سہر؛ پیر کے دں ء روانه ہو کر منزل بب منزل جوتھے روز 
پیرا پور میں خی ےکیے ۔ راستے میں آپ کو آبشار اوہر دیکھنے کا شوق ہوا 
جو جال نگری ہے دو کوس کے فاصلے پر ے ۔ ٹس کا نظارہ کر کے 
بارگا عا ی میں واہس آےُ ۔ آبشار مذکور کی کیفیت یہ ے کہ اس کا منبع 
چشمہٴ کوثر ناگ ے ۔ یں چشہ چا رکوس گھیر والے ایک ہپاڑ ہر ہے 
جو وادی میں تنہا گھڑا ے ۔ اس کے پائی کی مقدار اتی ے کہ آشارِ 
اوہر جس کا پاتی بیس بن چکیوں سے کچھ زیادہ ہی ہوکا ء چشمے کے بافی کا 
ایک تہائی ے ۔ باق دو تہائی دوسری طرف ے ہو کر علاقہٴ کشتوار کی 
طرف جلا جاتا ے۔ بیرمکلہ والے آبشار کا منبع بھی یہی چشہ سے ۔ اوہر رک 
آیجو کی ایک شاخ ہہاڑوں ہر سر ىٹکّتی بڑے جوش و خروش ہے جھاگ اڑاق 
بھی سے ۔ ىیرم کالہ آبشار سے کچھ اوپر یہ شاخ تین چار گز کی ىلندی سے 
ایک بڑی چٹان پر گر کر شور ماق ے ۔ دہار کی تیزی ہے چٹان میں گول 
حوض بن گیا ے ۔ ماہر سگ تراش سالہا ۔ال ک عنت کے بعد بھی ایسا 
حوض نہیں دشا سکتے ۔ یہاں سے کچھ آگےر بڑھ کر یہ ندی تقریباً پندرہ گز کی 
بلندی ہے ایک قدرق حوض میں گرتی ہے جس کی لہ بائی ٹیس گز ء چوڑائی 
بیس گز ے ۔ پانی اس تندی ہے گرتا ے کہ پاس کھڑے ہوۓ دو شخص 
چیخ کر بولیں تب بھی آواڑ نہیں سن سکتے ۔ یہاں سے آگر بڑھ کر یه تدی 
پیچ کھاتقی ؛ شور ماق بڑھی ے ء راستے میں‌کئی آبشار بناق سے جو معمولی 
ہیں ۔ کچھ آگے گرہائی سیر گاہ توشہ رگ کے پھلو میں سک لاگ آشار ہے 
جس کا دس پن چکیوں جتنا پانی پندرہ گڑ کی ىلندی ہے جھیل میں گرتا 
ے ۔ القصہ شاہی سواری ہیرا ہور سے کوچ کرنے کے بعد پیر پنچال سے 
لو دن میں دھنبر پہنچ گئی ۔ بھاں ۵م مبر کو حضرت شکار قمرغہ 
کے لیے صیدکاہ میں آشریف لےگئے ۔ چند روز پہلے ہے دس ہندرہ ہزار دیہاتی 
ہزاروں جنگلی جانوروں کو گھیر گھار کر بھنبر ہے ڈیڑھ کوس کے فاصلے 


شاہجان امہ جاد دوخ َء۴۳ 


پر لےآے تھے۔ یہاں آپ نے اسّی (۸۰) ہوڈھال (یہاڑی بکرے) اور چکارے 
شکار کے ۔ اکلے روز وم ہوڈال اور چکارے شکار ہوۓ ۔ 


ان فان :از اوافات کر گا جالائے یی یمن رادان کے 
پرچہ نویسوں کی تحریروں سے حضرت کو کشمیر ہیں ملىی تھی ۔ ان کا ان 
کچھ پہلے ہوا چاریے دها لکن کشمیر جنت تقلیر کی سمرکا,ہوں کا دکر 
اسکمل جھوڑ دینا سلسلہٴ کلام کے خلاف تھا ؛ لہٰٰذا کچھ تاغبر کے بعد 
اب رقم کیا جاتا ے ۔ پہلے یان ہو چکا ے کہ قلعہ'ٴ پریندہ حو دکن کے 
ہہایت مستحکم قلعوں میں ہے ے ء مدت ے تعامائملک کے قبعےمیں تھا ۔ 
جن دنوں نطامالملک کا ایک سردار رضوان آقا اس کا نکاہبان تھا ء اعظمخاں 
ے کچھ دنوں اس کا حاصرہ کیا ؛ بعض وجوه* ے وم اے فتح نب کر سکا ؛ 
حاصرہ چھوڑ کر چا گیا _ اسی پنکامے میں سادل شاہ والیر بیجاہور ے 
نامد و پیغام کے ذریعے رضوان آقا کو ہلا پھسلا کر تین لاکھ بن نقد 
دینے اور منصب عطا کرۓ کا وعدہ کیا ؛ جاگیر بھی مقر کر دی ٠‏ جب 
وہ راہ پر نہ آیا تو آے ڈرانا شروع کیا کہ عقریب شاہجہانی لشکر آے کا 
اور برور_ شمشیر قلعے کو چھین لے کا ؛ پھر تمھاری جان کی غخبر نہیں ۔ 
چونکہ ہارے اور نظامالملک کے درمیان کسی قسم کا تغفرقد نہیں لہٰذا 
مناسپب ید ے کہ قلعے کی چابیاں ہمارے کسی سردار کے حوالے کر دو ۔ 
اُس بیوقوف سادہ لوح نۓ فوراً قلعے ہے نکل کر عادل شاہ سے ملاقات کی 
اور قلعب اُس کے حوال ےکر دیا ۔ عادل شاہ نے اپہنے معتمد سردار سیدی سجان 
کے سہرد کیا ۔ ملک بیدان توپ وہاں موجود تھی ۔ 


یہ توپ جسے آش کدہ کہہنا جا ے ء نہایت ہلند اور نشاے کی سچٔی 
ے ۔ ایک گر قطر کا کولا اس میں پڑتا ے ۔ یقین ے کہ روم و فرنگ 
بلکہ تمام یورپ میں جو توپ سازی کا سکز ے ء اس نموۓے کی توپ لەه 
ہوگی ۔ نظامالملک کے توپ خائے کے داروغہ رومی خاں نۓ اہے ڈھالا تھا۔ 
تب ے احمد نگر کے قلعے میں تھی ۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں جپب 
احمد لگرفتح ہوا تو یہ توپ بھی ہاتھ لی ۔ جہانگیر کے زماے میں 


۳۸ شاہجان اہ جلد دوم 


عنر حبشی نے دوبارہ اس قلعے پر تحبضہ کر لیا اور ملک میدان توپ کو 
شولا پور کا قلعم فتح کرۓۓ کے لیے تکالا ۔ سے فتح کر کے توپ کو قلعہٴ 
پریندہ میں لے گیا اور وہاں دوسری خندق میں جو خا ی پڑی تھی ء ا سکو 
ڈال دیا ۔ اب جو ید قلعہ عادل شاہ کے ہاتھ میں آیا ٹو ہزار جتن کر کے 
جر ثقیل کے ذریعے )ہے خندی میں ہے کال کر بیجاپور لے گیا ۔ 


المختصر قلعبٴ دولت آباد پر قبضہکرۓ کے بعد سہاات خاں غانخاناں 
کو یہی دھن تھی کہ جس طرح بنے ؛ پریندہ پر قیضہ کیا جاۓ ۔ حسنر 
اتعای ہے اں دنوں شاہزادہ شجاع بربان پور میں آیا ۔ ابھی شہر میں داغل 
نہ ہوا تھا کہ سہابت خاں تمام سرداروں کو ہمرکاب لیے شاہزادے کی 
خدمت میں حاضر ہوا ۔ پہلی ہی حاضری میں درخواست کی کہ قلعہٴ پریندہ 
یک فتح کۓ لے قدم رنج فرمائے۔ بادشاہی سمّات کے سرانجام میں شاہزادرے 
ے ایسی سرکرمی دکھائی کہ شہپر میں داخل ہوۓ بغیں پی قلعہٴ پریندہ 
کی طرف روانہ ہوکیا ۔ ملکا ور میں خان زماں کو خلعت اور ہاتھی عنایت 
کر کے آگے بڑھایا کہ ہارے بہنجتے ہے یہلے تم وہاں ۔ہنچ کر سارے 
علاقےمیں قل و عارت برپا کرو۔ اس فوج میں مبارژ خاں ء اللہ ویردیخاں ؛ 
تضبی خاں ء رشید خاں ء اصالت خاں ؛ ناق نیگ ء ہہارک خاں ‏ یازی 
تھے ۔ مسلاں سرداروں ککے علاوہ راجپوت سردار یعٌی راجا جے سنگھ ؛ 
راجا سارنگ دیو ء راجا بیٹھل داس ء راجا بہار سنگھ ء راجا روز افزوں ء 
جراج را ؤکرن؛ سنگرام زمیندار جموں؛ نرہر داس بندیلہہ ہرداس کچھواپہ 
عجب سنگھ وغیرہ بھی تعینات ہوئۓ ۔ ان لوگوں کو آگے بھیج کر خود 
شاہزادہ شجاع خاغاناں اور دوسرے سردارو ں کو ہمرکاب لی ے کوچ در کوح 
اُدھر بڑھا ۔ 
انھی دنوں شاہزادےکو یہ خبر مل ی کہ ساہو جی بھولسلا نظامالملک 
کے کسی رشتہ دار کو ہاتھ میں لا کر احمد لگر کے علاقے میں داخل 
ہو گیا ہے ؟ نی فوج فراہم کر کے اب یہ منصوبہ بنایا ے کہ دولت آباد 
کی طرف جا کر فتنہ و فساد رپا کرے : وہاں سے ظفر نگر پہنچے اور جو 


شاہجان امہ جلد دوم ۴۰,۹ 


پنجارے شاہی لشک رکو رسد پہنچاے ہیں ء راستے میں اُنھیں ستاے ۔ اس کے 
تدارک کے لیے شاہزادے ۓ دولت خاں کو تین ہزار جنگجو سواروں کے 
ساتھ متعین کیا کہ جہاںکیں ساہو ند بخت کے آدمی ہلیں ان کی گوشای 
کر دے ۔ ادھر خان زناں ابی قوج ہمرکابف لے ؛ریدہ کے پاس جا پہنچا ۔ 
ایک کوس ادھر ندی کے کنارے پڑاؤ کر کے حکم دھا کہ سردار ہوں یا 
سہاہی ء سب فوج کے لے گیاس اور ایندھن جمع کرۓ میں سرکرم ہوں ۔ 

پرییدہ کا قلعد کسر دست میدان می واع ے ۔مورچے بناۓ اور 
سرنگ لگ ۓ کے لیے جو شیب و فراز اور ٹیلے وغیرہ مفید ہوے ہیں ء 
یہاں نہیں ہیں ۔ زمین ک ہمواری کے سبب یہ حال ے کہ جہاں قک قلے 
کی دوہیں کام کرتی ہیں ؛ کوئی شحص قدم نہیں رکھ سکتا ؛ تیر و تفنگ 
کی ضروربت ہی نہیں پژق ۔ علاوہ ازیں پانی ی بھی کمی ے ۔ آدمیوں اور 
گھوڑوں وغیرکو سیراب رکھنا مشکل ے ۔ ان تمام دشراریوں کے باوجود 
خاں زساں نے محاصرے کا پورا انتظام کیا ۔ پہلے اپنے خیعے کے پاس والے 
مورچے سرداروں کو تقسم کیے ۔ دمدمہ ناے اور نقب لے کا کام 
اھ ویردی خاں کو سپرد کیا ۔ قلعے والے رسد وغیرہ جمع کر کے دھواروں 
اور پھاٹکوں ی مت ے فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھ رے۔ مدافعت کے 
بطور دن رات بندوی ء ضرب زن ء توپ اور بان ے آگ برساے روے ۔ 
شاہی فوج کے دلاوروں نے جان لڑا دی ۔ پر روز کتنے ہی شہید ہوجاے ۔ 
شگافوں اور رحنوں ہر گولیاں چلاۓے رہتے ۔ ایک روز کسی برق انداز ۓ 
فصیٔل کے رخنے کے بیچھ ےکسی معمّر آدمی کی چجھلک دیکھی ۔ فوراً توڑے 
کو آگ دکھا کر بندوی سیدھ یکر دی ۔ اتعاقاً قلعے کا نگہبان سیدیس‌جان 
شاہی فوج کے مورچے دیکھتا پھر رہا تھا ؛ قضاے ال لپی ے بندوق کی 
گولی اس کی کہٹی ہر بیٹھی ٤‏ وہیں گر کر ٹھنڈا ہو گیا ۔ لیکن قلعے والوں 
ى ہوش مندی دیجکھے کہ بات کھلنے نس دی ؛ عحاصرہ کرتےۓے والوں کو 
اس کی ہوا تک نہ آۓ دی ء اوہر ہی اوپر عادل خاں کو اطلاع پہنچائی ۔ 
اس ۓے غالب نام ایک امی رکو بطور قلعدار متعین کر کے بھیچ دیا : جب 
وہ قلعے میں داخل ہو چکا آب کہیں انھیں یہ حالات معلوم ہوۓے ۔ 


”ّٔ٠۰‏ شغاہجان ثاس جلد فوم 


اسی تاریخ میں شاہزادہ شجاع خان خاان کو ہم رکاب لیے آ پہنچا ۔ 
پریندہ سے تین کوس ادھر مقام کیا اور چند روز وہیں ٹو۔پرا رہا ۔ مطلب 
یہ تھا کہ ہماری فوج کو دیکھ کر گھاس ایندھن لاۓ والوں کا حوصله 
بپڑع ؛ اطمینان سے یب چیزیں لاے رہیں ۔ اس طرح خان زہاں کو امداد 
ملے کی ۔ عادل خاں کے سرداروں ۓ یہ رنگ دیکھ کر حجبوراً یہ فیصله کیا 
کہ نظامالملک کے بچے کھچے سپا:۔وں اور ساہو جی کی فوج کو سمیٹ کر 
شاہی لشکر کا مقابلہ کریں ۔ اتفاقاً خان خاداں ۓ اپنے بی میرزا لہراسپ 
کو کچھ بادشاہی سپاہیوں سمیت جو اس کی ماتمی میں تھے , گھاس 
اییدھن فراہم کرے اور دیکھ بھال کے لے بھیجا تھا ۔ عنم ۓ اپنا منصوبہ 
پورا کرۓ کے لیے ان کو گھیر لیا ۔ غان خاناں کو غنم کے ارادے ک 
خبر مل چک تھی ؛ فوراً اپنی فو جحکو ہمرکاب لیے چھپٹا۔ ابھی میرزا لہراسپ 
کے سباہی آدھ کوس کے فاصلے پر تھے کہ غنم نقریباً دس ہزار سوار ک 
جمعیت سے متمودار ہوا ۔ اُس کے اکلے دستے ۓ بڑی جرأت بلک دلاوری سے 
پڑ ھکر قلعدار خاں ء حسینی قدعمی اور ہراول کے دوسرے سرداروں پر حمله 
کیا ۔ نھوڑی سی ىار کاٹ کے بعد یہ لوگ ہٹ کر سہابت خاں خانخائاں کی 
فوج ہے الجھ گۓے ۔ 

اب خاخاناں کو تاب قہ رہی ؛ آزمودہ کار جپاندیدہ سید سالار ہوۓے 
اور دکنیوں کی مکاری کو بارہا دیکھنے کے باوجود جوشض میں آ گیا ۔ اُس 
ے فوج کے قلب پر حملہ کر کے سامنے ہے ہٹا دیا ۔ أُن مکاروں ۓ رفتہ 
وفتہ ہٹ کر اأُہے اپنے لشکر کی طرف کھینچا ۔ پھر یکایک لشکر ۓ چاروں 
طرف ہے سم کر سے نرغے میں لے لیا ۔ بھادر سپہ سالار ۓ دیکھا کہ معائلہ 
بکڑ چکا ے ؛ جان ہے ہاتھ دھوکر ؛ اپنے سرداری کے وقار اور خودداری 
کے مام تقاضوں کو نظر الداز کر کے ان دغا بازوں پر جا پڑا ۔ میرزا 
لہراسپ بھی تَپتور کے جوش بیتابىی کے ساتھ تلواریں مارتا ہوا بڑھا ۔ 
خاغغفاناں کا عمدہ سردار سہیش داس راٹھور اپنے بھائیوں سمیت ساری فوج 
لیے غنم کا مقابلہ کرے کو لیکا ۔ سبھوں نۓ جان لڑا دی ۔ بہت سوں کو 
مار گرایا ٤‏ لیکن خانخائاں کے گرد جو نرغہ تھا بدستور قائ م رہا ۔ یه لوگ 


شاہجان اپ جلد دوم :7 


براہر حملے کرے اور پر جھپٹ میں دس بیس بد بحتوں کو گرا دیتے تھے 
لیکن دکن والے بھی اڑے ہوۓ تھے ۔ غاہی دلاوروں کے پیم حملوں 
کے باوجود اور زیادہ خولریزی ہر لے رے ۔ خاغتاناں کے جاں نثاروں ے 
اں گمراہوں کو قنل کرنے او ہٹاۓ میں حان کی بازی لکا دی تاہم لڑائی 
ترازو ہی بہت ۓ ڑعغی اور ے وشن ہو ک رگر ری ٤‏ یٹ ہے حق کن 
ادا کر کے س گے ۔ 


خان دوراں کو اپ تک کچي معلوم ند تھا : اس معرکے کی خبر 
لگتے ہی ڈھائی ہزار بہادر سواروں ء بعض چنگجو بھادروں ء خواجہ طاہر ء 
ناد علی ء امیر بیگ وغیرہ بادشاہی گرزداروں یز غیرت خاں کو ہمراہ 
نے کر خاتخاىاں کی سد کے لیے دوڑا ۔ میدان جنگ میں پہنچتے ہی عنم 
کے اس دستے ہے _بھڑ گیا جو خانخاناں کک پشت کی طرف ہے حمله کر رہا 
تھا ۔ تھوڑی سی مار کاٹ کے بعد انھیں ىھکا کر اس فرح کے قلب پر جھکا 
جو خانخاناں کے میمنے کو گھیرے ہو ۓے تھی ۔ تائید ایزدی سے نہایت 
دلاوری کے ساتھ ہے بھی شکسٹ دے کر ہٹا دیا ۔ اب دیکھا کہ غنم کا 
بڑا لشکر جو سہیش داس راٹھور اور اس کے رفیقوں کو زخمی کر کے گرا 
چکا سے ء خانخااں کے سامنے تلواریں تولےخوئروزی کر رہا ے ۔ خان دوراں 
اپنے جاں نثاروں سەیت ے تامل ٹھنگ کی طرح اس درہاۓ بلا میں کھسں 
گیا ۔ مرداله حملوں اور شمرالد جھپٹ نے روباء خصات دشمنوں کو تە و 
پٹلا کرنا شرو عکیا ۔ سیکڑوں کو زخم یکیا ء ہزاروں کو قتل کر کے خاک 
ہیں ملا دیا ۔ طرفین کے دلاور ے دریغ ایک دوسرے کو ہلاک کر رے 
تھے ۔ آب_ تیغ کی وہ طفغیانی ہوئی کہ کلے گلے آ گیا ۔ تبر آڑژان بھرۓ ہوے 
آے اور سینوں میں پیوسٹ ہو جاے ۔ 


پالآخر عنایت الٰہی کی بدولت فتح و ظبر ک نسم کے چھولکے لشکر 

شاہی کی طرف آے شروع ہوۓ ۔ ختلف شاہی فوجیں تائید اھزدی پر 

بھروسا کر کے روسیاہ غنم پر پیک وقت حملہ آور ہوئیں ۔ ذرا سی دیر میں 

ستھراؤ سا کر دیا ۔ دشمعن نے رو فرار اختیار ک اور یہ دلاور ان کے تعاقب 
> 7 


٢م‏ شاہجان امم جلد حومٴ 


میں چلے ۔ پھر الطاف الٰپی کا شکراند ادا کرے ہوۓ ابی لشکر گلہ میں 
واپس آۓ ۔ مہیش داس نے کاری زغم کھاۓ تھے ء اسے اور دوسرے 
زخمیو ںںکوکیمپ میں لاۓ ۔ راجہوت سرفروشوں کے علاوہ سسلان سرداروں 
اور سپاہیوں ۓ بھی زخ م کھا کھا کر سرخروئی حاصل کی تھی۔ بہت سوں ے 
قیغ آبدار کے گھاٹ تر کر حیاتِ جاوید کا زلال یعئی شربت شہادت پیا 
تھا ۔ سچ تو یں ے کہ اس خوفتاک تع رکے میں خان دوراں (نصیری خاں) 
ے خانخالاں کو امداد پہنچاۓ بلکد اس کی جان بچاۓ میں جاں ثثاری کا 
حق ادا کر دیا ۔ اوروں ےۓ بھی سرفروشی کی داد دی لیکن نصیری غخان 
ے جو جان ے ہاتھ دھوکر سرتۓے کے ارادے سے اس گردابِ ہلاکت میں 
کود پڑا تھا ء؛ ے نظیر دلاوری دکھائی ۔ 

تار ہ٠‏ مہر ء اکتوبر مہ ء شاہزادہ شجاع کا پور سے کوچ 
کر ے پرییدہ کو روائہ ہوا ۔ یہاں پہنچ کر شاہزادے نے خان زماں کے 
خیے کے قریب ایک چاردھواری میں جو بلدی پر بھی ء قیام کیا ۔ 
اُسی روز قلعے کے پاچ سو سپاہی جنھیں موت کھینچ کر لائی تھی ء راجا 
بہار سنگھ بندیلہ کے مورچے پر حملہ آور ہوۓ ۔ ختصر سی جنگ میں بہت 
سے وہیں کھیت رے ؛ باق زخم کھا کر اور خنّت اٹھا کر بھاگ گئے ۔ 
لے رور ہم مپر مطابق ۱۲ اکونر مم ءکو غنم اور اللہ ویردی خاں 
کے درسیان معرکہ ہوا ۔ خان موصوف ے نائید ایزدی پر تکی کر کے مورچے 
سے نکل کر نہایت دلاوری سے جنگ کی اور ٴے مار بھگایا ۔ ےم مہر 
ے٠‏ اکتوبر م+ہء کو خان دوراں اور سید خان جہاں کی ہاری تھی ؛ 
گھاس ایندھن کی فراہمی کے لیے نکلے تھے ۔ واپسی میں غنیم کے لشکر کا 
سامنا ہوگیا ۔ دونوں طرف ہے ہنکامہٴ کار زار گرم ہوا ۔ طرفین کے بہت سے 
دلاور کام آۓ ۔ بالآخر عنم میدان ے بھاگا ۔ شام کے وف خان جہاں کی 
طرف پہنچ کر باف چلاۓ شروع کے ۔ خان نوصوف کے سپاہیوں نے 
گھاس چارے والے کھوڑوں اور أونٹوں کو درہسیان میں لے لیا اور تیزی 
ہے لشکر کاہ کی طرف بڑے ۔ 

اس وقت فلکِ فتنہ برداز کی کچ روی کے ہاتھوں اور چرخ_ شعبدہباڑ 


شاہجان امب جلد دوم ٍم" 


کی مکاری کی ىدولت ایک افسوس ناک واقعد روما ہوا ۔ دشمن کا ایک بانف 
غشک گھاس ہے لدے ہوئۓ اونٹوں ک قطاو میں آ بڑا ۔ سوکھی گھاس 
جلنے لی ۔ ہوا تیز تھی لہٰذا آگ کے شعلے ایک قطار ے دوسری میں اور 
دوسری ہے تیسری میں جا لگے ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی اونٹ اور 
بیل جل سے ۔ گھوڑے اور آآدمی بھی پیٹ میں آ کر جل گۓ ۔ اس 
اگپانی حادۓ کے ناعث سارے لشکر میں شور قیامت ىرہا ہوگیا۔ منوں 
ک ترتیب درہم برہم ہوگئی ۔ دشمن کک فوح پیچھے پیچھے لگی آ رہی تھی ؟ 
اس حادے ہے شصیر ہوگئی ۔ آہستد آہتسم ۴ بڑھ کر معرکہ آرائی کرۓے 
لی ۔ شاہی سپاہیوں ہے بہت سے اولٹ اور بیل چھین کر ہالک لے کی ؛ 
خان دوراں اور خان جہاں ے نہ دیکھا گیا ء الجھ گئے ۔ شام تک غنم 
کو دباے رہےے ۔ خوب تعاف کیا اور ے شإر آدمیوں کو قتل یا قیدکرے 
نیز گھاس والے اونٹ اور کھوڑے چھڑا کر لشکر کہ میں واپس آۓ ۔ 


اس ام عرصے میں شاہی بہادروں کی جاں فشافی کے باوجود قب لفٰەه 
لگائی جا سی ۔ بعض لقبوں سے پاتی ٹکل آیا ۔ پاق نتیوں کا غنم کو پتد 
لگ گیا ۔ الدر ہی اىدر وہاں پہنچ کر بارود تال یىی اور سرن گ کو سی ے 
بھر دیا ۔ الپتہ اللہ ویردی خاں وا ی سرنک جسے اس ے تھایت جاں قشافی 
ہے نیار کیا تھا ء کامیاب رہی ۔ جب یب سرنگ شبر حاھی دروازے قک 
پہنچ گئی تو شاہزادہ شجاع کے سامنے اہے آگ دکھائی ۔ بارود کے دھْ کے 
ہے ایک برج اڑ گیا ۔ پھر بھی اتنا بڑا شکاف نہ پڑا ذہ راستہ کشادہ ہوجاتا 
اور شاہی لشکر یلعار کر سکتا ۔ ناچار چند روز صبر کیا کیوٹکہ دوسری 
سرنگ فصیل تک پہنچنے وا ی تھی ۔ حب بارود بھر کر ہے اُڑایا تو اس 
تبہ بھی فصیل میں اتنا بڑا شکاف نہ بڑا کہ یلغار کے لائق کھلا راسته 
مپیا ہو جاتا ۔ 

ادھر تو یورش کا سرانجام نہ ہوے کے سیب لشکر والےىددل ہو رے 
تھے ؛ اأُدھر گھاس چارے کی نایابی ۓ اور پریشان کردیا ۔ اگرچہ خاخاناں 
اس معاملے میں پر طرح کی قدبیبریں کر رپا تھا لیکن پر کام کا وقت مترر 


سید شاہجان نام جلد دوم 


ے ۔ اس کی مام کوششوں کے باوجود ذرا کامیایی نہ ہوئی ۔ آغرکار وہ 
بھی ٹھک ہا رکر بیٹھ گیا ۔ دس دس کوس تک کہیں گھاس چارے کا 
نشان نہ تھا ۔ جب کبھی کسی فوج کو گھاس لائے پر مامور کیا جاتا ء 
بیس بائیسی کوس ٹک جا کر پرار طرح کی جاں فشانی بلک غنم کے ساتھ 
معرکہ آوائیکرۓۓ کے,بعد ایک روز کی خورآک اس کے ہاتھ آی ۔ سارا وقت 
ضائع ہوا اور وہ فوج جو قلعے کی تسخیں کے تام آقی؛ اس لغویت میں 
مبتلا رہی ۔ اس یر طرہ یں کہ فوج کے سرداروں میں اتفای کے بجاۓ نفاق 
پیدا ہ وگیا ۔ لفاق کی وحہ بھی سٹیے ۔ ابھی بحھلے ہنتے خا۵ دوراں ے 
بڑے ناڑک وقت پر پہنچ کر سپە سالار کو دشمن کے نرنے ہے بھایا تھا ؛ 
جس کا بیان ہو چکا ے ۔ خدا جاۓ خان دوران کہ منہ ہے ىات نکل کی 
یا سخن سازوں ۓ اڑا دی ء ہر شخص کی زباں پر بھی ہذکور تھا کہ 
خان دوراں دہتا ےکم سیہ سالار کی جان میں نے بچائی ے ۔ دوسری طرف 
عازوں فتنہ پردازوں ۓے خان دوراں کے کان بھر دے کہ سپہ سالار آمھارے 
متعلق امناسب باتیں کرتا ے ۔ 

المختصر فتنہ انگیزوں کی شرارٹ سے نفاںی کا شعلہ ایسا بھڑکا کہ 
مروت و مدارات کے پانی سے کسی طرح نہ بجھ سکا ۔ خان دوراں اور خانغاناں 
ہے گزر کر یہ اختلاف ان کے ماترحتوں اور ہوا خواہوں تک پھیل گیا ۔ 
بالآخر اکلی بچھلی تمام شکایتیں اور عداوتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچیں 
کہ سردارويی ۓ سرداروں کی اور سہاہیوں ۓ سواہیوں کی امداد و اعالت 
ے ہاتھ اٹھا کر یک جہتی و اتفای کی فاتحہ پڑھ دی ۔ ہوا خواہی ی جگە 
بد خواہ یکرۓ لگے اور تقویت پہنچاےۓے کے بجاۓ ایک دوسرےکا کام ہکاڑے 
پر تل گۓ ۔ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا تو کیا ء درہردہ ایک دوسرے 
کو تپاہ کرۓ کے منصوے بالدھنے لگے ۔ انتہا ہوگئی کہ عثیم کے خلاف 
ایک سردار جو تدییر اغتیارکرتا ء دوسرا سردار اُس کی اطلاع غنم کو پہنچا 
دیتا ۔ نتیجہ یہ ہواکہ ساری مہم عارت ہوگئی۔ اھک کام کا سرانجام ئه ہوا۔ 
اُدھر برسات سر پر آ پہنچی تھی ۔ سپد سالار ےۓ اندازہ کر لیاکہ پائی سر ہے 
اونچا ہوچکا ے ؛ برسات میں لشکر اور خراب ہوگا ؛ کامیابی کی کوئی صورت 


شاہجان نام جلد دوم ۵م 


باق نہیں رہی ۔ غرض پیش ہیئی کی بدولت نیصلہ کیا کہ قلعے کی تسخیر 
موی کر کے عاصرہ اٹھا لیا جاے ۔ شاہزادہ شجاع ہے درخواست کی کہ لشکر 
کو واپس جاۓ کی اجازت دمے۔ معقول دلائل ہے "مام باتیں غاہزادے کے 
دل نشین کر دیں ۔ شاہزادے ہے ام امرا کو بلا کر ۔بھوں ہے کہ 
دیا که کوچ کی تیاری کریں ۔ 


غرض . ر خورداد مطابق .م مئی لشکر شاہی نے پریندہ ہے کوچ 
کیا ۔ برساٹ کے خوف ہے سب کے حواس خراب تھے۔ پھر دکن کی برسات ء 
جس میں موسلادھار پائىی پڑۓ سے جل تھل ایک ہو جاۓ ہیں ۔ سوارء 
پیادے ء ہاتھی ء گھوڑے ؛ کسی کو راستد نہیں ملتا ۔ دریاؤں ک طفیانی 
طوفان لوح کی یاد دلاق ے ۔ سارا لشکراپر و ناد کی تیزی ہے منزلیں لیٹتا 
برہان پور کو چلا ۔ تین چار منزلیں طے کی تھیں کم روسیاہ غنم کے لشکر 
ے ممودار ہو کر شاہی دلاوروں ے۔ چھبڑ چھاڑ شرو عکر دی ۔ خان زماں ء 
راؤ ستر سال ء راؤ کرن ؛ جگراج ابنی اہی فوجوں سمیت گھوڑو ںکو سہمیز 
کرکے فور بڑے اور غتم کا سامنا روکا ۔ عقب ہے اصالت خاں اور غلیلالتہ 
خان شعلہ و شرار کی طرح آَن بزدلوں پر آ پڑے۔ ہلا ہی حملہ اس 
ے جگری کے ساتھکیا کہ ٹکڑے اڑا دے ۔ جس طرح ہوا کے جھوٹکے سے 
مچھر اڑ جاتے ہیں ٠‏ سب دکنی ہٹ گے ۔ لیکن قاعدہ ے کہ مکھی مچھر 
اگر اُڑ بھی جاٴیں تو ایک لمحے بعد ان کی دوسری ہفٹن آ پہچتی ہے - جی 
حال دکئی سپاہیوں کا تھا ۔ اس کے باوجود نشکر شاہی ےۓے سب کو فننا 
کر ڈالا۔ 


اس ءعرکے کے بعد شاہی لشکر ے اپنا سر پھر شروع کیا۔ ‏ قیر 
مطابق : جون سب لوگ بہ عافیت :ىرہان رور آہنچے۔ حضرت ظل سبحای 
کو ممام باتوں کی اطلاع مل چک تھی ۔ خانخاناں سسہابت خاد کے کردارکو 
سرداری کے بالکل خلاف ىلکہ ئادانی قرار دیا ۔ ممام ناتیں حضرت کی سرضی 
کے خلاف تھیں ۔ طبع_ مبارک اتی برہم ہوئی کہ خانخالاں کے احمقاہ روے 
کو جو سرداری کے منافق تھا ء اکثر برا کپا کرتے ۔ کئی بار فرمایا کہ 


۰ 


“۲۴٦‏ شاہجان ٹاہ جلد ذوم 


پریندہ کی فتح کا کام ہارا ادنلی ہے ادللٰی سردار بھی کر سکتا تھا ۔ بدخت 
مہابت خاں شاہزادہ شجاع کو برہان ہور سے بالاگھاٹ نے گیا اور اپنا سا منه 
لےکر وابس آیا ۔ مہابت خاں نے بادشاہی امرا کے ساتھ نامناسب سلوک 
کرکے سبھوں کو آزردم کر دیا تھا ۔ جغل خوروں کی فتنہ الگیڑزی ےگمراہ 
ہو کر سارے لشکر میں ثفاق پھیلاےۓ کا باعث ہوا ۔ اتفاق کی صورت له 
لکال ی ۔ سب سے بڑھ کر یں کہ پریندہ سے اکام و نامراد ہو کر شاہزادرے 
کو ساتھ لے برہان پورکو چل پڑا ۔ ان تمام حرکتوں سے حضرت کی طبیعت 
سخت مکدر ہوئی ء فرمان صادر ہوا کہ شاہزادہ جاع تمام سرداروں سمیت 
فوراً درکام والا میں واپی آۓ ۔ 

ہم سپر (م جولائی) کو جگن ناتھ کلاونت ؛ جسے حال ہی میں 
سپاگتدراج خطاب ملاے ؛ لاہور سے درگاو والا میں حاضر ہوا ۔ ہندوستان 
کے پکے گانوں بالحصوص دھنسىی ناندھتے ؛ ٹھمرباں اور گیت وغیرہ تصیف 
کرۓ ؛ نے اصول ٹکالنے میں ممام ہندوستان میں اس کا انی نہیں ۔ حضرت 
کہ حسب الحکم گائے اور دھنیں تیارکرۓ کے لے لاہور میں رک گیا تھا ۔ 
دھرہد راگ سىےکئی گاۓ حضرت کا نام ڈال کر قالیف کے تھے؟ حاضر ہ وکر 
حفل اقدس میں سناۓ ۔ حضرت کی دقیقہ سنج طبیعت کو بہت بھاۓ ۔ حکم 
ہوا کہ حاندی میں تول دیا جاۓ ۔ ساڑھے چار ہزار روے جو اُس کے وزن 
میں چڑھے؛ سے عطا ہوۓ ۔ دھرہد راگ میں بادشاہ اور اما کی مدح ہوی 
ے ۔ بشن پد ایک اور گاتا ے جس میں کرشن کی تعریف کی جاق ے ۔ 
سر یکرشن ہندوؤں کے اوقار ہیں جھیں یہ بد عقیدہ ىاطل درست لوگ خدا کا 
مثالی پیکر سمجھتے ہیں ۔ عقیدہ یہ ے کم خدا نۓ ان کے پیکر میں حلول 
کر لیا تھا ۔ دھرہد اور بن پد کو راجا مان تونور وا ی گوالیار ۓ ایجاد 
کیا تھا ۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہندوستان میں عہد قدیم سے راجاۓے 
مذکور کے وقت تک کبت ء چھند اور دو کاۓ جاۓ تھے۔ گاا اور رتص 
دونوں سادہ تھے ۔ یہ چیزیں اہل کرناٹک نظم کیا کرے تھے کہونکد 
موسیئی کے تمام قاعدے وہیں مرتب ہو کر باق ملک میں بھیلے تھے ۔ 
کرناٹک کىي زبان ملک کے باق علاقوں مہ نہیں سمجھي جاتیق تھی ۔ گنا 


شاہجان تاب جلد دوم ے' 


سنتے وقت الفاظ اور مصرعے بالکل نہ سمجھ سکتے ؛ صرف کاےک دھن ے 
محظوظ ہوے ۔ راجا مان کو موستی میں بھی دخل تھا اور کاتوں کے مصرے 
اور ہو بھی تصیف کرئتۓ پر قادر تھا ۔ ایک م٭شوی سا ٣ن‏ گوالیار جو 
موسیقاروں کا پیشوا ماا جاتا ے ء اآسی کا تربیت کردہ ے ۔ 

غرض راجا مان تۓ دھرہد اور شن ہد تالیف کرکے کرناٹک والے 
چھند اور دوہرے منسوخ کے ۔ بعد ازاں ایک غخشوی نے ان میں ابی 
دقیقہ رس طبیعت ہے ىاریھکیاں بیدا کر کے ان ٴئی چیزوں کوکإال عروج تک 
پہنچا دیا ۔ اس ژماۓ سے گوالیار والے موسیعی کے ماپر اور گوا'یار موسیقی 
کا گھر قرار پایا ۔ وہاں کی دولی سارے ملک میں سمجھی جاتی ے ۔ باشندے 
بھی کیا مرد ؛ کیا عورتیں شیریں زنانی ء خوش گفتاری ء خوش لہجک ء 
نزاکٹر طابعء خوش آواڑی ء اصول دافی ا ر کاوکاری میں ضرب اامثل 
ہیں ۔ عبدالقادرکا بیان ے کہ اربابِ فن نایک بخشوی کی دھتیں اور دھربہد 
سن کمراحتراماً کان پکڑے بلک اس کے حلقہ بگوش ہو حائے ہیں ۔ واقعم یہ 
ے کں علاتبٴ گوالیار کے گوٹٹّوں ے ۔ہتر موسیقار کہیں نہیں ہوے ۔ 
ختصر یہ کہ ایک مڈ کور جیسا باکما لگولّا ئە پہلے یدا ہوا ئه ىعد میں ۔ 
ہند کے طول و عرض میں اس کے گاۓ کی دھوم تھی بلک ہنت اقلم میں 
اس کا ثائی ہ تھا ۔ ىعض خونیاں اس کی ذات کے ساتھ خصوص تھیں ۔ 
پکھاوج جو طبلے کی برای شکل ے اور ڈھولک حیسی ہوق سے ء گنا گاے 
ہے اس کال کے ساتھ بجاتا تھا کہ تال سم بالکل درست رہتے تھے ۔ 
بڑے بڑے ہکھاوجی جو ىڑی عنت سے ٹال سم اور ٹھیکے میں مہارت 
حاصل کرے ہپس ء اس جیسی ہکھاوج بجاے ہے قاصر تھے ۔ پاٹ دار آواز 
تھی ۔ موسرقی کے نکتے ایسے یاد تھے اور اس حوبی کے ساتھ گاتا تھا نیز 
کلے بازی اور تان ہلٹے میں آآس کا دم اتتا بڑھا ہوا تھا کہ تراری تو کیا 
کوئی اس کا نصور بھی نہیں‌کر سکتا ۔ ہندیگوبّے ىالعسوم ہم صغبروں اور 
بازوؤں کے بغیر گاۓ کی ہمت نہیں کرے؟ ایک بخشوی ان کا محتاج ئہ تھا ۔ 
زبان میں خداداد لوچ تھا اور گے میں رس ۔ فصاحت و بلاعت کے لکتے 
ایسے یاد تھے کم بڑے بڑے شاعر اس کے کال کے معترف تھے ۔ 


۸ شاہجان لام جلد دوم 


ایک یخشوی کو اپنےکال کی بدولت وہ عروج حاصل ہوا کہ اگرچه 
راجا مان اس کا سے بّی تھا لیکن قدردافی کے سبب أہے اہنے دربار کی زینت 
سمجھتا تھا بلک دوسرے راجاؤں کے سامئے؟اس کا ہٹی ہوے کی حمثیت ےے 
فخر کیا کرتا ۔ گوہتے بالعەوم لالچی اور ے وفا ہوے ہیں لیکن یہ ہاکال 
ایسا وفادار تھا کہ ہر چند بڑے بڑے راجا اے لالچ دے کر اپنے دربار 
میں رکھٹا چامتے تھے لیکن اس تۓ راجا مان کو چھوڑناگوارا نکیا ؛؟ مردے 
دم تک راجا کی رفاقت سے مد لہ موڑا ۔ راجا ی وفات کے بعد اس کا بیٹا 
بکرماجیت حاکم ہوا ۔ انتراہم ىن سکندر لودەی ے گوالیار کو نکرماجیت 
کے ہاتھ سے چھین لیا ۔ ایک ۓ وفاداری و حق ش:اسی کے تقاضے سے ابنے 
آنا کے دشمن کی ملازمت اختیار لہ کی ۔ گوالیار ہے بھاک کر کالنجر کے 
راجا کیرت سنگھ کے پاس چلا گیا ۔ اُس نے سے ہاتووں پاتھ لیا اور ابا 
مقرب ٹا لیا ۔ عنایتر ال می کی ؛دوات راجا کو مبدأ فیاض ہے پابچ چیزیں 
ایسی ملی تھں کہ شاہان_ دہر اس ىر رٹک کرے تھے ۔ سلاطنِ ژمالہ می 
سے کسی کو ان میں ہے ایک چیز بھی آصہب ‏ ہد تھی ۔ مشہور ے کہ 
خسرو پرویز چند خصوصیات کی بدولت ایران کے بادشاہوں بلکہ سلاطن عالم 
پر فوقیت جتایا کرتا تھا ۔ اگر اُسے راجا ک ان چیزوں میں سے ایک بھی مسر 
آ جاقی تو آہے اتنا پسند کرتا کہ اپٌی عبوبہ شیریں کو نظر سے گرا دیتا۔ 
طلاے سشت افشار یعنی ئرم سونےۓ کیگیند اور ے نظیر گھوڑا شبدیز اگرچہ 
اآہے ے حد عزیز تھے لیکن ان دواوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ۔ اس کا تحت 
سلطنئت سے طاقدیس کہتے تھے بہت شاندار تھا اور کسی بادشاہ کو ایسا 
عالیشان تخت لصیب نہ ہوا تھا تاہم نے بھی ٹھکرا دیتا ۔ 


المختصر راجا کے باب ایاب رنن ید تھے : ایک تو برہمن حکم جو 
ختاف علوم یعنی االہیات ء طبیعیات اور ریاضی ہر کامل عبور رکھتا تھا ۔ 
ان علوم کا ایک ایک لکتہ آسے ایسا ازھر تھاکہ دوسرے حک| اس کی برابری 
نہ کر سکتے تھے ۔ حکعتر عملىی ؛ سیاست مدن اور تدہبر منزل میں اُس کی 
فراست کا یہ عالم تھا کہ اآُس کی بدولت راجاکرت سنگھ آس پاس کے ممام 


۰17۸ 


شاہجہان ا جلد دوم ۹!“ 


راجاؤں سے ہاج لیتا تھا ۔ اُس کی خوش قدایری اور اعابتِ راۓ کی وجه 
سے راجا کی حکومت بڑی شان سے قائم تھی ۔ "مام راجا مہاراجا اس کے 
خراج گزار قوے ۔ کیائی بادشاہوں میں نوشعروان کی بڑی دعوم سے ۔ اس کا 
وزفر نزرچمپر بھی اہی دالافیق و حکست میں ے فی سمجھا جاتا ے ۔ اسی 
طرح پرسز کے وزیر دزرگ امید کی عقل و دائش کا بھی بڑا شہرہ ے ۔ لیکن 
اگر نوشیرواں اور ہرمز اُس برہمن حکمم کی صحبت ے مستفید ہوے بہوے 
تو اس کی دانائی و ہرتری کا اعترافکر کے اپنے وزیروں ے نظر بھیر لیتے۔ 
دوسری لعمت جو راجا کو ملی تھی : اُس کاوجیم؛ فرخندم سیر یٹا تھا 
جو حسن صورت اور حسن سیرت کا مجموعد تھا ۔ فضل و کال اور حسن و 
جال میں اس کی طیر ئه قی ۔ اس نعمت کے پیش طر راجاکو خسرو برویز 
پر ہزار درجہ فضیلت حاصل تھ یکونکہ خسرو بروھز کو تو اس کے نالائق 
ناخلف بیٹے ۓ قتل کر دیا تھا۔ راحہ کا یہ فرزند نھایت سعادت مند ء آداب 
داں اور باپ کی اءیدوں کا سرمایہ تھا ۔ راجه کی تیسری دولت یہ تھی کہ 
اس کے دربار میں دو نہایت حسین و جمیل باکمال گاۓ والیاں تھیں حن کے 
حسن گلوسوز ؛ رقص و سرود اور موسیتی میں سہارت کی وہ دھوم تھی کهہ 
اہل_ زمالہ ان پر جان دیتے تھے ۔ ایسی دلک سریلی پاٹ دار آواز تھی 
کہ زہرہ ان کی تائیں سن سن کر رٹک ہے مار ےکباب ہو جاق تھی ۔ إندر 
کے ا١اکھاڑے‏ کی پریاں ان کے رقصں و سرود کو دیکھ کر حو_ حیرت رہ جاتیق 
تھیں اور دنیا کی ممام رقاصائیں ں کے ناج کاۓ ہے خجل تھیں ۔ اکر 
خسرو ہروھز آن ملالک فریب حور شائل طواٴغوں کی صورت دیکھ پاتا یا 
گالا سن لیتا تو اہٹی حبویہ شیریں کی صورت آسے زہر لگتی ۔ ان کی موسیقی 
کہ سامتے باربد اور نکیسا کی نغمد سنجی دل ے اتر جاتی ۔ 

چوتھی چیز وہ :ولےوالا توتا تھا جو ہزار طرح کی بولیاں بواتا تھا ۔ 
کوئی بات کتی ہی دقیق کیوں ئہ ہو ء ایک بار سن کر یاد کر لیتا ۔ 
عحیوان تھا لیکن خوش گمتاری اور فصاحت میں انسانوں کو مات کرتا ۔ 
لکتہ سنجی اور بلاغت میں بڑے بڑے ادیب اس کے سامتے ہیچ تھے ۔ 
خوش کلامی سے ہر بات میں جان ڈال دیتا ۔ حضرت داؤد٣‏ ے خوش الحائی 


۵۰ شاہجپان امب جلد دوم 


اور منطق‌الطیر کا درس ہائۓ ہوئۓ تھا ۔ قوتِ حافظد سی کہ اکر گوئی 
آسے ترآن پڑھاتا تو بہت جلد تیسوں بارے حفظ کر نیتا ۔ گوھائی کا یم عالم 
تھا کہ کوئی ىات نکتہ بردازی اور صنائم بدائع ہے خا ی نہ ہوق ۔ راجا کا 
پانچواںگوہر ایاب ایک بخشوی تھا جسے وہ ے حد عزیر رکھتا ۔ قدردان 
راحا ۓ اُس پرمناد موسیقار کی اتی قدر کی کہ العام و اکرام سے واز کر 
خزانہ خا ی کر دیا ۔ اگرچہ دربار کے باق رتنوں سے بھی بہت لگاؤ تھاء 
لیکن ایک ہے ایسی محبت ہوئی کہ اوروں کو بھول گیا ۔ دن رات گاۓ 
بحاۓ کے جلسے ہوا کرے ۔ 


اسی انا میں سلطان بہادو گجراتیق کو خبر لگی کہ را<ا کبرت سنگھ 
کو محض حسن اتناق ہے ثہایٹ ے نظ رگویّا ہاتھ آیا ے ؛ سنتے ہی ہوس 
پیدا ہوٹی کہ کسی طرح راجا سے اس کو طاب کرے ۔ حہت اور مدارات 
ہے بھرا ہوا خط راحا کو لکھا کہ ۔روردگار نے آپ کو اپنی عنایت ے 
کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ؛ اگر آن میں سے ایک چیز (نانک بخشوی) جو 
نہایت ادرے ء لکن آپ کو بلا زحمت مل گئی ہے ء جھے بنش دیں تو 
مروت و محبت سے لعید لہ ہوگا ۔ یہ خط پڑھ کر راجا سخت مضطرب ہوا ۔ 
حاہا کەں اس ے نظبر باکمال کے بجاۓ مال و دولت کی پیشکش کر کے اس 
فرمائش کو ٹال دے لیکن ممکن ہ ہوا ۔ سلطت اور لشکر کے لحاظ ہے 
سلطان کو اتنا غلبہ حاصل تھا کہ راجا کو افرمافی کی جال لہ تھی ۔ غرض 
سخت ملال کے ساتھ ایک کو بطور ہدیہ سلطان کے دربار میں ىھیچج دیا 
جہاں وہ عمر بھر مہات عزت و حرمت کے ساتھ رہا ۔ 


ایک مذکور کے بعد سرزمین گوالیار سے ء جو نہایت عشرت الگیز 
اور لغمدریز ے ء اور جس کی آب وہوا میں رقص و سرود شامل سے ؛ 
تان سین جیسا موسیقار اٹھا ۔ اول اول وہ مانڈو کے راجا رام چندر بگھیلے کا 
نوکر تھا ۔ بعد ازاں اکبر بادشاہ کے حسبالحکم راجا ۓ آنے دربار شاہی 
میں بھیچ دیا ۔ اکبر کی سہربانی اور ترنیت سے اس کا فن ایسا چمکا کس 
سارے عاام میں اس کی نظیر لہ تھی ۔ اس نپرنگ طراز موسیقار کے لغعے 


شاہجہان نامہ جلد دوم د۵ 


لوگوں کو اتنے ہإسند آۓ کہ ایک بخشوی کی یاد دلوں ے محو ہو گئی ۔ 
اگرچە عام خیال تھا کہ ایک کا انداز موسیقی قیاست تک مقبول رے کا 
لیکن اب یہ عالم ے کم تان سین کے گافوں اور متین طرزوں کے ساملے 
ایک کے نعے قەوع پارینہ سمجھے جاے ہیں ۔ 

جشن 'ُلادان کی تقریب سے موسیقی کی باتیں کرےَ کرے میں کہاں 
ہے کہاں جا نکلا ؛ اب سر رشتہںٴ کلام یعنی سوا نگاری کا سلسلب بھر 
قاخ کرتا ہوں ۔ اھی ایام میں جشن یىی ہرکت اور شاء دیندار ی نیک لی 
ی دوثئت بھٹعر کا راحا جحوگوی اپے تمام خاندان ء اہل و عیال اور قمیلے 
سمیت جن کی تعداد تقریباً پاچ ہزار تھی؛ مشرف ہہ اسلام ہوا ۔ خلافت ماب 
ے اسے راجا دولت مند کا خطاب عطا فرمایا ۔ اس واقعے کا ایک ظاہری 
سبب بھی تھا یعی حضرت کو اطلاع ملىی تھی کس بھنبر اور نواحی 
علاقوں کے اکمر باشدے اسلام اور سنت کی پاندی کا دعویل کرے کے 
باوجود کفار ے رشتے اےۓ کرےۓ ہیں ۔ اب تک یہی دستور ے کہ کفار 
کی جو بیٹیاں مسلانوں کے عقد میں آ جاقی ہیں اُنھیں مرتنۓ کے عد اسلام 
کے طرنقے بر دن یا جاتا ے ۔ لیکن جو مسلإان لڑکیاں ہندوؤں کے 
گھروں میں جلی جاتی ہیں ء اُنھیں وہ مرتے کے بعد اپےقاعدے کے مطابق۶ 
پھونکتےپیں ۔ الہٰذا حضرت نے قرآنپاک کے حک مکو جو سرکاررسالت ماب 
کے ذریعے ہم تک ہہنچا سے ء شائ مکرتۓ کے لیے یہ فرسان ناوذ کیا کہ اگر 
مسلاں عور تکس یکاەر کے گھر میں ہو اور وہ کافر مسبان ہوۓ کےلے آمادہ 
ہو جاۓ تو شرع_ شریف کے مطانق نکاح پڑھوا کر انھیں ساتھ رہنے دیں ۔ 
اُس نو مسلم کو دربار شاہی میں پیش کریں تاکه حضرت کی عایتوں ے 
سرفرازی داۓ ۔ لیکن اگر بدبختی و شقاوت کے غلبے ہے وہ شخص اسلام 
لاۓ پر اور اس سعادت کو قبول کرنۓے پر راضی نس ہو تو اُس کی حیثیت 
کے مطابق جرسات کر کے مسلان عورت ,کو اس کے گھر بے نکال لیں ۔ 

الغرض اس فرمان کی تعمل میں ہزاروں کافر ۔سلان ہوگۓے ۔ حضرت 
ے ان پر طرح طرح کی عنایتیں کیں ۔ یہ حال سن کر راجا جوگوی ۓ 
بھی ہدایت حاصل کی ۔ اپنے گمراہ کن عقیدوں کے بیچ ہے نکل کر اسلام 


۵۲ شاہجہان ام جلد دوم 


کی صراط مستتم پر آ گیا ھی یدالو وس ہزار جان اور سو دل 
ہے رشتہ* ابمان کو تٌھام کر رشتہ' زنار کو توڑ پھینکا ۔ آُس سعادت مند کے 
رتےدار اور قبیلے والے بھی اس ى دیکھا دیکھی دین متین اور شرع مبین 
کے دائرے میں داخل ہوۓ ۔ حضرت غعلافت پناہ ے اسلام کے عقائد اور 
روزے ؛ 'ماز کی تعلم کے لے ایک مولوی کو أن کے علاتقے میں متعتّین 
فرما دیا ۔ 

قصبہٴ گجرات کے نواح میں ڈیرے ہوۓ تو قصبے کے چند سرداروں 
اور بزرگوں نے حاضر ہو کر عرض کی کم یھاں کے کچھ ىت برست کافر ء ۔ 
مسلان عورتوں اور کنیزوں کو اپنے تصرف میں رکھے ہوۓ ہیں ۔ بعض 
بد بخت کفار نے انی حد سے بڑھ کر یں حرکت کی ے کہ مسجدوں کو 
اپنے گھروں میں شاسل کر لیا ے ۔ حضرت نے شیخ محمود گجراتی کو جو 
لو مسلموں کا داروغہ تھا ء اس معاملےک حقیقات پر مامور فرمایا ۔ حکم ہوا 
کہ اگر یہ بات درست ہو تو سإإن عورتوں اور کٹیزوں کو ان کےگھروں 
سے ت کال کر یز مسجدو ںکو ان کی عارتوں سے جدا کرکے حقیقت حال عرضف 
کرے ۔ شیخ محمود ۓ وہاں پہنچ کر سٹر عورتوں اور کنیزوں کو أُن 
کافروں کے تصرف سے نکال کر برہیرکار بارسا اشخاص کے سرد کیا ۔ کئی 
مسجدیں جو ان مردودوں ۓ اىے گھروں میں شامل کر لی تھی ء جدا 
کیں ۔ ایک ذلیل گمراہ کے کلام اللہ ک سے حرمتی ک تھی ۔ ثبوت ملنے کے 
بعد اس کی گردن مار دی گئٔی ۔ بھر فرمانِ والا صادر ہوا کہ صوبہ پنجاب 
میں جہاں جہاں یہ صورت ہو ؛ شرعی معاملات کے کار پرداز اور مایق ۶8ھ 
سا ی امور کے کارکن خوب تحتیق و تفتیش کے ىعد مسلان عورتوں اور ممجد 
کی اراضی کو کفار کے قبضے سے کال کر مسلإالوں کے حوالے کر دیں ۔ 
اس تقریب ہے تقریباً چار سو ہندوؤں نےۓ خوشی کلمدٴ طیبه پڑھا ء سچے دل 
سے مسلان ہوگۓ ۔ کفار کے قبضے سے تین مسجدیں واگزار کر کے آن میں 
۔_ افان اور نماز کو رواج دیا ۔ تین بت خانوں کو ڈھا کر أن کی جگم 
مسجدیں خانقایں تعمبر کی گئیں ۔ 

اتھی دنوں قضا و قدر ی نیرلیق ۓ ایک اور گل کھلایا ۔ سید عبدالقادر 


شاہجہان تاپ جلد دوم ۰“” 


نالک پوری آردوے معلئی کے ہپر عدل تھے ؛ انہیں دولت دلیا ایق جو 
ہوس ہوئی تو کوئی اور بڑا منصب حاصل کرےۓ کی قدہیریں کرے لگے ۔ 
حضرت ے عرض کیا کہ اب غلام سرکاری حدمت ترک کرکے گوشہٴ عزلت 
میں بیٹھ کر اللہ الہ کرنا چاہتا ہے ؟ استعفا منظور فرسایا جاۓ ۔ حضرت ے 
اس سید ڈیشان کو سچا سمجھ کر اس پرشورخدمت ہے معاف کر دیا۔ 
سیر برکہ بخاری ایک شریف صورت ؛ ٹیک سیرت پہارسا :زرگ تھے جو 
دربار شاہی میں عدل و انصاف ی پاسداری ء داد گری ء نیک سیرقی اور 
علم و فصل میں متار تھے ۔ عادل ایسے تھے کہ انصاف کے معاملے می 
کسی عزیز یا صاحبِ اقتدار کا بھی لحاط ال کرتۓ ؟؛ اُنھیں سید عبدالقادر 
کی جگد میر عدل مقرر فرما دیا ۔ سید عبدالقادر ۓ دیکھا کہ تدیبر ألٔی 
پڑی اور متصودہ غارت ہوا ۔ کبھی کچہری میں پھیڑ نھاڑ لگ رہتی تھی ء 
اب یہ عالم ہوا کہ کوئی پاس پھٹکنے کا روادار نہ رہا ۔ گوشہ کبری کا 
دعویل نرک کر کے کنچ عزلت ہہ بھر تکلے ۔ مذہبِ اعتزال یعنی استعما 
دینے پر پشیانی کا اظہار بھی کیا ۔ لیکن ىیر کان سے نکل چکا تھا ۔ بہت 
جال بھیٹکے مگر کامیای نہ ہوئی : ناحار حاموش ہو کر یٹھ رے ۔ 

حضرت کو اطلاع ملی کہ سانوہہ معروف دہ غازی بین کے پرگنے میں 
موضع کہپنہ کے آس پاس طرح طرح کے ہنکلی جانور موجود ہیں ۔ شکار 
قمرغہ کا اچھا موقع ہے ۔ میر شکار اللہ وھردی خاں کو حکم ہوا کس موضع 
کہند میں پہنج کر بہت ہے آدمیوں کی مدد سے پالکا کراۓ اور شکار قمرغ 
کے لیے کوئی مناسب جگہ افتحاب کر کے تمام جانور وہاں گھیر لاۓ ۔ 
یہ النظام ہوگیا تو حضرت صید افگنی کے لیے تشریف لے گۓ ۔ تین روز 
وہاں قیام کر کے شکار ے خوب عحظوظ ہوۓ ۔ اس مدت میں ۲۳م پھاڑی 
مینڈع ؛ چکارے اور مار خوار شکار کے ۔ مار خوار بھاڑی بکرا ے جسے 
رلک بھی کہہے ہیں ۔ ہندی زبان میں رام چیلہ کہلاتا ے ۔ ان میں ے 
اس عدد کو تیر کان اور بندوق ہے مارا ۔ باق میں سے کچھ شاہزادوں 
ے اور ان کے بعد حضرت کے حسبالحکم سرداروں ے شکار کے ۔ 

بر آبان مطابق ء نومبر مہ ؛ء کو خان زہاں اپنے علانے بمی 


۴مہ ۱ شاہجہان تاب جلد دوم 


بالا گھاٹ کو گسی سردار کے سرد کے بغیر بلا اجازت دربار والا میں 
حاضر ہوگیا۔ اپنے باپ خائخاناں کی طرف ہے بہت آزردہ رہتا تھا کچھ عرصے 
ہے خافاناں کی بدتھیزی اور ناہنجاری اتی بڑھ گئی تھی کہ دست درازی 
اور ظلم و ستم پر آتر آیا تھا ۔ خان زناں اُس ے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ 
ممام قاعدے بالاۓ طاى رکھ کر دربار_ شاہی میں آ موجود ہوا ۔ نادشام 
قدردان کے دل ىر اس کی نیک قیتّی ء خلوص اور کارگزاری کا لقش: خوب 
بیٹھا ہوا تھا ؛ سمجھ گ ےکہ حالات ے حجبور ہوکر یہاں آیا ے ورنہ جب 
تک ہو سکا بالا گھاٹ جیسے علاقےکا انتظام کرتا ہی رہا ۔ اب نہایت :ریشان 
ہوکر بلا اجازت درنار میں چلا آیا ے ۔ حکمت ىاآب بادشاہ پر معاملے میں 
عقل و دائش کے قاعدے ملحوظ رکھتے ہیں ۔ اس موقع پر بھی یھی فیصلم 
فرىایا کہ ناپ کی مطلى‌السانیق ے عاجز ہوکر نکلا ے ۔ غرض اس کی 
غلطٰی ے چشم :وشی کرے کسی قسم کا مواخذہ نہ کیا ۔ خانحاناں کی 
ے عقلی و ے تدہبری کو اس واقعے کا محرک ٹھپرایا ۔ سردار اہنجار کی 
ے ھمیری ىر حیرت و حیرانی کا اظہا رکر کے فرمایا کہ فرزند رشید جاں‌نثار 
کے ساٹھ اُس احمق کا یہ سلوک ے تو عبروں کے ساتھ کیسے بیش آتا ہوگا۔ 
پھر کہا کہ وہ الایق اپنے لیے خان زہاں کے ساتھ یہ سلوک کرقا ے ۔ 
اس ہے ظاہر ے کہ خان دوراں اور دوسرے سردارو ںکو اس ے جو شکاییں 
تھیں وہ ے جا نہ تھیں ۔ المخۃصر چوٹکہ ہالا گھاٹ کا علاقں کسی لایقی 
سردار کے بغیں خا لی پڑا تھا ء لہٰذا فوراً صوبہ دار مالوہ خان دوراں کے نام 
فرمان صادر ہوا کہ کسی دوسرے صوے دار کے مقرر ہوۓ تک با توقف 
وہاں پہنجے اور اُس علاقےکا انتظام سنبھالے۔ قضا را اسی روز واقعه نویسوں 
کے پرچوں ہے اطلاع ملی کہ سپابہت خاں خانخاناں پرانی بواسیر (بھکندں) کی 
ت کے سبب ملک عدم کی سرداری کے لیے روانہ ہوگیا ۔ 

اٹھی مبارک دلوں میں حضرت نادشاہگورخر کے شکار ہے عحظوظ ہوئۓ ۔ 
پہلے بادشاہوں ےۓے بھی بہ تکوشش کی تھ یکہ گورخر کا کا ر کھیلیں لیکن یہ 
آرزو پوری نہ ہوف ۔ یہ وحشی جانور بالعموم دوڑ دراز کے سمزدہ علاقے میں 
رہتا ےء جہا ںکوسوں تک آبادیکا لام وذشان نہیں ہوتا۔ پانی اپےمقرر گھاٹ 


شاہجہان امب جلد دوم ذ٥‏ 


پر پیتےہی ۔ بھیرءاور خوشاب کے پرگنوں میں جو درهاۓ جپلم کے کنارے پر 
واقع ہیں ؛ ایسے ٹھکاۓ بہت ہیں اور وہاںگورغر ہہ افراط ملتے ہیں ۔ اب جو 
شاہی سواری ادھر ے گزری تو اللہ ویردی خا میر شکار ی نظر ایک ڈنگ 
بی پر پڑی جس میں ایک تالاب تھا ء اُس میں تھوڑا تھوڑا پائی ۔ سوچاکہ 
گورخر یچاں آ کر پافی پیتے ہوں تے ٴ اگو انھیں گھیر کر حلقے میں محصور 
کر لیا جاۓ تو شکار_ قمرغم کا اجھا موقع ہے - غرض ید منصوںہ پور! ہوتا 
دیکھکر فیصل کیا کہ پہلے گورخروں کے پانی ییے کا ٹھکانا معلوم کیا جاۓ۔ 
یں معلوم کرکے وہاں اپنے آدمی لگا دے کہ جس گورحر یہاں پیاس بجھاے 
کے لے آئیں تو انھیں بھگا دینا تاکہ وہ جبور ہو کر ,افی نے کے لیے اُس 
تالاب کی طرف آئیں جو شاہی سواری کے عین راستےمیں ے۔ ایسا ہی ہواء 
سارے کورخر اس تالاب کے پاس جمع ہوگئے ۔ شکارھوں ے چاروں طرف 
لے لے جال کھڑے کر کے (جنھیں نادر کہتے ہیں) انھیں گھیرے میں 
لے لیا ۔ جب حضرت کے اقبال ے یہ ت رکیے ىوری ہوگئی تو آپ شاہرادوں 
اور چند مقرب سرداروں کو ہمرکاب لیے صید گاہ میں داغخل ہوۓے ۔ چد 
گورخر تر کان اور بندوق سے شکار کے ۔ پھر آپ کی اجازت ے کچھ 
گورخر شاہرادوں ۓ مارے ۔ ناق سرداروں کے حصے میں آۓ ۔ کرز داروں 
اور قراولوں ۓ گورخر کے کچھ بچے زندہ بھی بکڑ لیے ۔ اس اتخاق نایاب 
شکار سے حضربت ى طبیعت نہایت خوش ہوئی ۔ ہت مسرور ہوکر دارالسلطب 
لاہور کو وارس آآۓ ۔ 

ہ آذر مطابق پم نوسبر مس رمع کو حضرت کے تشریف لاۓے ے 
دارالسلطنت لاہور کو آگرے کی سی شان و شوکت حاصل ہوگئی ۔ آپ کے 
قدموں ىق درکت سے دولتخائۓ کی رونق دوبالا ہوئی ۔ اسی تارج میں آپ ے 
سلطان دارا شکوہ کو چھتر کی عنایت ہے سرفراز کیا ء جو تیموری بادشاہوں 
اور وی عہدوں کے لے غصوص ے ۔ حصار ک سرکار بھی شاہزادے کی جاگیر 
میں عطا فرىائیق جو دولت و برکت کا شگون سمجھی جاتی ہے ۔ اس ہے 
پہلے یہ قاعدہ تھا کہ برار ء خاندیس اور دکن کی صوے داری ایک سردار 
کو سولہی جاتی تھی ۔ بھت وسیع علاقدہ ے ء لہٰذا حکم ہوا کد اس ہر دو 


٦ھ‏ شاہجہان امم جلد دهم 
صوے دار مقرر کے جائیں ۔ بالا گھاٹ ء برار ء دولت آباد ء احمد نگر اور 
نواحی علاقوں کا انتظام ایک صوے دار کے سبرد کیا جاۓ ک اس گمام 
سر زمیں کا سالیہ ایک ارب نیس کروڑ دام ے ز(دو کروڑ یم لاکھ بچاس 
ہزار روۓ) ۔ پائیں گھاٹ کا علاقب جس کا مائیە نوے کروڑ دام (دو 
ککروڑ پچیس لاکھ روے) سے ؛ اُس ہر ایک اور صوے دار معرر کیا چاۓۓ۔ 
اس تجویز کے مطابىی حضرت ‏ نے اپنے قدیم الخدمت ؛ بہادر اور لایق خانہ زاد 
یعنی خان زہاں کو پالا گھاٹ کی صوبہ داری عنایت کی ۔ تین پرار سوار 
دواسپہ سم اسپہ کی ترق دے کر أے پنج ہراری ذات ء پایج ہزار سوار دو 
اسپہ سہ اسپہ کا منصب عطا کیا ۔ خلعت خاصہ؛ جمدەر اور شمشیر_ر سصحع 
اور اسپر خاصہ اور ہاتھی مرید عنایت کرکے سرفرازی بیخشی ۔ اسی عفل 
میں مالوے کے صوے دار خان دوراں کو پائیں گھاٹ کی صوے داری کا 
پروانہ جاری فرمایا ۔ خان زماں کے پاتھ آسے خلعت ء شمشبر مرصع اور 
اسپ_ خاصہ روا کے ۔ دکن کے اسراء کی سرفرازی کے اے بھی خان زماں 
کے ہاتھ فاخرہ حلعتیں ارسال فرسنائیں ۔ خان دوراں یىی جگہ مالوے ی 
صوے داری اللہ ویردی خان کے نام تجویڑ ہوئی ۔ پراری ڈاب ہزار سوار کی 
ترق دے کر ہے چار ہزاری ذات چار ہزار سوار کےمنصب پر سرفراز فرماھا ۔ 
انھی ناریخوں میں شاہزادہ چد شجاع دکن سے واہس آ کر حاضر درکاہ ہوا۔ 


ابھی دنوں شاو ہفت کشور ے اپنے سعادت مند ؛ بلند اقبال ء 

جواں بخت شاہرادے اورنگ زیب پر جس کی ترق ہے لیے زمین و آسان 

آرزومند ہیں ء نطر عصایت فرمائی ۔ آُنھیں دس ہزاری ذات چہار ہزار سوار کے 

منصب پر سرفراری بخشی ۔ مرحمت و عنایت کے اس حقدارکو علم ء ثقارہ ء 

طومان اور طوغ عطا فرماۓ ۔ مزید عنایت کے بطور سرخ بارکاہ (لال پردہ) 

لگاۓ ک اجازت بھی دی جو خاندانِ مغلیہ میں بادشاہوں اور لابق 
شاہزادوں کے لے خقصوص ے ۔ 

بادشاہ حقیقت آ گاہ ء معرف پناہ کو خدا شناسی کی بدولت درویشوں 

اور عارفوں ہے ملنے کا شوی رہتا ے ۔ چونکہ یہ گروہ بادشاہ حقیقی کی 


شاہجہان ثامہ جلد دوم ےھ 


بارگاہ کا مقرب ے ء لہٰذا حضرت کو ان کے ساتھ بٹھے کا اشتیاق ے - ان 
دنوں لاہور میں شاہراء معرفت و طرفقت کے زیشوا حضرت میاں میر ہی ء جن 
کے کالات و فضائل کا بیان اس کتاب ‏ کے آحر میں کیا جاۓ گا ۔ دستوو_ 
قدم اور دلی اشتیای کی حریک ہے حضرت تارب ہ دی (ر دسمبر۔ +۹ ۱ع) 
حضرت آنْ عرلت لشیں درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوے۔ چونکں حضرت 
جانتے تھے کہ ۔یاں میر صاحب اہل دلیا ے ملا پسند نہیں فرماے . لھٰڈا 
سلام کے بعد فورا واپسی کی اجازت طلب کی ۔ ؟مر عارف خدا آ۳ ہکو ہر شحص 
کے دل کا حال معاوم رہتاے ؟ٗ سمجھگۓے کہ دادشاہ پاس بیٹھکر ممری صحیت 
ے استفادہ کرے کے آرزو مند ہیں ۔ علاوہ اریں یہ ھی معلوم تھا کہ بادشاہ 
سلامت بڑے حق ساس خدا پرست ہیں ؛ لہٰذا مدت ہے آلھی بھی حضذضرت سے 
ملنےی خواہض تھی ۔ الغرض اگرچە دنیا والو کو اپنے داس یٹھنے ک اجازت 
نہیں دھتے لیکن ىڑی خواہش اور آرزو ے حضرتٗ کو پاس بٹھاۓ کا اصرا رکیا 
بلکہ اس معاملے میں بہت قاکید اور ۔بالغے سے کام لیا - حیسا کہ یان ہوا 
حضرت بھی درویشوں اور فقیروں ے جو بارگاہ حقیقت کے علاوہ عالم مجاز 
کے بھی بادشاه ہوتۓے ہیں ء ملنے کے بہت آرڑو مند رہتےہیں ء لہٰذا کال 
خوشی کے ساتھ اُس زہدۂ عارفاں کی صحبت میں بیٹھکر اہے د لکو روش نکیا ۔ 
یعبی اس محضل میں قیا مک ر کے طرح طرح کے حقائق و معارف .باعت فرماے 
بالخصوص ات والے خدا رسیدہ درویشوں اور صومیوں کے حالات سن کر 
وجدان و معرفت کی خوشبو سولگھی ۔ بڑی مہارک جلمی تھی جس میں ایک 
ہجرف ہغت اقم کا بادشاء اور دوسری جانب ملک طریقت و معرنت کا تاجدار 
باہم باتیںکرے رےے ۔ حاضرین ۓ بھی ید گفت و شنید سن کر فقر و معرفت 
کے نکتے سیکھے ۔ عالم طاہر اور ملک باطن کے ان دونوں فرہانرواؤں 
کی باتیں مین و معرفت اور محقیق و سلوک کا سر چشمہ تھیں جنھیں سماعت 
کرکے ابل مجلس نے عرفان و توحید کی دو آتشہ شراب کا سرور حاص لکیا ۔ 
دونوں تاجداروں کے فیض نطر سے حاضرینِ عحقل کو بادۂ معرفت کا ایسا 
ذوق ملا کہ علم و تحقیق کے مدارج طےکرے ہوۓ علم!لیقین کی منزل سے 
حقالیقین کی بارکاہ تک جا پہنچے۔ اکرچە حضرت ظل الٹھی اسرار حقیقت اور 


۵۸ شاہجہان امہ جقد دوم 


رموز طریقت سے خود اتنے بہرہمند ہیں کہ انھیں ان باتوں کی تعلم دینے کی 
ضروربت ہی نہیں لیکن درویشوں اور اللہ والوں کا فرض ے کہ بادشاہوں کو 
اچھےکاسوں کی نصیحت کرے رہیں ۔ لہٰذا زیدۂ عارفین ؛ قدوۃالواصلین حضرت 
میاں میں ے یہ فریضہ ادا کیا ۔ بہت سی سود مند نصیحتیں کی ۔ نادشاہ 
سلامت حقائق و معارف کا سرچشمہ ہیں ۔ اگرحہ تمام نیک کاموں کو جانتے 
ہیں ناہم حوشنودی پروردگار اور میاں میر کی خورسندی کے لے بمام نصیحتوں 
کو اس توجہ سے سنا گویا لے کبھی یە ناتیں ںہ سنی اھیں۔ چونکہ حضرت 
شیح میاں میر کچھی کسی کا تحنب یا پیشکش قبول نہیں کرتۓے ء البتہ 
ضروریات زندی کے لے کبھی کسی موقع پ رکوئی قلِل سا ہدید قہو لکرلیتے 
ہیں ء لہٰذا بادشاہ سلامت ۓ لقد و جنس کا کوئی نذرالہ پیش لہ کیا ۔ فقط 
ایک تسپیح اور ایک بد پگڑی اُس عارف حق آگاہ کی خدمت میں لذرکی 
اور الاس کیا کہ یں ہدیہ قپول فرمائیے ۔ جب انھوں تے ائے منظو زکر لیا 
تو چلتے وت کال مسرت و البساط کے عالم میں بادشاہ سلامت ےۓ بڑی 
ملابمت ہےکرارش کی کہ خانقاء کے جاوروں اور اپنے خدام کے خرچ کے لیے 
ایک حقیر سی رقم اور قپول فرنا لیجے ۔ حضرت میاں میر ےۓے جواب دیا 
کہ نقیروں کو دو دلیا قبول کرنا جایز نہیں سے ۔ المختصر جب يہ 
صحبت اول سے آخر تک نہایت خوشی و حرمی ے انجام کو ۔ہنچی تو بادشاء 
سلامت دولت و اقیال کو ہمرکاب لیے قلعے میں واپس آےۓ ۔ 

ہم دی مطابق رم جنوری نہ ءکو حضرت نے شیخ بلاول سے ملنے 
کا قصدکیا جو معرفب و حقیقت میں کامل اور نہایت پاک باطن ؛ پاکیزہ 
مشرب ؛ پارہا عابد ہیں ۔ گوشہٴعزلت میں رہتے ہیں اور اہل_ دنیا ے ملنا 
پسند نہی ںکرتے۔ دلیا کے ہٹکاموں سے الگ زاویہٴ عیادت میں وف گزارے 
ہیں ۔ ان باتوں کے باوجود نھایت حوش مزاج ؛ کشادہ جہیں اور سہاں نواز 
ہیں ء لنگر جاری رکھتے ہیں ۔ پنجاب کے گوشہ نشین فقیروں میں ان کا 
جواب نہیں ۔ چونکہ ان کی خوبیاں حضرت نے ہار بار سّی تھیں لہٰذا 
ان کی خانقاء میں تشریف لے گۓ ۔ بڑی پر لطف صحیت رہی ۔ حضرت نے 
رغصتی سلام کرے وق خانقاہ کے بجاوروں اور شیخ بلاول کے خدام کو 


شاہجپان امہ جلد دوم ۹ 


دس ہزار روچ عنایت فرماۓ ۔ 

م۔ دی مطابق ۳| جوری نہ ۱ء کو تجومیوں کی مقررکردہ مبارک 
گھڑی میں حضرت نے اکہر آباد کو روا ہوۓے کی ىیت سے پیش خااۓ 
(سفر سیٹا) کو روائد ہوۓے کا حکم دیا ۔ جیسا کہ ۰ عليەه خاندان کا دستور 
سے ء روای کے وقت حضرت ٌےۓ شاہ علی کوتوال ء فراش خاۓ کے عملے 
یعنی مشرف (اظر) اور سر منزل وغیرەکو فاخرہ خلعەی عطا فرمائیں ۔ اسی 
مبارک تاریج یر پربیت خاں بھی حاضر درگاہ ہوا جو ۔لخ ک سعارت درگیا تھا 
اور یہ خدمت حسپبِ دلحواہ انجام دے کر واپسں آیا ھا ۔ ےم گھوڑے ؛ 
جم سانڈثیاں اور اونٹ ء لفیس چیٹی بارچات اور عمدہ عمدہ قالین ء 'مدے 
اور نکیے وغیرہ ىطور_ :؛یشکش حاضر کے ۔ دوسری فیس و ثایاب حیزوں 
کے علاوہ قرآن پاک کا ایک لسخہ بھی تھاء جو قردت خاں کو ئلخ میں 
سلا۔ یں قرآن مجید شاد ملک خائم کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا جو سلطان عد 
سیرزا بن میرڑا پیر چد ىن یرڑا جہانگیر بن امیر ٹیمور صاحب قراں ک بی 
تھیں ۔ اول ہے آخر تک اتنی یکسانیت اور بختگی ہے دلفریب خطر رعاں 
میں لکھا تھا کہ آنکھیں روشن ہوق تھی ۔ آخر میں أن عصمت ماب نۓے 
اپئے ام و سب کے متعلی جند سطریں خط رقاع میں اس خوی سے لکھی 
نھیںکہ ان کی تحریر ہر مسلٹمہ آستادوں کے خط کا دھوکا ہوتا تھا ۔ حصرت 
یس نسخب دیکھ کر ے حد مسرور و شادماں ہو ۔ اہتے ذانی کتہخاے میں 
داخل قرمایا۔ 

۵ دی مطابق ہم جنوری مہ رع کو قلعہٴ لاہور کے شاہ برج والے 
حل میں جس کی بلندی آس کو ہست کرت اور مضبوطی بھاڑو کو شرماق 
ہے ء٤‏ حضربك کی پیتالیسویں سمسی سالگرہ کا جشن تلادان کال زیب ھو 
ژینٹ ے منعقد ہوا ۔ جشن کی وجم ہے نشیمنِ والا کی رفعٹت و شکوہ میں 
اور اضافه ہوا ۔ خیرات و صدقات اور منصبداروں کی ترق کا قاعدہ حسبِر 
دستور تازہ ہوا ۔ مست>قو ںکو دلی مر ادیں حاصل ہوئیں ۔ اسی قاوخ ىر کابل 
کا صوےدار سعید خاں حاضردرکاہ ہ وکر خوش لتصیبی سے بہرہمند ہوا ۔ ایک 
ہزاری ذات کی ترق پاکر پنچ ہراری ڈات چار ہرار سوار دو اسید سم اسپہ کے 


۰ شاہجبان نام جفد دوم 


منصب ہر سرفرازی بائی ۔ اسی روز حضرت نۓ وزھر خاں کی حویلی میں تشریف 
لے جا کر جو ابھی تیار ہوئی تھی ؛ ہے بہشتر بریں کا نمولہ بنا دیا اور 
فیض قدم ہے وزیر خاں کی عزت افزائی فرمائی ۔ حضرت کا وہاں قدم رض 
فرماا وزیر حاں کی نساوں کے لےسرمایہٴ فخر و مباہاٹت تھا۔ اس کے شکراے 
میں خان مذکور ۓ یش قیمت ١ا‏ انداز بھوایا اور خوب بکھعر کی ۔ ناوت 
قیمّی پیشکش نطر انور ہے گزاری ۔ اس میں سے دو لاکھ روے ک چیمزیں 
حضرت ے قبول فرنائیں ۔ تابل کے صوےے د ر سعبد خاں کی رہنائی و ہدایت 
ہے احداد کا بیٹا عبدالقادر بھی حاضر درئاہ ہو کر سرفراز ہوا ۔ وہ کابل کی 
سرحد کے تمام قبیلوں کا سردار ے ۔ اب تک سرکشی و بعاوت میں وقت 
ہسر کرتا تھا ۔ پندگی و اطاعست اختیار کر کے اور اپنے ناشائسہ کردار کو 
چھوڑ کر درکاہ والا میں حاصر ہو کر سربلندی پائی ۔ 

ان دنوں دکن ہے جو حبریں آئیں وہ یہ ہیں : چوٹکہ قصاۓ االٰہی ہے 
مہابت خاں کا انقال ہو گیا تھاء حضرى‌نۓ اس یىی جگہ اس کے یۓےخان زماں 
کو بالا گھاٹ ک صوے داری عنایت فرمائی تھی ۔ لیکن اھی خان زماں 
وہاں پہنچا نہیں تھا ۔ روسیاہ سا ہو ے میدان خا ی پا کر موقع غثیمت سمجھا ۔ 
نظام الملک کے بے کھچے لشکر کو سائی لے کر ہکامہ بردازی کے لے 
دولت آباد کی طرف بڑھا جو شاہی ملازموں کے قبضےمیں تھا ۔ وہاں فتند و 
فساد کا ہٹکام ,گرم کیا ۔ خان دوراں کو اطلاع ملی تو مالوے سے :رہان (ور 
آیا ۔ یہاں سے مپارز خاں ء جگ راج ء راچا جےسنگھ ء حکم خوشحال بخشیء 
اکرام خاں اور دوسرے منصب دارو ں کو ہمرکاب ل ےکر بالاگھاٹ کی طرف 
روانہ ہوا ۔ پاعچویں روز ظفرنگر میں اور تین دن بعد کھڑکی (کرک) میں 
جا پہنچا۔ وہاں سے بڑی تہری کے ساتھ دوات آباد میں خیمم زن ہوا ۔ ایک 
روز وہاں قیام کیا تاکہ ساہو بد بخت کی لشکر گاہ کا پت لکائۓ ۔ ساہو کو 
معلوم ہو چکا تھا کہ خان دوراں شاہی لشکر کو ہمرکاب لیے دولت آباد 
سے چل پڑا ے ؛ گھبرا کر اپنے ساتھیو ںکو دولت آباد سے رام دوہ کی ارف 
نکل گیا ۔ وہاں مارا مارا پھر رہا تھا ۔ 

خان دوراں کو یہ اطلاع سلی تو فوراً ساہو کے نعاقب میں رواله 


شاہجہان امہ جلد دوم ناد 


ہوگیا ۔ ارادہ یه تھا کہ سی جانباز فوج کو لے کر ان :دبختوں کے سر پر 
جا پڑے اور را تکو ژذب خون مارکر تباہ کر دے ۔ نیچھا کرتا ہوا بڑھا ۔ 
دن چھے معلوم ہوا کہ آِس فرومایہ ۓے شیو گانؤ سے دو کوسص آگے ایک 
ندی کے کنارے بڑاؤ کیا ے ۔ دن ڈوینے کو تھا لیکن ہپادر سردار 
لشکری صف بدی کرکے ان کمینوں سے لڑے کے لیے چل پڑا ۔ جب ان 
بدیختوں ۓ خان دوراں کے لشکر کی آمد دیکھی کو لڑے بھڑے بغیر وہاں 
سے تھاگ کے ۔ راب کی تاریی ان کے آڑے آئىی ۔ ا:دھبری رات میں غنم 
کا تعاقب کرزا مپہگری کے قاعدے کے خلاف سے " 'ہلذ غان دوراں ے 
ان کا پیچھا کرنۓ کی بجاۓ وہیں قیام کیا ۔ ابھی ایک پھر رات دای تھیکہ 
کوچ کرکے پھر ان کے پیچھے چل اڑا ۔ خر لی کہ ان بھکوڑوں کا کچھ 
سامان دوند کی پہاڑی پر جا ہنچا ے اور باق ۔ہنچنے والا ے ۔ لشکر_شاہی 
نے دلاور آلدھی کی طرح ان ملعونوں کے تعاقت میں اس کھائی برچڑھکئے۔ 
وہاں دشمن کا ہراول دستہ موجود تھا۔ ُس ۓ عازیوں کے نیزوں اورتلواروں 
کی چمک دیکھی تو فیصلہ کیاکہ شاہی اکر کا مقابلہ کرکے اسے اتتی دیر 
رو کے رکھ ےکم ابی باق فوج بھی آ پہنچے ۔ غرض اس ىیت ہے اپنا ے ببنیاد 
منصوبہ پورا کرنۓ کے لیے سامنے ہوۓ ۔ چاہتے تھے کم سیلاب کو مٹھی 
بھر خاشاک سے اور آگ کو گھانس پھوس سے روک لیں ۔ شاہی جانبازوں 
ے ایک ہی حملے میں ُنھیں ایسا ٹیست و ابود کیا کہ خاک سی اڑا دی ۔ 
لشکر کے سپاہیوں ۓے اں کا سامان خوب لوٹا ۔ آٹھ ہزار نیلوں بر لدا ہوا 
غلہ ہاتھ آیا ۔ باق ‏ یل بھی جن پرلڑائی کا سامان اور بان وغیرہ لدے ہوۓ 
تھے ؛ قبضے میں آۓے ۔ تقریباً تین ہزار آدمیوں ے جان چاۓ کے لے اپنے 
آپ کو قید کروا دیا ۔ اس فتح عظم ہے بادشاہی ہواخواہوں کا دل بڑھ 
گیا اور دشہ:وں _کے حوصلے پست ہوگئے ۔ اٹھارہ روز میں خان دوراں ے 
پاغاریں کر گکرکے لے فاصلے ط ےکیے اور غن مکو شکست ار شکست دی ۔ 
ان باتوں کو آآس عقیدت کیش ٤‏ لیک لیت سردار کے خلوص و ارادت کا 
لتیجہ سمجھا جاۓ تو بیجا نہیں ۔ 


پہ من مطاای ہہ جسوری نہ وع حضرتاےۓ علامی افضل حاں کے مان 


بت شاہجہان اب جلد دوم 


پر قدم رنجہ فرمایا ۔ حضرت کے فیض قدم سے یہ عبارت جو حال ہی میں تیار 
ہوئی تیی ء سعادت و برکٹ کا سکز بن گئی ۔ اس عنایت کے شکراتے میں 
اُس وزیر اعظم ۓ بڑا شاندار پا انداز بچھوایا ۔ جواہرات اور ۔_سع آلات ہر 
مشتمل مُہایت لیش قیمت پیشکش نظر عالی سے گزاری ۔ نچھاور کے بطور 
دس ہزار روے ٹکالے تھے جو حضرتٹ کی جودو سخا کے طییل عبدالقادر ولد 
احداد کو ملے ۔ اُس کی امید حسبِ دلخواہ ؛وری ہوئی ۔ 
اوائل فروری نم ۱ء میں حضرت ٌۓ دولت و اقبا ل کو ہمرکاب لے کر 
لاہور ہے دارالخلافہ ا٦کبر‏ آباد کا رخ کیا ۔ شاپرادہ مراد بخش چیچک کے 
عارضے میں سیٹلا ہوۓ کے سیب بسٹتر پر پڑا تھا۔ سفری سختی اس کے 
لیے مضر تھی ۔ لہلٰذا حضرت نے چند روز کے لیے اُس کی جدائی گوارای ۔ 
تجویر فرہایا کہ صحست یاب ہوۓ کے بعد آرام کے ساتھ بارے پیچھے آۓ ۔ 
ان ی دیکھ بھال اور تیار داری کے لیے را:عہٴ دوراں ستی خائ کو لاہور میں 
چھوڑا جو علم طب کی اہر اور خطرناک امراض کے علاج میں ید طولی 
رکھتی تھی ۔ لاہور سے ایک منزل آےۓ کے بعد حضرت ۓ وزیر خا ںکو بھی 
لاہور وابس بھیج دیا ۔ خلعتِ خاص اور ہاتھی عنایت ک رکے حکم دیا کہ 
شاہزادے کے علاج میں مشغول ہو ۔ وزیر خاں کو خطرناک ہہاریوں کے 
معالحے میں بڑی مہارت حاصل تھی ۔ ہن سے ٭اہزادوں کا علا ج کر ۓے رہنے 
کی بدولت اأُن کے مزاجوں سے نا خبر تھا ۔ اس سفر میں حضرت کی تبویز یہ 
تھی کے لاہور سے سہارن پور تک خشی کے راستے اور سہارن پور سے 
آگرے تک دریاۓ جمنا سے کشتی کے ذریعے جائیں ۔ لہلٰذا شاہی سرکار 
کے اکثر کارخاۓء ان کے کار برداز اور وہ لوکر چاکر جن کا ساتھ رہنا 
چنداں ضروری ہ تھا ؛ اٴنھیں حضرت نے بڑی سڑک کے راستے آگرے بھیج 
دیا ۔ سعید خاں کو خلعت ؛ جمدھر رصم اور ہاتھی عنایت کرتے کابل کو 
رخصت فرمایا ۔ عبدالقادر پسر احداد کو غلعت ہ ہاتھی ء تلوار اور دس 
ہزار روے انعام دے کر ہزاری ذات ء تین سو سوار کے منصب ہر سرفراز 
کیا ۔ اشی لی مرادیں حاصل کرکے وہ بھی سعید غاں کے ہمرکاب وازسی 
چلا کیا ۔ 


غاہجہان امہ جلد دوم ۳ 


۹م بہمن مطابق ے۔ فروری ۵ء کو سرہند میں خیے ہوے ۔ 
حافط رخنہ والا ناغ جو سرہد کی جان ہے ؛ شاہی سواری کے اترے ہے 
کین وت بالحصوص وہ لشیمعن جو حضرت کے حسب الحکم 
پوکھر کے کنارے تازہ تعمیر ہوا تھا . حوب آراستم ہوا۔ و :,فرورین ۱ء 
إ اسسدار کو پرگنہ شاہ آباد میں بڑاؤ ہوا ۔ موب اقبال کی برکت ہے یہ 
خطہ روشن ضەیروں کے قلب ىی طرح بر دور ہوگیا ۔ یھاں حضرت نۓ میر 
بخشی اسلام خاں کو سات ہزار سوار دے کر ان سرکشوں کی تنبیہ کے لیے 
رواله کیا جو دہلی ک طرف دریاۓ جمنا کے پار رہزفی کیا کرے تھے۔ تجویز 
ہوا کہ رسم خاں دکنی اپی جاگبر یعنی سنبھل ہے اس کی فوح میں آ کر 
سل جاۓ اور سہم میں شرکت کرے ۔ شاہی لشکر میں ے سردار خاں ء 
دسدار خاں ء اصالت خاں ء شمخ فرید ؛: لعاف اللہ خاں ئەشبندی ء تلع دار 
خال ےہ مد عالم بارہہ ء سید لطف علی اور دیگر سردار اسلام حاں یىی فوح 
میں شامل کے گئے ۔ اسی تارخ میں حضرت کا قہر و عضب جو قھر خدا 
کا ممونہ ے ان گستاخ سرکشوں پر نازل ہوا جو دریاۓ جمنا کے اس پار 
(ضلع البالہ میں) اسٔی حد ہے ىڑھ رے تھے۔ ان کی تنبیں ی خدمت 'عینالدولہ 
کے بیٹے شائستد حاں کے سعرد ہوئی ۔ 

ى اسعدار جن رمضاں المبارک مم. ,رھ مطابق ۲ فروری ن ۱۳ء کو 
شاہی سواری بوریہے ہاس دریاۓ جمنا کے کٹارے ؟ٴری ۔ یہاں وہ بحر _کرم 
(شاہجہاں) تجویز کے مطائق کشتی پر سوار ہو کر سیر و شکار ہے محظوظ 
ہوتا دارالخلافہ آگرہ کی طرف روائەہو'۔ ہ , اسفندار؛ ہہ فروری نم ؛ء 
کو شاہی یجرہ جو اُس کوە متالت و وقار کو اٹھاۓ ہوے تھا ء؛ قصبہ 
کرالہ کے باس سے گزرا ۔ یہاں مقرب خاں نے باغ اور عٗوتیں تیار کرائی 
تھیں ؛؟ حضرت نے اس براۓ خادم ی عزت افرائی کی اور اس کی اولاد کو 
قیامت تک فخر و مباہات کا سرمایب دھتے کے واسطے یہاں قیام فرمایا ۔ 
مقرب خاںل ے عمدہ عمدہ مامان تر نیب دے کر ىطور۔ بیشکش نظر_ عا ل یق 
سے گزارا ۔ حضرب نے اس کے پاس خاطر سے تھوڑے ے جواہرات اور 
سمع آلات قبول فرماۓ ۔ تھوڑے ہے ثقرئی ظروف بھی قبولکےجو نہایت 


٦‏ شاہجہان اىہ جلد دوم 


خوش وفع تھے ؛ باق سے واہس عطا فرماۓ ۔ ‏ و اسغندار ہی کو حضرت 
کی سواری دھلىی پہنچی ۔ نور گڑھ کے نواح میں اتر کر ہے صکز انوار بنا 
دھا ۔ اکلےروز ہایوں بادشاہ کے مقہرے کی زیارت کے واسطے تشریف لےگئے 
اور ان یق روح برفتوح سے فیض حاصل کیا ۔ زیارت اور فاتحہ خوایق کے 
بعد ان کی مغفرت کے لے دعا مالگی ۔ حسبِ دستور جاوروں اور عدام کو 
پاچ ہزار روے مرحمت فرماۓ ےط اسفندارء مطانىق پ مارچ جس ۱ء کو 
لاؤلشکر نو رگڑھ میں جھوڑ کر شاہزادوں اور چتد مقرب سردارو ں کو ہمرکاب 
لےکر بالم کی شکار کاہ میں تشریف لے گۓ ۔ چار روز تک وہاں شکار کھیل 
کرجی خوش کیا ۔ اتفاقاً اس مر تبیہ تنگ خاص سے ایک ہی دن میں چالیس 
کالے ہرن شکارکیے جس ہے حضرت کی طبیعت تہایت مسرور ہوئی ۔ بتاریج ‏ 
اسفندار رم مارچ ۱+۵ء دہلی کو بائیں ہاتھ چھوڑے ہرۓ کسی قدر؟گے 
بڑھ کر قیام کیا ۔ جح اسفندار مٴ مارج مہ ء کو شیر افگنی کی لیت 
سے آس جنگل میں أُنرے جو خونخوار شیروں کا ٹھکانا تھا ۔ یہاں دولت و 
اقبال کے ساتھ اتر کر ذرا سی دیر میں تین قوی ہیکل شیر اور تین زبردست 
شیرنیاں تننگ خاصد ہے شکار کیں ۔ گرز برداروں نے شیروں کے چار بے 
زندہ پکڑ لیے ۔ 

انھی ایام میں اللہ تعالٔی کی خاص عناوت ء جس سے سارے عالم کا 
بالخصوص بادشاہ سلامت اور شاہزادہ دارا شکوە کا غنچءٴ دل کھل گیاء 
خاندان شاہی پر مبذول ہوئی ۔ اہل دلیا کا دل شاد ہوا اور أنیدیں سرادیں 
حاصل ہوئیں ۔ یعی شہزادہ ولیل عہد کے شبستان دولت میں عصمت مآب 
عفت قباب نادرہ بیگم بنتر سلطان ہرویز سحوم کے بطن ہے ایک شاہزادہ 
پیدا ہوا ۔ تنصیل یہ ے کہ بتاربخ ہم اسفندار ہم رسضان م۰ ہجری 
مطابق ےم بارچ حہع بروز جمعم پرگنه ہلول کے موضع سلطان پور میں 
پڑاؤ تھا ۔ صبح کے وقت کہ چشمہٴ آفتاب ہے نور کی ندھاں رواں تھیں ء 
اس شاہزادۂ سعادت شعارىی ولادت ہوئی ۔ حضرت نۓ اس خوشخبری اس 
وقت سی ج ب کہ شاہی خامدان کے تمام افراد اور سارا لاؤ لشکر اس مغزل 
ے روائه ہو چکا تھا ۔ غوراً حکم ہوا کہ شاہزادہ دارا شکوہ وہیں قیامکریں 


شاہجہان لاس حلد دوم ۰۰6 


اور اُس فرژند سعادٹ مند کے دھدار ہے شاد کام ہو کر آرام و اطمینان ے 
حاصر درا ہوں ۔ تھوڑے سے ام اےۓ عالیشان کو بھی شاہزادے کے 
ہمرکاب چھوڑا کہ ساتھ رہ کرکسب_ سعاد تکریں ۔ شاہی سواری !گی منزل 
پر جا کر ٹھہری تو معلوم ہوا کہ نومولود شاہزادہ جمعة اٴعبارک کو سوا 
دو گھڑی (من سنٹ) دن چڑے قولد ہوا ے ۔ اس شارت ہے حضرت کو 
عیدی سی خوشی ہوٹی ۔ حکم فرمایا کم بادشاہی دما اور اقثارہ زور شور سے 
بجایا جاۓےۓ ۔ تمام امراء ے جشن عید کی طرح اس تقریب ک مبارکباد پیش 
کی ہے اسفندار ہو مارچ مہ ۱ء کو شاہی بجرہ -وضم محھوئی کے پاس سے 
گزرا تو معلوم ہوا کہ وہاں ےجگل ہیں چد نہایت دیو ہیکل شر آ ٹکلے ہیں 
جو کسی کو اپنٔی کچھاروں کے پاس ے گزرۓ تہیں دیتے۔ دہہاتیوں کے ء 
بلک آس پاس کے تمام مویشیوں کو ہلاک کر رے ہیں ۔ نادشاء سلامت ےۓ 
کشتٹی ے ؟آٹثر کر اُدھر کا قصد فرمایا اور وہاں پہجتے ہی تننگ خاصد سے 
چار شیر شکار کے ۔ 

جم اسفتدار مطابق ۹ں بارج ج++رعء کو شاہی سواری کی کشتیاں 
دارالخلافہ آگرہ کے گھاٹ سامی ہر آ کر لگیں جس ے اُس جگہ کا رہ آسمانوں 
ہے بڑھگیا ۔ حضرت کےحسہ الحک مگھاٹ کے پاس ہی ایک ئنشیمن ان دنوں 
تیار ہوا تھا وہیں حضرت ۓ قیام فرمایا ۔ یہاں شاہزادہ دارا شکوہ جو 
حکمم شاہی کے مطابق سلطان ہور میں ٹھہر گئے تھے ء حاضر درلہ ہوۓ ۔ 
ہزار اشرفیاں ہزار روے کی ندر دکھا کر التاس کی کہ بلند اقبال و مولود 
کا نام تجویز فرما دیجے ۔ حضرت ہے امر مبارک قدم شاہزادے کا ام 
سلمان شکوہ رکھا ۔ نادر اتفاق ی کہ اس فرغندہ بخت شاہزادے کے ام ہی 
سے موزوں مصرے کی صورت میں تارج ولادت بھی لکلی ے یعی : 

سلیاں شکوە سلیاں شکوہە 


ٰ۰۳٣ 


اسی بارخ میں عبداللہ خاں فیروز جنگ حو رقن پور کے سرکشوں کیٴ 
گادیب پر مامور ہوا تھا ء یہ خدمت انام دینے کے معد حاضر درگہ ہوا ۔ 





٦‏ شاہجہان نامہ جلد دوم 


تفصیل یہ ےکہ خان مذکور رتن پور کے زمیندار بالو لچھمن اور آس پاس 
کے زمینداروں کو گرفتار کر کہ مال غیمت سمیت نار شاہی میں 
آیا ۔ دستور کے مطابق ہزار اشرفیوں کی ئذر پیش یىی ۔ ایک ہزار اشرفیوں 
کی نذر اور پش کی کہ غلام ے منت مائی تھی کہ سہم بخیر و خوی پوری 
ہو تو حضرت کے سامنے یہ ہدیۃ بھی بیش کروں گا ۔ اس سہم کی مزھد 
تفصیل یہ ے کہ خان فیروز جنگ کو رتن ئور کے سرکشوں کی تادیب کا 
حکم ہلا تھا ۔ وہ فوراً ادھر روانہ ہوا ۔ راستے میں بالدھون کا زمیندار 
امس سنگھ بھی اُس کی فوج میں شامل ہوگیا ۔ فیروز حنگ نے سرداری کے 
قاعدے کے مطابق رتن دور سے ساٹھ کوس ادھر ؛ ؛ھاگی کی گھاٹی میں 
پڑاؤ کیا ۔ اکلے روز مہاڑی راستے اور سنگلاخ علاقے کہ ناوجود ے ٹامل 
اُس کھائی ہے آگے بڑھا ۔ آس پاس کے سرکش زمیندار جھیں بہاڑوں کی 
گھاٹیوں اور دشوار گزار جنگل پر بڑا اطمیٹان تھا ء ایک منزل آگے سرک 
گۓے اور راستہ روک کر کھڑے ہوگۓ ۔ حاہتے تھے کہ شاہی فوج سے 
لؤیں ء لیکن ان ک یہ کوشش ایسی ہی تھی جیے کوئی مٹھی بھر خاک 
سے آدھ یکو روکنا چاے یا گھائس ونس سے بحر مّواج کی لہروں کو 
روکنے کی تدبیر کرے ۔ خان فبروز جنگ کو ان اہبکاروں کا منصوبہ 
معلوم ہوا تو آگےر بڑھ کر کھاٹی پر جڑھنے لکا ۔ یہاں ان دلیلوں ے معرکہ 
ہوا ۔ پہلے ہی حملے میں اأُن جانوروں کو ایسا برباد کیا کہ ہزاروں کو 
دوزخ میں بھیجا ٤‏ ىاق فرار ہوکر اپنے مقررہ ٹھکاۓ یعنی تینوتھر ی گڑھی 
میں پاە گزیں ہوۓ جو شال کی طرف نہایت دشوار گزار جنگل میں 
واقع تھی ۔ 

شاہی لشکر کے بہادر گھاٹی ہے گزر کر ان شیطانوں کے تعاقب میں 
لگے چلے گۓ ء یہاں تک کہ ان کا ٹھکانا معلوم ہوگیا ۔ تینوٹھر کی گڑھی 
کے کرد ایسا گھتا جگل تھا کہ اُس میں ہے گزرونا بھت دشوار تھا ء لیکن 
بادشاہی دلاور بڑی پھرق سے وہاں جا نہنچے ۔ گڑھی کا حاصرہ کر لیا اور 
آن کو دم لیے کی سہلت نہ دی ۔ چند روز نہایت سختی کے گزرے تو 
گڑھی والوں نے جان لیا کہ موت سر ہر آ پھنجی ے ۔ نگ و ناموس کی 


اہجہان ثامہ جلد دوم ٤‏ 


خاطر فیصلہ کیا کہ عورتوں اور بجوں کو تلوار کے گھاٹ اقار کر خود 
بھی لڑ کرے۔ جائیں ۔ عرض جوہر کی حاہلانہ رسم کے بعد یعنی عورتوں 
کو قتل کر کے بڑی بہادری سے لڑ کر جچنم میں پہنچے ۔ گڑھی بر بادشاہی 
لشکر ے قبض کر لیا ۔ بعض عورتم اور جے جواھی جوہر ہوۓ ے 
رہ گئے تھے قید ہوئۓ ۔ گڑھی کے آس باس کا سنگلاخ علاقم اشیس و فراؤ 
سے معمور ہا ۔ راستہ ایسا کٹڈھت اور بھاری سامان نالخصوص توپ خاۓ 
کی گاڑیوں کا گزرنا نہایت دشوار ۔ ویں قیام کیا اور دو تین دن تک راستہ 
صاف کر کے توپ خاےۓ کو لاۓ ۔ دھر ترتیب کے ساتھ صف بندی کر کے 
رتن یور کی راہ ی ۔ جب وہاں کے زیندار بالو لچهمن کو معلوم ہوا کہ 
شاہی فوج نۓ قینوتھر کی گڑھی کو راہ چلے فتح کر لیا تو خواب غعلت 
اور بد سسّی بیہوشی ہے ہاتھ اٹھایا ۔ جکاوں ء بہاڑوں میں رہنے ے 
خود سری اور بغاوت کا جو سودا سر میں سایا تھا آے کلا ۔ باندھون کے 
زؤمیندار اس سنگھ کے ذریعے بڑی عاحری و ااکسار کے ساتھ رقت آمبڑ 
پیغام بھیجےےە بلکە اسان کی درخواست بھی حکر التاس کی کہ مبری حاں بخشی 
اور مرے خاندان اور مال و متاع ہے در ری جاۓ تو نہایت احسایمند 
ہوں گا اور ہمیشہ اطاعت کرقا رہوں کا ۔ مروت شعار سردار ے جوامئردی 
کے تقاضے سے اس یی الماس کو قیول کر کے آُس کے جرم کو نظر انداز 
کیا ۔ آنھی دنوں سندر کب رائۓ درکاو والا سے فیروز جنگ کے پاس آیا 
تھا ۔ خان ے اسے الو لچھمن کے ہاس بىھیحا تاکه اس لد عقل کم ہمت 
کو اس کی بیہودگی جتا کر شرمندہ کرے ۔ اس کے ساتھ ساتھ دلحوئی کا 
طریقہ بھی قائم رکھے ۔ سندر کب راۓ رن پور پہنچ کر الو لچھمن نے 
ملا ۔ جب اسے ہر طرح اطمینان ہوگیا تو خان فیروز جنگ کی غدمت میں 
حامر ہوے کا فیصم کیا ۔ سم بہمن ہے شعبان مم,. ةھ مطابق ٦‏ جتوری 
۵ع کو دىین ہاتھی بطور تمہ ساتھ لے کر خان ہے ملنے کے لیے حاضر 
ہوا ۔ نم دن تک دربار شاہی میں حاضری کا سامان کرتا رہا ۔ عد ازاں 
ایک لاکھ روے نقد اور نو ہاتھی ہمراہ لے کر ىارگاو شاہی میں حاضر 
ہوۓے کے لیے روالہ ہوا ۔ چنانچہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق زمیں بوسی 


ہ۸ شاہجہان امہ جلد قوم 
کی سعادت حاصل کی ۔ 

اسی تاریج میں اسلام خاں اور شائستے خاں جو سرہند ہے جمنا کے 
دونوں طرف والے سرکشوں اور رہزنوں ک تادیب کے لیے روانہ ہوۓ تھے؛ 
انی اہی سہم کو بورا کرۓے کے بعد حاضر درگاہ ہوۓ ۔ دونوں ۓ ان 
قزاقوں کے علاقے میں داخل ہوکر ان کے گھروں کو آگ لکا دی اور 
نہیں نہس کر کے تقریباً دو ہرار مفسدوں کو جو رہزنی اور مسافروں کے 
قتل کے سواۓ اور کچھ نہ کرے تھے ؛ قتل کر دیا تھا اور ان کے اہل و 
عیال کو اسبر نا کر ہمراہ لاۓ تھے ۔ دولوں سرداروں کے علاوہ 
رسّم خاں فوجدار سنبھل اور باقر خاں صوبہ دار دہلی تھی جو مذکورہ بالا 
سرداروں کے ہمراہ نامزد ہوۓ تھے ؛ دربار میں حاضر ہوۓ ۔ اسی روز 
بڑے بڑے اسراء اور آگرے کے اشراف و اکابر جن میں ہے بعض سرکاری 
ملازم بھی تھے ؛ نیز اور بہت سے اشحاص جو نواح آگرہ ہے قدم اوسی 
کے اے آے تھے ء حضرت کے دیدار ہے شاد کام ہوۓ ۔ سرکاری 
منصب داروں ہیں اعتقاد خاں؛ راجا ىیٹھل داس ء لشکر خاں ؛ مکرست خاں ء 
احمد بیگ خاں ء باند٭ون کا زمیندار اس سنگھ ؛ عمرت خاں ؛ میرعبدالکریم 
بخشی اور داروغہٴ عاراتِ آگرہ جو مدت ہے حصرت کے دیدار ہے عروم 
تھے ء اس سعادت ے۔ بہرہ مند ہوۓے ۔ 

انھی دلوں سالما سال کی عحنت کے عد تخت طاؤس تیار ہوا تھا ۔ 
نجومیوں ے اس عرش منظرجخت پر جلوس کرےے کے لیے م فروردیں 
(٭ سارچ ہمہ ۱ع) کی تار مقرر کی تھی ۔اس وج ہے حضرت نے 
قلعمٴعائی میں داخل ہونۓ کے بجاۓ آ گرے کے سامیگھاٹ پر ہی تحویلِ 
آفتاب کا جشن منائے اور لوروز کی عفل منعقد کرۓ کا اہۃام فرمایا ۔ سالائه 
دستور کے مطابق شاہی کارخانوں کے ملازموں نے ایوانِ خاص و عام میں 
جشن نوروزی اور جشن جلوس منعقد کرتۓ کا انتظام کیا ۔ پادشام 
بفغت کشور کے حسب الحکم ایوانر چہل ستون کے سامنے سوتے چاندی 
کے ستونوں پر خمل زرہفت کا شامیالہ نصب کیا گیا ء جس ہر مقیش ک 
جھالر لی تھی ۔ یں شامیالہ ایک لاکھ روح کے خر سے کجرات بے 


شاہجہان اسب جلد دوم ۹ 


پرمندوں نے تیار کیا تھا ۔ سامنے ا تمام صحن رنگن اور مرصح کہڑوں 
کے فرش سے کلرار با ہوا تھا ۔ شامسیاۓ کے بچے اک مربع چیوٹرا بایا 
تھا جس کے چاروں ضلعوں پر سنگین جا ی دار سُحجئّر تھے۔ ءیں وسط میں 
یں رصع مخت رکھا یا ىھا جس پر جواپر ٹکار چتر ساید مگن تھا ۔ چتر کی 
جھاار قيمّی موتیوں کی کثرت ہے حگمگ کر رہی تھی ۔ دیوانِ غخاص و 
عام کے در و دیوار ء طاقوں اور چھ کو یز ار خاۓ کی عارت اور صدر 
دروارے ى عراہوں پر رر دوزععل ء ؛یرانی زرفت اور روہی ریشم اس رح 
لپیٹا تھا کہ سارا مکان کل و تارار بنا ہوا ھا ۔ ١ں‏ میں سے پر حصے ک 
آرائش ىامی امراء اور شاہزادوں کے سبرد کی کی تھی ۔ علاوہ ازیں اس 
ہشتب مطر محمل میں جلد چگد سرصع ء مینا کار ۔':ٹی ظروف بھی رکھے 
ہوۓ بھے جو جنس ق شاں و شکوہ کو دوبالا کر رے تھے ' 

اب مصف کا قلم اس ایاب ء سر صح نگار حت طاؤس کی حصوصیات بیان 
کرے پر مائل ہے اگرچہ اس محتشاہی کی تعریف و توصیف کا حق صالمعالم 
کی قدرت کے طلم ہی ے ادا ہو سکتا ے ۔ شاعرادہ مبالغہ نہیں ىلکم حفیقت 
ے کہ ایرای بادشاہوں کے عحت جن کا اتا شہرہ ے ء خت طاوس کی ایک 
سیڑھی کے مول کے بھی نہ تھے۔ کیفیت اس کی یہ ۓےکہ تاج شاہی زیب سر 
کرے ہی حضرت کو اس کی نیاوی کا خیال آیا ۔ خراے کے جواہرات کو 
دیکھا تو اندازہ ہوا کم ت قریباً دو کروڑ روح کے ہیں ۔ شاہی عل کے 
جواہرات اس کے علاوم تھے جنھیں بادشاء سلامت کبیی کبدی زیب_ تن 
فراے ہیں ۔ ان سب میں ہے باس پرار مثفال ورں کے لعل ء زمردء 
یاقوت اور موی جو آب و ناب میں ے نظیر دھے اور قیمت میں ہم لاکھ روے 
کے ىھے ؛ آپ ۓ پسد فرماۓ ۔ ڈهائی لاکھ مثقال سونا جو ایک لاکھ ۱ 
تولے کے پزراپر اور پتدرہ لاکھ روے سالیب کا تھا + جواہرات سمیت شاہی 
زرگر خاۓ کے داروعہ ے بدل خاں کے حوالے کیا کی اس سامان سے 
ہارے لیے تخت بیار کرو ۔ اس ے نطیر کاریگر ےۓے ایک کروڑ روے یق 
لاگٹ سے جو مء لاکھ ایرانی توماں یا توراں کے چار کروڑ خائی (سکہ) 
کے براہر ے ء سات سال کی مدت میں یہ ے مثال سرىر شاہی تیار کر دیا۔ 


7 شاہجہان نامہ جلد دوم 


یس تخت مستطیل شکل کا ہے ۔ چھت جواہر نکار ستونوں پر قائم ے ۔ اب 
تک دائرے کو اشرفر اشکال کہا جاتا تھا لیکن اب اس نادر و فنایاب 
سریر کی نسبت سے مستطی لکو بہترین شکل ىانا جاتا ے ۔ جال الدین اصنہانی 
نے عالباً اسی مناسبت ہے یہ ییت ککہی تھی ٠‏ 


تا عق کرد لسبت این وضع با فلک ١‏ 
پیش مستطیل کنون شکل افضل است 


اس تب کی ساں و شکوە کا حال کیا لکھوں ۔ دس ٹرجیس رلہ 
نشسب کہ جس کے دیکھے سے ایرانی بادشاہورں'"ا تختر طاقدیس اور بافیس 
ا رح ات نے کی جانا رہ چیک جات سان مل الس کی 
جواہر نکار کرسی کا مقاہلہ کرنا ھی ۔ناسپ نہیں ؛ پڑی رفعت و عظمت کا 
ہے ۔ اس نعریف سے الماظ و معانی کو عرش وکرسی کا رقبه حاصس ہوقا 
کے ۔ مرصح چھسے آٹھ میا کار سونوں پر قائم ہے جس پر دو ىالائی مینا کار 
طاؤس پر پھیلاۓ ہوۓ آمنے سامے کھڑے ہس ۔ ان کے بروں کو زمرد 
سے ہایا ہے ۔ دونوں طاؤس (مور) اہنی چوپچ میں ایک ایک لعل ذدب 
<راغ لیے ہوۓ ہیں جو بد خشاں کی کان کا خلاصب اور انگاروں کی طرح 
دہکتے معلوم :دے ہیں ۔ ان کا نظارہ تھایت دا۔ریب ہے ے اس کی 'مبائی سوا 
تین پادھ ء چوڑائی ڈھائی باھ اور چوت تک بلدی پابچ ہاتھ ہے ۔ اس ہیں 
سراسر لعل ء یاقوت ؛ زسرد اور فرنک کے ترشے ہوے چھوۓ بڑے پیروں 
اس وی ان وا کے ںوہ صناعی ہے کو مان خراب رہ جاتی اور 
دل فریف پر جاتا ے ۔ ہر قطے ہیں سونے کک زمیں میں ندخشانی لعل 
اس پچختگی سے بٹھاۓ گئے ہیں کہ آفتاب کی طرح جگمگ کرے رہتے ہیں ۔ 
اندروی تی بر دربار کے ملک الشعراء حاجی بد جان قدسی فرشتہ صفات 
کے مندرجہ ذیل 'شعار زمردیں سینا کاری سے لکھے ہوئۓ ہیں ء 


زے عرخندہ عستر نادشاہی 
کی ششد ساباں بس قائید_ ‏ الٰہی 


شاہجہاں امب جلد دوم 


فلک روزے کہ میکردشض مہمل 
زرر خورشید را بگداحت اول 
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حکم کر فرما صرف شید اک 
بی سیا ناریش مینارے ابلاف 
را پایۃس اش عمرے کشیدہ 
ٹہر افسر بسر : خاعم لص دیدہ 
در اطراش نود تلہاے ہیاا 
بروزاں چوں جراع از طور سیا 
دید شاو ۔ہہاں را ہوم بر پاے 
ازاںن شد پانسٴ' تدرش فلک ۔اے 
: سر افرازے کس سر بر بای اش سود 
ز گردوں' پایںٴ پر مخت افرود 
قدی ے مصدرع : 'اورنگر ساہنشاو عادل؟؛ نے اس یت 1ج تیاری آج 
تاریج نا ی ۔ کسی اور شاعر ے دارےح اس ق ۱ 
ر‌ بھی بھی داریچ اس قطے میں موروں یٗ ے ۔ 
ائر باق است تا کوں و مکاں را 
بود ہر تحت جا شاو جہاں ر؛ 
ود نھتے چنیں ہر رور جایں 
خراج_ ہفت کشور ریر پایش 


چو بارش زباں برسید از دل 
نگعت ''اورنکر ساہنشاو عادل؛““ 


کسی اور ے مصرع_ دیل ے تار تکالی ء 
سریر_ ہایون_ر صاحب قرانی 


5 شاہجہان امہ حلد دوم 


شاعر ے نظیر ابو طالب کا ہمدانی ے تین عیدوں یعی عید لوروز ؛ 
عیدالىطر اور حضرت کے جشن تشریف آرری کی مبارکباد میں ایک قصیده 
کہا جس میں تخت طاؤس کی بھی تعریف کی سے ۔ شا ہئر نواز سخن فہم 
ےۓ صلے میں شاعرکو روہوں میں تلواھا ۔ ەصیدے کے چند اشعار ىلا ترتیس 
سطلع سمیت یہاں درج کے جاے ہیں : 

خجستہ مقدم نوروز و '۔عرۂہ سوال 

فشائدەاند کل عیش وسر مد و سال 

ۓچشم سصدم۔ دارالحلافں عید نویست 

عبار ہوئبِ سام جہاں جہان_ جلال 

شرف پذیرد نوروز در چسیيں عیلدے 

کی بادشاہ نشیند بد ھت استقلال 

س وصفر نتر مرصّع کت فان گے 

حدا نصیب کند طول عمر طول مقال 

ہرار سیلان یاقوت و صد ہدخشاں لعل 

یس رونمائیٰ گرفتٹ است نا مود جال 

تواں ز آتں یاقوتِ آں چراع افەروخت 

کہ نے زڑ باد رسد آفٹش ند ز آبر زلال 

فتادہ پرىو_ یاقوت و لعل ہر !لاس 

چانکب عکس چراغاں عتد درآب زلال 

زمرسد_ کہنشںس ‏ ازەقر ز سبزۂ نو 

که اجتاع_ سشیضین را شمردہ حال 


طلاۓے حتف شدے آب زاتش پاقوت 
اگر نہ قطرہ فشانں ے شمددے زلال لال 


شاوجپان نامى جلد دوم ۷ھ 


جا ندارد و دیگر ہو آچ۔ خواہی ہمت 
رثانوشوکتەوفرو شکوہ و حسن وجحال 


خدا کا شکر ہے کہ اس ہر برورء پر تاس بادثشاہ کے زماۓ میں اہل فن 
اور کاریگروں کو وه عروح ملا ے حر تصور میں نہیں آسکتا ۔ ایسا کیوں 
نہ ہو ۔ اس سے پہلے عرش آشیال | کر ؛ادشاہ کے عہد میں ج بکم پرۃندوں 
اور محنواوں کے اجچتاع نے ہندوساں کی سر زنن رشک ہشت سی ری 
تھی ء فاضل ےدل پکانہ' رماں شیخ ابوالعضل ے مبر حسن پروی کے 
سولہ اشعار کو شعر کوئی کا کرنامد قرار دیا تھا ۔ ان اشعار کی کیفیت یہ 
بھی کم پر نیٹ کے پہلے مصرعے ے ا ئبر شاہ کی تاریخ ولادت اور دوسرے 
مصرعے ہے تاریخ جلوس نکی تھی ۔ 'ب حضرت شاہجہپان کی قدردانق و 
پخربروری ے !بل ن کی لیاقت اس درے پر ہچ گی ے کہ یان ہی 
ہو سکتا ۔ چنانچہ ررگر حائۓ کے داروعد ے بدل خاں ۓ جو حتف پنروں 
میں نیز نادر صنعتوں بالحصوص نکیسوں کو چمکاے اور خوش نوبمی میں 
يحالہٴ دہر ہے م۱۳ بيت کا ایک قصیدہ کہا ے ۔ اں میں سے پہلے 
بارہ شعروں کا حال یہ ےکد ان کے ہر مصرعے سے حضرت کی تاریخ ولادت 
تھی ے جس کا ان اشعار میں اشارہ بھی کیا ے ۔ اس کے بعد سم اشعار 
ایسے ہیں کہ ان کے پر مصرعے ہے تاریخ جلوس برآمد ہوق ے ۔ ئاق 
ہوے اشعار کے ہر مصرعے ہے حضرت کے سار لا۔ور اور سیر کشمیر کی 
تارع پپعی ۳م..ھ تی سے ۔ عبت ید ے که تام اشعار میں عتاف 
واقعات کال ے تکفی کے ساتھ نطم ہوۓ ہیں ۔ مثلاً حضرت کا دہلی میں 
تشریسٌ لانا ؛ شکار گلە پالم میں شنر کھیلا؛ کشمیر کو روالد ہونا 
آکرے واپس آیا ء تحتر طاؤس پر جلوس فرمانا وعیرہ ۔ یہاں بطور موہ 
اس لاجواب قصیدے کے کچھ اشعار لکھے جاے ہیں : 


خداے واحدر ے چوں جہاں ود عیاں 


براے شاو جہاں بادشا مو کل جہاں 


جلوس _ صاحبقرانِ ٹانی 


شوال مہ .ھ کى چاند رات ؛ وم مارچ جمہںء کو رات کے نویں 
گھۓ میں آفتاب عالمتاب کی تحویل پرچ_ حوتب سے برج حمل میں ہوئی 
جس سے سارے عالم میں عیش و مسرت کی لہر دوڑ گئٔی اور پر جیز کو 
نیا لشو و نما حاصل ہوا ۔ لالہ و کل کے تھلے سے ساری زسن چمن زار بن 
گئی ۔ بادشاو عالم نے اس تقریبِ سعید کی مناسبت سے ہر چھوۓ بڑے 
کو خلعت عطا کر کے اس طرح سرفراز کیا کم آسمان سے لے کر زمین تک 
ہر جگہ زرف برق کا عالم نظر آۓ لگا ۔ موسمم بھار کی روح افزافنی ے 
درے ذرے میں جان سی ىر گی ۔ کوہ و دشت نے نرف کا سعید سمور ادار 
پھینکا اور لالہ و کل کی کترت سے چینی ریشم کی گلرلگ پوشاکت بھن ‏ ی ۔ 
فصل بہار ی معجزہ طرازی ہے دئت و کوہ بلکہ کھیتوں تک نے رنگ ہدل 
لیا ۔ لالے اور گلاب کے ہھولوں کی کثرت ہے ہر چیز عذابی اور گلناری جوڑا 
پھنے نطر آتیق تھی ۔ اسی موسم میں جب کہ عیش و نشاط کے جوش میں ہر 
حیز چانے سے اہر ہوئی جاتی تھی ؛ حضرت کشور ہندوستان کے مختلف 
علاقوں کا دورہ کر کے بالخصوس خطہٴ کشمیر کی سیں ے عظوظ ہوکر 
سال پھر بعد اکر آناد وایس آئۓ ۔ آپ کی تشریب آوری ہے دارالحلانے کی 
سرزسین آسمان کی ہمسر ہوئی ۔ یہاں حضرتٹ نے درھا کے کنارے سامی گھاٹ 
کے نشیمن میں‌کال عیش و نساط کے عالم میں حکم دیا کم قذریج اور جشنکا 
مام سامان بیار کیا چاۓ کہ حاصل عمر بھی سے ۔ بھر نجہومیوں کی مقرر 
کردہ ساعت میں قلعہ* اکبر آباد میں داخل ہوۓ ۔ 

اس مبارک تاریخ میں ایک کی چکہ تین عیدیں جمع ہ وگئیں یعنی عیدالفطر؛ 
عید نوروز ؛ حضرت کی واہسی کی عید۔ حصرت کی داد و دہش ہے امیدواروں 


ے٦‎ 


شاہجہان ٹامه جلد دوم 


ھک 


ک آرڑوئی پر آئیں ۔ اہل دلیا ے ہزار سال کے عیش کا ذغیرہ جعم کر لیا ۔ 
دولٹ خاۓ می حشن لوروز کی ے۔ل تو آراستد ہی تھی ؛ تخت طاؤس بر 
جلوس فرماۓے کے لے اس محفل کی زیسب و زیت کو اور ڑھاۓکا حکم دیا ۔ 
حضرت ے سمہر عاامتاب کی طرح ہو چوتھے آسان کو ' ىا ءسکن اتا ہے 
یا اس نگینے کی .اد جو سلیان علیہ السلام ک اگوٹھی بر جڑا ہوا تھاء 
کال عکیں اور جا. و جلال کے ساتھ مخت طاس ہر قدم رکھا: 

آوارۃ شد الدریں کہی فرش 

کاں سلطاں استوئلذ عل‌العرش 

رس عرش قوی: ذآپاد :۔د دیں 
ہس آیتِ کرسی فلک یں 


(سارے جمہان میں دھوم مچ گئ یکہ جس طرح پروردگار اہنے عرش یر قائحم 
ے ء ساہجہاں حت طاؤس پر ىیٹھا ے ۔ اس مخت ہے دین اسلام مضبوط 
ہوا ۔ عرش و کرسی کا نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھ 'و) ۔ صل. جشن کا شان و 
شکوہ کس طرح ىیان کیا حاۓ ۔ اشن :ردوس کی طرح حواہر میں عرق 
اور رنگ رنىی پوشا کوں اور بارجوں کی کثرت ہے رشک چعن بی ہوئی 
تھی ۔ در و دیرار کی صنائىی صبح_ صادی کو ماب کرق تھی ۔ جواہرات ک 
جگمگک آسان کے ستاروں کو شرسہندہ کر رہی تھی ۔ رلگین نقشین شانیالوں 
کی روفق کے سامنے آساں کا رنگ پیج تھا ۔ نھنل کا ہر گوشہ سرا:اۓ معدوق 
تی طرح دل آویز تھا ۔ خوشی و غخرمی کا یہ عال مکە گلشنِ بردوس میں بھی 
یہ کیفیت لہ ہوگی ۔ غرضکہہاں تک لکھا جاۓ ۔ اس محذپل کی رونق کا تصور 
بھی نہیں ہو سکتا ۔ انگیٹھیوں اور عود سوزوں میں سے لخلخوں اور خوشبوؤں 
کی لپٹ اٹھ رہی تھی ۔ ارگجے اور عود و عبیر کی خوشبو سے ساری انجمن 
طبلہٴ عطار بلکه سرزمنِ تتار بن گئٔی ۔ عود کا دھواں آسمان تک اور صندل 
کی خوشہو لامکاں لک پہنچی ۔ ارباب لشاط ے رقص و سرود اور حوش ادائی 
ہ ےکمر لچکا لچکا کر زاہدوں کا دل چھین <ن لیا ۔ رقّاصاؤں کے گونکروؤں 
ے وہ جادو جگایا کہ جوان تو کہا ء صد سال بوڑے بھی کلیجا تھام کر 
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شاہجہان نا۔ہ جلە دوم 
پس داد و جود و ہب احساں شہننہ آفاق 
علم و عالی و دانا نواز و ملک ستاں 
ہزار سال اناد آلک ہر دم 'زو 
بود لپ دور جہاں صد پرار جاں شاداں 
ہہ مدح شا جہاں طبع ایں دوازدہ بیت 
ازاں دوازدہ ہر مصرعے نکاء نکار 
یں بولٹر شام جہاں پناہ یاں 
باکبرآباد از جہدر کامراںمں سریر 
جلوس کرد ر قائثید عالم6 مسًاں 
ہرار دود و چہل و سم بسال از وجرٹ 
کت تشد بل دہلی نا شاپی و مپاہه گراں 
سس توہمار یاید نکلشن. سرہند 
کل بہار ابد با ہوا چو گل خنداں 
ز کامرانی_ وروز عزم کردہ مود 
سوۓے سدیهٴ لاہور ہر جہاں شاداں 
پرار گونە بود کل بکوە پر قدمش 
ہرار چشمد ولے بد ز چشممٴ حیواں 
بسوۓ ہند غناں زد و تاب شد با جاہ 
جہائدہ پرف تما ابرثے چو بادر وزاں 
بداد و جود دارالخلافس آمد از 
فلک بدور رکاب و ملک بدور عناں 
ہزار شکر يیفزود باز حسن جہاں 
ز توچار سریر ‏ جواہر الواں 


شابجہان امہ جاد دوم 


نداد تا بب ابد دستگلہ بایں' کیں 
حالض و رنگ ز اورنگر بادشام رسن 
نداد گیتی صد رنگ بر رمین و ززاں 
خدیۃه ملک 9 ہلل بادشام ديین ودول 
جہاں کشاد آمداد ڈوت اماں 
جہاں پاپا شاہنشتيے و دريا دا 
حیطی از کرم و جود ایک ے پایاں 


ز سہم گرر و سات سل عمو چاوید 


شود بریر زمیں چوں رگ جہدہ طاں 
اراں ود سر دشمن برنگر سک سیاہ 
کم از براۓ حسامت بود مدام فاں 


تد 


جلوس._ صاحبقرانِ ثانی 


شوال مم , بھ کی چاند رات وم مارچ جمہرء کو رات کے ىویں 
گھنٹے میں آفتابِ عالمتاب کی تحویل پرچ_ حوب سے برچج_ حمل میں ہوئی 
جس ہے سارے عالم میں عیص و مسرت کی لہر دوڑ گی اور پر چیز کو 
نیا نشو و .ما حاصل ہوا ۔ لالہ و کل کے کھلے ہے ساری زہبن چمن زار بن 
گئی ۔ بادشام عالم نے اس تقریبِ سعید کی مناسبت سے ہر چھوۓ اڑے 
کو خلعت عطا ک رکے اس طرح سرفراز کیا کہ آسان سے لے کر زمین تک 
ہر جگہ ژرں برق کا عالم نظر آے لگا ۔ موسم بہار کی روح افزائی ہے 
ذرے ذرے میں جان سی بڑ گئٔی ۔ کوہ و دشت نے نرف کا سفید سمور ادار 
پھینتا اور لالہ وگل کی کثرت ے۔ چینی ریشم کی گلرنگ ہوشاک مہن میں ۔ 
فصل بہار کی معجزہ طرازی ہے دشت و کوہ بلکہ کھیتوں تک نۓ رنگ ہدل 
لیا ۔ لائے اور گلاب کے بپھولوں کی کثرت ہے پر چیز عنابی اور گلناری جوڑا 
پھنے نطر آی نھی ۔ اسی موسم میں جب کہ عیش و نشاط کے جوش میں ہر 
چیز جاہے سے اہر ہوئی جاتی تھی ء حضرت کشور ہندو۔تان کے ختلف 
علاقوں کا دورہ کر کے بالحصوص خطہٴ کشمیر کی سیر ہے عظوظ ہوکر 
سال پھر بعد اکبر آناد وایس آۓ ۔ آپ کی تثشریب آوری ے دارالحلانے کی 
سرزىین آسمان ىک ہمسر ہوئی ۔ یہاں حضرت ے دریا کے کنارے سامی گھاٹ 
کے نشیمن میں کال عیش و نساط کے عالم میں حکم دیا کم تفریج اور جشنکا 
مام سامان ار کیا جاۓ کہ حاصل عمر بھی ہے . پھر نجومیوں کی مقرر 
کردہ ساعت میں قلعمٴ اکبر آباد میں داخل ہوے ۔ 

اس مبارک تارب میں ایک کی جکہ ںین عیدیں جمم ہ وگئیں یعنی عیدالفطر؛ 
عید دوروز ؛ حضرت کی واپسی ىي عید ۔ حصرت ىی داد و دہش ے امیدواروں 


ے٦‎ 


شاہجہان امہ جلد دوم ےَّْ 


کی آرزوئیں بر آئیں ۔ اہل_ دلیا نے ہرار سال کے عیش کا ذخیره جمہ کر لیا ۔ 
دولٹ خاۓ میں جشن لورورکی ەل تو آراستد ہی تھی ؛ نت طاؤس بر 
جلوس فرماۓ کے لے اس محفل کی زیب و زینت کو اور ڑھاۓکا حکم دھا ۔ 
حضرت نے سہر عا'متاب کی طرح جو جوتھے آسن کو اہاسکن اتا ے 
یا اس نگینے کی سا:ند جو سلیان علیہ السلام کی انگوٹھی بر جڑا ہوا تھاء 
کال سجکیں اور جاہ و جلال کے ساتھ تخت طاؤس ہر قدم رکھا: 
آوازہۃ مد الدریں کہیں فرش 
کاں سلطاں استوعكذ علالعرش 
ریں عرش قوی :ناد .مد دیں 
رات آیتِ کرسی_ فلک .یں 
(سارے جہان میں دھوم م چک یکہ جس طرح پروردکار نے عرش ہر قائم 
ے ء شاہجہاں تخت طاؤس پر بیٹھا ے ۔ اس عت ہے دین اسلام مضیوط 
ہوا ۔ عرش وکرسی کا تمون۔ دیکھنا ہو تو دیکھ او)۔ صل جشن کا شان و 
شکوہ کس طرح بیان کیا حاۓ ۔ گاشن ردوس کی طرح ۔واہر میں غرق 
اور رنگ بر پوشاکوں اور ہارچوں کی کثرت سے رشک چمن بی ہوئی 
تھی ۔ در و دیوار ی صبنائی صح_ صادی کو مات کرق تھی ۔ حواہرات ک 
جگمگ آسان کے ساروں کو شرہندہ کر رہی تھی ۔ رنگین نقشین شامیالوں 
کی رولق کے ساسے آسان کا رنگ پیح تھا ۔ من ل کا پر گوشہ سراباۓ معوق 
کی طرح دل آویز تھا ۔ خوشی و خرمی کا یہ عالم لہ گلشن_ فردوس میں بھی 
یہ کینیت ہ ہوگی ۔ ءرضکیہاں تک لکھا جاۓ ۔ اس محنل کی رونق کا تصور 
بھی نہیں ہو سکتا ۔ الگیٹھیوں اور عود سوزوں میں ے احاخوں اور حوشبوؤں 
کی لپٹ اٹھ ری تھی ۔ ارگ اور عود و عبیر کی خوشبو سے ساری امن 
طبلہ*ٴ عطار بلکە سرزسین_ تتار بن گئٔی ۔ عود کا دھواں آسن تک اور صندل 
کی خوشبو لاءکاں تک پہنچی ۔ اربابِ نشاط ہے رقص و سرود اور حوش ادائی 
ےکمر لچکا لچکا کر زاہدوں کا دل چھین جھین لیا ۔ رقّاماؤں کے گھنکروؤں 
ۓ وہ چادو جگایا کہ جوان تو کیا ء صد سال بوڑے بھی کلیجا تھام کر 


7 شاہجہان امہ جلد دوم 


وہ گئے ۔ ٹھٹھرے ہوۓ افسردہ مزاج بزرگوں کا جی سنسناے لگا ۔ ان 
حور پیکر مت جبینوں کا رقص کرے کرے چکر کھا کر یٹی جاٹا ؛ 
بھر یکلیک اٹھنا ء تال دے دے کر ٹھوگریں الٹنا ء ایسا دلفریب منظر 
تھا کہ آسان بھی وجد میں آ گیا ۔ جب یہ گل اندام ازلین ناز و انداز کے 
ساتھوکوسّل ک طر حک وکتی تھیں تو ءشتاق کے دل سے ہے لکل جاے تھے ۔ 
پری زاد طوائفیں دف میا بجا کر دیکھنے والوں کے ۔ل چھین رہی تھیں ۔ 
غرض کرشمہ و از اور حسن و جال کا ایک سیلاب تھا جو عقل و ,وش 
کو خغس و خاشاک کی طرح ۔ہاے لیے جاتا تھا : 

حوشی کی زس ہر طرف تھی بساط 

لے باچنے اس پہ اہل_ نغاط 

کناری کے جوڑے چمکتے ہوے 

وہ بانؤں ے گھنگرو چھنکتے ہوےۓےٗ 

وہ کھٹنا وه بڑھنا اداؤں کے ساتھ 

دکھانا وه رکھ رکھ کے چھاتی پہ ہاتھ 
عجب لنشاط بُخش وت تھاکہ روےۓ زین ہے دعاؤں کی آواز بلند تھی اور 
آسان ہے آمین کی صدائیں آ رہی تھیں ۔ آ گرے کا پر شخص بارگلە خداوندی 
میں اس خاندان عالىی شان کے واسطے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رپا تھا اور 
عنایاتِ اہی کا سصکز (شاہجہاں) آفتاب تاہاں کی طرح سخاوت کا ہاتھ 
کھول کر زین پر سوۓے چائندی کی نارش کررہا تھا ۔ مسکین حتاج جنھوں 
ےۓے کبھی پیسے کی شکل نہ دیکھی تھی جھولیاں ىھر نھر روے اور اشرفیاں 
لے گۓے ۔ المختصر سابقہ سااوں کی نسبت اس سال جشن کی زیب و زینت 
کچھ اور ہی تھی ۔ حضرت نے سب ہے پہلے نوستان_ سلطنت کے لونھال 
شاہزادۂ ولں عهد داراشکوہ پر نظرِ عنایت فرمائی ۔ خلعتِ خاصم ؛ موتیوں 
کی نادری اور دو لاکھ روے انعام ہے سرفراز کیا ۔ پھر شاہزادہ بچد شجاع 
اور اورنگ زیب جو اس خاندان کے چشم و چراغ اور سلطنت کے قترہالمین 


شاہجہان نام جلد دوم ۱ ۹ء 


ہیں ؛ عاباتِ شاہی سے بہرہ مند ہوۓ ۔دونوں کو خغلمت غاصہ : نادری 
اور ڈیژم ٹڈیڑھ لا کھ روے“ ءطا فرما کر سر۔لندی محشی ۔ سلطان مہاد عحش 
گو غلعت ؛ لادری اور ایک لاکھ روے عنابت کے ۔ من اندولہ آصف عاں 
کو خلصتر خاصہ؛ جار قب زردوز اور شمشبر_ مرصحع عطا کر کے سرفراز 
قردایا ۔ خاخاناں نا حطاب اور سپ سالاری کا منصب جس ہے اونرا عہدہ اس 
سلطت میں اور کوئی نہیں ؛ مرید عطا ہوا_ یه خطابات دیتے وقت حضرت 
ے فرىایا کہ لکبت و 'ریشائی کے عالم میں ہم ۓ ھہ حطابات مسپات خاں 
کو جر میں عثایت کے تھے ۔ بعد ازاں اپنی بات کا اس ر ھتہ و ہم 
ے یہ خطابات اُسی کے لام ىر محال رکھے ورلہ حقیتت یہ ے نہ حضرت حپانگر 
کے انتقال کے بعد ہے ان خطابوں کے ای دار آصف خاں ہی تھے ۔ اب 
سپہابت خاں کے انعتال کے تعد ہم یہ خطابات خاں الا نان کو عطا کرے 
ہیں ۔ اس موقع پر حضرب نے مینّد ان جہاں کو قرق د ےکر پنچ پراری 
ذات اور با ہزار سوار ڈو اسپد سد اسپہ کے منصب ہر ترق دی ۔ :تکالے 
صوے داری اعظم خاں کے نام سے ہٹا کر اسلام خاں میر خشی کو عطا 
کی - اُس کا منصب پنچ ہراری ذات و سوار تھا ء اب ان ہیں ے ایک پرار 
سواز دو اسہد سم اسپد مقرر کے ۔ جعفر خاں کو ترق دے کر چہاز ہراری 
ذات تین ہزار سوار کے سىصب ہر اور شیخ عرید کو دو ہراری ذات ڈیڑھ 
ہزار سوار کے منصب بر سرفراز کیا ۔ فیموز حاں ناظر عل کو دو ہزاری 
ذات پا سو سوار کا رتبہ عطا فرمایا . ہر روز ختلف سرداروں کو ایک سو 
بیس غخلعت تقسم ہوے رہے یہاں تک کہ نو دن کے عرمے میں ایک ہزار 
خلعت تقسم ہو - 

شاہزادوں اور ذیاہ اما کی پیشکشیں جو حضرت کی نظر انور ے 
گزریں ؛ یہ ہیں : شاہ شجاع کے پیش کردہ اوادر اور چھ ہتھی دو لاکھ 
بیس ہزار روے قیمت کے تھے ۔ آصف خاں نۓ ختلف ملکوں کی فیس و نایاب 
چھزیں لیز جواہرات اور رمع نتر رواں پیش کے ہ ان کی فیمت باۓ لاکھ 
ردے آلی گی ۔ عبداتہ خاں کے پیش کردہ سرعع آلات ء طلائی ظروف ء 
ژر دوڑی زریاف تھان اور چھیس ہاتھی جار لاکم روے قیدت کے ٹھہرے ۔ 


4۸4۰ شاہجہان ام جفد ەوم 


عبدالقہ خاں کے ساتھ رتن پور کا زمیندار ۔اضر ہوا تھا: اُس ہے لو ہاتھی 
اوردو لاکھ روے حاضر کے ۔ علامی افضل خاں ؛ اسلام خاںء شائستہ خمحاں ؛ 
سیف خاں ؛ جعفر خاں میں ے ہر ایک ے ایک ایک لاکھ روے یمت کے 
جواہرات اور بارچات پیش کے ۔ باقر خاں ۓے اسی ہزار روج کی پیشکش 
دی ۔ ختصر یہ کہ آغاز لوروز ہے شرفر آفتاب _کے دن تک حضرت ے 
ٹیس لاکھ روے کی نیشکش قبول فرماٴس ۔ بعض ضبط_ نحریر میں آئیں ء بعض 
لن لکھی جا یی 


فروردیں (. مارج ۴۳۵ع) کو داراشکوە کے دولت خاۓ ہر 
شاہرادہ سلیاں شکوہ کی ولادت کا جشن منعقد ہوا ۔ قاخر اس لے ہوئی کەه 
اس کی ولادت دہلىی ہے آۓے ہوۓ آ گرے کے قریب راسے میں ہوئی ۔ 
شاہرادہ داراشکوہ کی حوبلی میں حضرت کی تشریف آوری اور مہارک باد و 
تہنیت کی دھوم سے بڑی رولق ہوئی ۔ ولی عہد ۓ پا انداز اور چھاور کے 
آداب ادا کرےۓ کے بعد حصرت کی اس عنایت کا بہت مھت شکریە ادا کیا ۔ 
پھر نیش ۔ہا پیشکض جو نادر حفوں اور جواہرات پر مشتمل تھی حاضر ی ۔ 
عذرت ے ای عنل مین زارد کارزاد ضاران شکوہ کو عضورمی طلب 
فرما کر انی آکھں اس نور چشم سلطنت کے دیدار سے روشن کیں ۔ آپ 
کے ایما سے شاہزادہ داراعکوہ ۓ ژر دوز پارچاں کی دو گٹھریاں اور شمشیر 
مرصح یمین الدولہ کو عطا کیں ۔ خود حضرت ے غلعتر خاصہ اور زرسی 
جار قپ عبداللہ خاں فیروز جنگ اور علامی افضل خاں کو عنابت فرماۓ۔ 
اسلام خال ء شائستہ غان ؛ خان عالم ء میر جملہ ؛ جعفر خاں ہ اعتقاد غان 
اور موسوی خاں کو خلعت اور ارجی عطا ہوئی ۔ ہزاری ذات تک کے 
ام منصب داروں کو صرف خلعتیں عنایت یىی گئیں .×حضرت ے سارا دن 
بشاط و البساط میں وہیں ہسر کیا ہلکی خاصب بھی وہیں تناول فرہاپا ۔ 


۲ فروردیں (م اپریل ۵ ++رع) کو حضرت نے حملىی زرہفت کا وہ 
شامیاہ ملاحظہ فرہایا جو صوبہ دار گچرات سہہدار خاں ے چوراسی ہزار 


شاہجپان ثامہ جلد دوم رھ 


روے کی لاگت' ہے تیار کرواکر بطور بیشکش ارسال کیا تھا ۔ ستون چائدی 
کے تھے جن ہر سنہری لام تھا ۔ ور فروردیں (و اہریل ۵مہعء) کو 
دولت خالمٴ شاہی میں شرف آفتاب کا چشن منایا گیا ۔ جواپرات اور طلائی 
میناکاری سے قصر سلطنت کے درو دھوار اس طرح جگمڈے تھے کہ 
چرح چہارم کی چمک دمک نظروں سے کز کی ۔ دودماں تموری ہے 
چشم و چراغ شاہجہاں صاحبقران, ثانی ےۓ اس امن میں مخت طاؤس پر بیٹھ 
کر ایسی سخاوت کی کہ ائر نیسال شرم ہے ىانی پافی ہوگیا ۔ مسکینوں ء 
محتاجوں اور فتیروں نے زر و گوپر سمیٹ سمبٹ کر حھولیاں بھر لیں۔ حضرت 
ے یمین‌الدولہکو مطالائی عاری اور ساز والا فیل غاصہہ؛ ایک ہتھنی اور طلائی 
زین والے دو گھوڑے عطا فرمایۓ ۔ مبر بخشی کے عمہدے پر اسلام خاں کی 
جگہ میر جملہ کا تقرر روا ۔ پج ہزاری ذات دو ہزار سوار کا منصب ملا ۔ 
باقر خاں صوںہ دار دہلی کو صوںہٴ جون پور کا انتظام سرد کیا گیا ۔ اُس 
کی جگہ اصالت خاں صوىہ دار دہلی مقرر ہوا جسے ڈھائی ہزاری ذات ڈیڑھ 
ہزار سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ 

ےر ذپی قعلہ مم 0ھ (م مئی ۳۵+بع) نواب غغراں ماب ملکم 
متاز حل کے انتقالِ برملال کی تارب تھی ۔ حضرت تےسالانم دستور _ےمطابق 
ملکەٴ قدسیں صفات کے ایصال ثواپ کی غرض ہے عالم ء فاضل ء عاہد 
زاہد ء کلام اللہ کے حافط اور متعدد دین دار بزرگ جنھیں شاہی اصطلاح 
میں ٭اصحابِ سعادت“ کہتے ہیں ء مزار برئور ہر جع نرماۓ۔ پھر دولت و 
اقیال دو ہمرکاب لے خود تشریف فرما ہوۓ اور بچیس ہزار روے مستحق 
حاجت سندوں کو تقسم کے ۔ زنانہ انجمن میں بھی بیوہ عورتوں ء ے سہارے 
بڑھیوں اور محتاج ہاک دا۔ن بیبیوں کو بھی اتئی ہی رتم تقسم ک گی ۔ 
ہر ڈی قعدم (ن سی ۹۰۰۵رع) کو نذر ید خاں وا یل طخ کا ایاچی نابھرہ یگ 
آگرہ کے قریب پہنچا ۔ آداب دانی ء شائمنگی اور سنجیدی سے اتا ے بہرہ 





١‏ ۔ بادشاہ امہٴ عپدالحمید میں اس شاءیاۓ کی لاگت ایک لاکھ رو 
لکھی ہے ۔ 


۸۰ شاہجہان امہ جلد دوم 


عبداللہ ال کے ساتھ رتن پور کا رمیندار حاضر ہوا تھا٤‏ اس نے لو ہاتھی 
اور دو لاکھ روے حاضر کے ۔ علامی افضل خال ؛ اسلام خاںء شائستہ خاں ؛ 
سیف خاں ء؛ جعفر حاں میں ے ہر ایک نے ایک ایک لاکھ روے قیمت کے 
جواہرات اور پارچات پیش کے ۔ باقر خاں ے اسی پرار روے ک پیشکش 
دی ۔ غختصر ید کہم آسازز لوروز ہے شرف آفتابں کے دن تک حضرت ے 
تیس لاکھ روے کی نیشکش قبول فرماٴس ۔ بعض ضط تحریر میں آئیں ؛ عفض 
لی لکھی جا سکیں ۔ 


فروردیں (,۔ ٭ارح ع۳ ع) کو داراشکوہ کے دولت خاے ہر 
شاہرادہ سلایاں شکوہ کی ولادت کا جسن منعقا ہوا ۔ دناخبر اس لے ہوفی که 
اُس کی ولادت دہلی ہے آے ہوۓ آکرے کے قریب راسے میں ہوئی ۔ 
شاہرادہ داراشکوە کی حوبلی میں حصرب کی تشریف آوری اور مبارک ناد و 
تہنیت کی دھوم ہے بڑی رونق ہوئی ۔ وی عہد ۓ پا انداز اور اور کے 
آداے ادا کرےۓ کے بعد حضرت کی اس ایت کا بہت مہت شکریە ادا کیا ۔ 
بھر نیش بہا پیشکس جو نادر تحفوں اور جواہرات یر مشتمل دىھی حاضر کی ۔ 
حرب نے اس حفل میں دوسولود شاہزادہ سلیان شکوہ کو حضور میں طلب 
فرما کر ای آکھی اُس ور چشم سلطنت کے دیدار ہے زوسن کس ۔ آپ 
کے ابا سے شاہزادہ داراتشکوہ ے ژر دوڑ پارچاں کی دو گٹھریاں اور ٹمشیرں 
مرصبع ٛن الدوله کو عطا کیں ۔ خود حضرت ے خلعت خاصہ اور زرہفی 
حار قب عبدالتہ خاں فبروز جگ اور علامی افضل حاں کو عنایت فرماۓ۔ 
اسلام خاں ء شائستہ خاں ؛ خاں عالم و مار جملہ ؛ جعفر خاں ؛ اعتقاد غاں 
اور موسوی خاں کو خلعت اور فرحی عطا ہوثی ۔ ہراری ذات تک کے 
مام منصب داروں کو صرف خلعیں عنایت کی گئیں ۔ حصرت ے سارا دن 
نشاط و البساط میں وہیں ہسر کیا ہلک خاصہ بھی وہیں تناول فرمایا ۔ 


٢م‏ فروردیں (م اپریل ۵+ ٦رع)‏ کو حضرب نے خملىی ررھّت کا وہ 
شامپانہ بلاحظہ فرنایا جو صوبه دار گجرات سسہدار خاں نے چوراسی ورار 


شاہجپان امم جلهد دوم ڑھ 


روے کی لاگت' ہے تیار کرواکر ىطور :یشک !رسال ‏ ئیا تھا ۔ ستون چاندی 
کے تھے حن پر سہری ملم تھا ۔ ۹ر فروردیں (و اہریل ۵+؛ع) کو 
دولت خالہٴ شاہی میں شرف آفتاب کا جشن مناب گیا ۔ جوابرات اور طلائی 
سینا کاری ے قصر سلطنت کے درو دیوار اس طرح حگماے تھے کم 
چرح چہارم کک چمک دمک نظروں ے کر گئی ۔ دودمان ٹیموری کے 
چسم و چراغ شاہجہاں صاممران ای ے اس اصمن میں تر طاؤس پر بٹھ 
کر ایسی محاوت کی کہ اپر نیساں شرم ہے ہا بافی روگیا ۔ مسکینوں ؛ 
حتاجوں اور فتیروں نے زر و گوہر سمیٹ میٹ کر حھولباں بھر لیں ۔ حضرت 
ے میں الدوا کو ملائی عاری اور ساز والا یل غخاصبہ ایک ہپتوٹی اور طلائی 
زین والے دو گھوڑے عطا فرماۓ ۔ یر یی کے عہدے پر اسلام خاں کک 
جگد میر حملہ کا تقرر روا بح ہراری ذات دو پرار سوار کا تنب ملا ۔ 
ناقر حاں صود دار دہلی کو صوء*ٴ ون پور ک انتظاء سبرد کیا گیا ۔ اس 
کی جک ؛عالت خاں صوہ دار دہلی مقرر ہوا جسے ڈھائی ہراری ذات ڈیڑھ 
ہزار سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ 


ےا ڈی قعلہ مم )6ھ (م مئی ۹۳۵ بع) تواب غعراں مب ملکه 
از حل کے انقالِ برملال ي تارحخ تھی ۔ حصرت ہۓ سالاانہ دستور کے مطابق 
ملکبٴ قدسیہ صفات کے ایعبال ثواب کی غرض ہے عالم ء فاضل ء عابد ء 
زاہد ء کلام الہ کے سافط اور متعدد دین دار ہزرگ جنھیں شاہی اصطلاح 
میں ”اصحابِ سعادت؟ کہتے ہیں ء مرار برنور ہر جمع “رماۓ۔ پھر دولت و 
اقبال کو ہمرکاب لے خود تشرىف فرسا ہوۓٔ اور بجیس پرار روے سستحق 
حاجت سندوں کو تقسم کے ۔ رنالہ انجمن میں بھی 'یوہ عورآوںء ے سہارے 
پڑھیوں اور عتاح پاک داءن ییوں کو بھی اتی ہی رتم تقسم کی کی ۔ 
جرراذی قعدہ (م سی ۵ہع کو بذر ید خاں وا یل لح کا ایاچی نابہرہ یگ 
آگرہ کے قریب بہنچا ۔ آداب دانی ؛ شائسگی اور سجینگی ے انا ے ۔ہرہ 





۔ بادشاہ امہٴ عبدالحید میں اس شاءیاۓ کی لاگت ایک لاکھ روے 


لکھی ہے ۔ 


7 شاہحہان لاہ جلد دوم 


تھا کہ اسم باسملٰی کی حقیقت آشکار ہوگئٔی ۔ حکم, والا کے مطانق تربیت خاں 
اُس کے استقبال کو گیا اور ہعراہ لاکر بارکا, شاہی میں حاضر کیا ۔ سب ہے 
پہلے شاہی یساولوں نے سے تسلم و کوراش کے شاہی آداب سکھاۓ ۔ جب 
آستاں نوسی کی سعادت حاصل کر چکا آء ایک عدد ىا طریغون ء؛ دو عدد 
شنقار اور نو عدد چرغ یز نذر مد خال کا مراسلہ بہت ادب کے ساتھ زیش 
کے ۔ مذکورہ بالا شکاری برندوں میں سے ایک تو ہرنوں کے شکار میں ماہر 
تھا ء با آٹھ کونجوں اور کلنگوں کے شکار میں طاق تھے ۔ 

چرغ اور شنقار کونجوں مغایوں کا شکار بڑی رغبت ہے کرے ہیں ۔ 
توران و ترکستان کے نادشاہوں کے سوا کسی اور کو یں لطف حاصل نہیں 
ہوْتاب اگر وی دولت مند حرغ یا شقار خرید لے تب بھی کچھ حاصل 
نہیں کیونکہ چرغ وغیرہ سے ۔غانیوں کلنگوں کو شکار کرۓ کی احازت 
کسی 'ور کو نہیں .ہے ۔ !ن کے شکار کا قاعدہ ی۔ ہے کم کونجں اور کلنگ 
جس جھیل ہر اترے ہوں انھیں قال تاز (ہالکا کرۓ والے سوار) گھیں لیتے 
ہیں ۔ بھر بہت سے میر سکار لقارے جا بجا کر اُنھں بھڑکا دیتے ہیں ۔ جب 
کونیں اڑ کر باہر نکلا چاہتی ہیں تو قال تاز اور میر شکار نقاروں اور ہای 
و ہو ک آواز سے آلھیں پھر سکزی حصے کی طرف واس اُڑے ہر مور 
کرے ہیں ۔ اس طرح ی۔ خوف زدہ پرندے کبھی ایک طرف کبھی دوسری 
جانب آڑ کر جااے ہیں لیکن نننے ى راہ نہیں پاے۔ بالأحر ادھر انھر 
جانۓ کے بجاۓ کونییں اوبر ی جالب پرواز کرق ہں۔ اس وقت یہ لوگ 
شنقار اور چرغ (شکرہ) وعیرہ کو ان پر چھوڑے ہیں ۔ یہ بلندی پر جا کر 
کونیوں ىر اۓ زبردست چگل مارے ہیں جس کے صدمے سے کوئیں نیچے 
ترے لگتی ہیں اور ىالآخر ان کے إ جوں میں پھاس جات ہیں ۔ ایک بھی 
بچ کر نہیں نکل سکتی ۔ 

اکلے روز نابھرہ لیگ ایلچی نے نذر مچد خاں کی نىاق بیشکش نظر. عا ی 
ہے گراری ۔ اس میں ایک سو گھوڑے + ےاس اون اور سالڈنیاں ؛ سو 
من لاجورد پتھرء پوستین اور سور کے چند جامہ وار : قالین ؛ تعد نکی 


بلغار ؛ عمدہ چیئیي ترتن ٤‏ عرای کے تفے ء ماوراء النہر کی دستکاری کے 


شاہجہان اہ جلد دوم ۴ھ 


نادر مموے شامل تھے۔ سب کی قیمب سقر پرار روے آنیگئی ۔..) ذیتعدء 
ے می وہ رء کو نابہرہ بیگ ایلچی نے !نی طرف ۔_ چالیس گووڈوں ء 
وم سانڈلیوں اور اونٹوں ؛ چنہ سموری ہوستیں اور اوراں کہ تفوں کی 
پیشکش حادر کی - حضرت ے 5ے خاعت خاصه ۰ پیش قغض یہ ' چار سو 
تولے سوے ىی اشرق جسے کوکس طالع کے پر ہ اور چار چار سر وے 
چاندی کے ىارہ روج عطا فرما کر سرفراز کیا ۔ پح کی سوعاتوں کا تحویلہار 
خواجہ یاقوت تھا ء آہے ایک خلعف' سر تو سوے کی اسرفق اور سو آوے 
چاندی کا روپیہ صایت ہوۓ ۔ 


جھجھار سنگھ 'بندیلہ اور اُس کے بیٹے نکرماجیت ک 
سرکشی نیز دیگر واقیاں 

قاعدہ ے کہ جس شحص کے ىرے دن آ حاے یں تو کسی کی سعی 
و سفارش کارگر نہیں ہوتی ۔ ستارہ گردش میں آتا ے تو کونی اس کا چارہ 
لہس کر سکتا ۔ تیرہ تی کی سای کسی کے چھٹاۓ ۔۔ نہیں چھوٹی ۔ 
وج یہ ے کہ ؛دیجتوں ىلطیتوں کی حایت کرنا گویا قضاۓ لی ے دەدگ 
کرنا ے اور غلط اىدیش فسادیوں کی اصلاح گویا نمدبر سے مةۃاللہ ککرتے 
کے برار ہے ۔ ندیخت جھجھار سنگھ کے عروح و زوال کی داستان سے یہی 
بات ثابت ووی ے ۔ اس ندلصیب ‏ رگنتہ بحت کے اب نرسنگھ دیو کو 
جنت مکانی جہانگبر دادشاہ نے سرفراز فرماکر وہ عروح شا کہ بندی لکھنڈ 
جیسا وسیع علاقہء ے شار لشکر اور ے اندازہ حرانه اُس کے قبغے میں 
آگیا ۔ جیسا کم بیان ہو چکا؛ ہدوسان کے تمام راناؤں لک راجاؤں ے 
اس کی شان و شوکت ہرار درجە زیادہ ہوگئی ۔ بالآغر اُس ادنصیب تے 
خود ہی اپنے پاؤں ہر کلہاڑی ماری اور سرکشی کرے انی خام خرای کی ۔ 
حضرت ے اس ىی تنبیە کے لے افواح قاہرہ کو تعینات کیا یہاں تک کہ 
وہ چاروں طرف سے لرۓ میں پھنس کر عاجز ہوگیا ۔ تاہم اُس وقت تک 
اُس ى تباہی کا فرمان قضا و قدر کے کارخاۓ سے جاری نہیں ہوا تھا لہہٰذا 
معاق مل کئی ۔ چند اس! کو اپا شضع بنا کر امان حاصل کر لی اور 


و شاہجہان ثاىہ جلد دوم 


بدستور دولات و اقبال کی مسند پر ىیٹھ گیا ۔ ان دلوں دکن کی مہم درریش 
تھی ۔ سے بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا ۔ وہاں اُس نے بہت ہے کارناہے 
دکھاۓ ۔ پھر دکن کے صوے دار مہات خان غااناں سے اجازت لے کر 
اپنے علاقے میں چلا آیا ۔ بیٹے کو اپنی جگہ لشکر میں چھوڑا ۔ 
قاعدہ ے کہ ہوا 2 ہوس کے تقاضے ہے انسان ایسی حرکتیں کرۓ 
لگتا ے کہ بالآخر لالچ کے ہاتھوں آجاہی کا منہ دیکھتا ے ۔ جھجھار سنگھ 
کے برے دں جو اے قو اہن علاقے میں آۓ ہی 
چورا گڑھ کا قلعہ بھم دراین سے جن لے ؛ اهم آرائن شت پا پت ہے اس 
علاقے کا زمیدار اور قلعے کا مالک تھا ۔ چھجھار سنگھ اُس ہر جا چڑھا اور 
اس سختی ہے قلعے کا حاصرہ کیا کی لم ترابن ے جبور ہوکر امان طاب 
کی ۔ جھجھار سے ایمان نے گنکا حل پر ہاتو رکھ کر 8 ۔م کھائی تو 
هیم نراین مطمان ہوکر قلعے ہے نکل آیا ۔ اس ندعہہد ہنۓ اس بیچارے کو 
لیٹوں ؛ بھانجوں ؛ ىھیجوں ء عزیروں اور لوکروں سمیت ایک جگم اکٹھا 
کرے ذبح کر ڈالا اور چورا گڑم کے قلعے پر حو سامان اور خزاۓ ہے معمور 
تھا قبضہ کر لیا ۔ جن دنوں بھی ثراىن ےج خطا مارا گیا ء اس کا ایک 
بیٹا جو کھی ۔ہلے پیشکش لے کر خان دوراں کے ساتھ دربار ہیں حاضر 
ہوا تھا ء آ گرے خب موجود تھا ؛ اُس نۓ جھجھار کے اس ظام کی فرباد 
درہار شاہی می ي ۔ 
کے ا اف سی ہی غابوان سان ے ورہن فرمان جس 
میں تنبیم و تادیب کے مصمون اور امحتیں ذرح نھیں ء اس کے نام ارسال 
کیا ۔ فرہان, ۔ذکور میں اس کے تمام بیپودہ کاموں دالحصوص اس کہخت 
کی بدعہدی اور تھی نرای نکو مع متعلقی نا اجازت ے وج قل کر دینے پر 
کک ا می مور وج مار سے ہر رر 
لیا علاق,ٴ بادشاہی بر تصرف کرنا تھا ۔ فرمان میں ان تمام باتوں 
کا حوالہ دے کر تدید آمیز پداپتیں جی گئیں حن میں سے پہلی یم تھی 
کہ چورا گڑھ کا نمام عااق, بادشاہی کارندوں کے سہرد کرو اور بیم لرابن 
کے مال و اساب لیز حزاۓ کا دس لاکھ روزیہ خزائم' شاہی میں داخل 


سے یہ سودا ہوا کک 


شاہجہان نامہی جلد دوم ۵ھ 


گر دو ۔ اس کے باوجود از روۓ مر حمت اس ند انعال شرارت شعار کو یہ 
سوب ہے ور دہ بھ ور ےہ ہی 
مالیے کے بے اہن علامے میں ۔ ثکال کر ادشاہی "ارندوں کے سہرد 
نثر دے جاایں ۔ 
شاہی فرماں سندر کب راے ۓ ہاتھ ارسال کیا گیا ۔ لیکن 'اس کے 
عہچنے ے پہلے ہی حوجھا, سکھ کے وکیل ۓے جو دربار شاہی ہیں حاصر 
بهاء ان عام ناتود کی غبر انے آنا کو بپھیح دی تھی . جھجحھار کے 
دل میں خود سری کا سود' ۔ایا ہوا تھاء ,مان شاہی کی تعمل کے صحاۓے 
عاوت ہر آمادہ ہو گیا ۔ اپے ںی کوساء۔ت کو حو حان زماں کے ہمرکاب 
دکن کی سہم میں سریک بھا 1نالا کالا غط اون دنا کا جن کر م کن ہو 
شاہی لشکر سے بھا؟ کر مر کے پاش جلے آؤ۔ انار مر پر للا وہ تھاء 
وہ نادان احمق بھی ارلل خوش نصسی کا دامن چھوڑ کر ندیٍتی وابدیسی 
کی غک !ڑاتا ہوا وطن کی طرف روا ہوگیا ۔ اگرچ. خان زماں کو 
بالا گھاب میں بہت ہے معاملات در پیش تھے لیکن بکرماحیت کا تعاقب 
کرے سے ناز رہا ۔ اسی طرح جب وہ آوارہ بحت مالوے کے علاقے ےگزرا 
ىو اش ویردی حاں صوے دار کو بھی أے روکے کی قوفیق نہ ہوئی ۔ 
خان دوراں ان دنوں پائیں گھاٹ کا انتظام کرۓ کے لیے بربان ور میں 
سموجود تھا ء بکرماجیت کے فرار کی اطلاع ملتے ہی اپنے رفیقوں یعی راجا 
ہار سگھ ء چندرسیں بندیامٴ مادەو سگھ ہاڈہء راؤ کرن؛ نظر چادر حویشیء 
میر فصل اللہ وعیرہ کو ہمرکاب لے کر اس کے پیجھے نکد اس کے وطن 
تک پہنچنے کی نیت ہے یلفغار کرنا ہوا چلا ۔ 
پاچ روز کی یلعار کے بعد خاں دوراں ۓے صوہں'ٴ مالوہ کی حدابر موضع 
آسٹہ کے قریب بکرماحیت ‏ دو جا لیا ۔ مہلے ہی حملے میں اس کی قوج کو 
ایسا ۔پس ہس کر ڈالا گویا گھائس بھونس کے تکے تھے جو تلوار کی آبچ 
لگتے ہی دوسم ہوئے ۔ ڈھائی سو آدمی تو وہیں کھیت رے ۔ وہ قیرہ بت 
خود بھو زخمی ہوا لیکن ۶ دی او سک ا سہاہی جو 
شکست کے بعد پراگندہ کے و تو جع ہوکر اُس کے ساتھ م لگے۔ 


لی شاہجہان امہ جلد دوم 


اب یں سب گمراہ گھنے جتکاوں ؛ بہاڑوں میں سے ہوتۓ ہوۓ جن کا راستہ 
ان ۔نکلیوں کے سوا کسی اور کو نہیں آتا ء بڑھتے رے یہاں گک که 
مودعم دھامونی میں بکرماجیت اپنے :اپ سے حا ملا ۔ جب حضرت کو خر 
لق کہ ناپ یٹا دونوں گپرابی و سرکہی میں شریک کن پں تو تن 
بہادر سرداروں کی ماتحتی میں نیس ہزار تجرن کار جن سپاہیوں کی فوج اُس 
کی سرکوی کے واسطے تعیتاں فرمائی ۔ پھلا سردار عیداہ خاں روز جنگ 
تھا جسے جھجھار کی تبیہ کے بعد واسی کی اجازت مل گی تھی ۔ وہ 
واہس آ رہا تھا جو راستے میں فرمان یہجا کہ اس دعقل کی گوش)ا ی کے لیے 
دوٹبارہ جاؤ ۔ بکرماجیت کو شکست دینے کے نعد خان دوراں نا'وے کے 
نواح میں ساہی احکام کا منظر تھا ۔ دربار شاہی سے فرںان جو پہچا تو وہ 
بھی ان شیطانوں کی سرکوی کے لیے روانه ہوا۔ اُس کے ہمر5ب دیبی سگھ 
بندیلہ ء راحا بھارت ؛ مادھو سنگھ پاڈہء نظر بھادر خودسی ؛ آ٘س کا بھائی 
بلٰسین خان ؛ احداد خان مہمندء حبیب خاں سوری اور مالوے کے "ام 
کوٹی سردار ھے ۔ غرض خان دوراں کے ہمرکاب چھ ہزار سوار تھے ۔ 
مالوے کی صوے داری اللہ ویردی خاں کےانام ہے پٹا کر خان دوراں کے ام 
دق کی اللہ وبرد یکو ہرہان پور کا انتطام سرد ہوا ۔ دارالخلافب آ گرہ 
ہے سیدخاں جہا ںکو بھیجا گہا ۔ اُس کےہمرکاب سردار خال ء راؤ اس سنگھ 
راٹھور ولد راجا کچ سکھ؛ تار خاں ؛ کشن سنگھ بھدوریہ؛ قلعہ دار خاں؛ 
خاں جہاں کاکڑ ؛ کرپا رام ؛ کوروجی رام ہڈگوجر ؛ ہادی داد اناری ؛ 
راؤ رتن کا ہوتا اندرسال ؛ جگن ناتھ کچھواہہ کا پوتا روپ سکھ ء کچھ اور 
منصبدار پیر یمبنالدولہ کے پایچ سو سوار تھے۔ ان سب کی تعداد آٹھ ہزار 
سوار ہوئی ۔ بہادر خاں انی جاگبر ہر واہس جا رہا تھا ء آے فرمان پہنچا 
کم ماندوہ کے زیندار راجا اس سنگھ ء احمد بیگ خان ؛ چندرسین بدیكە ء 
راجا سارنگ دیو اور دوسرے منصب داروں کو ہمراہ لے کر کە أنذ سب 
کی فوجوں کی تعداد چھ ہزار تھی ء عبداللہ خاں فیروز جنگ کے لشکر میں 
شال ہو جحاۓے ۔ اس فو جکا دیواں ء شی اور واقعہ نویس علیحدہ مقرر ہوے ۔ 

خان دوراں کو حکم بھا کہ چندیری کے راستے روانہ ہو اور قصبه 


شاہعہان امہ جلد دوم ۓ۸ 


بھور کے پاس چھاؤی کر کے برسادوجی گرایے ےن فیروز جنگ کو 
ہدایت ہوئی کہ موضع ایرح ہے جھجھار سنگھ ے سپاہیوں کو لکال دے 
اور بھاندیر کے واح میں برسات کا موسم بسر کرے ۔ حان جہاںل کو 
موسح سانوال میں پرسات گرارۓ کا حکم ہوا۔مرید ہدایت یب تھی کہ 
ہارشیں ختّم ہوۓ کے بعد نینول سردار مل کر ۔دبذت جھجھار سگھ پر حملم 
کریں اور ؛ سے علاکے سے نال دیں ۔ اب دونوں تیرہ بخُتوں یعٰی اپ یۓ 
کی آنکھیں "کھلیں ۔ سمجحھ گے کہ بادشاہی فوج_ ضر موح ہارے وطن ے 
چے چہے پر قا ص ہو جاۓے کی اور قیع_ آہدار کی آي جلا کر حاک کر ڈالے 
گی ۔ ہوش و حواس ے جواب دے دیا ء حیران رہەگے ۔ ۔ادشاہی لشکر تیں 
طرف ے لغار کرے والا تھا ۔ طاہر تھا کم 'رنادی کا وقت قریت آ پہنچا 
ہے ۔ءر۔ و اقبال کی وں دیوار اس سیلاب ہیں ہد جاۓ کی ۔ جبور ہ کر 
من الدولہ آصف خاں کا سہہارا لیا اور بڑی رقت 'میر الجائیں کرکے مان 
مائگی ۔ یں الؾاس بھی کی کہ اگرچ۔ طرح طرح کی گستاخیاں اور گناہ ہم ے 
سرزد ہوۓ اور ہم ہر قسم کی سرا کے مستحفق ہیں ؛ تاہم پراےۓ زرغخریدہ 
علام ہیں ۔ خود درنبار ساہی میں آ کر سم دکھانۓ کے قابل نہیں رے ء 
اگر از رو کرم کسی امبر کو درنار ہے بھیح دیا جاۓ اور وه ہارا ہاتي 
پکڑ کر حضور۔ پرلور میں حاصر کر دے تو اس کی زان ے اپٔی ضرورتوں 
اور خواہشوں لو بارگاہ نادشاہی میں نیاں کریں ۔ کوئی معقول عدر تو 
ہمارے پاس نہیں تاہم دیریید غلام سمجھ کر جاں بحشی فرمائی جاۓ ۔ 

اُن تیرہ حتوں کی ید عرص داشت بیمین اادولد حاتخاناں کی وساعٰت ے 
ہارثام, سلطنت میں پیش ہوئی ۔ ہونکہ حضرت کی طبیعت میں عفو وکرم شامل 
ے اور جرم شی اور غطا بوشی حصرت کا شعار ے اہندا گاماروں کی 
خطائیں معاف کرے کے لیے ذرا سا ہہائه کافق ہوتا سے ۔ اس سرتید بھی 
حجت تمام کرئے نیز اسان مانگنے والوں کو پناہ دیا واجب سمجھتے ہوے 
آپ ے ان یی الاس منظور فرمائی _ کچھ عرصد پہلے سندر کب راےۓے کو 
پھیجا تھا کہ جھجھار سنگھ کو نشیپ و فراز سمجھاۓ ۔ وہ اس کے معاق 
مانگنے کی خبر سنتے ہی راستے میں ہے واہس لوٹ آیا ۔ اس تید حضصرتب 


۸۸ شاہجہاں نام جلد دوم 


ے پھر أاہے بھیجا کی جا کر جھجھار سنگھ کا دی سشا معلوم کرو یم 
تھی ارشاد کیا کہ اگر اتنی شوخی اور گساخی کے ناوجود وہ ہد سمرشٹ 
تیس لاکھ روے بطور پیشکش بھیحے ء جورا گڑھ کے جاۓ اہنے علاقے کا 
پرگنە سادوان نادشاہی کارندوں کے حوال ےکر دے اور اپنے ىیۓ بکرماحیت 
کو مقررہ نوج کے ساتھ ىالاگھاٹ کی مہم میں شرکت کےلے روادکردے 
نیز اربھی جگہ اپنے وی عہد دوے کو درنار شاہی میں حاضر رہے کے لے 
بھیچ دے تو یا بدولت اس ٹر قیہ بھی اس سفسد کی غطاؤں ے چشم نىوشی 
فرمائیں گے ۔ یہ فرمان بھی بھیج دیا کہ سدر کب کی واسی تک تیسوں 
سردار یعنی سید خان جہاں ء عیدالقہ خاں فیروز جگ اور خان دوراں انی 
انی جگہ ٹھوہرے رہیں ۔ زمانمٴ قد ہے قوم ندیلہ کی سرداری راجد 
دیبی سنگھ بدیلہ کے باپ داداکو حاصل تھی ۔ جس شیطان سرت چھجھار 
کے راپ نرسکھ تو رت نکی نادان کے آعاء ے ابوالتضل کر قنل 
کر دیا تو الھوں‌ےۓ یں سرداری رسنگھ دیو کو عطا فریا دی ۔ اب حضرت 
ے بدستور سابق دیبی سنگھ کو قوم بندیلہ کا سردار مقرر کا ۔ راجا کا 
خطات ء سم ہزاری ڈابت اور سوار کا منصب ؛ حلعت ؛ گھوڑا ٠‏ نقارہ اور 
اوندچھہ ى زمینداری اے عطا فرمائی ۔ 

سندر کپ نے چھجھار کے ناس پہنچ کر پھب سی دالس افرا نصیحیں 
کیں ؛ تیب و فراز سمجھایا ؛ لیکن بد عتّی اور ادبار اس طرح ا سکمیخب 
کے 'یحھے پڑے تھے کہ ایک دم کو تنہا نہ جھوڑے ٹھے ۔ زنانہ ہے طرح 
دے دے کر اس کی تباہی و برنادی کو ملتوی کرتا تھا اور وہ سیاہ بحٹ 
اس مہب کو عیمت سمجھے کے بجاۓ خانہ خرا یکو دعوت دے رہا تھا ۔ 
آخر یں نوس آئی کہ سدر کب راےۓ کی نصیحت سے مند موڑ کر أے ناکام 
واپس بھیج دیا ۔ اُس‌ۓ واپس آ کر اس اپلیس کے حالاب اور اپاک ارادے 
بڑی شائستگی کے ساتھ حضورپرنور میں عر ضکے۔ اس کی ممام تارہ حرکیں ء 
سیہ کاریاں اورگستاخیاں بیان کیں اور بتایا کہ وہ ندمت اپنے وسیع علاقے 
کے دشوار گزار راسوں ء گھنے جنگلوں اور مصہوط قلعوں ہر مغرور ے ۔ 
ملک و مال اور لشکر پر اعتاد کر کے علقہ بکوشی اور اطاعنف ہے منحرف 
ہو چکا ے ۔ 


شاہحہان نامب جلد دوم ۹ہ 


الغرض جب برطرح حجت تمام ہوچی تو خدا ے کے عدابٗ اور خداوند 
مجازی کے انتقام کی قلوارے نیام ہوگئی ۔ اس سے پہلے حصرت نے قینوں 
سرداروں کو ىوقف کرتۓ کا حکم ھبجا تھا 'ب ە تس تیہوں 

ردار اہنے تر ےکر او کا ھت کا تا اپ کری ںکہ ؛اء و شان 
بای نہ چھوڑیں م حصرت ۔وپب سمحوتے تھے کم ' گرچہ 7 2 انی ابی 
حدات چدالانہ اعام دے سکے بس لیکن کوئی ذَاء سنصب دار ایا ہوں 
ضروری ے حو ان تیوں سرداروں دو اہے ز× رمان رکھ ”ریک 
کے سائي متحد کرے اور ہم ٴا سراحام ٹھیک ٹھیک کر سکے ؛ لذاطۓ 
فرمایا کہ یں خد ے شاہزادۂ دالشمد حواں عخت؛ ہل اقبال سلطاں اورنگر یس 
بہادر کو سولپی حااۓ ٹیوانکی ک کسی سردار کو أن کے حک تعمیل سے 
انکار کی اے بس ہوگی ۔ سام سبیوںکو فرماں ٭_ 0 پر حال او ہرموتع 
میں شاہزادۂ داشمد“ کے احکام 8 تعمیل کریں یہاں تک کہ اور قیام 
تک کی ؛طِم شاہرادے کو دیٹے رہیں ۔ اس کی ہدایتوں :ر کار ند ہوں 
اور اُس کی مرضی کے خلاف اقدام ىد کریں کہ شاہرادۂ والا جاہ 
ععل و داس کا :یکر اور صائب الراۓ ہے ۔ 

٥‏ سہر ڑیں؛ سمبر ر۹ (ع)کو حضرت ے مبارک ساعت میں شاہرادہ 
اورنک زیب کے مسصب دس ہراری ری وت وت ٭. سوار 
کا سرید اعافس فرمانا۔ خلعت حاص .ء: شمشیر مرصع ء جمدھر مرصع ء پھول 
کثارہ ٠‏ طرہ مرتع ؛ سان کرو سو تس ما رن 
ھے ء سرلی ساز اور زرعتی بخمل کی حھول والا قیل حام 'ور ہتھنی مزید 
سایت کر کے سرفرازی بجحسی ۔ شاہرادے کے ہەرکاب ىامی گرامی سرداروں 
کو تعیا کیا جن میں ہے شاٴستم حاں ء رسم خاں دکھئی, راجہ بیٹھز داس؛ 
راجا راۓ سنکھ واد مہاراجاء شیح عرید ولد تطب الدین خاں ء دیدار حاں: 
شیر خاں ترین ء سید عالم بارہد ؛گوکل داس سرسودید ء .پیر داس راٹھورہ 
ممیں‌الدولہ کے ہزار سوار ء ایک ہرار احدی اور اندوقچی شال تھے۔ دیوان 
بیوقات بچد سعید کوہرودی کو اس لشکر کا بحشی اور واقعہ ٹوس مقر زکیا۔ 
اس کا عہدہ یعٔی دیوائی نیوقاٹ بکرمس عائن ج شرد کی لی 


7 شاہجہان امب جلد ذوم 


ازل کے دن کاتب قدرت ۓ یہ فرمان لکھ ديیا تھا کی حضرت کا 
کوکبہٴجاہ و جلال سارے د کن ىالحوص علاقہٴ دولت آباد کی سی رکر ےگا 
ان دىوں اس علاقے کے نصیب جاک یعنی حضرت کے دل میں قلعمٴدولت آباد 
کو دیکھنے یر دکن کے دوسرے قلعے فتح کرۓے کی خواہش پیدا ہوئی ۔ 
عرض سم سہر (م اکتوبر ۳,۵,ع) کو شام ہفت کشور کا علم دکن ک 
طرف رواگی کے لے آکرے کے افق پر ںلند ہوا ۔ شہسوار دین و دولت 
رتھ میں سوار ہوکر قلعہٴ معلبی ہے لکلے ۔ پھلے باغ_ لور سزل میں أترے۔ 
اُس وقت کسی شاعر ۓےۓ یہ مصرع_ تار بڑھا چو فتح و ثتضرب کی بشارت 
دیتا ے ع : ببادشاء جہاں این ستر مبارک باد 

دو دن تک پور منرل میں قیام کر کے اگکلے روز دولت و اقبال کو 
ہمرکاب لیے وہاں سے کو حکیا اور فتح پور سیکری میں قیام فرمایا ۔ تیں روز 
نک یہاں ٹیہر کر ىالاب کی سیر اور سعابوں کے شکار ہے لطف الدوز 
ہوۓ ۔ چوتھے دں کو مایا ۔ دریاۓ لشکر موجیں مارتا ہوا ہمرکاب 
چلا ۔ روپ باس کی شعار گاہ کا رخ تھا۔ پر سہر؛ مطاق ہر اکتوار ]۱۳ء 
وہاں یہ جکر چھ روز تک سیر و شکار سے عحطوط ووۓے۔ یہاں مرشد قلی خاں 
مر توزک کو دو پراری ذات اور سوار کے منصب پر ترق دے کر متھرا 
کی فوجداری اور ۔۔ہاىن کے سرکشوں کی کوشا ی ہر مامور فرمایا ۔ مر توزک 
کا عہده سر خاں کو عنایت ہوا جو قد الخدمت مزاج داں نوکر ے ۔ 
آے نو صدی داب دو سو سوار کا منصب عطا گیا۔ ہم مپر مطابق ہ۱ 
اکور نے , ءکو صید گا باری میں خیے ہوۓ ۔ آٹھ دن تک اس دلکشا 
مقام میں ٹھچر کر شغل شکار سے دل خوش کیا ۔ 

جھجھار سنگھ بندیلہ کا باقی حال لیز اُس ہے ازیبا حرکتوں 

کا سرزد ہونا جس کی اصلاح کے لیے سرداروں 
اور شاہزادہ اورنگ زیب کو نامزد کیا گیا 


چولکہ ازل کے دن بد سرشت جھجھار سنگھ کو شقاوت و بد نصیبی 
کا ٹھیکە ملا تھا لہٰٰذا صلاح اندیش خیر خواہوں کی کوشش کے :اوجود 


شاہ,جہان فامں جلد دوم ۹۱ 


حرمال لصیب اور بدقسمت ہی رپا ۔ جی خواہوں نے ا بھت سی نصیحتی 
تن کن مت اکارں گمیں . یہاں تک الآخر اپنے قدیمی حالدان کے 
جاء و جلا ل کو ۔نادکرے کے بعد غود بھی ہلاک ہوگیا ۔ تختصر ی۔کہ ابھی 
شاہزادہ اورنگ زیب نہیں ہچا تھا کہ حان فور حنگ ے ھادیر ے ؛ 
سید خان حہاں ے سادوان ے اور خاذ دوراں ے بچھور ےک نیا ۔احبے 
نینوں سردار اہم آملے تو فیصلہ کیا که یک دلف کے سات اس مہم کا 
سرامجام کرنا جارے زیو کم اتحاد و اتعای کے عیرکوئی اہم کام ممکن نہیں ۔ 
غرض کوچ کرے ہوۓ آگے بڑھ ۔ اوندچھ ى پہاڑی کے باس پہنچے تو 
دیکیا کہ کھا جنگل شروع ہ وگیاے جس کا اورجھور نظر نہیں آتا ۔ سارے 
ہدوستاں میں گھنےپن کے اعتبار ىے یہ بن سب ہے گنجان سمحھا جاتا ے ۔ 
سس ۓ فیصلہ کیا کہ درختوں کو کالتے ہوۓ آگےر بڑھنا چاہے ۔ ہر روز 
جنکلو ں کو کالنے تھے اور راستد لکالتے تھے ۔ ند عذل جھھار اسی جنگل کے 
بھروے ہے اولدچھہ کے قلعے میں اطمینان ہے بیٹھا تھا ۔ حیال یه تھا کہ 
ضرورت بڑی تو اپنے لشکر کو جو پاچ ہرار سواروں اور گیارہ پرار بیادوں 
پر سمتمل ے ؛ ساتھ لےکر قلءہ بند ہو جاؤں کا ۔ یہ بھی مقص۔ تھا کہ 
موضع کمروی میں جو اوندچھہ ہے کوس بھر کے فاصلے یر ہے ؛ اہی ووح 
کو ہمرکاب نےکر لشکر شاہی کے ساتھ جنگ کروں ٦‏ ۔ اکتر اسا انفای 
ہوتا کہ دلاوران, شاہی جنگل میں سے گررۓ ہوۓ اور جھجھار کے آدمی 
دور ہے اپنی چھلک دکھا کر ٹیر اندازی اور بندوں رو کا ہکامہ گرم 
کر دیتے اور لشکر شاہی کے ہاتھ ے مارے جاے ۔ 


۹م سہر مطابق و اکتوبر ہمہ ءکو بروز دوشجہ شاہی لشکر موضع 
کمرولی میں خیمہ زں تھا ۔ خان دوراں کے لۂکر کا ہراول راج دہبی سگھ 
مع توپخاہ کروں کے بند تک بڑھا چلا گیا ۔ وہاں جھجھار سکھ کا کوئی 
مرذار آقی لے لے ا ات راجا نے شارت بادری پر عداہ رس اس 
بد حواس کو گرضار کر لیا اور اہنے چند معتبر آدمیوں کے پہرے میں 


+۰ شاہجہان ام جلد دوم 


خان دوراں کے باس روانمگردیا ۔ خان دورااۓ آے عبدتہ حاں فیروز جنگ 
کی خدءت میں بھیچ دیا ۔ چونکد یں سردار اس علاقے میں بہٹ اثر رکھتا 
تھا لہٰذا فیروز جنگ نۓ آسے دلجوئی اور آراہ۔ کے ساتھ نطر لند رکھا ء 
جب اچھی طرح دلنہی ی توروہ وحشی مزاح سطش ہو کر اطاعت و 
فرماں برداری پر آمادہ ہوگیا ۔ اب خاںر مذ کور نے اے اس باب پر راعب 
کیا کہ غ دلجوئی اور برعیس کے پیغام بھی جکر انےماتسوں کو بھی اطاعت 
پر راعب کرو ۔ المختصر اقبال بادشاہی قق برکت سے ئ یر زوال و ادارک 
تار ے جو اس حاندان عالىی شان کے دشمنوں کے لے مقر ہو چکا سے ؛ 
جھجھار سکھ کے دل ہر وہم اور رعب و پراس طاری ہوۓ لػا۔ ہمت 
جواب دے گئی ۔ اگرچە اس علاقے کے کھے جگل اور دشوار گرار راستے 
7-- ہیں کہ ساہی لشکر کا وہاں ہے گررنا لکل ے ء جا ا ىالے لدیاں 
کھڈ و۔یرہ حائل یں ۔ تاہم وہ برگشتد محت ایسا گھبرایا کہ بد حواس 
ہوگیا ۔ ففصلہ کما کہ اىنے اہل و عیال کو قلعہٴ دھاموفی میں بھیح دے ۔ 
یں قلعد اُس کے :اپ ٹرسنگھ دیو کا ىعەبرکردہ ے اور اُس کے ام قلعوں سے 
زیادہ محعوط و سض+وط ہے ۔ اگر وہ ند بح تکچھ حوصلے سب ے کام لیا تو 
عیں ممکن بھا کہ دشوار گرار جگّلوں کی ىدوات آرام و اطمیناں ہے مدتوں 
تک کسی قللے میں وب سر کر سکا ىھا ؛ لیکن جیسا کہ ىیان ہوا ؛ 
لشکر_ اہی کے دلاور جوانوں کا حوف اس کے دل میں ری طرح لیٹھ 
گیا تھا ۔ 

عرض ہمت ہار کر چھجھار ے اۓ اکر آدمیوں کو دھا۔ وی رواآنہ 
کر دیا ۔ جنگلوں اور ۔ہاڑوں کے گوشوں میں کنویں کھود کھود کر جابجا 
جو خراند دەن کروایا تھا وہ بی نئال کر آں لوگوں کے پان وہیں اھیج 
دیا ۔ بھوڑے ہے ىد مغز جاہل سپاہ وںکو قلعہٴ اوندچھں ی لکراف کے لیے 
مقررک رکے ا ناجیتب اور باق اولاد نیر دیگر متعلقی نکو ساتھ ل ےکر دھامونی 
کی راہ لی ۔ سرداروں کو یہ خبر لی تو ے تامل اولدچھہ کی طرف بڑھے اور 
اس کا محاصرہ کر لیا ۔ مورچے جاےۓ اور سرنگیں لگاۓ کے علاوہ سیڑھیاں 
اور قلعہ کشائی کا ممام ساماں ترتیب دیے لگے۔ ٢‏ سہر ۲ اکتوبرن ۶۱٥٣‏ 


شاہجہان امہ جلد دوم ۹۳۴ 


دو شنبہ کی صبح کو منہ اندھیرے لشکر شامى _؛ سحت کوس چادر 
کمندیں پانھوں میں لے ء سیژڑھیاں سنھالے ء فصیل کے بیجے جا ہوچے اور 
فوراً بڑے اطمنان ہے مصیل اور رجوں کہ اور ما جر٭ے ۔ سارہ عروح 
پر تھا اور اقمال ادشاہی ایا کام کر رنا تھا ۔ قعے کے نک بانوں کو اس 
وقت حم لی حب معاماص قداعر اور کوشش یق حد ہے نکل چکا تھا ۔ ۔مجھ 
گئۓ کہ ہاتھ پاؤں پلا۔ا نا ۔مادری کی "ماش ے سود ہے ۔ سخاصر سی بڑائی 
کے یندا کئر نۓاذین آسدوں کے ذریم ؛تر اتر کر نواگ گۓ >. تٹکرز 
اسلام .کے نہادروں تے ائدر ائر در فلعے کا پھاٹک کون دیا ۔ سارا لشکر 
اندر کس آیا اور یں ضصوط قلعە ٣ض‏ تائید 'یردی کی دوات ہایت آسانی 
سے فتح ہوگیا ۔ 

عاریاں اسلام ے فجر کی آماز قلعے کے ادر '۔اکر کے شکر کے سجدے 
کے ۔ دھڑلتے ہے ادان کہی اور دينِ سی کے تماء قاعەدے وہاں جاری 
آئ جونکہ اوندجیہ کا تلاصں حک مشاہ کے مطا ق راحا دیی سنکھ کے لے 
مقرر ہوا ىھا ؛ لہدا اُس یک نی ت کو فوح سمیت قبعے کا اتطام سہردکرکے 
سب واقعات کی اطلاع شاہزادہ اورنگژیب اور بارگاەوالاکو ارسا لکردی ۔ 
باق 'شکر حھجھارسکو کے ىعاقب میں چل بڑا۔ راستےمیں دریاۓ ہیتوا حال ل 
تھا حو سات شاخوں میں ہقسم ہوکر ہے کی وحعے ست دھارا کہلادے ۔ 
یہاں کحھ عرصد ٹھہرا پڑا ۔ اگرحە یہاں دریا گہرا ے اور دھار ہر ے ء 
پانی میں چا با حطرناک چٹائیں ہیں چٹھی سگر راہ کہا نالکل بجا سے ۔ 
تاہم امد'د عببی سان ہو تو ناممکن کم بھی آساقی سے ہو جاے ہیں ۔ حنا چہ 
لشکرشاہی بہ سہولت پار اتر گیا ۔ یلغارکرتے ہوئۓ نہایت ٹیری ہے منرایی 
لپیٹتے دھاموٹی کی طرف بڑھے ۔ چوتوے روز منرلِ مقصود چا رکوس رەکئی 
بھی دو جاسوسوں تے خبر دی کم اس درگشتہ بحت نۓ شاہی لشکر کے 
آ پہنچنےکی خبر سن کر دھاموی کےگرد و نواح کی تماء عارتیں ڈھا دی ہیں ۔ 
اہل و عیال اور خراۓ کو دھاسونی ہے چورا گڑھ بھحوا دیا ے ء؛ کیونکد 
وہ مقام زیادہ محعفوظ ے ۔ دھاموتی کو اپنے دودھ شریک بھائی یعّی کوکم 
کے سبرد کر کے اورکچھ قال اعتاد فوج وہاں چھوڑ کر خود دریا پار پرکنہ 


کھتولہ میں مقم ے تاکہ اگر دھاءونی بر شا ہی دلاوروں کا تقبضہ ہو جاے 
تو ںہ آسانی چورا گڑھ میں جا بیٹھے ۔ 


سرداروں ے اس خجر کو فتح و فعروزی کا شگون تصور کا۔دومر 
کے وقت ەنخرل متصود کی طرف ڑھے ۔ دو روز تک جنگل کاٹ کاٹ کر زاسته 
نکالتے ہوۓ قلعہ دھاہونی کے قریب جا پہحے اور وہاں اُس کے مغری پھلو 
کا محاصرہ کر لیا جس کے باہر وص پانھوگہری خندق ے ۔ باق دن ۔ہلوؤں 
پر نہایت اومجا پستدہ ے جس کے لیچے گہرے نالے اور لمے چوڑے کھڈ 
ہیں لہٰذا وہاں ہ ورچە نا'۔ا یا سرک لگانا سحت دشوار بلکہ عاڈے ۔ ان 
بہلوؤں کو چھوڑ کر سارا زور مغرق حصے پر ڈال دیا ۔ بھوڑے عرصے میں 
سب کام ٹھیک ٹھاک کر کے مورچوں کو فصیل تک پہنچایا ۔ اس مدت میں اندر 
والوں ے پرپوں آؤر شوقوت ے خوبٹ آگ پرسائی ۔ تیر اندازی ھی گ۔ 
شاہی لشکر ۓ بھی اس سحتی ہے محاصرہ کیاکہ نہ ایک لے کے لیے خود 
آرام لیا نہ نونوں کو دم لینے دیا ۔ دن رات توہیں ٤‏ رہکلے 'ور ىان آگ 
گگتے رہتے اور قلعے والو ںکو ہلاک کے جاے ۔ محتصر یہ کہ أں بد بختوں 
کا سائس لٹا مسکل کر دیا ۔ ایک رات ٹوب خانہ پراپر آگ برسادا رہا ۔ ان 
کاەروں‌ۓ یہ حال دیکھا تو خیال آیا کہ یہی حالت رہی تو صبحنک ہم میں 
سے کوئی جیتا ہ بچےکا ۔ فصیل کے بھی ٹکڑے ا حایں کے اور لسکر والے 
ہم پر آ پڑیں کے ۔ کوئی چارہ اس کے سوا باق نہس کہ امان طلب کر کے 
قلعہ حوالے کر دو ۔ 


یہ سوح کر رتناۓ دودا ۓ خان دوران کو پیغام بھیجا کہ ہاری 
جاں بخشی فرمائی جاۓ ۔ اُس ہے قاصد کو عبدالتہ خاں کے پاس روا کیا ۔ 
خان مذکور ۓ أن لوگو ںکو جان کی ا۔ان دی ۔ لیکن اس میں ایک اڑنگا 
یہ آ پڑا کہ رہیلوں کی فوج جسے اس عہد و بن اورگنت و شید کی کچھ 
خہر نہ مہنچی تھی براہر بڑھتی رہی یہاں تک کم بہادر خاں روہیلہ ۓ قاعے 
کے ؛ھاٹک پر پہنح کر اسی گرماگرمی میں دروازےکو آگ لگا دی ۔ حب 
رتناۓ دودا کو یں خبر ہوئی تو جان بچاۓے کی فکر کی ۔ تام سہاہیوں کو 


ھا۔جہان امہ جلد دوم تل 


ساتھ لےگر رات کے سناۓ میں مشرق درواڑے سے نکلا اور ادعیرے کی 
آڑ میں بڑھتا ہوا جگل میں داخل ہو گیا ۔ ہبادر حاں اور اُس کے پیچھے 
پیچھے نظر بہادر خوبیشق پھالک میں کھے نو وہاں کوٹی مشعس نہ تھا ۔ 
اطمینان ہے قلعے کے اندر بہنچ کر سرداروں کو اطلاح دی ۔ لشکر وااوں 
کو خبر ەل یىی تو ے تابی کے ساتھ دوڑے اور الدھیرے میں قلعے کا سامان 
لوٹےلگے۔ خاد دوراں کو بھی خبر ہوئی ۔ آیا تو عحب ہگمم رہاتھا۔ڑی 
مشکل ے بادشاہی مخشی اسحلق بیگ ؛ خواجہ ایت الہ اور اہنے گیارہ 
ماتحتوں کو لےکر ایک کھڑی کے راستےقعےمیں 31.! ۔ ان میں ہے ایک دو 
مضبوط آدمی کھڑک پر تعینات کرے اندر گا اور لوب مار بد کرو فی ۔ 
ملاحظہ کیا تو اندارہ ہوا کے اُس وقت تک تھوڑا ہی سامان ٹا تھا۔ باق 
صموظ تھا ۔ ایسی لٹس میں تھوڑی بہت لوٹ کسی شر میں نہیں آتی ۔ اس 
لتاق کی غمت سکھا لاق ہت مال و دواٹ ک زغای عابوں رۓ 
قلسند گر لیا ۔ 

اس ہنامے میں جو رات کے وقت برا تھا ء تقدیر ے عجت کا کھلایا ۔ 
یعی لشکر کے کحھ آ وی بارود میں آگ لگے ہے ایسے اآڑے کہ سیدعے 
ملک عدم میں یہنحے ۔ مدت ہے بادشاہی لشکرکو حو پیسمہ۔ فتوحات حاصل 
ہو رہی تھیں اُنھیں نظر بد سے بچاۓ کے لیے یہ حادلّہ واقع ہوا۔ تعصیں 
اس کی وہ ے کہ بعض برجوں میں قلعے کے ککھ سپاہی ابھی سموحود تھے ۔ 
علی اصعر ولد جعفر :یگ آصف خاں ے ؟ٴنھیں گرتتار کریے کا قصد کیا ۔ 
خان دوراں نے سع کروایا کہ رات کی تاریک میں دوست دشمن کا بتہ نہیں 
چلتا ء صرح نک ٹھہرے رہو ء لیکن اُس سے کجھ پروا لہ کی ۔ کجھ آدمی 
ہمراہ لے کرفصیل پر جا چڑھا اور درجوں کےگرد پھرتنے لکا ۔ یہ سب ملکر 
ان شریروں کو گرفتار کرۓ کی فکر میں تھے ۔ اُدھر موت کا فرشتہ ان ک 
تاک میں تھا ۔ اتتاق یہ ہوا کہ نرج کے لیچےبارود کا دخیرہ تھا ۔ لوٹ مار 
کرےۓ والے جب مشعل ل ےکر مال و اسباب ڈھونٹھتے پھر رے تھے تو ایک 
گل جھڑ کر وہاں گر پڑا تھا ء وہ پڑا رہاء لیکن جوٹھی علی اصغر وغحیرہ رح 
پر پہنچے تو قضاے اہی ہے یہ کل اڑکر نارود کے ڈھبر میں جا پڑا ۔ زور 


۹۹ شاہجہان ناس جلد تیم 


کا دھ| کا ہوا اور آگ کا شعلہ آسان تک پہنچا ۔ سائھ ہی وہ برج اور اسی 
گز لمبی فصیل بھی سب آدمیوں ۔میت ایسی آڑ یہ کسی کا نان تک لہ 
ہلا ۔ جسموں کے ٹکڑے اس طرح براگدہ اور عائ ہو ۓکم یہاں ت وکماہ 
غالہاً قیاست کے روز تھی ظاہر لہ ہوں کے ۔ 

نارود کے صدہے ہے فصیل داہر کی طرف گری تھی ۔ مصیل کے لیچے 
کجھ سردار الۓ مپاہیو ںکو ل ےکھڑے نھ ےکہ صبح ہو تو قلعے میں داغەل 
ہوں ۔ دیوار کے اس طرح سر پر پڑۓ سے بڑی تباہی آئی ۔ تقریباً دن سو 
آدمی جن میں سے اکثر راؤ اس سنگھ کے سپاہی تھے ہلاں ہ وگئے ۔ دو سو 
گھوڑے عصائع ہوۓ ۔ البتہ تائید ایردی کی ندولت سردار محنوط رے ۔ حاں 
سروز جنگ کے سر ہرایک بتھرآیا۔ دو ٹکڑے سید خان جہاں ء؛ ےم ادر خاں؛ 
حےررام ء نل گوجچر بر بویگرے لیکن افضال الٰھی سے کوئی گرند ئە ہنحا۔ 
خان دوراں اُس وقت ا رفیتو ںکو ہمراہ لیے حوجھار سنگھ اور اولِ قلعد 
کے گھوڑوں کا جائزہ لے رہا تھا وہ بھی اس دلاۓ آسانی ہے عنوظ رہا ۔ 
بڑی آف گررگئی ء تاہم خان دوراں ۓ ساءان اور مال و دول یکو قلسد 
کروا کر اطمینان حاصل کا ۔ لشکر کے کچھ سباہی گھاس اور ایندھن جمع 
کرۓ کے لیے جگل میں گئے تھے ء وہاں انھوں ے ایک کمواں دیکھا کہ 
نبالب روىوں سے بھرا ہوا تھا ء دوڑ کر خان دوراں کو غعر دی ۔ حان 
ے سرکاری خدمت سمجھتے ہوۓ خود اُدھر کا رخ کیا ۔ وہاں ۔ہحا تو اُس 
کے علاوہ ٹین اور کنوؤں کا سراغ ملا ۔ چار کسوؤں ہے ڈہائی لاکھ روے 
نئلے جو اس نے خرانہٴ شاہی میں جمع کر دے ۔ 

اس الا میں جاسوسوں نۓ خبر دی کہ درگشته مخت جھجھار سنگھ 
قلعہٴ چورا گڑھ ہے دو کوس ورے قصبہءٴ شا,ہور میں پڑاؤ ڈالے ہوۓ ے 
اور شدامت امال کے ہاتھوں شاہی لسکر ہے جنگ آزمائی کا ارادہ رکھتاے ۔ 
اس خیالر ىاطل اور اندیشہٴ دور دراز کو دوراکرۓ کے لے دکن جا ۓ کا 
فیصلہ کیاے ۔ پہلے دیوگڑہ کے زسدار کو ؛ جس کا علاقد دکن کے راستے 
میں ے ؛ ائے ساتھ ملانا چاہا تھاکہ اُس کی امداد ہے اپنے بی مودہ ارادے 
پورے کرے ۔ بہت سی دولت اأے دیی چاہی لیکن وەکسی طرح ہ مااء 


شاہحہان ٹامں جلد دوم پر۹ 


لہٰذا یہ خیال ترک کرکے ا سر ئە تلعہ چورا گژڑد کا ندوبست کرتے پر 
متوحہ ہوا تاکە گر شاہی شکر تعاقب ”ارتا ہوا آاۓ تو قلعم ہد ,و کر 
لیٹھ رے ۔ ید سن کر خان دوراں اور خان شروز جسٹگ ےٰ ؛ادھ حاۓے کا 
فیصلہ کیا ۔ حکم اہی کے بموحب سید حاں حمہاں کو قلعد دھاموئی اور 
نواحی علاقے کا انتظام ٹیز برگشت, ۃرسب جمجھار کے دفرسوں کا نہ گاۓ کی 
خدمت سرد کی گئی تھی ۔ وہ ان رک ساکھ تت حا سا ۔ ۱م آان مطاقی ےم 
اکتوبر [٣۳۔‏ اھ کو حاں دوراں اور فروز جک ادھر روانہ ہوۓ - 

اسی اثنا میں حہر م۔لىی کہ دھو گڑھ کے زمیند: رکا :ۃثال موگیا ے ۔ 
ندسرشت جیجھا کو ُس طرف ہے اطمیسانٰ حاصل ے ور اۓ ساقہ ارادرے 
(دکن جاۓ) کو :ور کرنا جاہتا ے ۔ اس اض ہے اس نے قا۔' چوراگڑھ 
کی سب قوہوں کو دوڑ دیا ے اور ےم برادن محوھ کی تار کردہ عہرتیں 
کوتارود نور کر ا داد آھاری سازو توق سی کا سا تی ا 
سلکل پیا جحلاکر نے حملہ اہل و عیال سمیت لاجخی اور کروں کے را 
دکن کی طرف روائہ ہو چکا ے ۔ یں حعر سنتے ہی سرداروں ے چورا گڑھ 
کا رخ کیا ۔ یکم آذر م نوپر ۵ہع کو روز حمعہدٍ لوک قلیے کے 
ناہر میدان حوکان میں بہتجے۔ فبروز جنگ کی 'چاڑب ہے حان دوراں تھوڑے 
ہے دلاوروں کو ہمرکاب لیے قلعے میں داخل ہوا ۔ ہب سے ہے دہاں کے 
تخاے کی چھتت پر ادا دلوافئی حہاں اُس روز تک کسی مسذان کا قدم تو 
کیا مسلافی کا نام نک ئہ آیا تھا ۔ عرض لی ىار اس ک رستاں کی فضا میں 
بانگ اذان بللد ہوئی ۔ لشکر اسلام ے جمعے کی مار ا جاعت ادا کرکے 
بادشاہ دین پاہ اسلام درور کی دراری عمر اور خالدان مغلیس یی بقاے دوام 
کی دعا ماگی ۔ خان دوراں ۓ احداد حاں اور آس ہے چچا یعقوب کو 
ششر دوبال ؛ عاٴم أو دلاور سران شپر حاں تی کنور ولد سنگ رام 
زسیندار اورگونڈ دوم کے پایج سو 'ندوقحی دادوں سمیت قلعے کی نکا بای ار 
ماەدور کے ۔ خود لشکر میں وارس چلا آیا ۔ 

جب لشکر نے ہاں ے کوچ کر کے موضع شاہ بور میں بڑاؤ کیا تو 
کریلی کا جودھری راگھو حاضر ہو کر خان دوراں ہے ملا اور نتاپا کہ 


7 شاہجہان امہ جلد دوم 


کسی لوخیز عبوب کا سبزهۂ خط ہے ۔ غرض نہایت ممرورو عفظوظ ہوے ۔ 
دوپر تک اُس گل زمین کی خوب سر کی ۔ جو لوگ ہمرکاب تھے وہ بھی 
اتے حوش ہوئۓ کہ جمام حرومیوں کی تلای ہوگئی ۔ خوب جکہ تھی لیکن 
حضرت کے دریاۓ لشکر ی سای وہاں ممکن نہ تھی ء لہٰذا کیەپ میں وا(س 
آۓ ۔ چار دن تک یہیں قیام رہا ۔ راب کے وقت چاندئی حوب چھٹی ہوتی۔ 
شاہزادوں ۓ رات کو چاندنی کی سیر ے اور دن کو آشار کے نطارے ے 
خوب دل خوش کیا ۔ 


۹م آىان مطلق پر ومبر ۵+ رع کو حضرت نے قلعہٴ جھالسی فتح 
ہو جاۓ کی خبر سی ۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ے کہ قامے کے حافظ بسنتا 
ۓ سن رکھا تھا کہ اقبال بادشا,ہی کے سامنے کسی کی سرکشی جچل نہیں 
سکتی ۔ اب جو ساہی لشکرتے حاصرہ کیا تو مج 'ہدوں کی ہادری اور سخت 
کوشی ىا جو حال سنا تیاء آنکھوں ہے دیکھ لیا ھا کن ہکرس خاں 
ہے امان مانگی ۔ عرض ایسا فلعہ جو مال و اسیاب ہے معمور ء سامانِجنگ 
بے آراستہ اور تویخاۓ ء :ارود اور علےوغیرہ سے ٹا با تھاء ۔ آسافی خان 
ے مرا یا و نی کے سان کین ا 
درمیان پھاڑی کی چوٹی پر واقم ے ۔ ارد گرد خار دار درختوں کا من سے 
جسے بدتوں ہے اسی لے پروان چڑھایا گیا تھا کہ حملہ آوروں کو گررۓ 
لہ دے ۔ ف الواقع ایسا گھا بن ے کہ ہوا کو بھی وہاں ہے گزرنا عال 
ے ۔ اس کے علاوہ سال بھر کے لیے علے اور گولے بارود کا ذخیرہ موجود 
تھا ۔ تودوں ؛ بندوقوں اور دوسرے ہتھیاروں کی اتنی تعداد تھی کہ شار 
نہ تھا ۔ برجوں پر بہت سی توب مہلے سے تھیں ۔ جھجھار ۓ دس بڑی 
آوپی اپنے سامنےڈھلواکر مزید شامل کردیں ۔ العخصر جس حضرت ے سارا 
واقعہ تفصیل ہے منا تو رامءنے ہی میں سے حھالسی کا ر خکیا ۔ قلعے ٴا خود 
معائنم کر کے اسے راجا بیٹھل داس کے ١ذائیگردھر‏ کے سہرد کر دیا ٭ ترق 
دے کر پا سو ذاں دو سو سوار کے منصب ہر فائز کیا اور خلعت 
عنایت فرمایا ۔ 


شاہجہان امہ حلد دوم ۶'6۴۹ 


ے اذر مطابق ےم ور ۵م ۱ء کو قصبہ دتیا میں خیے ہوۓے ۔ یه 
مقام چجھحیار کے ناب :رسنکھ دیو کی سر کہ تھا ۔ اس نے ہندوانی ونم کا 
ساب سراں حل بہاں تعمیر کیا تھا جس کی ۔لندی بر گر' تھی . اس کی 
نعمیر؛ زیپ و رینت ؛الحصوص ہر چین کارش پر ے دریغ دولت خرچ کی 
بھی ۔ اس قصر ہے آس پاس کے شاداب مغزاروں اور کہنے جنکلوں میں 
ہے وا ی آببووں اور ندی بالوں کا نظارہ حوب ہوتا تھا لہٰدا حصرت تے 
اس سای کو لے ام رظ سام مھھات بھی کارن تنا 
آس پاس والے ناعوں میں چھچھار ند بت کے خرانوں میں ے چند کنویں 
جو رووں ہے ایالب بهھرے نھے دریافت ۔ىوے ۔ معلوم ہوا >. یہاں کے 
نا۔مدے اس ىارے میں چر کچھ کہتے تھے بااکل درست تھا ۔ امحلق سک 
یپردی کو اُس ؛دجس کے دفیوں کی تلاش کے واسطے متعین کیا ۔ اق حاں 
کو بھی حکم ہوا کہ کرنس حاں کے ہمراہ د۔یا کے آس پاس خوب نت 
سے جھجھار نے دویوں کی تلاس کرے ۔ 

سم آذر مطابق م دسمبر م+رے کو حصرت کی سواری کا اوندچھہ 
ے ىی نکوس ورے قیام ہوا ۔ راجا دیبی سگھ نگہبان_ قلعہ ۓےۓ حاضر ہوکر 
عمدہ ایشکس نذر کی ۔اطلے دن حضرت اوندچھہ میں داخل ہوے اوز 
لرسگھ دیو کے محل میں اىرے ۔ اس کا انداز بھی دتیا کی عارنوں کا سا تھا 
لیکن رہب و زبنت ؛ اف اور وسعت میں ان ے کہیں زیادہ تھا ۔ یہاں 
حصرت نے حکم دیاکہ وہ عالیشان بتحاب جو نرسگھ دیو نے اپوے بحل کے 
ہاس بڑی لاگت ہے سوایا ے ڈھا دیا جاۓ ۔ فوراً ىعمیل ہوئی ۔ نعد ازاں 
حصربت نے قلعے کا بہ عور معائینم کیا ۔ حسب الحکم جریب سے اس کا دور 
ناپا گیا تو چار کوس نکلا ۔ دیکھۓ والو ںکو حیرت ہوئی کہ اتنے پھیلاؤ 
کے ىاوجود سار فصیل سنگ غارا اور دوسرے پتھروں کی بڑی بی سلوں 





١‏ ۔ شاہجہانی گز کی لمبائی ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ نھی ۔ کتاب میں 
جہاں کہیں یں پیائہ آیا ے ۔ اس ے ماد بہی ڈیڑھ فٹ ے جو 
ہارے گر کا نصف ے ۔ 


٠۴۳‏ شاہجہان ثاىہ جلد دوم 


سے تعمبر ی کئی ے ۔ اگلے دن قلعے کا بیروفی حصد دیکھا جس کے تین 
طرف دشوارگزا رگھنا جنگل ے اور ایک جانب دریاۓ بنوا بہنا ے ۔ پھر 
پیر ساگر کی سیر فرمائی جسکا دور ساڑے پاۓ کوس‌ے ۔ یہ بھی ئرسکھ دیو 
کا ہایا ہوا سے ۔ حضرت نے یہاں فیام فرسا کر تیں روز تک کشتی کی سبر 
اور عانیوں کے شکار ہے حظوظ ہو کر اپا وفت کال خوشی و خرمی 
ہے گرارا ۔ 
ہر اذر مطابی پ دسمبر نمہرء کو حصرب کی فوج_ طفر موج 
پرگنہٴ چھپرہ میں سمندر ساکر کے کمارے خیمہ زں ہوئی ۔ دریاۓ لشکر کے 
آۓ سے یالواقع یہ چھیل سمندر کا نمونہ بن گئی ۔ یہ بھی راحا ئرسنکھ دیو 
کی بنائی ہوئی سے اور اس کا دور سوا آٹھ کوس ے ۔ راچا ۓ اس پر ایک 
بند نعمبر کرایا تھا جس ہے آبشار کی طرح ہانی گرنا ے اور آس پاس کی 
زمینوں کو شاداب رکھتا ے ۔ ایسی وسیع ؛ پاکیرہ؛ فرحت محش جھیل 
ہندوستان میں ۔۔اید ہیں ہو ۔ اس خوس فضا قالاب کی لزہت اور وسعت 
کا پیان کرۓ ہے عقل حیران اور زنان عاجز ہے ۔ ہاغ تخت کے شاعروں 
ے اس کی ںعریف میں ہہت کچھ رور قلم صرف کیا لیکن حی ادا ى کرسکےء 
میرا کیا سہ ےکم اُس کی تعریف و توصیف کر سکوں ۔ (اشعارکا ترجمہ) : 
اس کا کنارہ نظر نہیں آىا ء حسینوں کی کمر کی 
طرح نظر سے چھہپا رہتا ے ۔ اس کی عریف 
لکھتے وق ت کاب کے ورں بادہان بن جاۓ ہیں ۔ 
عجب دلعریب ؛ فرحت بجس جک ے جس کا ذرہ ذرہ آدم یکو دعوتِ قیام 
دیتا ے ۔ اس غیرتر سلسپیل جھیل کے دارے آ کر مسافروں کے قدم رک 
جاے ہیں ۔ یہاں کی دلفریب تفرخ بش فضا اور آب و ہوا کى لطات حضرت 
کے مزاج ہے سارکار تھی لہٰذا آپاۓ یہا ںکچھ عرصہ قیام فرىایا ۔ حاضریزر 
کاب بھی اس خوس منظر ء ىاکیزہ فضا جھیل کی سبروتمر ے بہت عظوظ 
ہوۓ ۔ مدنر قیام اول ے آخر تککال عیض و نشاط کے ساتھ ہسر ہوئی ۔ 
اس پرکنے کا نام پہلے چھبرہ تھاء؛ اب اسلام آباد ام ہوا حضرت کے 


شاہجہان ىامم جلد دوم ۴۳ 


حسبالحکم دیوانِ اعلشمی ۓ آس پاس کے "مام پرگنوں کو اسلام آباد کے 
عال میں شام ل کر کے اس علاقےکو خالصہ' ہی قرار دیا ۔ اس میں لو سو 
دہاب ہیں اور سالائه خراج آٹھ لاکھ روے ہوتاے ۔ آب وہوا کی لطات ء 
زمین ی زرضری اور فا کی پاکیری کے لحاظ سے حصرت نےۓ اس علاقے 
بر اتی توجہ جو رمائی بالکل ساسب تھی ۔ سے بھے کہ اس سر رمبیں می 
تس سو وس جھیلیں ہیں ؛ اب حو نحقبی کے ساتو شار نروایا نو ٹھیک 
تین سو چھیلیں گتی میں آایں ۔ جھیاوں میں ا ہوے لیے جوڑے 
تطعات اراصی, پر نظر کیحجے تو سارے علار کم 1 ر خالدات ے تسٛبيه 
دے .کے ہیں جو حر طلات میں واقع ہیں ۔ لطاہ- ات وسەت کے لحاط سے 
نازے غاآم ہیں ان نا جواب لہ ہل کا ۔ 

ہم آدر مطابق ۲م شسمبر ن رع داب _ادۂ کامگار اورنگ زیب 
حضرٹب کے حسب الحکم دھامونی کے اواح سے واٰس ہوکر حدمت والا میس 
حاضر ہوۓ ۔ شائستہ خاں اور تمام اسر ۓ بھی ؛اریابی کی سعادت حاسل 
گی۔ مم آذر ہہ دسمبر ۵ء کو مکرمت خاں ؛ اسحلٰی یک اور 
بای بیگ جو جھجھار سگو کے حرالوں کا سراع 'گاۓ کے لیے دقیا اور 
جھانسی کے نواح میں متعین ہوۓ تھے ء اٹھائیس لاکھ روے کویں ے 
ال کر حاضر دربار ہوۓ ۔ روے خزالمٴ شاہی میں جمع کر دے۔ انھی 
دنوں جھجھار کے حرااوں کے ناسٹھ لاکھ روے اور خان دوراں کے بھیے 
ہوۓ مم لاکھ روے دو سو تٹومند ہانھیوں پر لاد کر دارالحلافہ اگرہ 
بھجواۓ گئے ۔ اس مناسبت ہے اگر اٴں ہاتھیوں دو کوە زر کہا جائۓ تو 
دوزوں ہوکا۔ اس طرح چجھجوار نداحام کے دفیہول کی کل رقم حو خرالہٴشاہی 
میں داخل ہوئی ایککروڑ روے ہوکئی ۔ اس کے علاوہ اور ے شار دولت 
بھی جس میں سے کچھ نو زمین ۓے ا!پوے سیے میں ہوشیدہ رکھ کر امات 
کا حق ادا کیا ء بہت سا خرائہ بار برداری کے جائور میسر نە آے کے سہب 
جھحھار ۓےۓ جہہاں مہاں چھوڑ دیا۔ لاکھوں روے جنگل میں ادھر أٴدھر پھیکتا 
گیاک۔ونکہ بھاگتے وقت سرداروں ے اس کا نعاقب بڑی سخّی ‏ ےکا تھا ۔ 
غالبا جھجھار سگھ کا یہ منصوبہ نھا کہ لشکر اسلام کے بہادر اس دولت 


۰٠١٢٣‏ شاہجہان ئامہ جلد دوم 


کو اٹھاۓ میں مشعول ہو جائیں اور اے جان جاۓ کے لیے ایک آدھ 
ساعت کی سہلت اور مل جالے ۔ اس میں ہے بھت سا روپید تو علاقے کے 
زمیعدارو ںکو ملا - ہو سی تھیلیاں بددیاات ساہیوں ۓ غس و خااک مس 
چھپا دیں اور پھر نکال کر قبضے میں کر لس ۔ غرض آآس د یخت کی دولت 
کا کچھ شبار ٭ تھا ۔ حاسبوں کو اس کی گتی یاد نہیں ۔ پان سب ہے یڑ 
خات کرۓ والا (اےّ عا'لٰی) آأے جاتا ے ۔ ید تمام دوات اس کسخف 
کے باپ نرسگھ دیو وۓ جع کرکے چنگل کے اندر دوؤں میں چیہا دی 
تھی ۔ پر کویں میں ایک لاکھ نے دو لاکھ ررے نک ڈال کر اوبر ایک 
مغصوص علامت با دی تھی جو اس کے سوا یز اس کے دو معتمد غلاموں 
کے سوا کسی کو معلوم ذ, تھی ۔ 

لرسنگھ دیو کے انتقال کے بعد یہ ممام خرابے ند سرشت ۔ھجھار کے 
قبضے میں آے ۔ اس دولب کے سامتے گنچ شائیکاں کی شہرب کو رائیجچں 
سمجھے اور گچ باد آورد کا ذکر عض ایک ہوائی جانے' ۔ علاوہه ازیں 
نہایٹت آباد جاگئز بھی جس ے سالانہ مالیں ماس لاکھ روے آنىا تھا۔ بددعت 
ے اسا بڑا ٠لک‏ اور اہی دولت حعض خود سری کے سجھے عارت کر کے 
داگ و اموس کو باہ کر دیا اور سارے خاندان کو برناد کروا کر جان 
کھوئی ۔ جھجھار اوسط درحے کا منصب دار تھا اور اس کی چاگیر بھی 
اوسەط درجے کی بھی ۔ اس سے اندازہ کیحے کہ سارا ہندوستان جو خاددان 
مغلیہ کے زیر نگیں ہے اور حس کے سیکڑوں سصب دار ہیں ء اس کی 
وسعت اور خراج کا کیا عالم ہو5۔ خداۓ پاک اس دودمان عال یکو تا قامت 
قائغ رکھے ۔ 

جب حضرث کی طہپیعب اس فرحت خیر ء پاکیرہ منظر علاقے کی سیر بے 
آسودہ ہوگئی دو موضع دھاموئی اور معلقہ ہرگلو ںکو سردار حاں کی جاگیر 
میں دے کر سے یہاں کا حا کم مقرر فرمایا اور نا خرادوں کا سراغ لگاۓ 
کا حکم دے کر سروئخ کے راستے دولت آباد کو روانہ ہوے ۔ بتارخ - 


ید دونوں خراۓ ایران کے بادشاہ حسرو برویز کے تھے ۔ 


شاہجہان امہ جلد دوم رہق 


(ما دی) مطاق م جوری ہم ور واح دولت آاد میں بح کر قیام 
فردایا ۔ !شکر کےکھوڑوں ے اپے سموں اور لعلوں کے قش ہے ساری زمین 
پر لاکووں ہلال بادے۔ حدیو ہنت کشور یق ارہ وہاں تام ہوے سے 
ام علاقدہ ار پور سو گیا 


اوندچھہ ء چورا گڑھ ء دھاموی جیسے مضوط قلعوں کا 

فتح ہونا ۔ جھجھار اور اس کے متعلقین کی خالہ خرای 

اور اُس کے تمام خزالوں کا پتہ لگنے میں اقبال, بادشاہی 

کی کارگزاری 

کقرانٰ لعمت جو کفر کی د۔ثرین قسم ے ایسی بری حصلت ے کہ 
جس ش×صس کے حمبر میں شامل ہو وہ فرشتہ ہويےۓے کے باوجود پروردکارعالم 
اور دلیا والوں کی ظر میں خوار رہتا ے ۔ اپے بیاۓ اس ہے نفرت کرے 
ہیں ىامکرا بن اور حی اشناس یکو کفر و ا'حاد کے برائر جائیے۔ یہ ایسا 
بیھودہ فعل ے کہ جس شخص کی طبیعت میں اس کا ذرا سا حصد شامل ہو 
ُس ہر دوست دشمن سب لعن تکرے ہیں ۔ اس کا دین بھی براد ہوحاتاے 
اور دنیا بھی ۔ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ے ۔ فی الواقع کوئی گاہ اس 
کے برائر نہیں کیونکد اس جرم کا جرم ہمیشہ بدنام و بداعجام رہتا ہے اور 
قیامت کے دن کافروں زندیقوں میں محشور ہوتا ے۔ اس تمہد کا بورا مصدای 
ند سرت جھحھار سگھ ہے جسے کفرانوعمت کی پاداش میں خداۓ ہاک 
ے پکڑ لیا ۔ شاہی فوح کے سامے ے عرار ہو کر جہاں پہنچا ند نصیبی اُس 
کے ساتھ کئی ۔ جس جگت 'ناء لینے کا قصد کیا وپاں راسته تک لە ملا ۔ 
پالآخر شکس کھا کر کسی ایسے جنگل میں جا پڑا حہاں جاۓے ہوے 
بھوں پریت ىھی گھبراۓے ہیں اور جہاں گھنے درختوں ٤‏ جھاڑ چھنکڑ ک 
کثرت ہے ہوا کا گررنا عال ے ۔ وہاں گونڈ قوم کے کچھ آدمی جو ان 
جثکلوں کے اصلی باسدے اور رہرفی کے کام میں طاى ہیں٤‏ أں کا پتہ 
لگا کر ملک الموت کی طرح ان اجل رسیدوں پر جا پڑے۔ ادیار پبچھے پیچھے 
منڈلا رہا تھا اور ہوت سر ہر کھیل رہی تھی ۔ وہاں ان گونڈ رہرنوں ۓ 


ز× شاہجہان نام جلد دوم 


بڑی بیتای ے :اپ یۓ کےکھوڑوں + ہتھاروں اور لبا سکو چھینے کی لیت 
ہے اٴں پر حمله کیا ء دم لین کی سہلت نہ دی 'ور ذرا سی دیر میں پلاک 
کر دیا ۔ 

تمصیل یہ رے کا حجیسا کہ پلے ىان ہوا ٢‏ آذر مطابق م اویمر 
۵ :ء کو خان دوراں اور حان فیروز جک نے موضع ۔اہ پور ے کوچ 
کر کے آندھی کی طرح ان بد وں کا :عاقب کیا ۔ گوبد گولڈ کے علاقے 
یعنی کنکہ اور لامجی ی قدوہ سے گر کو قضد حاندہ میں مہنچے ۔ یہاں 
دونوں ے اں بدگوپروں کے فرار ہویۓۓ کی جگہ کا سراخ لکایاے پتم چلاکہ 
وہ ىد نہاد فقط چار کوس کے فاصلے پر موجود ہیں اور اھی اشُکر شاہی 
کے یہجنے ہے ےخبر ہیں ۔ اقبال_ دادشاہی کا یہ کرسمہ دیکھ سب کے دل 
باغ باغ ہوگئے ۔ سمجھ گئے کم ساب اعال اُنھیںکشاں کشاں ہارے ہے 
میں لے آئی ے ۔ فیصلہ کیا کہ مقررہ قاعدے کے مطای آدھی رات و سوار 
ہو کر مئہ اندھیرے ان خفہ نصیبوں پر جا پڑیں اور سہھوں کو گرفتار 
کر لیں ۔ بس طے کرکے حملے کی تیاریاں کیں ۔ اتنے میں خبرداروں ۓ غر 
دی کہ واستے میں بہت ےگہرے نالے اور ہولناک کھڈ ہیں جن کے ہاس سے 
گررنا رات کو دو کیا دن میں بھی دشوار ے _ لھلٰذا صبح تک روانق 
ملتوی رکھی ۔ ہو پھٹنے ہی منماز فجر ہے فارغ ہوکر سوار ہوۓ ۔ پھر دن 
حڑےے ان کی قیام لاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بد بحت شاہی لشکر کے 
آۓ کا حال سن کر راتوں رات یہاں سے کوچ کر گے ہیں ۔ سرداروں تے 
آن کے دھاگے کی سمت معلوم کرکے تعاقب حاری رکھا ۔ رات گئے تک 
کھوڑے مارے چلے گئۓے اور گونڈواۓ کے بیس کوس جو چالیسکوس ساہی 
کے براہر ہیں : طے کے ۔ 

اس ىھاگ دوڑ میں تما م کھوڑے تھ ک کر چور ہوچکے تھے ۔ ھب سوں 
کے نع لگر گئے ىھے ۔ خاں فیروز جنگ نۓے ءناسب سمحھا کہ جھ ساتگھنٹے 
تک وہیں قیام کرے ۔ عرضگھوڑوں کو آرام د ےکر اور نعل حڑو|کر آدھی 
رات کے وقفب پھر سوار ہوۓ ۔ راستہ بہت تیزی سے طے کرتے چلے گۓ ۔ 
دوپہر کے وف خان فبروز جنگ کے کچھ قراول ید خبر لاۓ کم ہم ہے 


دور ے جھجھار کا لشکر دیکھا ے ۔ حراے کے ہاتھی اور عورتوں کے 
عاری دار ہاتھی یز اسباب و سامان آگے آگےہ ہیں ۔ فوج اں کے :مچھےچل 
رہی ے اورسب بہت عجلب میں ہیں ۔ ید غوشحمری س نکر حال والا ناں 
ے قراولوں کی فوح کو حکم دنا کہ بوت پورتی ہے آگےر بڑھ کر آں احل 
گرفتوں کا راستہ روکیں ۔ قراول آگے بڑ ۔ ان کے :یچھے کمک کے آے 
چار سو ہندوقعی اور نبر‌انداز سوار ور روانہ ہوۓ ۔ قراولوں کے پہجے 
سے ۔ہلے ہی یکم وج وہاں جا ہنچی ۔ سب کے دں بڑھ لئے۔ سبھوں ے 
ملکر تعروں اور ندوقوں کی باڑھسں اس ہد حت کے لشکر ہر ماریں ۔ پہلے 
ہی حملے میں بہت ہے کافروں کو قتل کر ڈالا ۔ ناق بدحواس ہوگۓے ۔ اس 
ائنا میں پہادر خاں کا چچا نیکام ان بھکوڑوں کی راہ روکۓے کے واسطےاۓ 
اسی (,۸) آدمی ل ےکر آكے بڑھ گیا ۔ 

اب جھجھار ے دیکھا کہ موت سر ہر آ پہحی ے ء جان ے ہاتھ 
دھو کر پھلے دو ان عورتو ں کو اپنے ہاتھ ہے ة لکیا حن کے گھوڑے بیکار 
ہوجکے تھے۔ پھر خود جانبازی کے لیے آمادہ ہوا ۔ درگشنم بخت نکرماجیت 
نے صف سی کرکے اپنی فوج ہے نیکام اور اُس کے رفیقوں دو گھیرے 
میں لے لیا ۔ اگرجہ اس دلاور کے ساتھ تھوڑے ہے آدمی تھے اور نکرماجیت 
کی وج بہت زیادہ بھی گاہم اس نۓ کال مردائگیق ے ابےنام کی لاح رکھی 
اور ڈٹ کر . ةابل کیا ۔ آحر کار ژخمی ہوکر سات رفیقوں سمیت وہیںکھیت 
رہا۔ اسی عرصے میں مادھو سنگی ولد راؤ رتن نیکام کی مدد کے لیے بڑھ 
کر آیا اور نہایت دلاوری ے ان بھگوڑوں پر حملہ درکے ہکمہٴ کار زار 
گرم کیا پہلے ہی حملے میں کچھ آدمیوں کو جہم رسید کر دیا۔ باق 
بھاک تطے۔ یں بہادر تلوار کے وار کرکے دشسوں کو میداں ہے ہٹا رہا تھا 
کہ اتنے میں خان دوراں بھی ىلوار عّلّم کیے آ پہنچا ۔ اس کے آئنے سے 
معرکہٴ جنگ میں اور تیری آئی ۔ دونوں ےۓے مل کر یک دلى کے ساتھ ایے 
حملے کیے کہ ے ار شریروں کو ہلاک کر ڈالا ۔ 

اب تک چھجھار سنگھ اور نکرماجیت کی وجە ہے عنم ک شیرازہ بندی 
قائم تھی ء جب خان دوراں اور مادھو سگھ کا ساسا ہوا تو پہلے ان 


۸ء" شاہجہان امم جلد دوم 


دولوں نے گمتاخی و شوخ چشی ہے ان سرداروں کا مقابلب غوب جم کر 
کیا _ لیکن ان کی یەکوشش ایسی ہی تھی جیسے سغ سمل ذنح ہونے کے 
عد نڑبتا رے کچھ دیر ہاتھ ہاؤں مارے ء بالآحر بہت سے 2 
قتل کروا کر خود بھاگ نتکلنے کا قصد کیا ۔ نقارے کے ہاتھی کو ی۔ 
خراے سے آدے ہوئۓے جار ہاتھیوں اور تین أونٹوں کر ویں جھوڑ کر 
جنگل کی راہ ی ۔ گھوڑوں کے دم قدم ہے اُس روز ھی معرکے ہے جان 
چا کر نکل جاۓ میں کامیاب ہوگئے ۔ شاہی دلاوروں ۓ ام لک ان 
ہھکوڑوں کا پیچھا کیا لیکں کسی کا سراغ ئە ملا ۔ ناچار رات وہیں گراری ۔ 
آدھی راب کے وقت خبر ملی کہ دونوں منافتوں نۓ اہے اہل و عیال کو 
خراۓ کے آٹھ پانھیوں سمیت گولکڈے کی طرف ؛هیجا ے ۔خود آہسہ 
آہستہ ان _کے بچھے جا رے ہیں ۔ خان فبروز جگ اور حان دوراں نۓے 
یہ خر سنتے ہی ہوشمادی کے ساتھ آن کا تعافب کرتۓ ىی ٹھای ۔ بھادر غان 
بیاری اور ا طاقتی کی وجب ہے ىالکل ندم ہو رپا بھا ؛ لیکن عض 
حوصلہ مندی کے سیب اب تک تعاقب میں صروف رہا ۔ دونوں سرداروں 
ے اسے اس کام ہے روک کر آرام دیا ۔ 

اس سرتبہ خان دوراں ہے فوح ہراول کی سرداری اور ان ہد ُتوں 
کا کھوج لگاۓ ب لکہ کھوح مٹاۓ کا بیڑا اٹھایا ۔ اگرچہ ان مکاروں ۓ 
ہا بھیوں کے ىقش قدم کو مٹا دینے کا پورا اہتام کیا تھا لیکن خان دوراں 
نے ان کا سراغ لک ہی لیا ۔ بہت جگ آزمودہ جہاں دیدہ سردار تھا ۔ 
ساری عمر سپہ گری کے فنون میں سر کر چکا تھا ۔ بذاب خود ان کا 
سراغ اکاۓ میں مصروف رہا۔ اپنے اندازہ و قیاس ے ایسا صحیح حساب 
لگایا کہ ساۓ کی طرح غتیم کے نچھے چلتا رہا ۔ آخرکار معلوم ہوا کہ ان 
مکاروں ے خزاۓ کے دو ہانھی مدان حنگ ہے شال کی طرف والے جگل 
میں چھوڑ دے ہیں _ جھجھار کا یٹا اودے بهان دو معمد آدىیوں ینی 
سیام اور دودا کو ہمراہ لے خراۓ کے آٹھ پاتھیوں سمیت گولکنڈے کی 
طرف جا رہا ے ۔ اُنھوں نے از راو فریب چھ ہاتھی فصبہ چائدہ کک طرف 
علط راسے پر ڈال دے ہیں ناکہ تعاقب کرے والے بھی الٹے راستے پر 


شاہجہان اس جاد دوم 3'۹" 


جا پڑیں ۔ خود دو ٹیز رفتار ہتھٹیوں کے ساتھ؛ جن پر جھحھار کے 'بہل و 
عیال سوار ہیں ٠‏ بڑی پھرں ہے راہ ئطے کر رے بی ۔ 

حان دورا ں کو ہی دھن تھ یکہ جس طرح نے چمجھار اور کرناحبت 
کو گرفتار کر ای<ے ۔ اُس ے خراے کے با ھیوں وغیرہ کا حیال کے یر 
دولوں بد بختوں کا عابب جاری رکھ' ۔ زءاۓ کی جرلگ ساری اور 'قبالن, 
بادساہی کی کارا؟راری دیکھے ک. حان دوراں کے کچھ سباہی ۔جھے رہ 
گئے تھے ؛ وہ چھ ہاتھی انھوں ۓ دیکھ لیے ۔ سب کو پکڑ کر خراۓ 
سمیت خاں دوراں کے اس لے آےۓ اس ے۔ارا مال قام بد کروایا ؛ پور 
آگے بڑھ گیا ۔ !بھی چار باج کوس راہ طے ک تھی کہ حھحھار کے رفیتوں 
کو دور ہے دیکھا ۔ حان دوراں ۓ اپے بۓ سید ٭ کو مادھو سگی ؛ 
نظر بہادر خویشگی او اخ سر جنگەو مغل سوار دے کر ری سے بڑھایا۔ 
ان کے پیچھے حود ہلا ۔ اب جھجھار سنگھ ۓ عسوس کیا ک۔ے ٹھہر کر 
مقالمہ کرۓ کی طاقت ہے لہ بھاگنے کا موقع ۔ حعظ ناموس کی خاطر 
راجہوتوں کے قاعدے یعنئی حوہر کی رسم ٴر عمل کرلا چاہا ۔ ای راىیوں ؛ 
گمسن لڑکیوں اور رای بارتی یوۂ؛ لرسکھ دیو پر حمدھر کے وار کر کے 
خود بھاگنے کا قصد کیا ۔ شاہی دلاور بڑی بھرق ے گھوڑے اڑا کر 
ان کے سر ہر جا پہچے ۔ چھجھار کے سیاہیوں میں ہے ہمض ‏ نام و انگ 
کو حیرناد کہد کر میدان ہے نھاگ لے اور و کن میں رم کو 
جان بائی ۔ لیکن جو نلوگ فرار کو عار سمجھتے تھے اور حاں دیا اں کے 
ٹردنک کھیل تھا ء وہ ابت قدمی کے ساتو جم کر لڑۓ لگے ۔ اے میں 
حان دوراں بھی آ پہنچا ۔ سب نے مل کر حملہ کیا تو جھجیار کے 
ہمراہیوں کو ذرا سی دیر مس تمر نیغ کر ڈالا ۔ شیر انگن ہہادروں ک 
تلراروں اور ہىوں ے ان پد بختوں کا یوں خائمہ ہوا حیسے ہوسم خزاں 
میں ہوا کے جھونکوں ہے بتے گر کر ڈھیر ہو جائیں۔ یب لوگ جن کے 
مور اقبار یق گیٹا چھا رہی تھی اور جنھوں ے بغاوت و سرکشی کرے 
اہنے ہاتھ ے تباہ یکو دعوت دی تھی ہ ایک لمحے میں حاک و خون میں 
لوٹنے لگے۔ روۓ اشرفیوں ے لدے ہوۓ ہاتھی وہاںکھڑے اں کی جہالت 


‌ّ‌٠‏ شاہجہان ثاىہ جلد دوم 


گی داستان سنا رے تھے ۔ 
اتنے خولریۂ معرکے کے باوجود وہ دونوں بد نہاد جان جا کر بھاگ 
لیلنے میں کامیاب ہوگۓ ۔ نکرماحیت کا نیٹا درجن سال اور ایک بھائی 
درگ بھانگرفتار ہوۓ ۔ رانی پارتی اور دوسری رالیاں اور چند لڑکیاں وہان 
لم سمل ہورنوں کی طارح پڑی نڑپ زہی تھیں ۔ انهں خان دوران نے 
اٹھوا کر تمام مال و اسباب سمیت جس میں اشرفوں اور سصع آلات ے 
لدے ہوۓ ہاتھی بھی تھے ؛ حان ببرور جگ کے پاس بھیح دیا ۔ اس روز 
سرداروں ے قریب ہی ایک جھیل کے کارے قیام کیا ۔ نقد روپیمہ ؛ 
مرصع آلات ؛ سونۓ چاندی کے ظروف اور تمام قیمی ساز و ما۔ان یق فہرست 
نوائی ۔ باق ساىان اور خراۓ کی جستجو کرتے رے ۔ النے میں خبر آئی 
کہ وہ دونوں ناب ىیٹے جن کے سر پر موت موار تھی ء شاہی دلاوروں کے 
حلتے سے نیر کی طرح لکل کر ٹوٹی ہوئی کہاں کی مالند ہنگل کے کسی 
گوشے میں جا بڑے تھے ۔ وہاں اتناقاً کچھ گواڈ جا بہنچے اور ان دونوں 
کو قتل کر ڈالا' ۔ خان دوراں یہ خوش خبری سن کر فرط مسرت ے 
اچھل بڑا ء فوراً اُدھر روالہ ہوا ۔ جا کر دیکھا کہ دونوں کی لاشیں خون 
میں لت پت پڑی ہیں ۔ حکم دیا کہ ان کے سر کاٹ لو ۔ وہیں جھجھار کے 
کچھ عزیز ھی موجود تھے ۔ اُنھیں انے سامنے لوا کر حقیتت حال دریافت 
کی ۔ معلوم ہوا که گوڈوں ۓ ہتھیاروں اور پوشاک کے لالح میں انھیں 
قتل کیا ے ۔ اُسی لمەحے أُن کے قاتلو ں کو طلبٴکر ےگھوڑے اور ہتھیار 
وغیرہ ان ہے وااس لیے ۔ پھر یہ سب چیزیں اور ان دولوں کے سر یز 
مہر کی انگوٹھیاں نشافنی کے بطور خان فیروز جنگ کے رو برو لایا ۔ 
فیروز جنگ ۓ فور دونوں گمراہوں کے سر پہادر بیگ کے ندست 
بارا شاہی میں روانہ کر دے ۔ بہادر یگ شاہی تننگ خاۓ کا داروغہ 
تھا اور حضرت کے حسب الحکم فیروز جنگ کے ساتھ آیا تھا ۔ ایک 
عرضداشت میں اس فتح کا حال لکھ کر بارکاو والا میں ارسا لکیا کہ اقبال 


ماثر الامراء جلد دوم ص ٢‏ ہے تا ہہے ؛ طبع کلکتہ ہی اھی 
تناصیل کا اقتباس ے ۔ 


شاہجہان امہ حلد دوم (۱'٤‏ 


بادشاہی کی برکت ے یہ سہم سر ہوئی ۔ العرص بہادر بیک کوچ کرتا ہوا 
رو دی مطاق و چنوری ۳ہع سیپور کے بواح میں حا پچنچا حہاں 
حضرت کا ک وکہہ'ٴ اقبال پڑاؤ کے ہوا تھا ۔ دونوں سر حنهیں سرکشی کق 
پاداشی میں آسانی بلاؤں نے پامال کر ڈالا تھا ء یش "لیے ۔ حصرت کے 
حسب الحکم توتاہ اندھش نادانوں ی عبرت آموزی کے لیے آنھیں سہور 
کی سراۓۓ کے بھاٹک ب ؛ٴلٹا لٹا دیا گیا ۔ 

ہب فیر؛ز جنگ اور خان دوراں کو اس سہم ے فراعت ہوئی تو 
کارگزاری کے تناضے سے ایک اور ب٦‏ 'رستائی دکھاے کا تصد کیا ۔ سوچا که 
اس سہم میں بڑھتے بڑھتے چاندہ کے علاقے میں تو آ ہی چکے ہہ ء لۓ 
ہاتھوں یہاں کے زمیندار ہے چو !' صاحب ؟ُروت اور متاز زایندار ے ٠‏ 
شاہی پیشکش وصول کے چلو ۔ چنانحہ سگرام کدور زەیندار کے ہاتھ اے 
ایک امہ بھیجا جس میں اطاعت کی ترعصب کے مضامن کے علاوہ کحھ 
دھمکیاں :ھی تھیں ۔ یہ تحریر بہیج کر لشکر کو صف ہستہ کرک اس طرب 
کػوح کیا ۔ جب سنگرام نے آے وہ نحرنر پہنچا دی تو اقبال بادشاہی کى 
تار ہے زيندار مذکور ے تارق اطاع خر ناف و گا جاک 
چھچھار سنگھ کا مال و اسپاپ لوگوں نے خوب لوٹا تھا جس کی اطلاع 
خان فیروز ٭ً. لہ تھی ۔ ژەیادار ۓ وہ تمام ساز و سامان حمع 
کر کے اے ساتھ لیا اور چالدہ سے دو کوس کے فاصلے یر جہاں سرداروں 
کا 0 نرندا کے کنارے خرعد زژن تھا ؛ حاصر ہوا ۔ "مام سامىان 
پیش کر کے کامل اطاعت کا اقرار کیا _ ید بھی وعدہ نیا کہ حضرت کے 
ضیافتانہ“ کے بطور پا لاکھ روے نقد ادا متس ل بیس ہاتھی 
شاہی فیل خاے کے لیے ىھیجوں گا ورنہ ان کی قیمت بعتی اسی ہزار روےی 
خزاۓ میں جہ عکروا دوں کا ۔ سہر و دستخط ہے آراءتہ تحریری اقرار امم 
بھی دیا جس میں شمام شرطیں درح کرے کے علاوه یہ بھی لکها کہ 
بہت جاد دولت آباد ہج کر بار5ڈو نادشاہی میں حاضر ہوۓ کی سعادت 
حاصل کروں گا ۔ زمیندار مذکور کی پیشکش میں دو ہاتھی بہت عمدہ تھے۔ 
ایک کا ام روپ سٹکار تھا ؛ دوسرے کا ىھوح راج ۔ 


0)۲( شاہجپان ناىہ جلد دوم 


اٹھی دنوں ستاروں کی ا ۔ازی اور آسان کی شوخ جشمی سے ایک 
جگہ شاہی لشکر کو نظر بد کا گزاد بھی پہنچا ۔ تفصیل یہ ے کہ 
نحاب خاں ولد شاہرخ مزا ے جو ہنجاب کے دامن کوہ کے علاقے کا 
فوجدار تھا : کارگراری و دولت خواہی کے نقاضے ہے سری نگر' (علاقہٴ 
گڑھوال) ى سہم عتح کرۓ کا یڑا اُٹھایا ۔ بارگە والا میں عرض کی کہ 
اگر دو ہزار سواروں کی کمک مرحمت فرمائی جائے تو اس علاقے کو 
فح کر کے معقول ہشکش لے کر حاضر ہوں گا ۔ یں التاس منظور ہوئی ۔ 
وہ اہنے ذاقق سپاہیوں ؛ علاقے کے زسسداروں اور نادشاہی کم ک کو ہمرکاں 
لے کر ہت ترتیب کے ساتھ گڑھوال کے علاقے میں داخل ہوا ۔ اول اول 
تائید ایردی کی برکت ہے کی ×ضوط قلے فتح کے ۔ لیکن نا تحرام کاری 
اور گرم و سرد زمانہ سے سے خہری کے ناعب عاقت الدیشی کا داءن 
حھوژ دیا ۔ فنوحات کے لشے میں جو ہاتھوں ہاتھ میدر آئی تھیں ء اغام ار 
ہے غافل ہوگیا ۔ اس وجد ےہ مہم ا کام ہوۓ کے علاوہ سارا اثاثٹ برناد 
ہوگا ۔ سیکڑوں سپاہی دراگندہ ہوکر نب جاۓ ٴ نہاں بہنجے ۔ ہزاروں 
بحال, تباہ ہلاک ہ وگئے ؛ کسی کی خبر تک نہ آئی کہ کا گزری ۔ 


اس کی غصیل یہ ے کہ نجابت خاں نے سری نگر کے علاقے میں 
پہنچتے ہی سیر گڑھ کا مضبوط قلعد کھڑے کھڑے فتح کر لیا ۔ رمیندار 
ے یہ قلعہ دریاۓ جمنا کے کارے نہایت دسوار گرار جٹل میں اس لے 
تعمیر کروایا تھا کم یہاں تجرام کار جگجو سپاہیوں کو جمع رکھے اور 
جب موقم لے شاہی علاقے اور ریاست سرمور پر دست درازیاں کیا درے ۔ 
شیر گڑھ کو فتح کرکے قلعمٴ کالسی فتح کرنۓے کی لیت ہے بڑھا جو زمندار 
سرمور قی ملکیت دھا لیکن سری نگر کے زمیندار ۓ زبردستی اس بر قیضہ 
کر لیا تھا ۔ خاں موصوف نے وہاں بہٹح کر کچھ عرصم محاصرہ کرے کے 


۔ یہ سری اگر ریاست ٹسہری (گڑھوال) ہیں واقعم ے ۔ اس بر کشاہر 
کے دارالحکومت سری نگر کا مغالطص ہم کیا جائۓے ۔ 


شاہجہان امہ جلد دوم من 


بعد سے بھی فتح کر کے زیندار سرمور کے حوائے کردیا ۔ بعد ازان 
زمیندار مذکور کی التاس کے مطابق آہے کمک کے لیے ابی کچھ فوج 
دے دی تاکہ وہ قلعہٴ 'جراٹ گو دودارہ الئے قعے سی لے آے کیونلکہ 
نراٹ اس کے آاء و اجدادی قدیی عاگٹن تھی حسرے زمیدار سی لگر 
ے حبراً چھنن لیا تھا ۔ اس کے داے میں نحجابت حاں ۓ سری لگر والے کا 
قلعہ* انٹور جو نہایت مضبوط اور اقالل تسحیر تھا؛ چھن کر زندار 
سرمور کے قبسے میں دے دیا ۔ یہ قلاہ اہی استواری میں سری نگر ہے کچھ 
کم ئه تھا۔ تین طرف ۔ہہاڑوں کی رفیم الشان ددنواریں کھڑی تھیں ؛ 
چجوتھی طرف آنےۓ جاۓ کا راسته تھا حس کا کچھ حصد انا تگ و تاریک 
تھا کہ سوار تو کیا ؛یادے کو هی وہں سے گزرنا دشوار تھا ۔ غرض 
تاد غیبی ہے اأے سر کر لیا ۔ لکھن پور کے زیندا_ حگتو کو چد ہراہ 
سوار اور بیادے دے کر اس کی لگہانی بر مامور کا۔ 

بعد ازاں گڑھوال کا سمام علاقد انح کرۓ کی ات ہے نحابت خاں آگے 
بڑھا ۔ لشکر والوں ۓ دریاۓ گنگا کے ساحل تک کا تمام علاقم او مار 
کر کے تقباہ کرڈالا۔ ممام علاقے پر قضہکر کے پردوار کے بامر گنگا کو ءبور 
گا ۔ یہاں اطلاع ملی کم وہ سرکش مقائلے کی تیاری میں مصروف ے ۔ 
فساد پیشہ گورکھوں کی تس چالیس ہرار فوح حمع کرکے درۂ کتل تلاؤ 
کا دہالں شد کرئے کی فکر میں ے کم امر ریاست میں آمد و رفت کی راہ 
فقط بہی ے ۔ وہ بھی فلک نوس بہاڑوں کے درمیان صرف بیس گز چوڑا 
راستہ ے ۔ اگر کھلا ہو تب بھی وہاں ہے گزرنا نہایت دثوار ے ۔ 
سصوب یں ے کہ چوئۓ ہإتھر کی مضبوط دیوار اٹھوا کر اس دہاۓ کو 
پند کروا دیا جاۓ اور اس در لشُاے ىاز ىد وآچی غھا دے ۔ ظاہر ے کہ 
اس مورت میں وپال سے کسی کے گزرئے کا اەکان ہی ناقی نہیں رہتا ۔ 

بھادر سردار ۓے یہ خبر ستے ہی فیصلہ کیا کم تہایت بھرتی کے ساتھ 
بہادری سے کام لے کر اس دہاۓ ہر قبضہ کر لے ۔ اس دشوار مہم کو سر 
کرۓ کے لیے گوجر گوالیاری اور اودے سنگھ راٹھور کو کیمپ کی 
نگہبانی پر مادور کرکے خود تمام دلاوروں کو بعرکاب لیے اس دہاے کی 


سر شاہجہان ثاىمہ جلد قوم 


طرف بڑھا ۔ بڑی مصیبتوں نے فقط تھوڑے ہے رئیتوں سمیت درے کے پامں 
پہنچا ۔ آگے بڑھنے کی فکر میں تھا کہ گورکھوں کی ایک ۔محاعت ےۓ ڑھ 
کر راستہ روکا ۔ نہروں اور گولیوں کی بارش کر دی ۔ یہاں اقبالِ ن۔ادشاہی 
اور الطافر الٰھی کے سوا اور کوئی حیز اُنھیں بناہ دینے وا ی لہ تھی ۔ عرص 
بڑی ے جگری سے تلواریں مارے ؛ دمنوں کو کاٹ ہویۓ کسی نه کسی 
طرح آگے بڑھ اور دیوار تک جا پھنچے ۔ اور تو کوئی اوزار نہ تھاء 
خنجروں اور جمدھروں سے دیوار کے پھروں کو اکھیڑا؛ بلکہ سۓ بوچھے 
تو ہمت مردائم ہے کام لیا جس کے سامنے سد سکندر بھی نہیں ٹھہر سکتی 
اور کوە قاف کے دل میں سینکڑوں شکاف پڑ جاے ہس ۔ اجل ر۔ دم مخانوں 
کو تلوار کے گھاٹ اتار کر ملک عدم کی راہ دکھائی ۔ بہت ہے قید ہوےۓے 
پاق بھاگ ثکلے ۔ زمیۃدار بل نھاد کا ایک ىامی سردار بھان دیو اس معرکے 
میں کام آیا جس سے سب ہے دل ٹوٹ گئۓے ۔ شاہی فوح کے کچھ دلاوروں 
نے بھاکتی ہوئی فوج کا تعاقب کیا ۔ 

یہ فتح_ عظم حاصل کرکے اور دیوار کو توڑ کر نجابت خاں ے 
گوالیاری گوجر اور دوسرے سرداروں کو جو کیمپ کی نگہپائی ىر مامور 
تھے ء تاکیدی حکم بھیجا کہ فوراً مجھ ہے آملو ۔ یہ لوگ ١ے‏ روز خانِ 
موصوف تک جا بہنے ۔ سب نے مل کر یہاں ہے "وح کیا ۔ سری نگر 
سے تیس کوس ورے منرل کی ۔ فوج_ شاہی کی ے در ےفتوحات ہے زیدار 
کے دل ہر ایسا رعب چھایا کہ مرغ_ سمل کی طرح بیتاب ؛ وگیا ۔ چارکار 
بھی نظر آیا کہ ا۔۔ان مانگے ۔ اہنے کچھ آدمی نجات خاں کے پاس ؛ھیح کر 
فریاں برداری کا اطہار کیا اور جان کی اىان طلب کی۔وعدہ کا کس اس 
سے بہلے سات لاکھ روے سالالہ کی ا؛یشکش ھیجا کرتا تھا ء اب دس لاکھ 
پیش کروں کا ۔ ایک لاکھ روے غحابت خاں کی دذر کے کہ یں 'سہلتانہ؟؛ 
سے ۔ مجھے نیشکش فراہم کرتۓے کی مہلے دبجے اور للہ میرے علاقے میں 
آگے نہ بڑھے ۔ مادھو سگھ نامی ایک شیطان خصلت ىکار اُس کا معتمد 
سردار تھا جو ہاراو شاہی میں اس کے وکیل کی حیثیت سے حاضر رہتا تھا ۔ 
اس کو تنجابت خاں کے پاس نطور سفیر بھیحا ۔ وہ چادی کے کچھ ظروف 


شاہجہان امہ جلد دوم (۱)٣)‏ 


بطور بہشکش لے کر حاضر ہوا اور سادہ دل سردار کو دام فریب میں 
بھانسنا شروع کیا ۔ مادھو سنگھ یہ اندازہ کر چ> تھا کە خان کا لشکر 
بہت زیادہ ے جس کی خوراک کا انتظام نہیں ٤‏ صکز ے_ دور ے ۔ راستے 
میں دشوار گزار گھاٹیوں کے بڑتے سے لے ےکی رام بل ے ۔ یہ 
بانیں سوچ کر حان کو بہلانا شروع کیا تاکهہ جوں جوں وقت کررے ؛ 
شاہی فوح کا کام بگڑتا حاے ۔ جب دیکھ لا کہ نات حاں معرے حیلوں 
مہں پھاس چا ے تو وعد. کیا کہ پندرہ روز تک متررہ پیشکش لے کر 
حامر خدمت ہو جاؤں ا ۔ 

ید تام انتظامات کر کے اے دو عزیروں کے لشکر میں چھوٹڑا۔ خود 
پیشکثر او: سہلتالہ لاۓ کے پاۓ اجازت لے کر رت ہوا ۔لشکر ک 
ہوری حالت آے معلوم ہو چک تھی کہ رسد نہ بہوے کے سبب فوح_ شاہی 
ایک ماہ ہے زیادہ یہاں نہس ٹھسپر سکتی ۔ علاوہ اریں برات'ػنا موسم سر ہر 
آہنچا ے ۔ىوں بھی یہاں "هہرنا ممکن نہیں ۔ ادھر دو ہفتے کے اندر 
زمیندار ےۓے مہلت ىاکر ہراروں سپابیوں کی کمک جمع کر ی تھی ۔ اب 
ان دغا نازوں ۓے از سر نو وعدے وعید کر کے وقت گرارنا شروع کیا ۔ 
جاں ٹوجھ کر پیشکش بھیجنا ملتوی رکھا کی مفت میں کام لکالنا بپتر 
سےے ۔ عرض آح کل کرے کرے إورا ڈیڑھ سہینہ گرار دیا ۔ سادہ ۔ل نادان 
سردار پر روڑژ انتطار کرتا رہا ۔ سواۓےۓ ایک لاکھ روے کے جو بطور 
مہذانہ آىا تھا 'ور کے ند ملا ۔ اس مدت میں لے کی ایا اتی بڑھ یک 
روے سیر پکے لکا ىلکہ یہ ىوی ایک ىات تھی ورئه اح تھا کہاں ۔ روٹی 
ایسی ایاب پروی کہ لوگ تصور میں اس کا لقشہ کھیچتے اور آیں بھرے ۔ 
عذا کا وہ کال بڑا کہ سپاہیوں کو تو کیا سرداروں کو کھانا میسر نہ آیا ۔ 
پڑے بڑے آرو دار آدمی روئی کے لے ہاتھ بھیلاے بلکە روئی کا ناہ لے 
لے کر ص حاے۔ھهوک کے مارے سب کا دم ں لئے لک ۔ داےۓ داۓ 
کے لے ناہم لڑے اور جان دیتے تھے ۔ قحط کے مارے آدمی گدہ کی طرح 
مردار کھائۓ پر اتر آۓ ۔ روٹی کی صورتکہیں نظر ہد آتی تھی ۔ مٹھی ٹھر 
دانوں کے واسطے لوگ خوشہٴ جو کی طرح ىلواریں کھینح لیت ۔ نووک ۓے 


ھ7 غاہجہان نامہ جلد دوم 


اپسا اندھا کیا تھا کہ ایک لقے کے پیچھے عقل نے ہاٹھ الٹھا کر جان 
دینے کو تیار تھے ۔ 

یہاں یہ عالم تھا ء ادھر أں دعا نازوں ے سوقع پاکر آنۓے حاتنے کے 
راستے اس طرح سد کے کہ جو موت کا مارا کیمپ ے چار قدم :اہر لکلا 
ان مکاروں کے ہاتھ ے قتل ہوگیا ۔ کسی کو کوس بھر :اہر نکلنے کی ہمت 
نہ تھی ۔ لوعمر سردار جسے اں معاملات کا کچھ قبرں۔ لب تھا ؛ اگلی 
فتوحات کے لے میں ایسا مدہوش ہوا کہ شغم کے علے اوران لشکرکی 
حجبوریوں ہے ىالکل عافل ہو گیا ۔ نہ امجام کی فکر تھی ند موجودہ معاملات 
کی ۔ غتم نے ہر طرف ے راستے بند کر رکھے تھے اور اس ناتجرنہ ار 
لوجوان کو ذرا خیال نہ تھا ۔ جس فوح کی فاقى کشی اتہا کو ہنچ کی 
اور پیہم شکایتیں اُس نے کاں تک پہنچیں تو گوحر گوالیاری کو دو سو 
سوار دے کر ہرگنہ نگند (ضلع یجنور) میں بھیجا کہ علے ک روسد حلد 
لاؤ ۔ یں ىدنصیب جاعت اھی پا چھ کوس ہی کی تھی کہ عنم کی اہک 
وا سے نکل کر گھیرے میں لے لیا ۔ کسی کو قسل کیا ؛ کسی 
کو قید ۔ جب گوحر نے دیکھا کہ راہں سد ہس اور جان بچنے کی کوئی 
صورت نہیں تو مر ۓ مارتۓ کی ٹھان لی ۔ اپے بیٹوں عریروں اور مام 
جاں نثاروں سمیت ایسی جانبازی کے ساتھ لڑا کب سب کے سب وں 
کھیت رے ء ایک :ھی لہ ما ۔ 

عفلت شعار سردار تدبیر اور شعور سے ے ۔ہرہ تھا ۔ ا سے خجر بھی الم 
ہوئی کہ ان دنصیبوں پر کیا گزر گئی ۔ اطمینان ہے بیٹھا ہوا ان کے اور 
غلے کے آنےى راہ دیکھتا رپا ۔ شریر مہاژنوں نے تمام ناکے اس طرح بند 
کیے تھے کہ کوئی جاسوس گوجر کے مارے جاے کی اطلاع لہ ہویج سکا ۔ 
مدت کے نعد نجابت خاں ۓے خواب غعلت ے آنکھ کھولی تو حالات کا 
اندازہ ہوا ۔ ظالم پہاڑیوں نے قدم قدم پر ایسا ہہرا لگایا تھا کہ لشکر 
والوں میں ہے کسی کو کیمپ ہے ایک قدم ناہر جاا بحال بھا ۔ گھاس 
ایندھن کے لے دو چار کوس جانےۓ کا نصور ھی مکن لہ تھا ۔ غرض 
بلامبالفہ جان کے لالے پڑکئے ۔ معاملہ کچھ ایس ے ڈھب آن پڑا تھا کہ 


شاہجہان امہ جلد دوم ۓ‌َٔ"ٔ 


چارہ و تدبیر کی کنجائش ہی ئە تھی ۔ جپ جان پر آ بی تو اچار سبھوں 
ے وارسی کا !رادہ کیا ۔ وہاں سے کوچ کرۓے تی نئوں راہ طے کی تو 
معلوم ہوا کی نام راس پند ہیں ۔ یور فیصلہ کیا کہ مھوٹی چھوئی 
ٹولیوں میں تقسمِ ہوکر نیدل چلو اور جہاں ہے راستہ ملے نکل جاڑ ۔ سب 
ے اس لمعتول خویر پر عمل کیا ۔ روپ چلد گکوایاری ے جس دیکھا 
کہ واسی ك٢‏ راس چاروں طرف ے بند ے ہو حر ر'یعول ہے جاں شاری 
و رفات ى اید رکهتا تھا ابھی جم کرک کہا کہ اس طرح ینس کر 
مراالو غرد ئشی ے زار سے ۔ جب صر پی بپچپرا تو ہيوں نەه عنم 
پر حملم کرکے سو جس کو مار کر میں سے ریتوں ے بھی فیصله 
کیا ایک جگم مرف ینلم ہو کر عغتم پر لوب پڑے ۔ ایسے مردائمہ حملے 
کے کم رسّم کی روح آفمریں کہے لگ ۔ آمر دم تک لڑے رے نہاں تک 
کہ سب کے سب وہیں مارے گے ۔ 

المختصر فوح کے بیادے اور سوار ان پہاڑوں میں سنشر ہوکر ششدر و 
سرگرد'ں بھرۓ لکے اور جا ما بہاڑیوں کے ہاتھ ے قتل ہوۓ ۔ نبابت حاں 
ے ابی ختصر حاعت کو ساھ لے کر کی جچہم ڑی مردائی ہے عنم کا 
مقاباہم کیا ۔ رفیقوں کو لے کر دشمن کی صفوں میں دوب جات اور مارتا 
کالتا باہر نکل آنا ۔ غرض کسی نہ کسی طرح ان دعا بازوں کے نرے ے 
نکلا ۔ ساری هوح تباہ رو کئی ۔ سہم کے شروع میں دامن_ کموەہ کے 
زمینداروں ۓ دے ہوۓ دمر ہرار پیادے ساتھ لے کر چلا تھا ء وہ سب 
کے سب کام آۓ۔ اکر واپسی سے پہلے مارے گئے ۔ جو سے وہ وابس 
ہوے وقت ادھر اُدھر منتشر ہو کر ہلاک ہو ے ۔ نتخحمصر یہ کہ صرف ایک 
ہر ر پیادے اس تصے ے بج کر لے ۔ سواروں میں ے بھی آدے جاجا 
پراکدہ ہو گے ۔ فقط آدے باق رے ۔ 

جب ان واقعات کی اطلاع بادشاہ سلامت تک پہچی تو حضرت کا 
سزاج بہت مکدر ہوا ۔ اس عالی خاندان سردار کی نادانی و نا تحرى کاری ے 
سحت اخوش ہوۓ ۔ تاہم زماۓ ے جو ہبوت سحت گر استاد ے ؛ 
عابہے خاں کو خود بے اچھا سبق دیا تھا ۔ فوح کے علاوہ اُس کا تمام 


مہ شاہجہان امم جاد شوم 


لالہ اور دولت بھی تباہ رو چکے تھے ۔ علاوہ اریں اُس کی خالدانی لسبت 
کا ھی پاس تھا ء لہا حضرت ۓ اس کی علعلیوں ے چشم دوشی فرمائی ۔ 
التم اُس کی جاگبر اور منعہب صط کر لے ۔ دامن_ کو یک فوحداری اُس 
کے جاۓے ىر زا خاں ولد کاہنواز خاں ا عبدالر لرحمم خاےااں کے سپرد کی 
اور اس ی جاگیں بھی أے عطد فرما دی ۔ 

١ہ‏ سپریور ےم ذیقعدہ ,رھ مطابق ہ می یہار روز پنجشب۔ 
حصرت کی عمر مبارک کے چھالیسویں تمری سال کا چان ردان کال 
ژیپ و زیت کے ساتھ متعقد ہوا ۔ اس سارک بقریت کی مقررہ رسمی دستہ؛ 
کے مطابق ادا ہوئیں ۔ نفد و جٹس حو حصرت کی تول می انراء عتاحوں 
میں ققسم کر دیا گیا ۔ منصبوں کی ترق ہوئی اور وطائف عطا کے نے 
نذر مچد خاں والیٰ بلخ کے ایلچجی نابہرہ یگ کو خلعت . ححر مہ 
اور پیس پرار روے نطور انعام عطا ہوئۓ ۔ اشرفیوں روپاں لے ہہ 
بھرے ہوۓ لو عدد خوان چو پر سال اس تقریب پر غخھاور نے ے ٭ 
آے عطا فرنا کر واہسی کی اجازت دی ۔ لاح کی ہو ا 
یا قوٹ کو پاچ ہرار روے اور خلعت عایت ہوۓ ۔ حوام عم ۔ 
چوثیاری کے بھائی صالح خواحہ ہے اہتےوطن نے حلد بے اور الف ۔ 
طویغون بطور ہدیہ ارسال ک5 ے تھے ؛ حبدرب ے ہی بگ ,و 
چار ہزار روے روائہ کے ۔ اسی محتل میں ذر ۴د خاں ٗ در اس جہ۔ 
لے جاے کے لے میرک حسین خواق کو بامرد فرنایا ۔ رخصسدت _ وہ۔ 
اُسے دس ہزار روے کا انعام اوراسپ و خلعت عطا فرما کر یک 


گہے. عہاں ایرانی اور قمری تارخغوں میں اح لاف ہے _ و ہیں اسم ۴ ر7 


۰ 8 ۔ 0 0 
ےم ستمجر ہمہیع کی بارخ پڑژقی ے حلہ ! ار رہہ مہ 
۳٢‏ ذیعقدہ پ دی ٦ہع‏ ہے بطاس ے۔ اقمام نا 7 


اخعلاف کا اندازہ نہیں ہوا ۔ تاج ہا ق داح وت۔ 
تھے ء؛ اس حسات ہے ' . 
ذیقعدہ نہیں لکیہ . رمالا ا ۴ھ 


ہے نب طابہی ے ۔ 


شاہجہان نام حلد دوم لی 


بیس ہزار روے کی سوعات نذر ىد خاں ز واسط دی جم ایک سو سالٹھ 
قطعہٴ باثوت ء بچاس قطعدٴ رم د؛ ھرفی عادی وال یل ھن ورخلف ‏ ایاتب و 
نفیسں تسوں برشتمل بھی ۔ 
شال ہے ساىق صوے دار اعطم خانں نے ے 'ادلے سے بلر حو 
پیشکش ارسال ى بھی وہ ىہی اس اجمن میں حدت ڈ اطرمات نے رگ ۔ 
اس میں سات لا کیم روے کی لقدو۔ ای سامل جی ۔ دەی 'رہ ہاتھی ء 
ےاس ثوت لُیورے ؛ ۔یس حواحہم سراء عود یق ےن لکڑیاںء دو مہو 
ٹھالیںء ے شار معید اور رح پارچات . بکال کے زہ ۔داروں ک یش ئردہ 
پاچ لاکھ روپیه چو وہ حسے دستوہ مرے دار٥‏ کر یر لیا کرے ہیں ۔ 
رەڈی الححم ایس مھ سی ہیی ہے ماع اسحی کی 
مباہٗت ریب قہی ۔ دستور شریعت کے طاى برگر نہذ بارئء تعالفی 
حصرت طل سبحافی کی سواری عید کہ پ+چی <حس ہے وہ ۔قدس جگہ نورانی ہو 
کیہ دوگالم ادا کرے کے بعد حصرت دو حاےۓ و ےت راستے میں 
دونوں طرف روپوں اشرقیوںل ک گھیر ۔وق رہی حمر ہے عرینوں محتاجوں 
کی آررواں پر آئیں ۔ حضرت کا سد آسستد آہسته کال وقار کے ساتھ چل 
رہا تھا ۔ آۓ آگے دولت و اقبال 'ہام الرتے حاےۓ تھے اور بیچھے پیچھے 
فح و ثتضرب رکاب تھانے آی بھی ۔ اس تاریخ پر ہیل ذر4 خاں کے 
ایلحی اہرہ یک کو ةِس ہرار روے ء یاقوت عویلدار کو _اء ہرار روے؛ 
مراد آح یگی کو چار پرار روے ء ءبادالہ میر شکار اور نذر بیگ داروعبںٴ 
سر حا کو حار ہرار روے اور شتر خاے کے داروء۔ کو ڈیڑھ ہزار روے 
سا عرما کر ۔ رەرا رکیا۔ لطف ع لی بھکری کے بجحاۓ ذوالنقار حا ںکو دواے 
وجداری پر مامور کر کے ڈیڑھ ہزاری ذات آٹھ سو سوار کا منصب 
سایب برناا۔ یوسف حاں کی جگہ ٹیٹھہ کی صوے داری ۔ دولت خاں کو 
کاو اس بے پہلے حدمتگروں كػ ۔ارو۔۔ نیا اور حواص حاں کے 
حلہ گ اری کہ صلے میں 
وو سس نور عت کی کی رھ او کیا اف فرسا اب ا کرت 


اخاعد ا دے علاقے یق فوحد'ری ر مواحہ ہچ کو سروراز نا۔ہ 


بر عروف تھا سے حس 8ے ب 


' ١ 
دماتة ےت ععا ہوا ۔‎ 


مت شاہجہان ناہہ چلد دوم 


دستور کے مطابق ساون کے ہہینے میں ۳ دیر مطابقی م جولائی 
مب رع گلابی عید کا جشن منعقد ہوا ۔ اسصمن عشرت میں حاضر ہو گر 
شاہرادوں ء منصب داروں اور روشناس خادموں نے صراحیاں اور شیشے 
نڈو گیے ۔ کوئی صراحی مرصح تھی ۔ کسی طلائی صراحی پر مہنا کاری 
تھی ۔ بعض چینی کی تھیں ۔ شیشوں میں گلاب بھرا ہوا تھا ۔ اس تقریت 
پر اعظم خاں کو سیف حاں کی جگت الہ آاد کا صوے دار مقرر کیا گیا ۔ 
سیف خاں ترق پا کر پابچ ہرار لو سو ذات او؛ سوارء تین ہرار سوار دواسپہ 
سد امپد کے سصب اور احمد آباد (گجرات) کى صوے داری ہر سرفراز 
ہوا جو اب تک سپہدار خاں کے سپرد بھی ۔ عبدالرحم عاتخاناں کے پوے 
لشکر شکن کو تو سو ذاب پاخ سو سوار کا منصب اور لکھنؤ کی موجداری 
عثایب ہوئی ۔ حکم مسیح الرماں حچ اور زیارب کے بعد بصرہ پہنجا تھاء 
وہاں سے چہاز پر ۔وار ہو کر بدر لاہری ٹھٹھم میں آ کر اترا ۔ وہ بھی 
پارکام والا میں حاصر ہوا ۔ بطور بیشکش حار عراق گھوڑے ند رر کے ۔ اں 
میں سے دو رہپوار حضرب نے دسسد فرماۓ ۔ ایک کا رلک بوزی اور 
دوسرے کا طرق تھا - چہلے کا نام ىادشاہ ہسد رکھا ء دوسرے کا ام عیار ۔ 
حکم موصوف کو ڈیڑھ ہراری ذات , ساب سو سوارک مب ء بیس ہرار 
روے انعام اور بندر سورت کی حکومت عطا ہوئی جو 'ب تک معر الملک 
کے سبرد تھی ۔ 

ان دنوں بصرہ کا حاکم علی پاشا ىھا سے حضرت ے عائبانہ عقیدت 
تھی ۔ غلوص و ارادت کے سبب ہمیشہ آپ کے واسطےعمدہ تحفے بااخصوص 
نہد یگھوڑے فراہم کرۓ میں سرگرم رہتا تھا ۔ آس نۓ اطہار_ خلوص کے 
بطور اپنے ملازم کے ہاتھ پاچ قوی پیکل عربی گھوڑوں کی پیشکش تھیجی 
تھی جو تیز رفتاری میں بر و باد سے آگے رہتے اور معرکوں میں آگ 
اور پانی میں سے گزر جاۓ ۔ حضرت نے یم پیشک پسند فرمائی ۔ 

× شہریور' ۱ ریع الاول وم, رھ مطابی مم اگست ہمہرء کو 
2ئ" تقو کی وہی غلطی جس کی طرف دو منحے پیچھے اموک 


ے ء پھر واقع ہوئی ے ۔ مہ شپریور کو از روے تقوم پر ائست 
کی نار پڑق ے ۔ 


حسب معھول حدبرت رسالت پناہٴ کی عید سیلاد کا جشن سایا گیا ۔ شاہی 
لنگر خاے ہے حاص و عام ے کھانا کھاھا ۔ بارہ برار رو ے عریبوں میں 
تقسم ہوے ۔ مم سی مطابق ۳ چجوری [ہم ۹ اع] حضرت ىی عمر مبارک 
کے بنتالیسویں شمسی سال کا جشن تلادان سایا کیا ۔ بارکر اہی دریاۓ 
ٹریدا کے دار روىی بش تھی ہ وہیں سالائم دستور کے معابق ڈٛی زیپ و 
رہنت کے ساتھ چشن متعقد ووا ۔ انف او جامس چو حضربت کے وزں میں چڑھ' 
اور جو چیریں آپ کے سر پر سے ٭ اری گی تھیں وہ سپ غریبوں حتاحوں 
اور پارسا عالموں میں تقسم کر دی گئں ۔ سابنوازخاںل صعوی قوش لیگ 
کو ترق دے کر چار ہراری ذات دو پرار موار تا . راز اس سگھ کو تین 
پراری دات ڈھڑھ ہرار سوار کا سہسں داس راٹھور کو سات سو دات بایچ سو 
سوار کا سصب عطا برمایا ۔ سید خاں جہاں ۔ارہہ بھی بارگلم والا میں 
حاضر پو کر غلعت مع چارقب ء شمشبر اور غنحر مرعع اور ایک اکھ 
روے کے انعام ہے سرفراز ہوا۔ 

ھی دنوں مکرمت غاں دیوان بیوتت کو بیحا,ور کی سفارت پر 
اور عبداللطیف دیوانِ تن کو گولکڈے کی سفارت پر روائه یا گاد 
وجہ یہ تھی کہ عادل خاں وا ی نیجانور اہی کم عمری ى ور ناتحرم کاری 
کے باعث ے عقلی اور ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دے رہا تھا ۔ نظام المنک 
کی وہ فتضد پرداز فوج جو شاہی لشکر کی تلواروں نے بج کر نکل کئی 
تھی ے عادل حاں ےۓ اہنے علاقے میں پناہ دی تھی ۔ علاوہء اڑیں شاہی 
پیشکش بھیجے کا جو وعدہ کیا تھا اُس کی ما آوری میں تاحیر کر رہا 
تھ' ۔ قطب الملک والی گولکنڈہ بھی کم عمری اور خوابِ غفلت کہ 
سبب پیشکش بھجنے میں عادل خاں کا پیرو تھا ۔ سب ے ری حرکت جو 
اس ے سرزد ہو رہی تھی یہ ہے کم وہ اس یہودہ فرقے کے طور طریقے 
اخثیار کر رہا بھا جو بدڑبائی کا ارتکاب کرتا ے ۔ حالانکم اُس کی ملکت 
حصرتب ظل سبحاف کے زیر سای ے یکن گونکڈے کی مسجدوں میں 
خطبد شاہ ایران کے نام کا پڑھا جاتا تھا ۔ ان وجوہ ہے حصرت نۓ فیصل کیا 
کہ اول ان دولوں افہموں کو حکیاںم نصیحتوں ے رام راحت پر لائۓے 


"(۲۲1 


۲؟ً‌" شاہجہان ثانہ جلد دوم 


کی کوشش کریں :اک حجت ام ہو ۔ اگر وہ اس طریقے ہے سیدھی راہ پر 
آه آئیں تو ان کی تنبیە و نادیب کے لیے جو بات مناسب ہو اس ہر عمل 
کریں ۔ لہٰذا عادل خاں اور قطب ا'ملک کے تام مکرمت خاں اور عبداللطبف 
کے ہاتھ فرمانِ والا شان ارسال فرماۓ ۔ عادل خاں کو لکھا تھا کہ اگر 
اپنے خاندان اور ریاست کی سلامّی سظور ے تو بہت جلد پیسکٹ روانہ 
کر دو لیر نظام الملک کا جو علاقہ زبردسیکرکےہ قبضے میں لے رکھا ہے 
أآے چھوڑ دو اور اہو کو اپتے علاقے نے ىکال دو ۔ قطب الملک کے 
فرمان کی نقل یہ ے : 


قطب الملک کے نام فرمىان 


''ریاست و امارت کے سکز ؛ ارادت و عقیدت کے حامل ؛ ذی عرت 
اإحداد کے فرژند ؛ حاندان عرب و حشمت کے ملاص ؛ صلاح اندیش 
خلصوں ‏ کے سردارء سعادب مند مقرنوں کے سرخیل ء شاہی عایتوں کے 
مستحق ء آدابِ حر خواہی کے ماہر ء الطافِ شاہالب نالحصوص خداے 
کرم کی سہربانیوں ہے بہرہ مند قطب الملک کو ہاری طرف نے الطاف و 
عنایات کی خوشحبری پہنجے ۔ بعد ازاں واضح ہو کہ ماندولتن نادشاو اسلام 
ہوے کی حیثیت سے حضرتِ سید المرسلین علء الصالٰوہ والسلام کے دین 
متین کو رواج دینے والے اور مذہپِ اہل_ سنت والحاعت کی تائید کرے 
والے ہیں ۔ اس لحاظ سے ہارا فرض ے کہ انی قلمرو میں شریعت اسلام 
کے احکام جاری رکھیں اور بدعت و گمراہی کا خا تمہ کریں ۔ مابدولت کو 
اطلاع ملىی سے کہ اس فلک بارگاہ (قطب الملک) کی ریاست میں علانیہ 
اصحاب کہار کو را بھلا کہا جاتا رے ء حالانئکہ صحاح ستہ اور تاریخی 
کتائیں ان نزرگوں (رضی اق تعالٰی ع۔ہم) ی شان اور رہے ی بلدی کی 
شہادت دیّی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ بررگک رسول پاک۶ کے رشتے دار ہوۓ ک 
بدولت طاہری اور ىاطنی خوبیوں کا مجموعہ ہیں ۔ افسوس کہ وہ شوکت 
پناہ ان بدعتوں کو نہیں روکتا اور بدگویوں کو سرا نہیں دیتا ۔ لہٰذا از 
رام ہدایت ہم یں حکم دیتے ہیں کہ جس طرح من ہو اپنے ملک ہے اس 


شاہجہان امہ جلد دوم ار کی 


بیہودہ رسم کو اٹھا دیں ۔ کوئی بدخت اس اس قبیح ا متس ہو تو 
آے لازنا سا دیں ۔ اگر اثارب پناہ ے ایسا لد کیا قو ہم سمخھیں ےر که 
وہ ان باتوں ہے حوش ہیں ۔ اُس صورت میں ہم پر واحب ہوکا کہ آپ یق 
ریاست پر قبضہ کرای ء ریاست کے ناشندوں کا ما چهین لیں اور ان کا 
حون انا جا ز سمحھیں ۔ 

ماہدوات نے یں بھی سا سے گل آپ کی ریاست میں شاہ إ!'یران کے ام 
کا خطیب بڑھا حانا ے ۔حب آپ باری م یدی کا دعویٰ رکھتے ہیں تو 
ساو اہران ے آپ کا کیا واسطہ ؟ مانب یہ ے "کہ بعد ازیں خطبے می 
شاو ادران کا نام ذ, لیا جاۓ ل ہارے نام نامی اور القابِ گرامی کا 
خطبہ پڑھا جاۓ ۔ دیکر چولکە آپ کو بیشکس وعیرہ ى بہت بڑی رتنم 
ہماری ىارکاہ میں تھیجا سے اس لیے ہمیں لازم ہو کہ اپنے کسی عاقل و 
فرزاد۔ معتعد کو آپ کی طرف بھیجی ناکہ وہ ہدایتی جو مادولت آپ کو 
کرا حاہتے ہیں ؛ وہ ابی زنان ے آپ تک پہچا دے اور مذکورہ ىالا 
تعاملاب کو اچھی طرح آپ کے ذہن نشین کر دے ۔ یز یب بھی سمجھا 
دے کہ آپ کے والد ماجد قطب انملک مرحوم ہارے ساتھ بھت خلوص و 
عقیدت سے پیش آے تھے اور ہاری حدمات جا لاے تھے ۔ ان مرحوم کے 
اخلاص و ارادت کی وجہ ہے ہم آپ پر عایاتِ شاہانہ کرۓ ہیں۔ گوالکڈے 
کا علاقں آپ کو عطا کیا جاتا ے لیکن شرط یب ے کم ہہری خیر حواہی 
کیجے ء سچے ۔ل ہے ہارے احکام بجا لاٴیے ء اور مطالباتِ شاہی بورے 
کرے رہے تاکہ آپ کا ملک ہاری فوج کے حملوں ۔ فوظ رے ۔ 
پیشکش کی رقم عمدہ جواہرات ؛ قیمّی رصم آلات اور عطم الجئہ ے عیب 
ہاتھیوں کی صورت میں روانهٴ درکاہ کیجے ۔ اگر اں احکام کی تعمیل نہ کی 
گی تو یقین رکھے کہ افواجِ قاہرہ اور لشکر شاہی آپ کی ریاست میں 
داخل ہو جائیں کے ۔ اس وقت آپ کے علاقے اور رعیت پر جو کچھگررے 
آتۓ آپا اہے اغال کی باداش ٹور کرین* 

بد نہاد چھجھار سنگھ اور بکرىاجیت کے قتل اور قبیلہٗ بدیلە کی تباہی 
کے بعد لیر چاندہ کے زمیدار اور دوسرے زمینداروں ہے پیشکش لے کرء 


ا شاہجھان نام جلد دوم 
جس کا ذکر ہو ہکا ہے ؛ خان دوراں اور خان فنبروز جنگ نمام 


منصب ۔اروں کو ہمرکاب لیے بارکار شاہی کی طرف رواد ہوئۓ ۔ ن بہمنہ 
۵ جنوری ہے رء کو خان دوراں ے بارگاو والا میں حاضر ہوکر پرار 
رودے. کی ندر پیش کی ۔ روپ سنکار ہاتھی جو چاندہ کے زمیندار ے دیا تھا 
اس پر اہی طرف سے سٹہری عیاری کا اضافب کرکے نعار اىور ے گزارا ۔ 
حضرت ہے پسند فرماکر مہا سدر نام رکھا ۔ پرکھے والوں نۓ اس کی 
قیمت بچاس ہرار روے آنی ۔ خان دوراں نۓ چھچھار سگھ اور نىکرماجیت 
کا خزالهہ جو رہ ہوں ؛ اشرنیوں ء جواہرات ؛ مرصع زیوروں ء سادہ طلائی 
زھوروں پر مشتمل تھا ؛ دب عالی میں پیش کیا ۔ نکرماجیت کا وی عہد 
درجن سال اور بکرماجیت کا چھوٹا بھائی درگ بھاں بھی خدمتہ والا میں 
پیش کے گے ۔ حضرت ے اول الدکر کا ام علی قلی رکھ کر غلابان 
خاصہ کے ذیل میں ٹیروز حاں کے سپرد کر دھا ۔ دوسرے کا نام اسلام قلی 
تحویز فرنایا اور معتمد خاں کے حوالے کیا ۔ رانی بارہی جس نے کاری زغم 
کھاۓ تھے سر گئی تھی ؟ بندیلہ ک باق رائیاں اور بیٹیاں حرم میں حواىی 
شاہی کی خدمت پر امرد ہوئیں ۔ حضرت ۓ خاں دوراں کو نظر کرم ہے 
سرفراز فرماکر بڑی عایتیں کیں ۔ خلعت_ خاصہ مع چار قپ زردوزی ؛ 
شمشیر و خنجر رصع ء اور سو کھوڑے عطافرماۓ ۔ دو ہزار سوار دو اسپہ 
سم اسپں کا اضافس کر کے اس کا منصب پچ پراری ذات اور سوار مقرر قرمایا ۔ 
پورا خطاب غان دوراں تصرب چنگ مقرر ہوا ۔ بعد ازاں بڑے منب دار 
مثلا سادھو سنگھ ء نظر بہادر خویشگ ء میر فضل الہ وغیرہ جو اس جانباز 
بھادر سردار کی فوج میں تعینات ہوۓ تھے ء غدب والا میں پیش کے 
گی بآعضرت جے ان کی خدمات کے مطابی اُنھیں اہی عایاب ے 
سرفراز فرمایا ۔ 
[ہن] ٦‏ جنوری و ۹ء کو عبداللہ خاں بہادر فیروز جنگ ۓ 
ہارگہ والا میں حاضری کا شرف باکر پرار اشرفیاں پرار روے کی نئر دی 
اور عنایتر شاہی سے سرفراز ہوا خلعت مع زردوزی چارقب ؛ شمشیرِ 
مرصع اور دو کھوڑے عطا ہوۓ۔ پہلے چھ ہزاری ذات ء بای ہزار سوار 


شاہجہاں امہ جلد دوم " 


کا منیب نبا اب اس ہر ایک پرار سوار ۓ مزید اضافص ہوا ۔ زمہٹدار 
چاندہ کا پیش کردہ ہاتھی اوج راح بھی عابت ہوا ۔ اس کے بعد ہادرخاں 
ے شرفر حصوری پانا ۔ حلعت ؛ جمدھر اور گھوڑے کی عنابت ے 
سرفرازی پائی ۔ 

۹[من] ۹م حوری مع کو کرو . کے فرحت مبحش تنسے میں 
حضرت خیہم زن ہوۓ ۔ زبان و بیان کی کوت اہی کی وم ہے اس علاقے ک 
دلکشا فصا اور راحت افرا ماطر کا ذکر نص ہو سا تها؛ لکہه اب ھی 
الفاط و عبارت کی کمی کے سبسب اس فرحت حیۂ مقام کی تعریف ے قاصر 
ہوں ۔ نہایت تەریج بش جگہ ے ۔ حصرت کے فیضر قدم سے نہاں کے 
باشندے اور حاضرینر راب درازی عمر ے بہرہ سد ہوۓ ۔ تی روز تک 
یہاں قیام فرسا کر عرش و نشاط کے ًانھ وقت گرارا ۔ چوتھے دن اس 
طرب خیز منزل ے کوج کا ۔ راستے میں برہاں بر پڑتا تھا ؛: یہ وہ شہر 
ہے جتہاں ثوات ممتاز حل ںیگم کے انىقال کا ماتحى ش آیا تھا ۔یوں ھی 
حضرت نے بہاں قیام کرنا پسند نہ فرمایا ۔ رض شہر کو دائیں ہاتھ پر 
چھوڑے ہوئۓ بالا گھاٹ کی طرف چلے ۔ جس اشکر کا علم دولت آباد کے 
افی ہر طلوع ہوا تو بالا گھاٹ کا صوے دار خان زمان استقال کے لے 
دولت آباد ہے چل کر حاصر خدمت ہوا ۔ پرار اشرق برار روے کی آاار 
دے کر ایک ہاتھی :طور پیشکس نظر عالی ے گزارا ۔ بعد ازاں دوسرے 
منصب دار مثلاً مہارز خاں ء سر سال وعیرہ نے آستاں بوسی کی سعادت 
خاصل یا 

جب حصرت نے دوات آباد ہنح کر قیام فرمایا اور آپ کے فیفضِ 
قدم ہے زم شہر آسمان کا بحرقبد ہوا ہو اطلاع ملی کہ سابقاً دیخت سارو نے 
عالدان نظام الملک کے ایک کمسن مجے کو ہاتھ میں لے کر دربردہ 
حکومت کا اختبار اپنے قبضے میں لے لیا تھا ۔ عد ازاں اگرچہ وہ مجہ گرفتار 
ہوکر قلعہٴ گوالیار میں مقید کر دیا گیا لیکن ساہو ےَ وہی آڑ لے کر آُس 
کہ نام پر اقتدار سنبھال رکھا ے ۔ اکثر قلعوں پر اُسی کا قبضہ ے اور وہ 
اطاعب و فرماں‌برداری کے بجاۓ بغاوت ہر سرگرم ہے ۔ اگرچم اشکو_ 


لہ شاہجہان نام جلد دوم 


شاہی کے ساءنے حو تعداد میں ستاروں ے بڑھکر ہے اور اس کا ہر سہاہی 
طاقت میں شیروں اور ہاتھیوں ہے زیادہ ے ء ساہو بدخت کی فوج مجھروں 
کے جھاڈ ےہ زیادہ نہیں ء تاہم بدمغری و شوخ چشمی ے اب بھی فساد پر 
آمادہ ے ۔ نحوست و ادبار کے پانووں خود سری اور سرکشی کا مظاہرہ 
کرتا سے ۔ یم سن کر اس کا تدارک کمرۓے کے لے حضرت نے لشکر اہی 
میں سے تین ەوجیں .ان .ہادر سرداروں کے تحت یعنی خان دوراں پپادر ء 
خاں زژماں اور شائسہ خاں کی ماتحتی میں روائہ کیں نفاکہ نظام الملک کے 
باق علاقے اور قلعوں کو اپنے قبضے میں کرلیں اور گمراہ ساہو در دوسرے 
سرکشوں کا قلع و قمع کر دیں ۔ سب ہے ۔ہلے خان دوران کو قندھار اور 
ناندیڑ کی طرف جاۓ کا حکم ملا جو بیجاہور'اورگولکڈے کی سرحد بر واقم 
ہیں ۔ ہدایٹ یہ تھی کہ اس علاقے کے ؛اغیوں کو تیع تیز کی آج سے موم 
کر دے اور ایسی سخت گیری سے کام لے کہ انھیں ابی حد ہے بڑھنے ی 
تو کیا ء دم لیے کی بھی گنجائس ات اکر غرض عال عادل حاں ان 
باغیرت آورماہؤۓ گمراہ کی حایت کا خیال کرے تو بہلے آس کی تہیں و 
تادیب کرکے حتی العقدور اُس علاقے کو برناد کرکے قلعوں کو تسخبر 
کرلے ۔ یہ بھی حکم ہوا کہ اوس اور اودگیں کے قلعے جو مضوطی کے 
لحاظ سے ے نظیر ہیں ء فنح کر لیٹا ۔ 

حاں دوراں کی فوح میں بڑے بڑے امراء ء منصب دار ء ناہور بہادر 
اور جنگجو سپاہی شامل تھے یعنی راجا جے سنگھ ء راجا بیٹھل داس ؛ 
مادھو سنگھ ولد راؤ رتن ء راؤ اس سنگھ ولد راجا گچج سنگھ ء مبارز خاںء 
سردار خاں ء لشکر خاں ولد مارک خاں نازی ء قرلباش خاں انشارء 
نظر بہادر خویشی ؛ اہتام خاں ؛ راجا رام داس ء مغل خاں ولد زین خاں 
کو کہ ؛ عزت حاںء قرآی خانں ء جاں سہہپار خاں ء لطف اللہ ولد 
لشکر خاں ؛ سید عالم ىارہہ ؛ کرمالہ ولد علی مراد خاں بہادر ‏ گوکل داس 
سیسودیہ ء سپینں داس راٹھور ؛ ہادی داد انصاری ء؛ خواجہ عنایت الہ 
وغیرہ ۔ دکنی اسرا میں سے جواہر خاں حبشی ء سرافراز خاں ہ انی راۓے 
دعوید ء تولا جی کوکئی ء سادذاب خاں وغیرہ ۔ ان کے ہحراہ ایک ہزار 


شاہجہان نامہ جلد دوم ٦۰‏ 


شوقچی اور تیر انداز احدی بھی تھے ۔ ساری سح ىارہ پرار تھی حس کی 
بحشی گری ہدستوز_ سانق امحای لیگ کے سپرد بھی ۔ راحا ے ستکھ؛ 
راجا بیٹھل داس اور دوسرے راجہوت سردا, اس وج کا ہراول قررہوے۔ 
چونکد برا ل کی موح ہت دلاور جاناز ہوٹی ہے اس لے ۔کن کے مکار 
سہاہی اُس سے سرلر کہی ہه٭ سکتے ۔ ود حیلم ب:رداز ید عیاری کر ۓے زنک 
فوح کے چھۓ حقے (چنداول) ار پاپ ماف کے ون ےق ابی حناطت 
کہ عل“وہ کمس کی حداظت کا بھی دم دار,روت ے ۔ اس وج ےہ دكکن کک 
مہم میں چنا۔اوئی کا عہدہ بھی دلاوری اور ہمت کے لحاط سے ہراول ہے 
کم نہیں ہوتا ۔ یں سوح کر حضرت نۓ فیصاء کیا "لہ ہبارز حاں افغان کو 
چنداول کا سردار مقرر فرمالیں حو بہت جنگ آر ودہ ء جہاں دیدہ ء بہادر 
سپاسی ے ۔ رض حسداولی مبارر حاں کے سرد ہوئی ۔ 

دوستی فوح کی سپ سالاری خان مال کے نام تھی ۔ حدیو ززنانه 
ے حکم دیا کس ای ساری فوح لے کر احمد نگر کی طرف نڑھو ۔ وہاں 
قصبہ چار کونڈہ اور موضع آستّی میں جو فساد ہیشه ند بخت ساہو کا وطن 
ہیں ؛ نھوڑے سے ببادر حوان چهوڑ کر آپاتھائس ما دو ۔آئی کے 
جھے +جہے ہر انے ساہی مقرر کر دو ۔ سابہو ے دب دراڑی کر کے سمدر 
کے ساحل پر کوکن کا علاقں دا رکھا ہے ء وہ اُس شمغر برگشتہ بخت کے 
ہاتھ ے چھین لو ۔ جب ید دونوں کام اچھی طرح امام دے کر مطمئن 
ہو جاڈ تو عادل خاں کے علاقے کو تاراج کمرتےۓ کے لیے ہارے اسارے 
کے منتظر رہو ۔ 

خان زماں کی فوح میں بھی بڑے بڑے اما اور منصب دار ىطور 
کمک معین ہوۓ ۔ یعنی بہادر حاں روہیاہء سید شحاعت خاں ؛ 
شاہە ہگ خاں ء راؤ سخر سال راجا بہار ۔نگھ بندیلہ؛ دلیر ہمت ء 
سرڑا معل ولد شاہرخ مزا ہرتھی راح راثھور ٠‏ ىھم راٹھور ء 
خوا۔م برحوردارء ہکم خوشحال ٤‏ از تک غعاں ء بھگوان داس سدیلہ : 
کن سنگھ بھدوریہ ‏ قطب خاں علزئی ء راؤ اوک چند ؛ جگن تاتھ راٹھور ء 
حہیپ خا ںکراني ء سید سر زائی سبرواری ء سعید شیرازی : شیام سنگھ راٹھور؛ 


,)۲ٌ۰" شاہجہان امہ جلد دوم 


راحہ اودے بھان ء حسن قلی خلجء عجب سنگھ ء دھال داس جھالا وغیرہء 
دگنی سرداروں میں مالوجی ؛ آتش خاں حبشی ؛ کار طلب خاں؛ بتھوجی تلنگ 
راؤء دتا جی ء رسّم واؤ ء پاناجی ء ٹرمل راؤ ؛ سیدی یوسف ہ اعتبار راؤء 
یاقوت ؛ جال خاں ؛ رانا جگت سنگھ کے ہزار سوار ء ایک ہزار تیرانداز اور 
بندوقچی احدی سامل تھے ۔ ان سب یق تعداد بھی ىارہ ہزار سوار تھی ۔ 
اس فوج کی ہراولی بھی راؤ سترسال اور دیگر شریف ؛ جنگجو راجہوتوں 
کے سعرد تھی ۔ چداول ہر بہادر خاں اور دوسرے حمت دار ء حانباز 
پٹھان مترر ہوۓ ۔ 

تیسری فوج کا سالار شائستہ خان ولد آصف خاں میہ سالار تھا ۔ آس 
کے ہمرکاب اللہ وردی خاں ء شیخ فرید ؛ یکس تاز خاں : راجە سنگرام ٤‏ 
سید ابوالفتح ٤‏ سیدعبدالوہاب ؛ مپر جعفر وعرہ تھے ۔ دکی سرداروں میں 
راوت راؤ ء سعادت خاں بجاپوری ء سرور خاں ؛ فرحان خاں ؛ میدفی راؤ 
تھے۔ آصف خاں کے ایک ہزار سوار بھی اس فوج میں شامل تھے ۔ کل تعداد 
چھ ہزار تھی ۔ شائسته خاں کو حکم ہوا کب چنبر ء سگمٹبر کے تلعے ء 
اسک کا علاقہ ٹرلپک اور دوسرے محال فتح کرے ۔ 

ہم بیھن مطاٰ ے,م فروری ہسہ,مع کو نجحومیوں کے مقرر کردہ 
وقت پر سب ہے مہلے خان دوراں بہادر خلعت ء جمدھر مرصع ؛ ہاتھی اور 
گھوڑے کی عنایت ے سرفراز ہو کر سہم پر روااہ ہوا ۔ پھر حضرت نے 
خان زماں کو خلعت ء چمدھر خاصہ ؛ ہابھی اور گھوڑا عطا فرما کر روالہ 
کیا ۔ بعد ازاں شاستد خاں خلعت ؛ جمدھر اور گھوڑے کی عنایت ے 
سربلئد ہو کر رخصت ہوا ۔ تمام بڑے بڑے امیر جو ان تینوں فوجوں 
میں تعینات ہوے تھے ء اپنے اپے ماصب اوررتے کے موافق خلعت ؛ 
جمدھر اور گھوڑے با کر متاز ہوۓ ۔ 

اس وقت تک قلعہٴ دولت آناد کے اندر حصار مہا کوٹ میں حضرت 
کے قیام کے واسطے جو لشیمن زیر تعمیر تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا ء لہٰذا 
آپ ۓ اسنندار کے سہنے میں دولت آباد ے دو کوس ورے حوض ا تلو 
کے کنارے قیام فردایا ۔ عجب پاکیزہ ء فرحت افزاء دلکشا مقام ےے۔ 


شاہجہان نانہ جلد دوم ۹" 


آبپ و ہوا کی لطافت کے احاظ ے ہالا گھاٹ کے مارے علاقر میں اس کی 
نظیں نہیں ۔ یہ دلقریب سرزبعن جس ر آسان کو رشک آتا ے ء اس قائل 
تھی کہ یہاں جشن لو روڑ سابا جاۓٔ ۔ چنانپہ حضرت کے جحسب الحکم 
ہرم عیش و اشاط کے کار بردازوں نے تختلف کارحانوں کے سربراہوں کے 
بعاون ے حوض کے کارے بارکاہ واا کے اندر نہایت اہتام کے ىاھ ایک 
دل ریب چبوترہ کال زیب و زیت َر ۔اتھ ہایا ۔ 

مم اسندار٤‏ جح مارچ +مہ رع کو خدیو_ عالم ء؛ سليان زنانہ؛ 
صاحقران ثانی نے دہ ات آناد کے قلعے کی سەر کے لے قہدم رنجہ فرمایا جو 
اہی تادر اور عحیب وضع کے 'حاط سے طلساق کافیت رکھتا ے ۔ یہ قلعم 
جو وسعت میں روئے رمین کے تام قلعوں ے بڑھ کر ے ؛ حصرت کی 
تشریف آرری کے فیض ہے رلک آسان بن گیا ۔ حصرت ہے امس عحیب و 
غریب تعمر کی خصوصیات کا 'خور معاٴدے فرمایا۔ ا'حصوص خدۃ کا 
جو سنگر خارای چٹانوں میں اس ترکیب کے ساتھ کیےو۔ی گئی ہے 
جسے دالشمد آدمی کی عقل مشکلات میں راستہ نکال لیتی ے ۔ اسی طرح 
وہ راستہ جو دامن_ کوہ سے شروع ہوگر پھاڑوں کے درمیان ہے گ:رتا ہوا 
یہاں تک پہنچا ے ء ایسا ے جیسے ‏ ظلوموں کی آہ سگدلوں کے دل میں 
گھر کرے ۔ غرض حصرت اس بادر حصار ى خصوصیات ملاحظہ کر کے 
عو حیرت ہو گے ۔ زان مبارک سے ارشاد کیا کہ ۔دتوں سے اس قلعے 
کی تعرینیں سن سن کر ہم "سوچتے تئے کم لوگ اس معاملے میں ساعراله 
مبالغے سے کام لیتے ہیں ۔ آج اہی آنکھ سے دیکھ کر یقن آیا کم جو کچھ 
کہتے نھے وہ :الکل درست بلکہ حقیقت کا ہزارواں حصہ ے ۔ سچ پوچھے 
تو کوتاء بطر دیکمەنے والوں نۓ اس کی ىاریکیاں اور خصوصیات ہوری :وری 
دیکھی ہی نس ۔ یہ جو مشہور تھا که اس تلعے کو دیووں ے تعمیر کیا 
ے اور؛م اسے ے وقوف عوام ک خرافات سمجھتے تھے ٤‏ 'ب اندازہ ہوا 
کہ واقعی اسان اتہا بڑا کارلامہ انجام نہیں دے سکتے کمیونکم ہارے زمساے 
کے آدمیوں کی عمر طبعی اس کام کے 'ے نہایت ختصر ہے ۔ 

حضرت کے گوش گرار ہوا کہ ندبحت ساہو نے ضلع چاندور میں 


7ر شاہجہان امہ جلد دوم 


نظام الملک کے چھ قلعوںن ہر زدردسی قبضہ ار رکھا ے ۔ ایک اور 
معسد لوج مل ے دو قلعے دبا لے پں ۔ کچھ اور سرکشوں ے مرید چھ 
قلعوں ہر تصرف کر لیا ے ۔ ساہو کی حایب کے سہارے یب سب فسادی 
آدمی فاوت پر کمر ستہ ہوکر اىنے اپنے علاقے کے باشندوں کا مال ء 
اسباب ء اور مویشی لوٹ لہتے ہس اور رعایا ك_ سم ڈھاے ہیں۔ یه سن کر 
حصرت نے الہ ویردی خاں کو فرمان اھیجا کہ شاستد خاں کی فوج ہے 
چدا ہو کر دو پرار بہادر سوار اہنے ہمرکاپ لو اور ہذ کورہ بالا قاہوں کو 
فتح کرۓ کے لے روانہ ہو جاؤ ۔ 

پتارخ پ [اسندار] ہم فروری ہس رع انکار چھحیار سنگھ کا اٹھارہ 
سالہ بیٹا اودے ىھاں اپنے گمسن بھائی اور سیام داد کے ساتھ حضرت کے 
سامنے ںی شکیاگیا۔ جیسا کہ ىیان ہوا یہ لوگ آحری معرکے ے۔ حان بچا کر 
نھاگ گے تھے ۔ اتفاقاً قطب الملک کے ل وکروں نے !لھیں گرفتار کرکے انۓ 
آقا کے سامنے حاضر کیا۔ اُس عقیدب کیش خلص نے اتہائی لیازسدی کے 
ساتھ اُنھیں اہنے ایک معتمد سردار کال کے ندست ارگاہ شاہی میں روالہ 
کر دیا ۔ نادشاہ دی:دار ۓ حھجھار کے کمسن بیٹے کو ناظر حل فیروز خاں 
کے سبرد کیا اور فرمایا کہ اسے کامہٴ طیبں پڑھوا کر یز ختذہ کروائۓے کے 
بعد 'ماز روزے کی تعلم دے اور کرماجیت کے بۓے کے ساتھ رکھے جو 
اس ہے پہلے اُس کے حوالے کیا گیا تھا ۔ اودے بھان اور سیام داد کے 
متعلق حکم ہوا کم آلهیں کامنہ' حا اور کلم“ غہاات بحواثن ۔ اگر انتار 
کریں تو قل کر دے جائیں ۔ جونکہ ان بدطینتوں کے خمبر میں کەرو 
شرک شامل تھا ء اہی جہالت در تقائم رے اور یہ نک بی قبول نہ ي ۔ 
اپنے مذہب باطل کے پیچھے جان دے دی ۔ 

اسی تاریح میں عادل خاں کی تنبیہ کے لیے فوج ظفر موج تعینات ک 
گئی ۔وچد یہ ہوئی کہ وہ کم عغمر نا سمجھ لڑکا ابھی عەل و تمیر کی حد 
یعنی بلوغت ى منزل تک ہ پہچا تھا ۔ اتی لیاقت نہ تھی کہ اپے خاندان 
والوں کو زیر حکم رکھے ۔ وه کوتاہ انداش ؛ٴخرد راۓ نسادی جو 


شاہجپان نامہم حلد دوم ۴ك 


چاہتے کر گزرۓ ۔ خود سری کے سبب اودگیر اوراوس۔ کے قلعداروں کو 
روپیںء رسد اور گولہ :ارود ہتھیار وغیبرہ ہہم پہچاۓ رے ۔ خیریت خاں 
کو ان دونوں قلعوں اور لواحی علاقے کی حفظت کے لے روانہ کر دبا ۔ 
مراسلے پەیح ھچ کر د نہاد ساہو کی بھی حۂ۔صلہ افرئی کی للکه 
رں دولھا حاں کو وج کثیر دے کر اس کی کمک کے واسطى رواے 
کر دیا ۔ لاعالء حضصرب نے اں ہدہوشوں كى تئبیہ ضروری سمجمی _ لازم 
ہوا کہ ان سرکشوں کی گوشا ی کی جاۓ ۔ لہادا سیل ء سد ء پٹھان اور 
واجہوت سرداروں اور صب داروں کو ١س‏ سہم کے واسطے نام د فرنایا۔ 
سینّد خان چہاں ارہد ؛ سپہدار حا ؛ رسم حاں دکی >٘ شاہموارغاں ء 
صف شکن خاں رضوی؛ مر تصبٰی حاں: راؤکرلں ء شی حاں تریں؛ خلیل اس خاں 
داروعںٴ وغخالہ. جس کے ہمرکات پاب سو برقداز تھے ء احداد حان ہہمند ؛ 
مرادکام ء میرڑا نودرء ہری سگھ راٹھور؛ قلعہ دار حاں ؛ راحا بھروڑء 
سید لطف على ء جے رام خواجم ادوالیتاء یعقوے یگ ؛ ار سال ؛ 
عبدالہادی وغمہ اس فوح می ٹامل تھے ۔ 3ئ سرداروں میں ے 
منکو جی ٤‏ شرزہ راو . حسن حاں واد فخر الملک ؛ علدار خاں ء کرشا حی ؛ 
سونت راؤ ء حمید خاں وغیرہ بھی شریک تھے ۔ اں سے سرداروں کی فوح 
کو جو دس پرار سواروں پر مشتمل تھی ؛ حکم دیا ک. ع دل حاں کا 
علاقہ اجاژڑ کر رکھ دو ۔ رخشعب کے وفت سیلّد حاں حہاں دارہ کو علعت ء 
تاوار ؛ ہاتھی ٤‏ گھوڑا عنایت ہرماۓ ۔ دوسرے سرداروں کو تھی حسہر 
مراتب ہوشاک اور گھوڑے عطا کر کے سرفرار کیا ۔ پدایت کی کہ 
حان دوراں اور خان زماں کے نعاون ہے پہلے تو رن دولھاکٗی خوب 
گوشا یل کرنا حو ساہو کی امداد کے لے آیا ے ۔ دوتوں کو ناہم لے لہ 
دینا ورنم فتند و :ساد کی آگ کو بھڑکا دیں گے ۔ دوبنوں کو تی بیفریغ 
کے پانی کا جھیئٹا دے کر خواب غنلت ے یدار کر دینا . پھر عادل خاں 
کی ریاسے میں نین طرف سے داخل ہو کر اأے اس طرح اجاڑنا کم 
دور دور تک آبادی کا ام و نان باق نہ رے ۔ اسی روز شائلسته خاں کی 
عرضداثٹ سے واضح ہوا کہ ظام الملک کے ایک سردار صالح بیگ سے 


(")'٣‏ شاہجہان ثایہ حلد دوم 


قلیں* کھٹر درک کو سامانو جمگ سمیت شاہی سرداروں 89 حوالے کر دیا 
ے اور اہو کے آدمیوں کو جو ىھائکوں کے نگہان تھے اور پورا عمل 
دغل رکھتے تھے ؛ قید میں ڈال دیا سے ۔ 


سنہ و جلوس مبارک کا لوروز اور بیجاپور پر حملے کے لے 
فوجول کا متعین ہونا 


اٹھی مبارک ایام میں آفتات عالمتاںکی تحویل ترج _حوت ہے درح حمل می 
ہوئی ۔ جشن نوروزی نہایت ژیب و زینت کے ساتھ منعقد ہوا ۔ لالہ وگل کے 
"کھلے ے لوہ و دشت کی فضا معطر ہو کین ۔ اس سارک ساعت میں حضرت 
ظل سبحانی کی مخت نشنی کا ىواں سال شروع ہوا حس سے جشن_ نو روز کی 
رونق اور بڑھا دی ۔ موسم بہار کے عطار ۓے سامان, جشن سہا کرۓ کےلیے 
لالہٴ نعان کے کھرل میں لخاخہ اور ارگجہ تیار کرکے کل سوری کے طباق 
میں عنبر ںی شکیا ۔ بہار ک روحافرا ہوا ۓے زمین سے آسان تک عطری خوشہو 
پھلا دی .0۲ شوال جم , ۴ھ مطابق ےم بارح +ا٣۔ہرء‏ جمعرات کے دن 
صبح کہ نیسرے گھنٹے میں آفتاب برج حمل میں آیا جس کی خاصیت سے 
آمان و زمین ک فضا روح افرا بن گئی ۔ آنابِ عالم یعنی خاندانِ نیەوری 
کے چشم و چراغ حصرت شاہجہاں ىادشاہ غاڑی دولت و اقبال کو جلو می 
لیے ہوئۓے کال شان و شکوہ کے سانھ تخت طاؤس ہر جلوہەگر ہوۓ ۔ زمین 
پر عیش و نشاط کا فرش بجھ گیا ۔ حصرت نے گوشہٴ ابرو ہے اشارہ فرمایا 
کہ روہوں اشرفیوں کی دکھیر ہے مفلسوں محتاجوں کی آرزویں ہور یکر دو ۔ 
خادمان بارگاہ کے منصب اور مر ىے بژُہا کر سرفراز فرمایا ۔ سب ہے پھلے 
شاہزادۂ گرامی دارا شکوہ کے سصب میں دو ہرار سوار کا اصافه کر کے 
اُنھیں بارہ ہزاری ذات آٹھ ہزار سوا ر کا منص عطا کیا ۔ پھر قرۃالعین خلافت؛ 
بازوۓ سلطنت شاہزادہ حاع اور سلطان اورنگ زیب کو ایک ایک ہزار 
سوار کے اصافے ہے دس پراری ڈات چھ ہزار سوار کے م:صب ہر سرفرازی 
عطا کی ۔ 


شاہجہان ىاسمہ جلد دوم ۳۳۳ 


قطب 'لملک کے فرستادے ملا تقیاۓ شبرازی نے ژميں نوسی کی 
سعادت حاصدل کر کے حصرت ى دولت آباد می شریف آوری پر سارک باد 
پیش ى ۔ بھر قطب الملک کی پیشکش ىطر عالی ہے گراری حو حواہرات 
سے لالپ نھرے پہوے لوری صدوقجے؛ دو ہاھیوں 'ور ںین ہتھنوں پر 
مشتمل بھی۔ سب چیروں کی قیمس آدکلاکھ اس پرار روے ٹھہری۔ حصرت 
ے ملا لقیا کو عاددت' 'ماآہائم سے کہ یاب فرہایا ۔ درباری شعرا جنھوں ۓ 
حبرب ى ملاع ء نزژم بوروری کی نعریف اور امن ى تَہیت میں ہایت عمدہ 
اسعار کے تھے ؛ اپے انے قصیدے پڑھ کر حسے دستور گراں ہہا انعام 
سے سرفراز ہوۓ ۔ اسی طرح ارد اص ے ببی نغمد سنجی ىی داد دی ۔ 
سحن شسامسدادشاہ نۓ فکر آسہں نروار کےحاس حاجی مد حان قدس یکو اس کے 
مدحیە قصیدے کے صلے میں روپوں میں ىلوا دیا ۔ سازے باع ہرار روے جو 
اُس یگاندٴ عصر شاعر کے ہموزں آئدرے ہ آے عطا برماۓ ۔ چونکہ شاعری 
اور موسبتی دونوں ووں لطیعہ میں ے ہس لہُدا موسیتار ےطیر رنگشاں 
"کوبھی چاندی میں ىلوایا ۔ ساڑے ہار ورار روے جو اس بکتاے دہر مغتی 
کے ہموزن تھے آے عایت ہوۓ ۔ رز فروردیں تتعائلق رم مارج پپظء 
کوعینالدواء آصف خاں کی پیشکش جو ىادر جواہرات اور ۔لکوں ملکوں 
کے ایاپ تحفوں پر مشتمل اور پا اکھ روے قیعب کی بھی ء طر عا ی 
ہےگزری ۔ اسی میں ایک نہایت نایات فسم کی پیروں نے رصع بادری بھی 
بھی جس کی چمک دنک دیکوکر منصٹروں کی نظر ضرہ ہوگئی ۔ تین ہے 
اس گوپر نکار لباس کی قیمت ڈھائی لاکھے روے آنکی کئی ۔ 

ور فروردیں ٤‏ ہر اپریل ہمہ ءکو چاندہ کا زمہدار جس کے آىاء و 
اچداد ۓ حاضر درہار ہوتا ہو کیا ء کبھی کسی ۔ادشاہ کی اطاعب تھی نہیں 
کی تھی ء نتر دلند کی رہنائی ے بارگو والا میں حاذر ہو کر شرف اندوڑ 
ہوا ۔ ان دنوں بڑے بڑے اسیروں اور سرداروں کے ساتھ بادشاہ سلامت 
نے یہ رعایت کی کہ ُنھیں لدریں دینے ے معافت فرما دیا ۔ سہم کا سرانحام 
کرۓ کے سپ ان سرداروں ىر بڑا خرچ آ پڑا تھا اور وہ امداد کے مستحق 
تھے لہٰذا حضرت ے نذریں معاف کر دیں ۔ اس کے ىاوجود شاہزادے اور 


۳ شاہجہان انہ جلد دوم 


ذیچاء اس | برادر لذریں پیش کرے رے ۔ 

ہم فروردیں ۱۱۰۲ اپریل ۳ہ اع کو بعر انوالحسن جو مصطفول خاں 
کا داماد اور نفس, ناطتم چاء بیجاپور ہے بیش قیمت پیشکسں لے گر حاضر 
ہوا جو چواہرات و مرصع آلات ہر مشتمل ھی ۔ عادل خاں کی عرصداشت 
بھی پیش کی جس میں اطاعت و فرماں درداری کے مضامین کے دوس ؛دوش 
اُس کی حاجتیں اور التجائیں بھی درج دی ۔ حضرت نۓ اروالحسن اور اس 
کے رفیق کو خاعت عطا کرکے سرفرار 5ا ۔ عرضداشت اور پیش کش کے اتی 
جلدی آۓ کا سیب یہ نہا کہ جسا کہ ىیان ہو چکا ے ؛ مکرمت خاں کو 
بطور سغفیر بیچا پور بھیجا گیا تھا ۔ ابھی وہ شہر ہے چار کوس کے فاصلے 
پر تھا کہ عادل خاں اُس کے استشال کے لے پہحا ۔ رمانِ والا شان اور 
اہی تیںکات کو سر اور آنکھوں ہے لگا کر زمیں بوسی اور تسایم کے آداب 
ادا کے ۔ اسی روز نعظما داہی سعی رکو شہر میں لایا اور اُس کے قیام اور 
صیافت کا اہمام کیا ۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اس کے ىدعقل رشے داروں 
ے جو اس پر چھاۓ ہوۓ تھے یہ برعیب د یکہ سر دست پیشکش 
ارمال ندکرو ۔ مکرمت خاں نے اہے عریضےمیں یہ سب ىاتی لکھ ؛ھیحیں ۔ 
حضرت ے حکم دیا کہ دین فوچیں نین طرف ہے دجا پور ہر حملہ کریں 
اور اُس علاقےکی بربادی: لوشمار اور داشدوں کو قید کرےۓ میں کوئی دقتد 
پاق نہ رکھیں ۔ عادلحاں کو چوں ہی حکمشاہی کی خہر لگی ء خانہ برانداز 
عزیزوں کے مشورے ہر لست بھیح اثر مصلحب وقت اور اصلاح حال کی 
طرف متوچہ ہوا ۔ ابھی دىوں بکرماجیت ببدناہ کے ایک بے نرسنگھ دیو کو 
کوئی پٹھان سوداکر خیال باطل باندے ہوئے پہلول کے پاس لے چا رپا ىھا ۔ 
جعفر بن التہ ویردی حاں‌ۓ لڑے اور پٹوان دونو ںکوگرفا رکرکے درگہوالا 
میں پیش کیا ۔ حضرب نے اس وحشی نزاد راجکار کو معتمد خاں کے حوالے 
کیا ۔ پٹھان اپنی کار گزاری کے تتیجے میں قبل کر دیا گیا ۔ اس کا مال و 
اسباب جعفر کے قبضے میں آیا ۔ 

انھی ایام میں قطب الملک نے سوے چاندی کے کجھ سکے جن پر 
حضرت کے ام نامی کا نتش تھا کال اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ اپنے 


شاہجہپان نام جلد دوم ۳۵" 


آدمیوں کے لدب درگاء شاہی میں تھیجے۔ جبسا کہ .ان ہوا گولکڈے کی 
ریاسٹ میں مسلک اول ست کے خلاف بعص پاییں راخ نھیں ۔ علاوہ ازیں 
حطہ. بھی شاہرازران کے نام لا پڑھا جانا تھا ۔ حضرب ے ٭٭< لطیف دیوان 
بن کے ؛دست فرمان نہخا کی ے پہودہ ہرکیں ند ۔ًر ۔ی جائیں اور 
بطور جریاے دارکاو والا میں سض کس ھحی حدے ۔ فطب الملک ے 
مقررہ جگد ١ر‏ ملا لطاف 5 استقال کرے سلم ؛ دورش اورزای ئوسی کے 
آداب ا۔ا کے ۔ فرمان اور 'ہرگ کو سر ہرر کیا اور لاق بہت تعطام 
کی ۔ اسی وقت شہر میں لے جا کر اچھی سی حویلی میں انارا ۔ ضیات اور 
ساوری کا اہتام کرۓے عرت افرافی کی ٠‏ پہلے چلے اہو آئے امیروں سرداروں 
کی صلاح کے مطانق احکام شاہی کی اطاعب ء؛ بدعوں کو ۔ھوڑے ور 'پے 
اسلافر کرام کے طریقے احبار کرۓ ہے گریر کر رہا۔ پھر جب اندارہ 
ہوا کہ مہری رعایا بھی اتحادو انشای در ائل اور شبوذ سی و عالعت کے 
غلاب ے اور میرے حاندان کی عافیت و بہود درم والا کی اطدعت پر 
سحصر ے ؛ حصرب خلافت پاہی کی بافرمای ہے داہی و نرنادی کے سوا 
اور کچھ حاصل دس ہوکا؛ ناایں سوچ کر سرتشی و خودرافی کو ترک 
کر کے اہے آیا۔ و اجداد کا طرعم احدار کیا ۔ خطے میں حلدۓ رشدین ء 
اامہٴ طاپرین اور حصرت خلافت ٠ہی‏ کا نام ناہی قامل کیا کی ثرت جاسم 
سمجد میں آ کر مثنیر کہ نیجے ایٹھا اور حضرب کے ىام دامی در ے شار 
روے نچھاور کرے حطی ب کو نیس ہ مت حلعتوں ہے سرفراز کیا ۔ روپوں ء 
اشرفیوں پر حصرت کے اسم گرامی کا نقش ٹھپوانا ۔ نطور بمونہ کچھ سکتے 
درگاء والا میں ارسل کے ۔ 


غیبی فتوحات کا بیان جو اقبال بادشاہی کی برکت ہے 
شاہی ملازموں کو حاصل ہوئی 


حکومت کی درق کا مہترین سامان جسے مشیتِ الٰہی ے روز ازل سے 
نیارکیا اور جسے بڑےکاموں کے سرانجام میں مقدم رکھا ء افبال خداداہ ے 


۹" شاہجہان امہ جلد ذوم 


جو ہر مشکل کو رفع کر دیتا ے اور ہر چهءۓ بڑے کام کو ىہ سہولت 
پورا کرتا سے ۔ کارخائہٴ عالم کا کوئی کام ایسا نہیں جو اہی نکمیل کے 
واسطے اس کا محاح نہ ہو ۔ انتہا یں ے کہ دنیا کی عظم قوبیں اور اسباب 
اسی کی مسہونِ ست ہیں ۔ کسی کی طاقب کتتنی ہی ہو ء اقبال کے نغیر 
کچھ فائدہ نہیں دیٹی ۔ حضرتِ خلافت ساہی کہ حادم حو بڑے بڑے 
کارنامےانجام دیتے ہیں ان کے س دردہ حضرت کا اقال ہی ہوا ے ۔ چنا جم 
اولیاۓ دوات نے ان دنوں حو کارپاۓ 'مایاں اجام دے بااخصوص 
اللہ وپردی خاں ے قلعہ دھورپ اور نظام الملک کے ىاق فلعوں یق سخیر 
میں جو نیز دسی دکھائی وہ اقبال بادشاہی کا کرشمہ بھی ورنہ دہ قلعےانے 
مضبوط تھ ےکہ کس یکو اں کی دسخیر کا نصور لک س آتا تھا ۔ ان فتوحاب 
کی تصیل یہ ے کە جب خان مذکور شائستە حاں کی فوج ہے جدا ہوکر 
دھورپ وغیرہ قلعے ضح کرے کے لے جلا اہو سب ہے لے قلعدٴ چاندور 
پڑا جو ایک ہلک بوس پھاڑ در واس سے ۔ یہاں اُس نے حاصرہ ٹر کے فلعم 
گیری کے تمام بندویست یعنی مورچد بڑھاناء یلغار کا راستب پانا وحیرہ 
درست کے ۔ پھر حسپب ضرورت چا بچا دمدہے نناۓ ۔ المحتصر ىھوڑی ہی 
مدت میں کسی خاص جانفشانی کے ںعەر حض اقبال نادشاہی کی بدولت اور 
ىائید ایزدی کی درکت ہے جو ہر حال میں حضرت صاحبقران_ ای کے ساتھ 
رہّىے ء وہ مصبوط قلعه فتح ہوگا اور اہل لشکرکو اطمسان حاصل ہوا ۔ 
اہ ویردی حاں نے اسی ووز قلعے کی چانیاں ہارگاہو شاہی میں روانہکردیں۔ 
پھر باق قلعوں کی سخیر پر سوحہ ہوا ۔ 

علاقںٴ احمد لنگر کے اکتر سرکش امبال_ شاہجہانی کا دبدبہ دیکھ کر 
سنّائے میں آ گے اور اطاعت و فرماں برداری پر آمادہ ہوۓ ۔ سب ہے پھلے 
انبرائی کے قلعدار کٹہرراؤ ۓ قاصمدد بھیچ کر التاس ‏ یکہ عہد امہ بھیح کر 
ہمیں اسان دی جائۓے ۔ معاملہ فہم اللہ ویردی خاں ۓ اس کی التاس ہہول 
کرکے پہھت سی دلجوئی کی ۔کٹھرراؤ ۓ ہ فروردں مطائق ہہ مارچ وپسوّء 


شاہجہان ٹایں جلد دوم ے۱۳ 


قلعے کو مع مامان, جنگ ملازمانر شاہی کے سہرد کر دیا' ۔ خان مذگور 
کی سعارش کے مطابق کثہر راؤ کو دو ہزاری منصب اور بجاس ہزار روے 
انعام ملا ۔ خاں موصوف ۓ انیرائی کے حصار کو علے اور ساەان چنک ہے 
خوب آراستد کر کے قلعم کانحنم اور ماخصہ ىی نتسحبر کا قصد ػیا۔ دوبوں 
قلموں ۓ پس پہنچ کر أن کا ںہ نظر عور معائےم کیا اور چاروں درف کے 
مورے تتررکردے ۔ بھوڑے ہی عرصے میں مورچے اور دمدمے پیار ڈو کر 
اب بہادروں ۓ مقررہ جگھوں پر ۔حع ہو کر فرنا عائی اور بلعار کرکے 
بڑے ۔ ان دلاواوں ےۓ نردیک میدان حگ ہاری اہ تھا ۔ الہ اکر کے 
بعرے لکاے ہوۓ جا پڑے ۔ محصورین نے بھی جاں ے ہاتھ دھوکر سحت 
مقابه کیا ۔ نیروں اور گولیوں کی نوجھاڑکر دی ۔ بارود کے ڈے اور بان 
ے تحاشا پھیکے ۔ پتھر کی چٹائیں نک لڑھکا دیں ۔ ہوج_ ساہی کے جنکجو 
آزمودہ کار سپاہیوں ے ایسے معرکے بارہا سرکے بھے۔ اال, شاہی کو سہر 
بنا کر ىائید ایردی کے سائۓے میں فصیل تک بڑھے چلے کے ۔ 
فصیل کے نیچے بہن ج کر ان شیروں‌ے یر اندازی شروع کی اورکمسسیں 
پھینکیں ۔ عدم کو ہٹا ہٹا کر زینے لکاے اور دیواروں میں جابجا شکاف ڈال 
دے ۔ اس وق تکنہرراؤ نۓے اپے بھائی کو قلعے کے بحابط کے پاس جو قلعدار 
دھورپ کا نائب تھا نھیح کر یہ پیام دیاکہ اگر قصاے النہی اور عدیر ے 
لڑنا ممکن ہونا تو میں اپا طعب لڈیوں حوالے کرنا؛ اس و چارہٴ کار بھی 
ےکە فطعےکی چانیاں بھیح کر اسان مانگ لو ورنہ حہملہ آوروں کے ہاتھ ہے 
ممھارا ایک آدمی بھی جیتا دہ بچےکا ۔ اب قلعہ دار ےۓ سوچاکہ جب اعجرائی 
جیسا قلعہ فتح ہوگیا اور کنپرراؤ جیسے سردار ۓ اطاعت اختیار کر لی تو 
میں کس شار میں ہوں ۔ فوراً اسان سانگ کر حان, والا شاں کی ملاقات کے 
١‏ ۔ یہاں بادشاہ ناممٴ عبدالحمید میں اتتی عبارت اور درح ے : ''اللہ ویردی 
غاں نے پھالٹک کے سامنے یکہ ناز خاں کو ء شبل کی جادب ابے یۓے 
غضنفر کو ء جسوب کی طرف دوسرے بیٹے حسن علی کو اور پیجھے 
کی طرں سرور خا ںکو مٹعین کیا تھا کہ اپنے اپنے ۔۔ورچے تیا رکریں۔“ 


ۂ۸‌‌ّ۹1" شاہجہان لام جلد دوم 


لیے آیا اور دونوں قلے غادمانِ شاہی کے حوالے کر دے۔ غرص تھوڑی 
ہی مدت میں کی مضبوط قلعےمثلا رولہ ؛ جولہ ؛ اہونت ؛ کول ء راجدیوھرا 
اور اپلا وغیرہ کہ متانت میں ایک ے ایک بڑھ کریلکہ سد سکلندری ہے بہار 
تھے ء اقبال, شاہجہانی کی بدولت اولیاۓ سلطت کے قبضے میں آ گے ۔ 
راج دیوہرا کی تسخیر میں البتم کچھ دیر لگی۔ اس کی بھی یہ وحم , وئیکہ 
وہاں نظامالملک کے کچھ عزیز قید تھے ۔ اہل قلعم نے ىہ چاہا کہ وہ فوج 
شاہی کے قبصے میں آ جائیں لہٰدا دو ماہ نک محاصرے کی سحتی اٹھاے 
کے بعد انھیں وہاں ہے نکال دیا ۔ بالآخر ںہ قلعد بھی جو ایک او ے پھاڑ 
پر واقع دھا اور حفاظتء مصبوطی اورکەرت مامان کے لحاظ نے قلعہٴ انجرائی 
کا جواب تھا فتح سو گا ۔ وه بدت قدی جھیں ممحصورنن ے وہاں ہے 
نکال کر ہیں اور بھیجا چاہا تھا ء دوبارہ فوج شاہی کے ہاتھ میں گرفتار 
بن گے 

جب اللہ ویردی خاں ہے ىئید ایزدی کی بدولت یہ ام قلعے فتح 
کرلیے اور اس کى طبیعت پر طرح مطمش ہوگئی تو قلعدٴ دہورپ کی نسخیر 
پر متوجہ ہوا جو دیگر عمام قلموں ے ژیادہ مستحکم بھا بلکہ دولت آباد 
کے فلک پوس قلعے ى پرابری کرنا تھا ۔ ابھی اس کی قوج فصل کے نیچے 
جاکر خیمہ ژن ہوئی تھی کہ بھوج مل ںگہبانِ قلعہ ے عاقت اندیشی اور 
انجام بینی سے کام لے کر پیغام بھیجا کہ مع ر کہ آرائی کے بحاے میرے ماتھ 
وہ سلوک کیا جاۓ جو کنہر راؤ کے ساىھ ہوا ے یعنی امان د ےکر جھے 
بھی انعام اور منصب ہے سرفراز فرہائیے ۔ ارؾّے ویردی خاں بہت معاملہ مہم 
تجربہ کار سردار ھا ء اٴسے یہ اندازہ ہوگیا کہ اس فلک منظر قلعے کو فتح 
کرنا کسی صورت ممکن نہیں ۔ مدتوں حاصرہ کرکے اور ہزاروں جائیں کھو 
کر بھی شاید ہی کچھ نتحد لکلے ۔ یہ سوچ کر ساری حقیقت بارگاء شاہی 
میں لکھ بھیجی اور جواب کا انتظار کرتا رہا ۔ جب اجارت مل گی بلکه 
داکید ہوئی نو بھوج مل کی تمام شرطیں منظور کرکے عہد ‏ امہ بھچ دیا ۔ 
اُس ہۓ تلع حوالےکیا ۔ تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کےمنصپ ہر سر فرازی 
پائی ۔ ایک لاکھ روے انعام ملا ۔ و ىر مطابق وء جون ہم۹رء کو وہ 


شاہجہان امد جلد دوم ۹ ۹ 


ان عنایات کا شکر ما لانا ۔ عرض ایسا سستحکم فلعہ جو مصبوطی میں 
دولت آناد کے قلعے کا جواب ہے اور روۓے زین ىراں دو قلموں کی نطیر 
موجود نہیں ء ںہ سہولت ہاتھ آگیا ۔ ہر شحص الید اللہی اور اقبالِ 
بادشامی کا قائل ہوا ۔ 

اس -._صے میں ںینوں ذیحاہ سرداروں ےۓ جو فتوحات حاصل کی أں 
کاحال بھی سنئے۔ پہلے شالستم خاں یق '٣ح۔‏ ظھر بوح ى ک5ر راری ٍں ک 
چجی ے ۔ جب وہ خاں والا شاں ۔ارکام شی ے رخمت پوکر چلا لو 
معی و بردد کے ذریعے سگمر کے علاقے پر نصرف کیا ۔ اس کے بعد 
ناسک نے ریب پہچا ہو معلوم ہوا کہ سادنوں ی دست درازی ے وہاں 
کے باشندے وطن چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں چلے گئے س ۔ اس نے 
سبھوں کو واپس بلا ئر بہت سرد کا سلوک گیا۔ ءاوی کی رقم د ےکر 
نیز ہوۓ کے واسطے بیچ فراہم کرکے انھیں اپے گھر باۓ اور زراعت میں 
سشقول کر دیا ۔ یہاں سے فارغ ہوکر جنیر پہنچا ۔ دیکھا کہ سرکش لوک 
مقابلے پر آمادہ ہیں ء سیھوں کو بلوار کے گھاٹ ابار کر دوڑخ کی سبر 
کرائی ۔ اقبال_ شاہی کی برکت ے دشمنوں کو شکست دے کر بھیمرہ کے 
مماحل تک تعاقب کرنا چلا گیا۔ المحتصر سنگ۔یر اور جچر ک سرکاریں 
جو ستائیس پرگگوں پر مشتمل ہیں اور جن کا مالیہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ دام 
(ساڑے چھ لاکھ روۓ) ے ء؛ قیضے میں کر لیں ۔ ہر حسب الحکم بارکو 
والا میں واپس آ گیا ۔ 

خان دوراں کے کارنامے ید ہں : ید بہادر سردار حصرت کے حسب 
الحکم ولعہٴ اوس اور اودگیر ی سحیر کے لے روا ہوا ۔ راستے میں 
جابجا بھاۓ ٹھاتا گیا تاکہ رسد کا انتطام خاطر خواہ رے ۔ راستے میں فرماں 
پہنچا کہ ”وا ی بیحا پور ے حیلہ بازی اور مکاری سے کام لے کر ہارے 
احکام کی تعمیل اور پیشکش بھیجنے میں ثال مٹول ہے کام لا ے ۔ اگرچە 
اب تک ماہدولت ۓ مروت و رعایت کی وج ے چشم پوشی برتی کیونکہ 
عداۓ ذوالجلال کے برکریدہ بندوں کا پسندیدہ میوہ یھی ے ۔ لیکن اب 
حمیت اور غیرتِ شاپاى کا تقاصا ے کہ اس ے زیادہ ڈھیل دینا قطعی 


۰“ شاہجہان نامہ جلد دوم 


حرام ے ء لہٰذا فبصلہ کیا کہ ان مکاروں کی ننبیە و نادیب کی جاۓ اور 
أنػ کے علاقے کو برباد کر دیا جاۓ ۔ اس مقصد کی تکیل کے لے دربار 
ے سید خان جہاں بارہہ کو تعیثات کیا جاتا ے کم ابی فوج لے کر 
شولاہور کی طرف ے اس علافے میں داخل ہو اور احکام کی ىعمیل کرے ۔ 
خان زماں کو ىھی حکم دیا گیا ے کہ ایدا پور کی طرف ہے داغخل ہوکر 
جو قصبہ یا گاؤں راستے میں آۓ آے ہاہ و برباد کر دے ۔ لوٹ ماز میں 
دقیقہ باق نہ چیوڑے ۔ اُس فدوی_ خلوص بیشہ (خان دوراں) کو بھی 
ہدایت کی جایق ے کہ ہارے فرەان قہر نشان کے بموجب جو عیربر 
شاپائہ کا مظہر اور قہر خدا کا مود ے اور چس کے ایک ایک لمط پر 
مابدولت نے حوب غور کرکے ىاکید ی سہر لگئی ے ١ری‏ طرف 
بڑھو۔ اُس سرزین کو ایسا ویران کرو کہ دور دور تک آبادی کا 
نام و نشاں ناق نہ رے ۔ ہر جگہ الو دولئے لگے ۔ لشکر والوں کو اجازت 
دو کہ سارے علاے کو تاراج کر کے جھاڑو سی بھیر دیں اور شہر بیدر 
تک بہنح کر اینٹ سے اینٹ جا دیں ناک یہ ىد معزرے عمل لوگ اپنے ملک 
کی نباہی بالحصوص بیدر ی بربادی دیکھ کر خواب غفلت ے یدار ہوں 
اور آئدہ سرکشی اور خود سری کی جرأت نہ کریں “۔ 

یں فرمان پاکر خاں دوراں ے دریاۓے مامجرہ کے کثارے ایک عحفوظ 
مقام پر چھاؤنی قائم کی ۔ بھاری سامان اور کەرور گھوڑے والوں کو وہیں 
چھوڑا کہ تم یہاں نگھبانی کرے رہو ۔ نوروز ی شام کو وہاں سے روانہ 
ہوا ۔ا لے روز دو گھنے دن چڑھےہ قصبہ کلیان کے نردیک پہنچا جو 
نہایت آباد جگہ نھی ۔ باشندے اہے اپے صاف سهرے بانوں میں جو 
مال و اسپاب ہے بھرے ہوئۓ نھے ء اطمسنان کے ساتھ ىیٹھے تھے ۔ کسی 
کو سان گان نہ تھا کہ شاہی لشکر رانوں رات ہارے سر ہر آہہنچا ے ۔ 
اس حا میں خان دوراں کے سوار بالخصوص لٹیرے اىے گھوڑے اڑا کر 
آندھی کی طرح اس قصے ہیں آں کھسے ۔ دو ہرار آدمیوں کو قتل کے 
ہزارو ں کو قیدکر لیا ۔ باشندوں کا مال و اسپاب ء مویشی اور سامىان لو ٹکر 
کلیان کو ویران کر ڈالا ۔ اس کے بعد فوراً نراین پور پر چڑھ دوڑے جو 


شاہجہان امہ جلد دوم ۳۴۱ 


ڈیڑھ کوس کے فاصلے پر واقع تھا ۔ یہاں لان ہے زیادہ غارت گری کی ۔ 
لشکر کے لٹبروں کے پاس اتا مال غیمت جح ہو ”یا تھا کم اٹھا کر آگےۓ 
بڑھا دشوار ھا ء لہدا خان دوراں ے جو وقار و متاب میں جاڑ ے زیادہ 
تھا ء وہیں بڑاؤ کیا ۔ 

نراین پور میں حو فصبہ بھالق کے پاس اور ںیدر ے ىارہ کوس ےء 
اس فوج نے چھ روز قیام کی ۔ا گے روز ری ہے کوح کرے ہوۓے 
خان د؛راں کی فوح موضم کمتھاد پر چا بڑی جو یدر ے دو کوس ورے 
واتم ہے اور آبادی و ۔اداں میں ے بطہ ے ۔ یہاں بھی سپامیوں ے 
قل و غارت کا :ہی رام برپا گیا ۔ مکانوں کو ویران کر ے مکینو ںکو 
ملکر عدم کی راہ دکھائی ۔ قلعہ' بیدرری فصیل تک جو گاؤں راستے میں 
بڑا آے :یسا اجاڑا کہ آنادی کا نشان ىاق ىہ رکھا ۔ تین روز میں اس علاتے 
کے مبچاس قصے یوں برناد کے کہ دور دور تک چراغ جلتا نظر ں آیا ۔ 
پھر یں لشکر دریاۓ مانجرہ کے کارے اپے کیمپ میں واس آ گیا ۔ 
سپاہیوں اور گھوڑوں نے دو چار دن آرام کیا ۔ اس کے بعد بجا پور کی 
راہ لی ۔ راستے میں "مام سسیوں کو ویران ککرتے گے ۔ لوٹے والوں نے 
جو کچھ پایا لوٹ لیا ۔ اس عرصے میں کئی جگد غم کی فوج نمودار ہوئی 
لیکن روباہ غصلت دکنی سباہی ثٹر کے مارے شاہی لشکر کے قریب آتے 
کی جرأت ئه کرے تھے ۔ اہے دکاۓ سب دکن کے ؛ثن بردل سرداروںد کو 
طعنے دیتے اور عیرت دلاۓ تھے ۔ نال؟آ۔حر انھیں بھی جو آیا ۔ میدان می 
فوج_ شاہی کے معائلے کے لے آۓ ۔ حان دوراں کے بہادر سپاہیوں ۓ ان 
ہر شیرائم حملے کرکے ایسی شکست دی کہ بھاگنے ہی نی ۔ گھرک راہ 
پی ۔ شاہی لشکر انی فرود گاہ تک پہنچ کر بھاگنے والوں کے تعاقب میں 
اور آتےۓ بڑھ گیا ۔ سہت سوں کو قتل کیا ۔ یہاں ہے دو کوج کرکے 
فیروز آباد پہنجے جو نیجاپور سے ىارہ کوس ورے ہے ۔ یہاں گیوڑوں کو 
آرام دینے کے لے پڑاؤ کیا ۔ 

اس ا نا میں مکرمت خاں نے اطلاع بھیج یکہ عنم نے لشکر بادشاہی 
کہ آ جاۓ کی وجە سے شاہپور کی جھیل کا بند نوڑ کر اس کا سارا پانی ہا 


۶۴۳۴۴۳ شاہجہان ثاممه جلد دوم 


دیا ے اور شہر میں لہ با نہیں چھوڑا ۔ بائسدوں کو بھی وہاں ہے نکال 
کر نیجا ہور میں حگں دی ے ۔ اس صورت میں یہاں آنا غلاف احتیاط ہے 
کیونکت لے اور پائی کی سخب قلت سے ۔ بہٹر ے کہ کسی اور طرف 
حا کر اپنے فراض انجام دیں ۔ ید معلو مکر کے حان دوراں ے دوسری طرف 
کا رخ کیا ۔ پہلے تصہٴ دلہلی کو جو یاقوت حسشی کے ہوتۓے کی نہاب آباد 
جاگیر تھی لوٹ کر برناد کر لیا ۔ پھر درائن پور میں رات گراری ۔ صح 
ہوۓ ہی قصبہ کملا ہور میں مہنح کر حو تہایت آیاد جگہ بھی ء لوٹ ار 
کا پنکامدگرم کیا ۔ پھت مال و اسباب لوٹا ۔ علم ء حڑی دوٹاں اور ۔وسری 
چیریں انی لٹیںکہ کیەپ میںکوڑیوں کے مول نک گئیں ۔ ہہاں ہے رےان 
شولا د۔ری کی جاگیر در چڑھائی کی ۔ یہاں بڑے بڑے قصبے اورآباداؤں تھے۔ 
لوٹ مار اور آدشرئی کرکے بہت سا مال قخے میں کا - یہاں ہے قطب الملک 
کی سرحد تک پہح کر سارے علاقے کو برناد کر دیا - أے ڈرا دھمکا کر 
ایک مراسام نھیحا جس میں تحریر تھا کہ ارگ شاہی میں بھت جاد پیشکش 
ارسال کر دو ۔ اتٹھی دنوں فرمانِ عا ی شان آیا کہ عادل حاں ۓ ور 
ہوکر ہاری "نام شرطیں ‏ ول کرلی ہیں اور (شکش نھرح دی ے ۔ اطاعت 
و فرماں برداری احیار کر چکا ے ۔ مکریب حاں ے اہی عرضداشت میں 
یہ سب باہیں لکھی ہیں ۔ لہٰذا اندولت ۓ عادل خاں کی غلط وں ہر معاق 
کا قام پھیر دیا ہے اور اس کی تسپ و نادیب ہے زز اس کے ملک کی 
اہی ہے درگزر فرسائی ے ۔ مناسب ے کہ وہ عقیدتکیش (خان دوراں) 
بھی اس ہے پرخاش نہ رکھے اور عنایتر خداوندی پر نوروسا کر کے اوسم 
اور اودگیر کے ؛اعے فتح کرے پر متوجە ہو ۔ 

اقبال_ بادشاہی کی ہرکت ہے سید خان جہاں ک فوج نے جو فتوحات 
حاصل کیں ان کا ختصر حال ید رے کہ حضرت نے خان جہاں کو حکم 
دیا ىھا کہ بیجا پور والوں کی نادیب کرنا اور آآس پاس کے آباد علاقے کو 
برہادکر دینا ۔ نائید اہی یىی بدولت وہ ہلکے پھلکے سامان سے کوچ کرے 
غنیم کی سرزسین میں جا پہنچا ۔ پھلے دکنی سرداروں مثلا شاماجی ؛ کشناحی 
وغبرکو سراۓ دھونکو فتح کرۓ اور لوٹنے کے لے بھیجا ۔ ۵ر فروردیں 


شاہجہان نامہ جلد دوم ۴م'َ" 


مطابق م ابرنل پےہارع یم لوگ دھون کی صیز کے نی جا بہچے ۔ اس 
وقت قلے کا مب سالار سار حیدی اہے دوستوں راقوں کہ آموں کے داغ 
مس لے جا ک کاے ٹكاۓ میں مو تھا۔ سو مغ ئل تو گرا پڑت دن 
سے بھاککرتے کے بھاٹک تک آیا۔ اس کے ہب نے ہمرامی قتل ہوگئے؛ 
بہت ے قید ہوۓ۔ شما حی ے اسی وج ۔۔ سے کا محاصرہ کر کے ہت 
روز بعد آے فذح کر لا۔ قاعے کا :مام سان یعٔی تویں ؛ گول بارودء 
غ۔ اور پٹھیار اس کے قیخے میں اۓ ۔ دی عبچر قیعے کا اضف ما .اس 
کی نشکیس دادھ کر حان جمہاں کے روٹرو لایا ۔ حان ے کانا ھی اور 
اس کے سہا, یوں کو آفرین کہی اور عنر حشی کو دکن واارں کے کہدے 
سنے سے بادشاء سلاست کے قدسوں کے صدقہ میں آزاد کر دیا۔ خود 
دھارا ہن کی طرف ٭ھا ۔ راستے میس تین نہایت آیاد دیہات بڑے ہو عان 
ی اکر تھی؛ ابھیں ناراج کر ڈالا ۔ ایک گاؤں میں ناج د۔ہات کے آدمی جمع 
پوگنی تھے ان و رے تھوڑۓ سرت "کو قل کر بے ابق تی کے > 
لشکر کے لٹیروں نے ے شار مودشی ء علد اور سا۔ان لوٹا۔ 

یں فوح اوٹ مار اور قتل و قید کے جمام نقامے دبورے ۔, کے آگے 
ڑھی ۔ دھارا سوں کے ناشسدو ں کو لشکر کے آ جاۓ کک خمرمل چی تھی 
اپنا سامان اور علہ ادعر آدھ پھی ک کر جا مھا منتشر ہوگئے۔ لوٹے والوں 
ے یه سب سامان لوٹا ۔ خان جہاں لشکر کو آدے ”دوس -عے حھوڑکر 
بلعہ دھارا سیون یق خصوصتاب نا معائہ کرے کے بے آکے ٹڑھا۔ عصورین 
ے بان ؛ ندوقیں وعرہ داغ داغ کر لڑائی شروع ی ۔ آں کا سردار مہایت 
مستعدق ہے موقع ہر آ کھڑا ہوا ۔ ہثکامہٴ کارزار اور زیادەگرء ہو گیا ۔ فوج 
شای ‏ دلاو مر سی رق تھا مت پر لے ال طاف 
داروٹغہٴ نوغانہ اور سید منصور ولد خان حہاں بھانک ہر ہنجے ۔ ناق 
سمتوں ہے سپہدار خاں ؛ رستم خاں ء شاہمواز خاں اور دیگر سرداروں ے 
گھیرا ڈالا۔ غرض یہ نہایت مضبوط قلعم ذرا سی ددرمیں ىەآسای تح ہوگیا ۔ 

فروردیں مطابق ہر اپریل مع جمعے کے روز صبح سویرے 
شاہی لشکر فتح و طقر کے چھڈے اڑانا آگے بڑھا۔ دکن کے کچھ روباہء 


۴۴ شاہجہان امہ جلد دوم 


غصلت دستے دمدار ستارے کی طرح دور ے 'مودار ہوۓ اور رتہ رفتہ ىڑھ 
کرلشکر کے مجھلے حصے ہے چدیڑ چھاڑ کے لگے۔ یہاں سہہدار خاں جیسا 
سردار تھا جو بہادری میں رسّم و سہراب ے دو قدم آے رہتا ۔ اس ۓ آن 
دعابازوں سے ٹکر لی ۔ رستم خاں اور شاہنواز خاں بروقت کمک کے لے 
و نلواروں ؛ بدوقوں اور بانوں ہے ہی کامہٴ حنگ ایسا گر ہوا کہ 
سہکڑوں آدمی وہیں کھیت رے ۔ اس کے :اوجود دکئٹبوں ۓٗ جنگ حاری 
رکھی ۔ اس وقت سد خان جہاں بارہہ اپنے جانپاز رفیقوں کو ہمراہ لے 
ُن دغابازوں پر حملہ آور ہوا ۔ چونکە شیر خدا ء علی مرتضول کی نسل سے 
تھاء شجاءت اور بہادری ورۓے میں ىائی تھی۔ :ولا علی٣ی‏ دلاوری کا ٤ونه‏ 
دکھا دیا ۔ سیدوں ۓ ایک دل ہوکر ایسے شیرانئه حملے کے کہ ان روباء 
خصلتوں کی صمیں الٹ دیں ۔ سید خاں جہاں کے پیچھے پیچھے راؤ کرں 
اپنے ناموس پرست راجہونیوں تو ماتھ لے آپہنحا اور دکن والوں پر حماہاور 
ہوا ۔ اس ۔ہادر راجبوت سردار کے آ پہجنے سے سپہدار خاں ؛ شاہنواز خاں 
اور خلل خاں کا حوصلہ نڑھا۔ اگرچ۔ اہل دکن نے اس موقع پربہت ثابت تدمی 
کے ساتھ جنگ کی لکن داہی شیروں کا مقالل کب لک کرے ؛ آخر شکست 
کھا کر پیجھے ہٹے ۔ 

اس معرکے میں ے شار دکنی قتل ہوکر ایسے گرے کہ شاید قیامت 
کے دن بھی نہ اُٹھیں ۔ کاری زخم کھا کھاکر جو دواگ گئے اور جان بچا 
لے گۓے ان کی گنی خدا کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ۔ لشکر شاہی 
میں سے بھی ىعض لیک نصیب آدمی سعادتِ کونین یعنی شہادت کے رتے 
پر فائز ہوۓ ۔ بہت سوں ے کاری زخم کھاکر سرخروئی کی سد حاصل کی ۔ 
اس ہنکامے 'میں عادل خانی فوج کے سبہ سالار رن دولھا خاں کی ران پر ایسا 
زغم آیا کہ وہ کیوڑے سے گر پڑا ۔ زحم ایسا کاری دھا کہ جان کے لالے 
پڑ گئے ۔ اس وقت اس کا باپ فرہاد خان اپنے جانباز سپاہیوں کو لیے ہوۓ 
سپہدار خاں پر حملہ آور ہوا۔ ایسی دلاوری دکھائی کہ دکن والوں میں 
سے کسی ے کم دکھائی ہوکی ۔ سپہدار خاں اس کی فوج کے سامنے پھاڑ 
کی طرح ڈٹ کر کھڑا رہا ۔ دشمنِ کے ربلوں کی مطلق ہروا نہ کی ؛ بلکہ 


شاہجہان ام جلد دوم "ژ۳ 


فرہاد خاں کو ا سکنساغی و شوحی کی سرا دیے کے لے شبر کی طرح حخطد 
کیا ی تاد ڈیر ےمگرڑی: تھی کہ عالت اہی اور آقال_ نادشامی کی ۔کت 
سے عم کو شکست دی۔ کوس ۔ھهر تک ان کا نعاتب در چلاگیا ۔ رض 
اکر دای صمح و طھر کے شٹارے غ ینا واپس آیا ۔ 
اکلےروڑ شاہی لشکر اوسم کی طرف روام ہو' ۔ راستے میں حا ںکہیں 
کوئی گاؤں دا مہہ آیا لشکر کے ائیروں ۓ ے دارا جکرکے ماک آڑا دی۔ 
آنادی کا نام و نشان باق ىد چھوڑا۔ 'س تاعدے سے سرلیں مارے م تار 
کو ایک وضع میں حا کر ڑا ڈالا جو اود سے دوکوس ورے تھا ۔ تن پھر 
رات گرری دھ یی کہ ےم ےش عخوٹ وا اوران ی6 6ات مگ 
گر کیای قا از اپ مورچوں ہے نکل کر ١جو‏ کا مب کے ارد گرد 
ساۓ نھے) اُں شیطانوں رر حملہ آور ہوۓ۔ ہت سوں کو زخمی کیا ئلکه 
عدم کی راہ دکہائی ۔ او اگ کے۔ ددعن کی ایک اور لو۔ے خان‌دوراں 
اور خانْ زماں کے اشکر پر حمل کیا یا ء جست دیکھاکە ؟ں _کے مد تھ متاللہ 
کرے ہے کوئی فائدہ نہیں دو اس بدبخت فقو ۓ سد مان جہاں کی فوج پر 
لم کیاعی قات میں کی می :ائن مر مین رن دوایاسان کی فوخ ھی 
شامل تھی اس لے دکن والوں ک قوت دوگئی و گئی ۔ بنکامہٴ کارزار 
جاری رہ ء یہاں تک کم صح کا نور ہر طرف پھہ! گیا ۔ معمول کے مطابق 
سای لشکر نۓ وہاں نے کو جکیا ىو دکن والوں ہے ابی تعداد کے غرور 
ہر بھادری کے ساتھ حملہ کیا ۔ بڑی دلیری ہے لڑے لگے ۔ اس معرک میی 
سدوی کیکولی سید خان جہاں کے ىرکش بر لی ۔ ہہ بہادر سردار ہاتھی پر 
سوار اینی فوج کو لڑا رہا دھا ء مرگ ناگہافی ہے نال ىال مجا۔ ع 
رسیدہ بود ںلاۓ ولے بغیر گدشت 


اپ جو بہادر سید کو طیش آیا تو پابھی ے اٴثر ک رگووڑے پر سوار 
ہوا اور عیط و غذضب میں ڈوب کر اہے سامے کی فوح ہر جا بڑا۔ پھلے 
ہی حملے میں دشمن کی صفی درم رہم کر دیں ۔ ے شار آدمہوں اور 
گھوڑوں کو خاک میں ہلاکر وارس آیا ۔ اُدھر سے شاسوار حاں اور ر۔ممخاں 


۶۳۴۴ شاہحہان اىہ جلد دوم 


ۓے جھپٹ کر حملہ کیا۔ ان کے ہہت ہے رفقوں کے گھوڑے ىان کھاکھا 
کِ" ک رگ لیکن .تھوں نے رہماہ شحاحت دکھائی ۔ دیر نرک لڑائی کا بازار 
گرم رہا۔ دکن والوں کو قضا گربان پکڑ ہکڑ کر آگے لاق بھی اور ان 
پہادروں کے ہاتھ سے ملک عدمکو روائە کرقی تھی ۔ نادشاہی دلاوروں ۓ 
داد شجاعت دے کر ان شیطانوں کو اچھی طرح اہ کا ۔ سید خان جہاں 
نے سی ہاشم کی مرروقی مہادری اور حضرت علیمتضول شر غخدا کی شجاعت 
کا ممونہ دکھا دیا ۔ کشادہ پیشانی اور قلب ستطامئن کے ساتھ بڑی ے جگری 
کے ساتھ لڑ کر ذرا سی دیر میں أن کمینوں کو سامنے سے ہٹا دیا۔ میعن 
سے خلیل خاں ؛ شیر خاں ترین اور سید لعف علىی تو بناۓ والو ںکو بمراہ لے 
آگ کے شعلے کی ماد لیکگر سد خان جہاں کی کمک کے واسطر آگۓ ۔ 
مبسرہ سے مرتضطول خاں اور رسم خاں بھی دروقت اہداد کو پونجے ۔ سب ۓ 
یک دل ہوکر غم کو شکست دی ۔ 


السختصر تیسرے مہر تک خونریزی کا ىازارگرم رہا۔ شاہی لشکر اور 
غثیم کی قوج میں خوپ خوب معرکے ہوۓ ۔ جان کی ىازی لی رہی ۔ بالآخر 
جب لد بخت غنم کے ہاتھ باؤں شل ہو گئۓے اور ے شار آدمی اور 
گھوڑے خاک میں مل حکے تو آُس نۓ میدان جنگ ہے منہ پھیرا۔ شاہی 
دلاوروں ۓ بھی جی ٹھر کر دشمنوں کو قتل اور قید کیا ۔ بھاگنے والوں 
کی جاں بخشی کی ۔ غنیم نے اہے غنیمت سجھا اور جان مھا لے گیا ۔ اگے 
روز لشکرشاہی فتح و نصرت کو ہم رکاب لیے دھارور کی طرف روانہ ہوا ۔ 
وہاں رن دولھا خاں اپا لشکر لیے ہویۓ پڑا تھا ء فوج شاہی کو بڑھتےسنا 
نو بڑے عجزو انکسار ہے عرض دامت دوسحی کہ ممرے آقا عادل خاںٰےۓے 
بادشاہ سلامت کو نیشکش ھهحے اور شاہی احکام کی اطاعت ىا اقرار کرلا 
ے ۔ بادشاہ سلامت ۓ بھی ان کے گناہو ںکو معاف فرماکر الطاف خسروالہ 
سے ان کی الؾ٘س منظور کر ی ہے ۔ میری گزارش یہ ے کہ آپ بھی جنگ 
و جدال ے ہاتھ اٹھاکر ہارے علاقے کی ویرانی اور رعیت کی تاہی کا پورا 
حال لکھ کر بارگا شاہی میں روانہکر دیں داکہ حضرت اہنی فطری رحمد یل 
اور طبعی شفقت و مرحمت سے کام لے کر ہہاں کے ہاشندوں پر رحم و کرم 


شاہجہان امہ جلد دوم یں 


فرماٴیں ۔ جتنا حلد ممکن ہو شاہی لشکر کو د رالح<فت کی طربف واہس لے 
چلیں کونکد اگر دولت آباد میں شاہی بارگاہ نائھ رے ى ہو سباہیوں اور 
رعیت کو پروقت وسوسہ ہو کا اور وہ اطمیاں ے اہے آئے مشاعل یر 
کاشتکاری میں مصروف ىہ ہوں کے ۔ اس طرح علاتقے میں ویرانی بھیل حاے 
گی ء امن و اہاں سشنقود ہو جاۓ 5ا ۔ 
رن ذرلھا غان ى اس عرغداعت ے اداره ہ وگاکه اس ۓ ید التعاصس 
عادل حاں کے ایما پرری ے ۔ لہٰدا سید خان جہاں نۓ تمام کدمت ارک 
شاہی میں لکھ بھیحی اور جوا کا ہتظر ربا 
حان زماں کی ننوحات ػا خلاصہ یه ے کہ وہ ڈی رتبد سردار حضرت 
کے حسب الحکم در والا ے ؛وانہ ہوا ۔ تائیدر ایردی کا سایە سر پر تھاء 
صحیح یصل ہکررے ہب سے عہلےاحمدنگر کی طرف بڑھا ۔ بھاری ساز و ۔امان 
حو کجھ نھا ]نے چھوڑ کر نہایت صروری چیریں ساتھ لی جن کے نںغعر کام 
جلا مکن نہ تھا' ۔ نہایت ری کے ساتھ سرلیں طے کرتا ووح کو نے ہوۓے 
تارخ ے فروردیں مطابق ےم مارح ۳ء غم کی سرحد میں داغل ہوا ۔ 
جہاں کہیں آادی کا نشان نطر آیا آے احاڑ کر میدان کر دو ایسی 
باہی کی کہ اگر کوئی سچا آدمی تھی نان کرنا کم یہاں کسی زماتے میں 
آىادی تھی تو ہرگز کسی کو یقعن ئد آتا۔ جس يہ لشکر رم فروردیں 
(م مارح ٭+۱ع )کو دودا بائی کی گھاٹی میں پحائىو دور اتادیش حپاندیدہ 
سردار وہیں ٹھہر گیا ۔ سوار ء پیادے ء ساز و سامان اور یسب وااوں گو 
گھاٹی پر چڑھاکر نقریباً نام سو سوار وہاں چھوڑ دے تاکہ اگ غنم بیچھے 
ہے آۓ اور اس ختصر دستے پر حملہ گرے تو میں وائس مڑکر ان کی 
شا ی کروں ۔ اس کا ید منصوب نالکل ٹھیک بٹھاء یعنی ابھی خان زماں 
ے گھائی کا آدھا راستہ بھی طے پ کا تھا کہ کوتاہ اندش عم حواس 


بادشاہ ثامہ* عیدالحمید جلد اول ء حصید دوم٤‏ صضص ہہ ابر یب تفصیل 
درج ے کہ دریاۓ دویمرہ کے کنارے بہ جکر خان زماں نے بىھاری 
ساز و سامان ببادر ےەں کے پاس چھوڑ دیا۔ ہ ؛ شوال ۵م.۱ھ 
مطاق وع مارچ +م+رء کو عادل خاں کے علاقے میں داخل ہوا۔ 


۴۸ شاہحہاں اىہ جلد دوم 


منصوے ہے نالکل ے خبر تھا ؛ کمعین کہ ہے نکل کر ے ناسل ؟ُس متصر 
سی فوج پر آ پڑا ۔ دونوں فریق ناہم ا ا ۔ خان زماے موسے ک تاک 
ہیں تهاء فور مژڑ کر ان نانکاروں ہر حمد. آور ہوا دعا بار دکی دونوں 
نوجوں کے درسان پھنس گئے ۔ نھوڑی ہے مار دھاڈ میں دشمن کے ے شار 
آدمی قتل اور زخمی ہوے : حب بھا کے دو اہی لشکر دوکوس نک تعاقب 
کرکے مظفر و سصور واس آ گیا ۔ 

اس معر کے میں ایک عحیب و عریپ واتعد اور روما ہوا ۔ تنصیل 
یہ ے کہ جس وقت غیم کی فوج خان زماں کے لشکر ہے دست و گرہہاں 
تھی اُس وق دشمن کا ایک دستد گھاٹی کے شب میں راؤ تر عال سے 
بھڑ گیا ۔ گھاٹی جا بجا انی اوعی بچی بھی ٴ5 خان زماں اور ناف وح 
کو اس جھڑپ کی خہر ہی نہ ہوئی ۔ اگرچہ دکن والوں کی بعہاد ہے زیادہ 
تھی لیکن راجپوت سردار ے ىروردگار کی امداد پر بھروسا کیا خان زہاں 
کو خبر تک ہ بھیحی ۔ قوتِ نازو ىر اعتاد رکے اہنے ر'جہوتوں کو 
دشمن کے سامنے کیا اور نیغ آرہائی میں مصروف ہو گا ۔ چونکە حوصلے 
اور ہمت کے سامنے پہاڑ کی چٹان اور لوے ک دیوار بھی نہیں ٹھہر سکی 
لہٰذا راؤ ستر سال نے ۔ہاڑ کی طرح جم کر عنم کا مقاللہ کا ۔ دشمن کا 
ٹڈی دل اس بر داد نوڑ حملے کرتا رپا لیکن وه ڈٹا رہا۔ رفتص روم 
ہت و استقلال کی ترکت ہے ان منکاروں پر عالف آنا ۔ وہ لواریں ماریں 
کہ دشمن کو ٹھہرۓ کی ىاب لہ رمی ۔ شکمت کھا کر ہٹ گا : 

ا گلے دن خان زماں گیائی کو عبور کر کے آگ, بڑھا ۔ سات منرلیں 
طے کر کہ قصبہٴ کولاب کے نواح میں جا بہنچا ۔ ریب ہی ایک قلعہ 
تھا ء اُس کا حاصرہ کر لا ۔ قلعے والوں ےۓ سدافعت کی لیکن باڑا_ ایزدی 
کی برکت سے جو ہر حال میں لشکر شاہی کے ساتھ رہّی ہے ؛ لے ہی 
حملے میں قلعے کو سر کر لا ۔ عریباً ہام سو آدمی تل ہوۓ ۔ ساٹ سو 
قید میں آۓ ۔ لشکر نے وہسں بڑاؤ کا . گھوڑوں کو آرام لئے کے لے 
چھوڑ دیا ۔ اتنے میں جاسوسوں ےۓ خہر دی کی آس باس کے سے شار آدمی 
اپنے اہل و عیال ء مال و اسہاب اور مویشبوں کو لے کر قصبے کے پاٛس 


شاہجپان لامب جلد دوم ۴ 


والے پہاڑ کے دامن میں حا چھٹے ہیں ۔خان زہاں ے بہادر حاں اور 
شاہ نیگ حاں کو حک آرمودہ فوج دے کو 'ن کی طرف بھیجا ۔ یہ 
رنہ کار جنگّاعو بہادر ے نامل بڑھ کر پہاڑ ادر چڑھ آئے ۔ وہاں وہ ندنصیب 
لوں حمع تھے ہی ؛ ا ھوں ے حا تے ہی سمھوں کو ۔لوار کے گھاٹ اتار 
دیا ۔ مہاز یق جوئی بر کشتوں نے ا دے 309837 یک ہرار آدمی 
قعل ہوۓ ۔ دو ورار ہے ریادہ قد مس آۓ ۔ لشکر کے 'دلاور چار ار اے 
زا مویشی اور بہت سا ا ال ہ اسبات لوس کر '۔ے بیدے وس 

کے ول ماق ال ہے تی کی تا ضواتا نان گ کا کے ” عماعل 
پر پہچے تھے جەه دورے روساہ ساسو کی فوح علر آئی ۔ دو ہرار آدمی 
دیے ۔ ان کے ساتھ عادل حاں کی بھیحی ہو کمک ھی لی ۔ انی حرأات 
ہو بھی کہ لشک__ شاہی کے سامے آ کر دو ہو پان کرے۔ ہاں دصلے 
سے 'د×ر اُدھر ہلاے رے ۔ نئھی کھی اردو کے یمردیک پہنچ کر 
<و چار بان داع دیے اور دل کی بھزاس حالے ۔ چوتھے دں لشکرے یں 
سے کوچ کیا ۔ راسے میں ٠ا‏ جا مہادر سواروں کے دستے کھڑے رے تاکہ 
نہیں (جھلا حصہ) حیرتب کے سادہ نکل جاۓ ۔ اس وقت عہہ ے اپنی حگمد 
ہے جبہش ى ۔ اپی فوج میں سے چي ہزار سواروں کو ۔ڑھنا ۔ وہ 
شحاءب حاں اور بہادر خاں کی فوج در حملد آو, روۓ کە ھی دوبیں 
سردار بہلو بە بہلو نیچھے پیجھے چلے آے اھے ۔ مہادر سرداروں ۓ ذر! 
پراس ىہ ٴ ڈیا ء وہیں چم کر کھڑے ہو گئے ۔اروںء حصلت دکنی کچھ 
دلیں ہوکر بڑے ۔ جب حملےک زد میں آ گنو بہادر حاں اور سجاعت غاں 
ے ینک کھوڑے اڑا کر أں پر حملہ کیا ۔ ذرا سی دیر میں بہت سو ںکو 
خاک میں ما دیا ۔ یہاں ساداتِ ىارہہ میں سے کچھ دلاوروں ۓ شہادت کا 
درجہ* عالی پانا ۔ 

یہاں سے آگے بڑھ کر خان زماں شہر مرح میں آیا جو عادل خاں کی 
ریاست کا مشہور مقام ے ۔ لشکر شاہی کے دلاور سارے قصے میں بھیل 
گئے ۔ لوٹنے والوں ے ایسا لوٹا کہ خاک اڑا کر رکی دی ۔ یہاں نھایت 
مالدار سہاجٹوں کی آبادی تھی ۔ ان کی دکانوں میں موی ؛ جواہرات ؛ چیی 


جو شاوہخپان لاىہ جلد دوم 


کے برتن ؛ ملکوں ملکوں کے ثایاب تھمعے بھرے پڑے نھے ۔ لٹیروں ۓے ان 
سیٹھوں اور سوداگروں کا اتنا سامان سمیٹا کہ اٹھانا سشکل ہو گیا ۔ شاعرآنه 
مہالغہ ‏ سمجھے ىلکە حقیقت ہے کہ سپاہیوں نے گھوڑوں کو سجی چیئی 
کے برتنوں میں بافی پلایا ۔ لشکر کے ناداں بازاریوں کو لفبس و ایاب 
سامان اور اسیا کی میر تک نہ تھی ۔ صندل اور عود ىی لکڑدوں کو بطور 
ایندھن کے جلاے رے دوسری چیروں کا هی می حا لکیا ۔ یہاں سے بڑھ 
کر خاں زہاں نے دریاۓ بھیەرہ کے کارے منزل کی ہو اہی فرمان 
وصول ہوا ۔ مضمون یہ تھا کہ مکرمت خاں یی عرضداشت ے ماندولت کو 
معلوم ہوا کہ عالم بالا ی ہدایت کی بدولت عادل خاں ۓ خرد سدی و 
میز کا قاعدہ ۔یکھ لیا ے ۔ آداب دانی ء ضابطد ثساسی ؛ حسن سلوک اور 
حسنر معاشرت کا سہی ىڑھ کر اطاعت کی شاہراہ ہر آ گیا ے ۔ نوفیق ایردی 
کی پرکت ہے آنکھیں کھل کئی ہیں ۔ خالابر باطل اور خواہسات ناساسب 
ے دستکش ہو کر فرماں برداری و اطاعت احتیار کر یف ہے ۔ ہارے 
فرماں کو سر ہر رکھ کر قسم کھائی ہے کب اگر روسیاہ ساہو تے 
درگاو والا نی بدی اخیار کر کے فلعہٴ جنیر اور دوسرے قلعے شاہی 
سرداروں کے حوالے کر دے دو آے ىان و مک کے بقدر نبھوڑی سی جاگر 
دے کر اپنی ملازست میں داخل کرے کا ۔ لیکن اکر اس ہۓ بارٴتاو شاہی 
کی اطاعت ہے روگردانی کی دو اس کی سر کو اور قلعم قعع کرۓ میں وہ 
(عادل خاں) لسکر شاہی ہے زیاده مستعدی دکھاۓ تا ۔ عادل حاں نے 
اس وعدے یىی غیات کے بطور یہ بھی افرار کیا ے کہ چند روز کے اندر 
مکرمت خاں کے بدسب پیشکشں رواب کرے کا جو نیس لاکھ روے نقد ء 
ایاب جواہرات ؛ صرصع آلات ء نادر حعوں اور کوہ پیکر ہادھیوں پر مشتمل 
ے ۔ لٰذا بااو خلافت ہے اس رضا دوست سردار (خان زماں) کو حکم 
دیا جاتا ے کہ عادل خاں کا علاقد نبا کرۓ ہے ىا رے اور فوراً 
بارگاو والا میں حاضرہو ۔ یہاں مابدولت کی زان مہارک ہے ضروری ہدایات 
سن کر قلعبٴ جنیر کی دسخیر اور ساہو ددیخٹ کی دبیہ کے لے روائہ ہو“ ۔ 
یہ فرمان پڑھ کر خان زماں ۓ اُسی روز بارگاو شاہی کی طرف کوچ کیا . 


شاہجہان نامہ جلد دوم ۵۱ 


دربر_ شاہی کے واقعاب ید ہیں :مم اردی ۔ہدت مطابق م؛, می 
پمہرع توران ہے وفاص حاجی حاضر بارگاہ ہوا ۔ اس سے جلے وہ 
نذر ید حان کے آباوی کی بت ے ارک فواامیں ساس چو کر عانات غاہی 
سے رہ مد ہوا تھا ۔ حضرب ای سہراای سے اس ک عثردت و رادب اتی 
بڑھی کہ مرید ہو گا ۔ عقیدت و سی لا حلتہ گردں میں ڈال لی ۔ وطن 
واپس پہچا پی تھا ٹہ حصرت کی لسد احسان ۓ آے بھر کھیچا ۔ 
ایسا دقرار ہوا کم ی اسور 'ہے وطن ماوف کو برک کرکے !یے بیۓے 
چد سوسن کے ساتھ پیر حاچی مد یار ارنک اور حدا ٹلىی نام دو نپادر؛ ہک 
آزمودہ سرداروں کو ہعراہ لیے درک5اہو والا میں آ پہچ ۔ آستاں ہوسی کا 
شرف حاصل کیا ۔ حصرب ے ایک وراری داب آٹھ سو سوار کا سصب 
دیا ۔ ملع ہ میا ہار علاف والی بلوارء سہری زین کا گھوڑا اور ایک 
پابھی بھی عایت ہوا ۔ یس ہزار روے نقد ہرید عضا ہوے ۔ چد موسن کو 
حلعب ؛ چار پرار روے اور چار صہ۔ی کا سصب بل ۔ حدا قلی کو خلعت 
اور ناج ہرار روے کے علاوہ ہیں صدی کاسصب عطاہوا۔ ہیوں نے 
سرفراری جاوید ہای ۔ 

ابھی دنوں عادل حاں ى عرصداست وصول ہوں ۔ ہایت عیدت کے 
ساتھ اانجا کی تھی کی جس طرح حصرت ے بعض اقبل مدوں کو ابنی 
شہینر مارک عطا پرہائی ہے ؛ مجھے بھی ایک تصویر عایت کرکے سرفراز 
کیحے ناکد میں بھی اے سر پر رکھ کر آسبر ناہاں ے ریادہ عروج 
حاصل کروں ۔ چونکہ ہہت گڑ گڑا کر یہ الباس کی بھی لپٴٰذا حصرت ۓ 
کال سہربانی کے نطور اس کی گرارس سطور فرمائی ۔ ایک ے۔د شبیئ مبارک ؛ 
ایک قطعہ زم ‌د ؛ آویرے کے واسطے ایک بیش بہا موق اور موتیوں کی 
مالا ہے عطا کرکے سرفرازی محشی ۔ اں کے علاوہ ش۔شیر مرصع بھی ایت 
عرىائی ۔ اسی رور امان امب ارسل کیا جس پر اپے بے کا شان ثےت 
کر کے پجہٴ آفتاب ہے زیادہ رتی۔ عحشا بھا ۔ نیجاپور ی ریاست اس کے ىام 
بحال فرمائی ۔ یب تمام چبریں چخد حسین سلدور کے پاتھ ارسال کیں ۔ 
عادل خاں کے فرستادوں یعنی میر انوالحسن ؛ شیخ دبمر اور قاصی سعید کو 


کت شاہجہان امب جلد دوم 


بھی عسایاب_ شاہائہ ہے سرفراز فرما کر واپسی کی اجازت ت دی ۔ 
عادل خاں ے یہ خر سی نو فرط سمرت سے سے حود ہو کر شاہی 
مراسلے کے استقبال کے لیے کئی کوس چل کر آیا ۔ حصرت کی عنایاب کا 
شحریہ ادا آدرے کے لے آداب و کورشی کی مقراہ رسمیں ادا کیں ۔ 
شہیہ مبارک کو سر در رکھا ّ آنکھوں سے لگایا - حصرب کی ے انتہا ایاتب 
کے شکرائۓے کے طوز فوراً ایک عرضداشت روا کی ۔ََّ حاشے پر 
چاروں طرف حاوط شیراز ق وہ عزل لکھی بھی جس کا مطلم نہ 
چورا ‏ سحر .ناد جائل ارم 
یعنی علامٴ شاہم و سوکد سی خورم 
گویا اس بردے میں انی ععیدت طاہر ٴیق لھی ۔ عادل حاے کا اعد ہے ک !ہ 
چس بھی رقداشت نھیعتا ے ء اطہار غصدت و غلور کے بطور م2 


تے 
پر ہمیشہ یہی عرل لجھا بے ۔ ارڈ سمپاس ناہے کک سل سال مت درخ 
کی جایق ے : 
عادل شاہ کی عرضداشت 
بدۂ جاں ثر ' شارراو عمدت کا سالک ج۔ .- 


حضرت سلہان حشمت ؛ طل سبحانیء صاحقران ثانی کے ۔ دام کی حد ےل 
عرض برداز ے کہ ورماں عالى شان اور شہشاء دوراں ٴق کہ 
نیز شمشچر مرضع حو خاقان زمادہ ۓ ب۔ حسین سلد وک ۔ ات ۱ 
فرمائی تھی ء اس اچیڑ کو ملیں ۔ تارگاء سلی انی کے بعہلدہ: ۔ کے انامات 
قرائی کے مقرب یعنی مکرمت خاں کے وسلے ہے ایال ثاممہ بھی م۔ 
عجپ مبارک ساعت تھی کہ تمام ستاروں کی نظر سیر میری حا ۔ 
چشم عقیدت روشن ہو گئی حلقہ بگوش مردد کی آئی عرت 'فد: 

کە رتبہ آسان ہے بڑھ گیا ۔ سایتر عظملی کے شکراے میں مدوی اسسا۔ 
تسلیم ء تعظیم اور سحدے کے آداب با لانا ۔ اس خطے کا شک ٴ 
زبان ے ادا کروں اور اس ایت کا سپاس ادا آڈرے ک اے نہاں 


شاہجہان ‏ اہ جاد دوم ۴ھ 


الفاط مہم چہنجاؤں ۔ الیته حصرت کے اقال کی دعا ٹرنا ہوں اور دن راب 
عصور کے اوباف ورد زان رکھتا ہوں ۔ بے دوشعل پر حن ہے کھی 
عاقل نہیں ہوا ۔ فان مال ی ان وصمل ہوے ہے گر بی ادت ھی 
۵ زیااححب ۵م.ظھ (تطای ای" می ہسہویبےع؛ ٭ثفر دولئےم 
مثرمت ماں کو بارڈہو شاہی ہب وابس حاےۓے ئ امدزبپ وو ۔ 
اس مفتصر سی تسا سن قفروی اس مکرون ح ت 6 مع یت 7 
پاتھی سةجست کر کے حانِ وارلےن کے سے“ ازتان ۴ ہے اور ضر سے 
یکر رس کی ے کم آساےٴ ساہ یکو لوس ۓےک ری عقوت وہ اوت 7 
تام حل جو اپی آنکھوں ے۔ دیکھا ے حضرت کے گوش گرارکرنا۔ اس 
ہے زیادہ کا عرص کروں ۔ ‏ سلدورکو ھی آم وات درگاہ لک کہ میں 
وابسی کی اجازت ۵:. گئى ے اک ہاں زەک اس ے فدوی کی ارادت 
اور نا سدی کا حو حل مشاہدہکیا ے ؛ درتاء وا" ہیں ءرص کردے ۔ 


بییں ے کە وه یہ خدمت اعخام دے میں کوناہی ' کرے ٦‏ ۔' یہی ' 
چتر شاسی کا سایں اہول عالم لی سر مھ قائم رے ۱ 

اسی ژماے میں سید حاں جہاں اور سااستد حاں حو عادل ہاب کے 
لاقے زوس لور و و و کی تھے ؛ فراں مان ےءےضفی 
اس کام ہے پٴتھ اٹھا کر بارگاء شاہی ک طرف کوج کیا اور آستے ےس 
ے مشرف ہوۓ ۔ ساریج بر (مہم جوں ۹ عع) حاں رماں ھی ابی 
عذیاب عا اۓ کے بعد اپے لشکر کو احمد نگر میں چھوڑ کر حود درکو 
شاہی مس حاصر ہوا ۔ حصرت ے اس کی کارگراری کو ا۔م ىطٗر استحسان 
دیکھ کر خاىت خاصہ؛ کھبوہ صرصع ؛ پھول کثارہ ء شمشبر مرصع اور 
دو عدد اسپ خاصں عطا فرماۓ ۔ بہادری کا غخطاب رید عایت کرے 
سرفرازی بخشی ۔ ابھی دنوں خاثر والا شان کو حکم ملا کی جسیر کا قلمہ 
تح کرو اور ساہو ی مکمل سرکو کا فریضہ انجام دو ۔ یہ ہدایات حاصل 
کرکے وہ بارگاە شاہی سے رغصت ہوا ۔حکم خوشحال ولد حکم ہم گیلای 
حلعت اور گھوڑے کی عایب ے سرفراز ہو کر خان زماں کی موچ کا عشی 
نعرر, !ا ۔ خان راں کی عزت افرائی ۔ھ لیے حقضرت ے آے ۔رہان ہور کی 


۳ شاہجپان ا جلد دوم 


صوے داری عسات کی نھی ؛ یہ دب اب اس کے نیٹے شک اللہ کے سپرد 
ہوئی کہ برہان پور کا انتظام سنبھالے ۔ 

ا لے روز عبدااطیف جو گولکڈے کی ععارب بر بھیجا گیا نھاء یہ 
حدسب 'سجام ۔سے کے بعد وا لی گولکڈہ کی پیشکش ے کر حاضر بارکہ 
ہوا ۔ ششیخ چ۔ آل حادون کا پھانیا شیح بد طاپر جو قطت الملک کا معتبر امیر 
بھا اور پیشکش کے ۔اتھ آیا بھاء کورنش و سلم ى سعادت سے بہره مند 
ہوا ۔ قطب الملک کی ء_ضداشب بس کی جس کا مضمون ذ:ل میں مل کیا 
جاۓ کا ۔ عد اراں مد طاہر ۓ فطت الملک یق یسشکتر رنیب کے ساتھ 
حضور کے ملاحظے میں ایس کی جو پیش قیمس حواہرات ؛ سرصع آلات ؛ 
رمع رین اور لکام وانے پچاس عری اور عراق گھوڑوں یر سو عدد 
کوہ بیکر سو سد پانھوں اور پہھیوں پر مشمل بھی ۔ دو ہانھیوں کی 
عاری چاددی کی بھی ۔ حاف ملکوں کے نایا تتے بھی تھے ۔ سب 
چیروں کی قیمت آدقی گئی ہو چااسں لا کہ روے فرار پائی ۔ ملا عبداللطیف 
ے بھی دو لا کی روے قیمت کا لقد و جس جو جواہرات ؛ رصع آلات اور 
ہاتھیوں ہر ۔شمل بھا اور جو قطب الملک نے سے با تھا ؛ پیشکش 
کے بطور نظر انور سے گرارا ۔ 


موروتی م رید ؛ بھی خوام ے اشتباہ عبداللہ قطب الملک عہد ۔مہٴ 
پهٰدا کے پموجب اقرا رکرنا ے کہ جونکہ حضرت حاقفاى ؛ صاحبقرانِ نی ء 
طل سپحانی ۓ (خدا ان کے ہلک و سلطت کو ہائم رکیے اور اہل دنیا 
کو ان کے احسان و کرم سے فیض باب کرے) جن کے نام انی پر 
ہزاروں جانیں قرىان ہیں ء اپے فطری لطف و کرم کے نقاضے ے اس علاقے 
کو جھے اور میری اولاد در اولاد کو عطا فرمایا ے ؛ لهلذا نیاؤ سد 
اور موروٹی رید کال عقیدت و ارادے ہے ذمم لینا ے کہ اپنے ملک میں 
ام عیدوں پر چار یار باصفا رضی اللہ ىعالٰی عںہم کے نام کا حطبہ پڑھوایا 
کرے کا اور أے بدکان حضرت کے نام نامی سے ژینس دے گا ۔ سابقہ 


شاہجہان امہ حلد دوم ٰ۵ 


دستور پرگر جاری بب ہو گا۔ روے اور اشرق بر حدرت ے هھحے ہوےۓے 
تڑے کے اق ظل سخائی کے نام 67 سک بت کیا ے٠‏ تہ سویمت 
بھی کر ديا ۓے لم اہداۓےۓ حنوس بارک سا آج 5 جح ہو 
دو اآٹھ ہون دعلی آٹھ لاکھ روے کے قدر ے ء ااطام الف ول چا 
لا کھ ہیں مت رکا حادم ميیر داحل کروں ا اس رح کم 5 
"کوئی دیجاہ شاورادہ دکن نا گورزنر ہو کا ہو بد رق 'ن کر حوال کی حدے 
ورلہ ۰ئ صوے داری پر ینامور ہوک ہ اس کی محوال میں 
دے دوں ۔ یازمسد کے دسے جو ہشکش المقطم سم ہی کہ کی ھی اُس ک 
بلق غاد آئھ لاکھ روم سے سال گرعشہ گے فو لا کھ۔ ہیوت 
ے عذرو ناحیر <ا۔ٴ ماہی میں داحل کئروں کا ۔ اس سص۔۔ جو اںیشکش 
ارسال کی گئی ہے اگر ان میں +شمو حواہرات ء ہاتھیوں اور گھوڑوں 
کی بیعب جو ذربارر والامس طے یق جاۓء میرے ' دارے یی رقم سے 
کچھ کم ہو تو یہ نیاڑ سد دہ لیتاے کہ فرق کے برائر رقم حرالم'عامرہ 
میں داخل کر دی جائۓ کی ۔ آشدہ بھی جو بیشکش ارسال ک حائۓے کی اگر 
اس کی قیتب میں کچھ ىفاوت ہو گا ىو اسی طرح ادا کر دیا ج ے ػ ۔ یہ 
نیاز سد بارکاہ والا کے ملازوں کے سای ہمیشد نعاوں کرے ک؟ کور 
دشموں ا جن ؟ 0+ + 8 ہ؟ہ؟×“" یہ 
دونوں بادیں انے حلوص ے اعام ہائیں گی کہ حصرت کو میری ارادت کا 
بقیں ہ٭_ جاۓ گا ۔ فدوی ۓے فاصل ے بدل مولانا عبداىطیف کے سامے 
کلام اےہ پر ہاو رکھ کر قسم کھائی ے کہ اس غول و قرارکی پرگر 
خلاف ورزی نہ کرے کا ۔ اگر خدانخواستہ جھ ہے کوئی ایسی حرکس سرزد 
ہو ىو ملازەانِ سرکار کو احتیار ہو گا کە میرا ملک چھین لیں ۔ اس کے 
سانھ یہ التأاس بھی ے کد اگر حضرت کے آگرہ واپس جاۓ کے بعد 
عادل خاں‌کوتہ اىدیشی سے میرے علاقہ پر دست درازی کرے ہو اس کے 
ش رکو دف مکرۓے میں شاہی من دار میری اعانت کریں ۔ اگر عادل خاں 
زبردسی بجھ ہے کچھ رقم چھین لے تو یہ رقم أن آٹھ لاکھ روے میں ے 
جو سالائہ پیشکش کے نطور مترر ہیں ؛ وضع کرے ى اجارت دی جاۓ ۔ 


۹ شاہحہاں ناپ جلد دوم 


ڈی الحجب جم,.۴,ھ ری ہ++ری) میا ی۔ چا نے بطور اقرار تحرئر 
کیے گے ۔ 

”کوکبہٴ شاہی کی دولت آباد نے قلعہ' مالڈو کی طرف 

روالگی ء فتوحات اور دیگر واقعات کا بیان 

بروردار عالم نے دلا کے تمام اموں کی اد دو چیاوں تمی سبر 
اور ندبیر پر ر تھی ے ۔ بادشاہت کےلے دھی یہی چتذراںن دو پاتھ للکد دو 
بارو ہیں جن سے ہاے سلطت ہرواز کرنا ے ہاب دوبوں چبریں لارم و 
ملروم ہیں ۔ ندبمر کے بغبر اقبال اور سلطت کا وجد ہام چی رہتا :بہت 
جلد ژوال آ جانا ے ۔ اسی طرح اگر عدیر مواہنی ئی ہو تو بدببر رائکاں 
جاقی ے ؛ کچھ کم نہیں کرق ۔ اردشیر بانکاں ے جو ایراں ڈ5 ہب 
دارشمند بادداہ گررا ے ‏ مختبٴ رد ایحاد کیا تھا ۔ اسمحھ آدمیوں ے 
واسطے وہ حعض ایک کھل ے لیکن اُس کے ساہ اور سفید خاےۓے اور 
سہرے حن کی ىعداد آسمان کے بارہ برجوں اور مہینے کے نیس دنوں کے 
مطابق ے بیز اس کا شن پہلو پائسم جو شش جہت کی لبدییر واسظام ک 
طرف اشارہ کرنا ے ء؛ یں سپ داناؤں کے .ردیک رمرىں اور اشارییں ہیں 
جن کا مطلب یں ے کہ ندبیر اور نقدیر موافق ہوں ہو کاساى و امبال کک 
بشارت سجھے ۔اگر ایک ہو اور دوسری لہ ہو ىو زوال اور کست 
یقینی ے ۔ جس طرح ے ندبیری سے تمام نردیں بٹ جای ہیں ؟سی طرح 
موروئی بادشاہت اور دیرینہ اقبال سدی بھی سصوے اور ندپبر کے بغیر باہ 
ہو جاتی ہیں ۔ نا تجربہ کار آدمی معاملاتِ سلطت کا انصرام نہیں کر سکا 
پلک جیتی ہوئی بازیاں پار جانا ہے ء ہے ہوئۓ کام گڑ جاے ہیں اور 
انتظام عالم درہم برہم ہو +اىا ے ۔ لکن اگرعقل و ىدبیر ہو بکن 
بخت و اقبال دہ ہوں تو ندبیرں ے نتیجہ رہتی ے اور اقبالمدی کے بغیرکوئی 
مطلب حاصل نہیں ہونا ۔ حتٰی کہ اگر عام بادیں ٹھیک ہوں لیکن ىقدیر 
برخلاف ہو ىو منرل مقصود ہاتھ نہیں آی ۔ ندہیریں لی پڑیق ہیں اور ہر 
کام پگڑ چانا ے ۔ 
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عدا ل پرار پرارشکر ے لہ حصرت طل سی صاحق ال اق تو 
بی ۔واوں بعمتی پرور د؟ٗ_ عالم ےۓے ععا ۱ یق ہس ن۔ےءر حہاداد کے 
ساتھ عتو اسل ےے اتے جرهصمد ۔٭_ ۱. از چیںی ہوااص .۔ 
ھہاں را چم دی تی آالکھ ے سکھ یحے کم ۔صرت جيی خنر بب مق 
سوات تلھ سلطل وس مھملات پا خوش سوفق ہے عمددے رے 
ہی ۔ملک س8 '۔ءن و اسں ہے ۔م۔'ر اور اص دار حمر چم پر 


ہومحے حا ے یس ٦‏ حعنرب کی حوش سے ک ار سحہرہہ دق ۔ہ پ کت 


ہے دشموں کو زنر 'رے ہیں ۔ حتے سرکتر مہ ہج سے 
بڑے بڑے راجا حہالت کو چھوڑ کر اعاعت 'حتیر کر چکے ب ۔ 
دور دراز علاقوں کے زەیدارای اہی حد میں یں ۔ آدسی کو سر اتٹھاے 
کی مال ہں ۔ دشمن مطیع ہیں ۔ خرانوں میں رووں 'شریوں اور جواہرات 
کے ڈھیر لکے ہوۓ ہیں ۔ مالک نحروسہ کے اطم ی یہ کمت ہے کە 
ہر وضع دوسرے وضع سے اور ہر شہر دوسرے شہر ے ہلا ہرا ہے ۔ 
ہر جگد امن و اىان ہے اور آرام و آسائس کی وج ے تمام ملک 
شا و آباد ے ۔ 

المختصر ان دنوں اقبال خداداد اور حضرت یىی ہوشمدی وندھر 
ہے ہواخواہوں ک تمام آرزوئیں ىوری ہو رہی ہیں ۔ ملک دکن کو فتح 
کرنا اور وہاں کے سرکشوں کا اس صال نڑا دشوار کام نا ۔ اس ہے بہلے 
دو عظم الشاں نادشاہوں (اکہر اور جہانگیں) نے بڑی ششد و مد کے ساتھ 
فتحر دک کا اہتام کیا نھا ۔ بچاس مال تک ہار ىار نہایت مہادر سپہ سالاروں 
کی ماتحتی ہیں لشکروں کو آراسد کر کر کے بھیچا ۔ خرانۓ حا ی ہوگۓے ۔ 
وقت غضائع ہوا ۔ ہراروں آدمیوں کی جائیں فربان ہوئیں بلکی دو نے 
یعنی سلطان مراد اور دابیال بھی وہیں فو ہوۓ ناہم بہت بھوڑی کامیای 
ہوئی ۔ آسپر اور احمدنگر کے فعلعے فتح ہونۓ اور بتھوڑا سا علاب ہاتھ 
آ جاۓ کے سوا اور کجھ حاصل نہ ہوا ۔ حصرت صاحقران انی کے عہد 
میں ید کیفیت ے کہ اقبال خدا۔اد اور حسن قداەر کی بدولت نہایت 
کالدار فتوحاب حاصل ہویں اور وہ وسیم و عریض ملک شاہی ملازەوں 


۸ھ شاہجہان امہ جلد دوم 


کے تصرف مر آ گیا ۔ لو سہینے کی ختصر مدت میں انا دڑا علاقم فتح 
ہو گیا جس ک نالائن اہنی ریا ایک کروڑ روے ے ۔ 
ان کامیابوں کے علاوہ دکن کے والیانں ریاست اور گونڈوانہ کے 

زسینداروں نے جو ہذکش بھیجی نیز جھجھار سگھ کے دفسوں کا جو 
سرمایہ خزاۓ میں داخل ہوا اس کی مالبت ھی دو کروڑ روے ے ۔یہ 
رقم ایران کے ےہ پرار دومان اور دوران کے آٹھ کروڑ خای (روے) کے 
برادر ے ۔ چالس ىیالیس ایسے مستحکم قلعے فتح ہوےۓ کہ !بالر بادشاہری 
اور خوش تدییری کے نغیر ان کا سر ہوٹا عال تھا ۔ پر قلع نھایت اونجے 
اڑ کی ہوئی ہر تھا ۔ ے سبالفد ک ہد سکتے ہیں کہ ان میں ہے پر قلعد 
انا مضبوط و حفوظ دھا کہ اگر کوئی اور ذیجاہ پادشاہ اہی ساری فوح 
لے کر آنا اور قلعم والوں کو باہر سے مک یا رسد بھی ىد بہنی ء س 
بھی ایکہ لئ رت کر شس اک سال ضرور لگ چانا ۔ ملک الشعراء 
شاہجہانی اىو طالب کایم کاشانی ے فکر فلک ہما ہے ایک رباعی میں یہ 
مام ىا دان کی ہس 

شاپا ختت کشور اتقبال گرف 

ٹیغت ژ عدو ملک وسر و مال گرفت 

چل قلعب بب یک سال گرفتی کم یکن 

شاہاں نتوائند بب حل سال گرفت 

حقیقت یہ ےكکہ اس معاملے میں حضرت نۓ اہی کد و کوٹش کی کہ 

بیان ے باہر سے ۔ سہم کے آغاز سے انجام لک یہ حا بھی کہ اتظام 
ملک اور لشکر کشی کی داریوں ے جو وقت بیتا آے سرداروں کی نعلم 
میں صرف کرے یعتی ؟ٴنھیں قلعد کشائی اور حال و استقبال کے نقاضوں کو 
پورا کریے کا درس دتتے ۔ دکن کے صوے داروں ء حکام اور اہلکاروں نیز 
لشکر کے سرداروں کی جو غعرضیاں اس سلسلے میں آتیں ان کا مطالعب 
فرمادے کام ک وہ کثرت تھی اور وف کی اتی قات ۔ علاوہ ازیں اکر 
فرمان ایسے تھے کہ ان کے مضامین کو دوسروں ے غئی رکھنا ذروری 
تھا ۔ لہٰذا دبیروں اور منشیوں کو ان کا مضەوت سمجھاۓے کے مجاۓ 


شاہجہان ثام جلد دوم 6,۹ 


حصرت خود اننے ہانھ ہے وہ فرمان لکھتے اس عرمے میں بہت ے فرمان 
وزیر اعظم علامی افضل خاں کی وساطت سے درباری ملثشٛموں ے تحریر 
کے اور حصرت ے ان پر نظرثانی فرما بلکه پر فرسان میں چند سطریں 
انے ہاتھ ہے بڑھائیں ۔ لیکن ان کے علاوہ انیس دس ٹیس نیس سطر کے 
ہوم فرمان اور تھے ہو آپ ۓ اہنے دست سارک ہے تحریر کے ۔ءرض 
ہر معاملے میں ذً ایت لوجہ کی ۔ 

المختصر جن قلعوں کوفتح کرنا حصدرت کو بطور تھا وم سے سخیر 
ہوگۓے ۔ اوسم ء اودگبر اور جنیر کے قعے زوسیاہ سارو کے ۔دعے میں رے 
-ھیں فت حکرنا خان دوراں اور خاں زہاں جیسے بہادر اور کارگزار سرداروں 
کہ سیرد تھا ۔ علاوہ ازیر, عادل خاں ۓ بھی وعدہ کیا تھا کہ کمک ہنچا 
کر یہ قلعے اہی ملازموں کے مہرد کروا دے گا ۔ عادل حاں ےۓ ختلف 
حدمتوں کے دوش ہدوش بیس لاکھ روے کی پیشکش بھی بھیحی بھی ۔ اسی 
طرح قطب الملک وا ی گولکڈہ ے بھی کسی قسم کی مزاحمت نہ کی اور 
حالیس لاکھ روے نقد کی پیشکش رواندکردی شاہی لشکروں 5 رکتازی 
سے دکن کی جمام سرزبجن پامال ہوگر رہگئی بھی۔ داش دوں کا ماں و اس اے 
اور جان و مال فوج شاہی کے رحم وکرم پر تھے۔ لوٹ مار ؛ قتل اور قید 
ے اہل دک نکو ۔د حا لکردیا تھا۔ دولت آباد میں حضصرب کے فام مرسانۓ کے 
سیب دکن کے ناشہدے خوف کھا رے تھے اور اینے وط میں واس آ کر 
آباد ہوے اور زراعت و تعمیر کا کام کرۓ کے لیے نار بھے ء لہہ۔ا 
حضرت ۓ ان تمام ىانوں پر نطر کرکے طے فرمایا کہ دولے آناد ے تلعدٴ 
سمانڈو کو روادہ ہو جائیں ۔ اکر رات سی موسم تھا اور دکن میں 
بالعحصوص خاددیس اور مالوہ میں درسات کا سفر نہاے دشرار ت ہم 
عحضرب نے یہی فصلہ کا که یہ موسم مانڈو میں عم کریں نے جہاں کے 
کہسار برسات میں نہایت سرسبز و شاداب روۓے ہں ۔ بھولوں یٗ کثرت 
ہوی ہے اور کیچڑ کا نام و نشان نہں ہونا ۔ 

التصم بتارغ ام ماہ تیر ےم صفرور, بھ مطائق ؛, جولائیومہ ۱ء 
تمام ہوا خواہوں کی سرضی کے موافق حضرت نے اۓ لشکر کا علم حو 
درحقیقت پندگانِ,ٍ بادداہی کے نصے کا ستارہ سے ٤‏ مانتدو یىی طرف روانق ے 


شاہحرں ' 
۳ 


کی سالان حمم دو ارپ دام (ٹکے) ہے نمی ۔ج کمرور ہے 
الممتعہر وثہید شناس نادشاہ ہے جو متحقی کو٤‏ ک5 جو ال بذرالے 
اور اداے حقوی میں اہئی شر مو رکھے دالے آدد ہے ۔و ہم _ ہے 
کے کے عد بتارج یکم مرداد (۱, حولاوہمہ )(ع) حصضرت ے باراکف 
عرت و ابال ء گوہر دریاۓ جاہ و چلال ء شپرادہ اورنگ زیس کو اتظام 
دکن کے لے رخصت فرمایا ۔ حسن سلوک ء اطف ہو مدارات ء عدل و احساں: 
لشکر ىوازی رعت پروری کے معلی باب دس بہا نصعتیں کیں ۔۔ھیں 
حکمتر یونان کا خلاصہ کہا حاۓے ہو با ہے ۔ اُس فرژند ارجعہ۔د کے با 
حقبعت ہسند میں دانائی و حکمت کا نہ خرادر تھر دیا ۔ ثاق ماندم بسوں کی 
تسحیر حن سرداروں کے سرد تھی در دوسرے کار گرار اصب ڈار حم 
دکن میں تھے ء ان سے یىی راہثائی اور کارفرمائی اُس الد 'قال شاہرادے 
کے حوالے کی رخصت کے ووت ساہرادۂ بامدار کو دوشاک حاصد سر طرح 
طرح کے انعام و اکرام سے سرفراز فرمادا جس یىی فصل ہے * حلعتب 
فاخرہ مب جار قپ ۔ ششر مرفیع ) حمذدھر مرضصع اور بھولکثٹارہ ٤‏ ری اور 
عراق سو عدد گھوڑنے ؛ سدکر پابھی ٭ ۔ وہی پاتی ے جو جھروئہ 
درشن والےمیدان می ساہرادے تر حملہ آور ہوا تھا اور اُس مبادر ۓ ددرہ 
سال کی عمر میں اس بہاڑ کو مستک تر نرجھا مار کر زخمی کا نھا۔ دو 
لاکھ روے نقد اور ایک ےی بھی عطا فرمائی ۔ 
شاہزادہ اورنگ زیب کی رکاب کا حاص سردار خان زہاں بہادر تھا ۔ 
حضرت نے حکم قرنانا تھا کہ وہ اہے تمام لشکر سمیت شاہرادے کہ ہمراہ 
رے اور ان کے احکام سے سر مو تجاوز نیہ کرے ؛ شاہرادے کی رضاہدی کو 
ما بدولت کی خوشنودی سمجھے ۔ چونکہ اں دنوں حصرت کے حسب الحکم 
وه قلعم جم اور دوسرے قاموں ک سحیر کے لے گیا ہو بیاء لہلدا 
حضرب ے سید خان جہاں بارہہ کو شاہرادۂ والاگہر کی عدمت میں تسات 
فرمایا کہ حان زماں کی واسی نک شاہرادارے کی رفات میں رے اور 
فرناں برداری کرے ۔ نہاں سے حضرتثت کی سواری ند دور کا گھاٹ اتر 
کر آۓ بڑھی ۔ مر مرداد مطابق م اگست ۵۹ء سیر کاو کرارہ میں 


لا۔ہان نام جلد دود سے 


حیم وۓ خو برہاں بر کے دواح میں سے اور حس یق تفصیل جلے بن 
ارچک ے ۔ ان دنوں درناۓ بای میں سیارت .را ھا عصورکں مکن 
س با ہلدا حد رور کوکہٴ شاہی ے ”ارہ میں فام کا۔ 

ابی دوں انرک یہو شحصں حسں ے اہے شیں شابراد* ایسغر 
مشہور کا تھا یہودق کی نںداش مس اتل ہو ۔ بفصل ن. ےکم سلطان 
داسال بر حوم ظا اک شابہاده بادسف نیا جحسا کہ انے موع پر یاں 
ہو چکا ا ے ۔ حب طفعت شہر یار ے بادضاہت ؿ دعویل گیا او اے اتی 
فوح کی سپہ سالاری دی ۔ و زیرے چاں شہر بارے چہاں ۔ آصف خاں کے 
ود اس سس بج او کر کی سرت پور ہی ام اس کر 
مارا مار دہرۓ ‏ کا مہاں لک کہ گو لہا . کے علاقے میں ںا مقامٴ 
کولاس وہ مس کوپ گا ۔ اں دیبوں لی ت1 ے سرڑ نا آدمی ے حس 
سک دماغ میں سرداری کا سودا س ایا تھا تہ حور اھ احتار کرکے دعوی! 
کا کم میں ہی شاپ رادہ داال کا فررند ہوں ۔ سوچاکہ لا یەگھی لکھلی 
شابد ری کوشش حو نقشِر باطل کا درجہ رکھی ے ٢‏ کا ساب ہو حاے 
اور مچھےناموری ح۔اصل ہو ۔ بب لب سمجھا گ۔ اصل ایسفر کوکاملا حو 
چھے لے گا ۔ اس شاہرادے کو کون سی عرت نا قول عام حاصل دبا حو 
اے ہوتنا۔ عرض وە ند عقل ساری دنا میں مارامارا بھرنا رہا۔ ایراںء 
نوران اور روم کی خاک چھانی دالآخر ىہ مقام ٹھٹم. گرفتار ہوا ۔ 

یہ بدعت ہندوستاں ے لکل کر بہلے تلخ ہچا ۔ جس سر ید خاں ے 
ملا ىو اُس ۓ دودمان_ مغلیہ کا شاورادہ سمجھ کر پوت نعظمِ کی اور چاپا 
انی لڑی اس ہے:یاء دے۔ تھر نہ سوج کرارک گیا کت غدا حازۃ یہ 
شخص سجا ے یا جھوٹا ۔ وہ حان کے اس روے سے اغوش ہو کر اىران 
چلا گیا ۔ شاہ صفی کو اس کا دعویٰ علط معلوم ہوا ۔ ُس ۓۓ اے دردار میں 
ىو نہ بلایا لکن صیافت اور قیام کا انتطام کر دیا ۔ جب دیکھا کہ یہاں 
دال تہیںگاٹی ہو ىغداد کے راستے روم جا پہچا' ۔ کچھ عرصہ وہاں قامءکا۔ 
وہاں بھی چند روز ٹامرادی کے ساتھ گرارے ۔ آب و دانہ اور غاک گور 
نو آدم یکوکہاں ؟شاں لاۓ ہی ہیں ؛ بالآغر ٹھٹو۔ میں آیا۔ یہاں کےصوےدار 


۰ّٔ"ٗ‌‌" شاہجہان ناہہ جلد دوم 


نے بلند کیا ۔ اسی نار میں مکرمت حاں ىیجاںور کی سفارت ہے واپس آ کر 
حاضر ىاراہ ہوا ۔ ءادل خاں کی ںیشکش نظر عا ی ہے گراری جو نایاب 
تحفوں ؛ عراق گووڑوں اورگراں ڈیل پانھیوں پر مشتمز, بھی ۔ ہکوہ پیکر 
جانور تنوسندی اور خوش اندامی میں ے مثال تھے ۔ بدمستی ئدکرے نھے۔ 
انھی میں امان اللہ ام کا پانتھی بھی تھا ء جو نہایت ىلند قامت اور موزوں 
اندام تھا۔ حصرب ےۓ ہے دیکھ کر سد فرمایا اور خاصے کے ہابھوں 
میں داخل ”کا ۔ گچ راج ام رکھا یعنی پاتھیوں کا دادشاہ ۔ مکرمت خاں 
ے ایی طرف سے بھی نایاب تحفوں ہر مشتمل د.سکتی حاضریی جس کی ماایے 
دو لاکھ روے توی ۔ اس مس دو ہاتھی تھے جو عادل خاںنۓ کرمت حاں 
کو انت کے نیے ۔ اں میں ہے ایک جس کی قیمت ٭اس ہرار روے کی 
لان خاءہ میں داخل ہوا ۔ چونک ددە ‏ روری حصرت کے خمی می 
ے ؛ لم لٰذا حکم فرہایا کہ ہم یجاہوری ولایت عادل حاں کے نام 
پر جال رکھتے ہیں۔ کوکن کا علافب جو ساحل کے کارے کارے 
شال سوا واقع ہے اور ۔س میں ہے ثصل نظام الملک کے اور نصف 
عادل خاں کے آباء و اجداد کے قبضے میں چلا آنا ے ء وہ تمام و کال 
عادل خاں کو عطا کیا جانا ے کہ اُس کي یہ التس ہے ۔ بادشای سرداروں 
میں ۔۔ کوئی اں علاقوں کو ہانھ نے لگکاۓ ۔ عادل خان ۓ بڑے چوڑ بوڑ 
نت نظام الملک کے اشتے کو دو لاکھ ہوں (ہن! دنے ىا لالح دے کر 
بریندہ کا قلعب اُس کے پاتھ ہے نکالا نیا وہ بھی عادل خاں ہی کو شا ۔ 
مچد زان داروكےہٴ اصطل کے ىدست عادل خاں کو امان نامہ ارسال فرمایا 
جسے علامی اەصل خاں ۓ ای عبارت میں طلائی تفتّی تر لکھا نوا۔ 'س 
کے ساتھ دل سوایا پابھی ء پتھئی اور گچراتی نارچاں کی اٹھارہ گٹھڑیاں 
بھی ارسال فرہائیں 5 
دکن کا "ام علاقہ شاہزادۂ بلند اختر اورنگ زبب کو 
عطا ہوا اور اُن کی بحیر و خوی ادھر روانکی نیز دیگر حالات 
چونکہ بندگانِ نادثاہی کو ختلفف قلعے اور علاقےفتح کرۓے سے تام 
مرادیں حاصل ہو چکی تھیں اور دکن کا پیشتر علاقد فتح ہو چکا تھا لہٰذا 


شاہجہان نامہ جلد دوم ۲۴۱ 


حضرت کو خال آیا کہ اس سرزمین کا اسب ددوست کیا جاۓ ۔ دکن 
والوں کی عادت ے کہ حوں ہی شاہی سواری یہاں ے ہٹ کر دور چلی 
جاتیق ے ء؛ یہ لوگ خود سری ار سرکشی ذروع کر دیتے بت جو سرحدی 
دائسدوں کا وطمرہ دے ۔ اس طرح بادشا,ری دندے کو صعف پہچتا ے ۔ رہی 
یہ صہورت کہ نطام!۔ لک ج فطب الملک اور عادل خاں کے براے حاندانوں 
کا نام و نشان مٹا دیا حاۓ ؛ سو ید صورب خود حصرتکو مظور لم تھی۔ 
لہدا سب کی مہتری کے واسطے یہ طےفر )ا بہاں ے روانگی ہے بہلے اس 
تلاتے کا قرار واقعی ندوست کر دی چ ہے ۔ اس کا مسب ے عمدہ طریقہ 
سی لھا کہ ساہرادوں میں سے ئسی کو ےل بس کر ديا حاے ۔ چونکہ 
سرحدوں کی حماطاب ک نا بڑے شاہزادے عی ولی عہد لطت کے رنے 
کے شاباں بے بھا چھوٹا شمہرادہ (١‏ ر'د) ابھی سلطت ے معاسلات سمیالے 
کے قابل د ہوا دھا ؛ شاہرادہ دحاع بکّل اور بہار کے ااتطام میں مصروف 
بھے ؛ اس لے شابرادۂ حواں عت ۰ لد طالع اورگ زس ببادر کو اں 
قوف کا انسظائ ہوا گا کی وہ اتا می ران -رار ےج تک 
حکومت کے لے خصوص ہوا تھا ۔ حکوست دکی ؟ ‏ وشک گونا ؛ر کے 
قامس موزوں کے لے تار ہوئی تھی ۔ 
سا وس عملکت جو حضرت ے شاہرادۂ والاسدر اورنگ ۲- ہاد رکو 
عطا درمائی ء چار صواوں اور مونیٹھ مصوط قلعوں اد مشمل سے ۔ ان میں 
سے سج فا ہے ۔ہاڑوں ہر واتع ہیں ہس ء؛ ىاق گیارہ سدانوں میں ہیں ۔ چار صونوں می 
در فا۷ ٣‏ نطو ۔ ان دو میں سے ڑا صوہ اہی وسعت کے 
لحاث ہے دگلن کہلانا ے ۔ دوسرے کو دلگادہ کہے ہیں ۔ دکن میں 
دو شہر حا کہ شی اور صدر متام ہں ۔ ایک دولت آباد دوسرا احمد نگر ۔ 
سر دست ۔ولت آیاد ہی دارالسلطت ہے ۔ بلکاے کا صدر مقام ناندیڑ ے ؛ 
جس لے اق کو قدھار کہتے ہیں ۔ فرودکھاٹ (ہاٴیں گھاٹ) کے دوبوں 
بوبوں کا نام خاندیس اور رار ے ۔ حاندیس کا دارالحکومت برہان پور 
ے ۔ فل ےکو آسی رکہتے ہیں ۔ صوہ' ترارتاد دارالملطت ابلچ پور اور قلعم 
کاویل ے جو ٹہایت ے ٭کمے اور اوحے نہاڑ پر واقم ے چاروں صوبوں 


۳۳ شاہحہان لام حاےه دوم 


کی سالاہ جمع دو ارب دام (ٹکے) ے دںعی :ابچ کروڑ روے ۔ 

المحتصر رپ شناس نادشاہ ے حو مسحی کور کا حق عط کرے 
اور اداۓے حقوق میں اہی نطمر ہیں رکھے ء دواؤت آباد ہے دو سرل طے 
ککرے کے بعد پتاریخ یکم مر داد (ہم حخولائیہ۴ہءع) حضرب نے ماوفاک 
عزت و افبال ء گوہر دریاۓ جاہ و چلال ء شب ادہ اورنگ زیت کو اطم 
داکن کے لے رخصت سمایا ۔ حسن سلوک ء لطف و مدارات ء ءدل واحساں: 
لشکر نوازی ؛ رعہت پروری کے متعلی نہاس دس پہا نصحتیں کیں میں 
ات ا۵٢‏ عاامہ کرات اک وھ ہداس رتھ امہ 2 ات 
حققت ہسد میں دانائی و حکەت کا تس خراہ دور ۵لا ثاق ماندم فلەوں کی 
نسحیر جن سرداروں کے سپرد بھی در دوسرے کارگرار ۔صت دار جو 
دکن میں تھے ٤‏ أن سب کی راہنائی اور کارفرمائی اس ىلہ۔ اقال شہرادے 
کے حوالے کی ۔ رخصت کے وف ساپرادۂ نامدار کو وشاک حاصد دسر طرح 
طرح کہ انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا جس کی تیصل دہ سے ؟ خلت 
داخرہ مع حار قپ ۔ ششر مر ضع حمدھر مرضع اور بھولکثٹارہ ؛ برک اور 
عراق سو عدد گھوڑے ؛ سدفکر پابھی ۔ ٍ. وہی پاىنی ے جو جھروکہ 
درشن والےمیدان میں شاورادے پر حملد آور ہوا تھا اور اُس ۔بپادر ے دہدرہ 
ماق کی ھمو اوت سی ہرز کو سے کا ترکی مار کر ومن کنا کھج جو 
لاکھ روے نقد اور ایک بھی بھی عطا فرمائی ۔ 

شاہزادہ اورنگ زیب کی زکاب ػا حاص سردار خان رہىاں نہادر :ا ۔ 
بیغرت رۓ کی کرای تھا کر وہ ام غائ لشکر ست شا اوت کک سر 
رے اور ان کے احکام ہے سرمو تجاوز س کرے ء شاورادے کی رصاسدی کو 
ما ہدولت کی خوشنودی سمجھے ۔ چونکہ اں دنوں حصرت ے حسب!'حکم 
وہ قلعم حم اور دوسرے قلعوں کی سمحبیر کے لے گا نوا و ال دا 
حضرت نے سد خان چہاں بارہہ کو شاہرادۂ والاگہر کی حدیت میں تم پاب 
فرمایا کہ حان زہاں کی واسی تک شاہرادے کی ردفات میں رے ؛ر 
فریاں برداری کرے ۔ یہان ہے حضرب کی سواری ند اہر ا کھاٹ د 
کر آگے بڑھی ۔ مم مرداد مطابق م اگست ہمہ رء سبر کاو کرارہ میں 


شاہحہان اب جلد دوم ۳“‌" 


خیمے ہوۓ جو برہان بور کے نواح مس ہے اور حس کی تفصل لے ہیں 
ہوجحق ے ۔ ان دبوں دریاۓ اہی می سیلات دا ہو دا ؛ عبورکرنا مکن 
تس نیا لہہدا ہد رور کوکہٴ اہی ے کرارہ میں سام کس . 

اھی ناو ایک بیہودہ شحص حم ے ہے ٹیں شابرادہ باپسغر 
مشہپور کی تھا؛ یهەدػ کی باداش میں قتل موا ۔ تفصیل د. ےکم ملطان 
دابال مرحوم کا اک شار اآدہ بای نیا ء جسا کہ اے موقع بربان 
ہو چا ے۔ حب دعت شہریار ے ادشاہس ۵ دعویل کیا او اے آئی 
قوح کی سپ سالاری کی ۔ وزیرے چسں ذہر ارے چاں ۔ آصف حاں کے 
حسسن_ ندیژیر ہہ حب :ایسفر کے اسکرکم شکست ہوقی ہو وہ سرامیمہ ہوکر 
مارا مارا بہرۓ فک جاں ک ک. گولکڈے کے علاق میں دہ مقاممر 
ولا ور کی گان اق خری کسی سا روہ آدی جع آعین 
کہ دماغ میں سرداری کا سودا سابا چا ٢‏ .۔حوس اھ احتار کرکےہ دعویٰ 
کا کہ میں ہی شاپرادہ دادال کا ئررند ہوں ۔ سوچاکہ لاہ ی۔گھیل کھیلی 
شاند مبری کنوشش حو نقش ناطل کا درجە ‏ کھتی ے ؛ کاساب ہو حاۓے 
اور محھےناموری ۔اصل ہو ۔ نہ بب سہمجخهھا گہ اص نایسغر کوکاملا حو 
حھے ملے کا ۔ اُس شاہرادے کو کون سی عرب ىا قول عام حصل تھا جو 
اے ہونا۔ عرض وہ بد عقل ساری دنا میں دارا مارا بھرنا ربا ۔ ایراںء 
دوران اور رہم کی خاک چھانی بالآخر ىہ مقام ڈیٹو گرفتار سوا ۔ 

یہ بدخت ہدوستان ے نکل کر بہلے نلخ پہچا ۔ جب بدر مد خاں ے 
بلا تو اُس ۓ دودمانں سغلہہ کا شاہرادہ سمجھ کر بہت نعظم ک اور چاہپا 
کہ انی لڑک اُس ے بیاہ دے ۔ بھر یہ سوچ کر رک گیا کہ حدا حاۓ یم 
شخص سحا ہے یا جھوڈ ۔ وہ حان کے اس روے ے ناحوش ہم کر ایران 
چلا گیا ۔ شاہ صفی کو اس کا دعوی علط معلوم ہوا ۔ اُس ے سے دربار میں 
و لہ ىلایا لکن صیافت اور قیام کا اىتطام کر دیا ۔ حب دیکھا کہ یہاں 
دال نہیں‌کاتی ہو نغداد کے راستے روم جا بہنچا ۔ کچھ عرصہ وہاں تا مکیا ۔ 
وہاں بھی چہد روز امرادی کے ساتھ گرارے ۔ آب و دانہ اور خاک گور 
ہو آدم یکوکشاں کشاں لاے ہی ہیں ) بالآغر ٹھٹیہ میں آیا۔ یہاں ےصوےدار 


ج۳( شاہحہان ناب جلہ وم 


دولت خاں کو اس کا سراع لگا ۔ گرفتار کر کے پا بحولاںن بارکاہ شاہی میں 
بھیچ دیا ۔ دربار میں حاجی وقاص موجود تھا جس ۓ آٴی۔ ىلخ میں دیکھا 
بھا ۔ خود اُس نے بھی حاحی وقاص کو پیچاتا ۔ جپ خوت تعقیق کے بعد 
حضرت سمجھ گئے کہ یہ وہی جھوٹا مدعی ے دو حکم دبا کہ گردن مار 
دی جاۓ ۔ 

انھی دنوں آقا افضل حم کا لے فاضل خاں غطاب تھا اور جس کا 
خطاب اور ہصب بضض ابوں کے سبب ضط ہو گا نیا ء اعباد غاں کے 
خطاب اور دکن کی دیواں سے سرفراز ہوا مم مرداد؛ سے ائست ہمبہرع 
کو حصرت ے ‏ کشتی میں سوار ہو کر دریاۓے باہی کو عبور کا۔ اس 
روز بڑے زور کی ارش ہوئی ۔ہ شہریور مطالق ہم اگستہءہرء 
حصرت نے درناۓ برندا کے کنارے حیعد برنا کیا ۔ اگلے روز يہ حر کرم 
دریا سے ىار اأنرا ۔ و شہریور و اگست ہہ عکو شاہی سواری ۔اہ و جلال 
کے ساتھ شادی آباد مانڈو میں داحل ہوئی حو برسات کے مض سے 
سرسیر و ذاداب دنیا۔ کوە و دشت میں پر حگہ سبڑے کا خملیں فرش مجھا 
ہوا نا جس پر لالہ و کل اور بسرین و سنسل نۓ گلکاریاں کر رکھی نهیں ۔ 
بادشاوہفت نشور کی نشرنف آو ری ہے وہ پر بہار خطہ رشکگلش ىن گیا 
صفا و نزہت میں چرخ چہارم کو شرماۓ لگا۔ ؛م اگست ہماع کو 
قلعہٴمانڈو کے دولت خاۓ میں حضرت کی عمر مبارک کے سینتالبسویں قمری 
سال کا چشن بلاداں بڑی زنس و ڑیست ے سعقد ہوا ۔ ضرورت سدوں 
اور حتاجوں ے انی دولت سمببی کہ داسن بلکہ دل ا اس سرت 
افروز بارخ پر حضرت نے نواب دسی القاب نگم صاحب کو دو لاکھ 
روے ؛ شاہرادہ دارا شکرہ کو انرک لاکھ روے اور شاہزادہ شجاے تو 
اسی پرار روے نطوراعام م حمت فرماۓ ۔ 

اسی حشن پر شاہتوار حاں کے سصب میں باۓ صدی کا اصادہ اور 
ملا عبداللطف کے سصب میں دو صدی ذات بجاس سوار کا امافہ کر کے 
نو صدی ذات دو سو سوار کا مٹصپ مقرر فربانا ۔ اسی موس ہر حضرت ے 
یاقوت کے نگیے کی وہ انگشتری ملاحطہ فرمائی حو سالہا سال تک 


شاہجپان ىا جلد دوم ۰'۰۰۸" 


خاندان بطبا ماک کے حراے یں زیس رءچث بھی والواقع چایت عمدہ اور 
نفیس چیر بھی ۔ فطتااملک ے افصل حاں کے '۔ارےۓ ہے حصرت کو نذر 
۔ ہارہ ری ورں نا مات ہے طیر آندار ند ھ . ےس ہزا روے بب 
آىق کی طد اامیک نے عسجی چ صپر کو حدعب ٠‏ گھوڑا اور 
ہرھ ہرار روے عد ۔طاہوۓ اس کے ام معراہموں کو بھی جلعب ٭ 
گھوڑے, اور آتھ پر ار روے ساب مرمدے ۔ لچھ عرصد پہلے آپ نے 
عادل حاں کو ہی شہیب بہار کف اور بادمی وغیره ہے سرفرار کیا ىا 
ہم چشمی کے نام ہے فطبالملف ے بھی اہ اد بمھے بھی اس نوازش 
سے سرفرار فرماايں ۔ عرصدا سب ہیں خر رر کا کس سے حضرب کی علایت 
ہے اس عرت 'راؤ کی نوخ ے ۔ ادثاوال اقلمے ابی تصوار ؛ 
"اب یس یسب ۔ویوں يی مااء آویرۓ کے واسطہ '۔ک بش پا موق ء 
چاندی کی عاری والا طمر دشان می ہابھی ہو ری درچات کی اٹھارہ 
گٹھوڑیں' چد طاہر کے بلدست رواب فرمائی ۔ ٥ہ‏ یرہ دور لپ پہجا نیا که 
طعی سوٹت ہے مر گیا > حصرت ے مدکورہ ں2 چتریں قطے'املک لک 
پوجاے کے لیے بد زاہد کو رحصب کیا۔ جب وہ 'ویکڈے پہچا تو 
فطپ‌الملک ے استعبال ؛ سلم اور رم بوسی کے ادا ے لا کر 
شکر کراری کے اطہار کے واسطے سپاس نام دپیجا حس کی سل حسم یہاں 
درج یَ حای سے ۔ 


قطب‌الملک کی عرضداشت 

قدیالحدمت ؛ موروی رید عدانہ اماک حصرت کے اقیال کی 
دعا (جس کے استقبال کے 'یے فرشتے آگے بڑھیں در رسا سے کا تحفد اور ثا 
١‏ یہاں برکی لفط ”'نوژ'' کا برجمہ گٹھڑی بب ہے ۔ ٴوزانے برکی زبان 
میں کو کا ہہدسم مراد لیے ہیں جو نرگوں کے برددک نہایت متبرک 
عدد ے - اسی حیال سے حوشی کی ںقریموں پر اکر چروں کی نعداد 
کی ہی کا اف رھ رہ دک ئن اکرغ 

ص مہم طبع کلکتہ مترجمد بلاغمن ۔ 


"3۳۲٦‏ شاہحہان امم جلد دوم 


کا ہدیب رجس کا برنو سارے چہان پر ئژ رہا ے) :؛ش کرتے کے بعد 
درک آساں حاہ ٤‏ عرض دارگاہ؛ اعلٰی حضرب ؛ سلہ ان سوکت ؛ آفاب مپہر 
سلطب و جمہں بافی ؛ ماوساسر چرح غلاب و کسور ستافنی ء سلطان 
السلاطین ؛ شہساورمات نوشیروان دپر حضرت صاحیعراں ٹاق ‏ باعر 
اسن و امان عالم شہابالدین ساہجہاں کی حدمت میں احدا کر ےکہ طول 
حصرت 6د مصطبی 7 ان کی سلطب یاتب تک قانم رے) عرص پرداز ے کہ 
ورماے عالی مان جو ازراو بوارش و ددم بروری فدوی کے ام ارسال کا 
گیا تھا وحی آسای کی طرح بج کر اس موروٹی مرید کی عزب اورائی 5ٗ 
باعب ہوا ۔ مپارک ساعت بھی اور ام ساروں ىیق نطر سیدھی بھی جس 
کہ فحر سادات حواجہ ید زاہد فرماں والا شاں کو لے ٹر یہاں نشریف 
فرہا ہوا ۔ اس تحریر دلہذیر کی ہر سطر میں ایک ایت اور ہر حرں میں 
ایک کرأامب ووسیدہ بھی ۔ لوح مبارک اور طلاکار صتحد گونا وح محەوظ 
ا5 ون اور سردىوشت کائات کا حلاصد ہس جن میں نعیر و لبدل کا کوئی 
اسان ہی نہیں ۔ ان کے ساتھ حصرت کی شبید مبارک ایسا عطہٴ عطمی اور 
ایسی فرحب كس عسایت ے که اس کے دیکھے سے الدوە برای رحمب ہوا 
اور راحب وصال میسر ہوئی ۔ گویا حرومبٔی دیدار جو بارکاہوالا میں حاصر 
نہ ہوۓ سے لاحق تھی دور ہو گئی ۔ دولت ددندار حاصل ہوئی جس ہے 
دل کو سرور ہم پہچا ۔ طئر شان پاتھی جو اس فدوی کو مرحت ہوا: 
پلا مبابفب ایسا غوس اددام اور حلم ہے کہ دار سد نے ساری عمر انا 
متناسب الاعصاء اور حوس سطر سکب نھیں دنکھا ۔ حیال ے کہ اس 
قسم کا پابھی آپ تک کسی مرلد ڈوعغایٹت ىد ہوا ہو گا ۔ اس کے علاوہ 
کچھ نب کات ایے بھی پس کہ جہت کے حڈلوں کا مو ہں اور جن کق 
ساب و لطافت قابل دید ے ۔ یہ سپ وصول ہو کر عزب ازائی کا باغعب 
ہوےۓٔ ۔ اللہ اللہ ! کیا عاییس ہیں کہ جن کا شکر ساللہا سال تک ادا نہیں 
ہو سکتا ۔ تلکت اگر عمر نوح اور حیاب جاوید بھی حاصل ہو جاۓے ىو ان 
کا شکرانہ ادا کرنا ممکن ہس ۔ 

حضرت ے عغمدہ الملک حان دوراں کے نام جو فرمان دستر مہبارک 


شاہجہپان نام جاد :وم ےْ‌ 


ہے لکھکر یحانهااسی قر وی ی ط . د۔ صن مت 
جو 'شارٹ مارک تھی اس کی تب عەیل کے ىطٰو حدتب والا 
می ارسال کر د٢‏ گیا ےت اود ےج کی یل حدل پل .( حر ھ گی ہوتا۔ 


٦ 
کہ گج وی بہت‎ ۱ 


اب برەانِ والا ای اور ل٭ عەاے حو ہجے لو بر( 
ہی حمیں ہدید تھا ۔ 
اس غرصداشت کا کسی محئے کے ھت یچ فدوی لو اسب 


س معلوم ہوا ۔ جواپر حاے سن کوق لد ما حم. ہی بے رپا کم ھیحے 


ۓے فیس ہویا ۔ اس اناء میں کسی باحر ے اک لس لا کر ۔کھاں حو 
ورں اس پہلے ہرے کے ؛اراہر الکن آبپ و ناپ میں اس ے ریدہ ھا۔ 
سوداگر کا دعویلٰ ىها ک بہت 'راا جواپر ے ۔ ایک الس حواہ لت ہی 
حوش رنک اور روشن و اثاال ہو اس فا۔ل ہو نہیں بد بارگاہ ولا میں یح 
جاے ہم جوسر ىر سدی یق سکی کے ٰ ارسل کیا جات ے ۔ اود 
ے کہ حضصرب ٹ الطاف شاہاےم اس حقیر ہدے لو دامن فول مال ۔ھپا 
در پردہ بوشی اھ اللٰھی !ا سلطت و حادفت کا سایم اپر_ اسالم کے 
سر ہر ہمیسم فائم رے ! 

دربار ۓ حالات بی ہس کمحصرت نے سبیروں کا ہکا کا ۔ ۔ مو کے 
دورانٰ یام مس اہل شہر ے ×رااد کی کم دواحی جکل میں حلد شیر کہیں 
سے ! نے ہس حو مہب لفصان ے۔حا رے ‏ ہہ ڑی سچارگی سے ساں کیا 
کہ اں حونخواروں ک چرأاب اہی ھی ے کہ دں دہاڑے شہر می 
گھسسں آے اہن اور جو چاٹہار ساسے آ جانا ے اے چیا حاۓ ہیں ۔ اس 
بھوڑے سے عرصے ہیں دو سو آدسوں کو کھا حکے ہیں ء اب ہر شح صکو 
جان کا حطرہ ے ۔ حصرت ایسے موعے کو چو اعب لواپ بھی ے ؛ 
غدا ہے طات کرے رہے ہں ۔ شہر والوں ک مرناد سن کر ہے با 
ان حوسواروں کے سکار کے لیے سوار ہو گئے ۔ شکارػہ میں پہچتے ہی 
ایک لمے میں شاہی دلوی ے ئً ۔ سر افکن بہادر رکب 
میں حاصر رہے کے ہب انے دنر ہیں کہ اگر حضرب حکم فرمائیں ہو 
برح اسد کے شیر کو بھی پکڑ کر رمیں پر کھنح لیں ۔ انھوں ۓ آپ کے 


۰۸ غاہحہان نا جلد دوم 


حسب ااحکم شیر کے دو بح ریندہ نکر لے ۔ 

١و‏ سپر مطابق س)اکٹوتر ہہ ہوء حضرب ے برنتب حاں کو کل 
سہاہریوں کا دسد دے کر چیس بور کے رسدا: کی م,کوی کے اے بھجا۔ 
اس سرکش شیطاں ے کسی صرے دار کی 'ماعب ىیای بھی ۔ ىعاوب اور 
رہرنی کو ایا شعار ىاے ہوۓ تھا ۔ آپ ے حکم دنا کہ امس فسد باعی کی 
قرار واقعی گوشا ی کی حاۓ ۔ بھی دنوں خاں دوراں یق عرصدائب ہے 
واصح ہوا کہ جب وہ اہا لشکر لے ہوے قلعت اوس۔ و اودگیر ”کو تسحبر 
کمرے کے لیے بڑھ تو امام ححتب کے طور راستے ہی میں ہے قلعء داروں 
کے پاس تبجربد کار اور حوش کمتار آدمی بھیح کر ایم پغام ۔د کم میں 
شاہی فوج لے کر آ رپا ہوں ۔ اچھی طرح عور کر لو کہ تَھارے واسطے 
زسد: اوز کمک ا کے رائے لہ یں >ظام الملک کا وجود :یاق نہں۔۔ 
آس پاس کے ام ٭عے اور علاقے شاہی ملارموں کے فبصے می سں ۔ 
عادل خان ے ہوس نے مارے درگاہ والا میں درخواسب کری چاہی تھی 
کہ یہ دو قلعے مجوے دے دے جائس ۔ لیکن ےہ کاری اور دور اندیشی 
کے سبیب اس ے بھی نی خال حەیوژدنا۔ اب میں کسی طرف سے 
انداد و اعاب ء رزسد اور نئتمھک کی اسد نہس ۔ ساس ھ"ہی ے کہ 
قضاے ال ہی کے سامسے سر سلم چھکا کریہ قلعے ہارے حوالے کرہو۔ 
ابھی تهاری آبرو اور اعسارىاق ے اور يد اسیدا کی جاسکی ے ئہ 
حصرت شابحہاں اہی ے پایاں عارت کے طصل میس جاکبر اور سصب 
عطا فرما دیں کے ۔ ام سب و فرار سوح لو اور 'ہی فلاح و مہبود کا 
ساماں کرو“ ۔ 

حان دوراں ۵ ید ليغقام جو جب ہی مدلل اور سععول لها ان کوا. 
اندیشوں پر کچھ اثر ىد کر سح ۔ برمی و مدارات کے باوجود الں سرکشوں 
ے سیدھا راسب احتیار پس کیا ۔ فلعوں کی مصبوطی پر ؛هروسا کر ے 
سرکشی دکھائی اور کورا جواب بھیج دیا ۔ لڑافی ا سامان کرے لگے ۔ 
پہادر سردار ے فلعد اوسد کے :اس پہح کر رشید خان انصاری کو متعین 
کر دیا کہ اپی موج اور کمک کے دستے لے کر حاصرہ کر لو اور اقبال 


شاہسہاں نامه جلد دوم ۳۴۹ 


بادشاہی پر بھروسارنهو ۔ئاق لنک کو ہہ رم ے کر حں دوراں 
قلعہ اود گیر ری طرف روام ہوا ۔ وہاں یح کر چلے ہو مصلوں اور 
پھائکوں دو ۔ور ے دیکھا اور مورچے ء؛ دیانے اور سرگسں وسرہ یار 
کرے ا سیک و راج ےس سے طامرد کرک شر کی ری و کرک 


وحبرہ ۔یار کر کے فلعد سر کرے کا سال کیا ہہ ۔شرق ارح یق رف 
ڑھا حس ج دو ہو پاتھ پا اور نوپوں ء ہہ قوں اور سحتتقوں ے۔ حوت 
۲" 
ر‌ 


عہ 


ستم تھا ۔ سرک لم کر اس برچ یق ید کو حلی کروا کے نارود ھ_روا 
نی بھی , اے سلہ ۔کھا کر اڑا دیا ۔ فلعے کا اصل برح ابھی ترقرار ىیا۔ 
دور ادس سردار ے أے برناد م کہ کونک کئی مصلح8ں ہیں نطر 
ہوں _ ایک تو دب کم اپراہم عادل حاں مرحوم کا کیس پونا سی قتنعے 
بن ھاں نین جب اق کا تاپ دروہی ۴د ققل گی دہ گا تو اس یہ دا 
آنے لے کر یہاں چلی آئی بھی ۔ اگر اندروی برح کو اڑا کر لہ اولا حا 
ہو کن بھا کہ اس سے "کو صرر ۔ہچتا ۔ علاوہ اریں برح اور مصیل ار 
کر قنعے و سح کر لے کے بعد ہت ساوقت ہہت اور نعمیر میں صاع 
ہو جانا ے جو لسی اور مہم میں صرف ہوا پر ے ۔ عوص ان آام 
ےاوں کا لحط کر کے خان دوراں ے پلہ کرں ۔بدەودامتہ متوی 
کر دنا ۔ چاہا کم جنگ و پیکار کے بغیر ہی کام نکل آاۓے ہو نہ ے ۔ آ۔ 
سوح کر دوبارہ ملعدار کو برغیت اور ڈراوے ے ابی طرف ىالل کرے 
کا ارادہ کیا ۔ سدی ستاح قلعدار ہے اپا ایک آدمى بھیح با آے خبوں 
ہے پان لے حا کر سمجھایا لہ بارود بجھی ہوئی نار ے ۔سله دکھدے 
ہی سارا قلعہ ا جاۓ گا ۔ عرص امید و سم ہے بھرے ہوۓ پیعام دے کر 
آے ابدم ‏ وەیحا ۔ جب اس ے ساری کیعیت بیاں کر دی سو قلعدار ے 
حودرائی کے ؛اوحود مقالے کا ارادہ برک کر کے اطاعت کا میصلد کیا ۔ حود 
آکر اہے آدسوں کے لیے اماں طلب کی اور کحیں پیش کر دیں ۔ 

عرے نہر ٭اکتور ٦ہع‏ جمعرات کے ا دولت حواہوں 
کی ماد کے مطائی طلعے پر فبھ ہوگا۔ سیدی معنح قعدار نے 
درویش ٭۔ کے کمسن نے کو خاں دوراں کے ىامے پیش کرکے وہ حطو۔ہ 


ہے شاہجہان نام جلد دوم 


بھی در کھاےۓ جو تال حاں وا یٰ حائور ے اے پھیجے تھے اور چایبت 
دلجوتی و متدارات کے ساتھ برعیبت اور لااج دے دے کر بار ارب لکھا 
ھا کد اس بجچے کو ہہارے ناس نهیح دز ا'محمصر یہ ںای قلعہ حو دکن 
کے "ایت سصبوط بلعوں میں شر ہوبا ہے ؛ سہولتبت ے رات اود 
ایک مہاڑی پر کچھ ا سے وع سے نا ے کہ سرنگوں اور مورحوں وعیرہ 
کے دریعے اس کا صمح درنا پرگر کن نہیں ۔ چاروں طرف گہری حفیں 
ہے جو ؛ حاے آن ىں بد۔یروں ہے کھودی ہو ںی ۔ اس کر علاوہ الک 
طرق حدی اور ہی ہے جسے دیکھ کر عقل چکر کھو ے ک. 
سگر حارا قی جٹابوں کو کس طرح نراسا ہو گا.۔؛ پر حال طاہر ےہ 
کو اندیشوں ڈر اندارہ ہو یا کب سپ کرشمے الید انردی کے ہس ۔ 
تحمہ۔ سردار ۓ درم والا میں فحامب تبھیحا اور ۱۴ں ػىٴ گے 
سیل افتاح *٭اعدار کو حر خال کا حخطاب اور دی پراری ڈات ڈیڑھ ورار 
عوار کا ..صب عابیب 'مھادا ہاۓ ۔ حصرت نے س یىی تحو' ہطوہ کر کے 
اس ءسصب ت طابی حاگیر لکاے کے علاہے میں سے اس کے "ام 
گر دی 

'ب حاں دوراں ۓے دوبارہ اوسم کا رخ کیا وہان پحاىو د کهھ کہ 
رشید حاں ۓ ای هوج سے سے کو گھیر رکها ے اورآے ہے ے 
راستے اس سی ے ہد کے ہیں کہ برندہ پر ہیں مار سکا ۔داں ۔ہ 
ی هوح بھی محاصرے میں شاءل ہو کی ۔ ملک خلال سہ مےلازہ 
بائند سر کے ر اه ٹھ کرجاں ثشاری ػا حی ١۔ا‏ کر رج ى 
خان دوراں ے اں ا دل بڑھا کر حکم دنا کہ سرگیں کبود کھم 
فصیلوں اور ارچوں یل با تک ہچا دوا۔ سحب کش دلاوروں ے لے 
جد و حہد کر کے جاں لڑا دی ۔ سرنگوں کو لعے لک پہھا ‏ لب 
بھوج راج علعدار اور عصورین ے ید رنگ دیکھا دو سمجھ ے 
اچھا نہیں ۔ سبھرں کے دل ٹوٹ گے ۔ ہەب ے جواپ دنا هو ۔ 
ے سرداری ے ہاتھ اٹھا کر فاصد کو بھیجا اور نہابت عاحری .- 
دیا کم اگر اان نانے کے ذریعے ہم سبھوں کی جاں شی ئا وعدہ فرٴء 


پہعام 


شاہحہاں اتب ماد دوع ے1 


'ور دوسر۔ے تنعداروں کے سا چ ا ادشاہ سظلرمے ہے جھ عہی گی ہک اآں 
٠‏ ص 4 ْ' اح 

ہے حھے ‏ ھی سرارار کرس ہو فاعم مواے کرے ے ے ترہوں ۔موگہ 

حں دوراں کے دنک ۔اه گے پاے و ال ۔ بے واحب ھ پھا 


ورک سار سے و سک ای ھی او 
ہے بل ڈر مہاب دوراں کی حدم من حاصر ہو ہہچے سہ 7 ے درگوٴو ا 


می امہ ارہ لٛ کک رک اس یق >< 6م ۔ 9 


بارہ سو سوار كػا 


٭ کو د٥‏ اری دات 
عاتب عبط اھارے سے سے زی حداعت ٣‏ بورا 
ساماںل در کے اس حیںی کو ووں 3 قلعہ مر کہ فضغ حود واس ج۸ 


آ0 7 نادشا حمی شس ے معل یں وا راں جحدں ٹم و و_ رک کے ات 


ڈبڑھ ورار سوار ڈ5 ہنصب دے کم وا“ اود گے فی کرای رءہور فٹرم۔۔ 


ندے کے ۔ل٭ابدے میں هو رح کو جاگبر عطا ئی ۔ ان فوح کے امم 
میں خاں دو ان کو حنعب حاصد ؛ سہری ریں واا گھوڑاء غری عورب 
ولا پا بھی اور ایک وتھی علایت فرما کا سرفرار لی ۔ 

حضرت کے حسپ الحکم بربیت حال جیب ہور کے زار کی 
واسلے بنور ہو یا وه اُس ردو۔ کو حرا یہ' مقیع ء 
دربار اہی میں لے آئا ۔ اسی باریج میں حضرت __. وقاع جح لو 
مہ لی حاں کا خطاب ء جحلعب فاجحرہ؛ ححر مرصع اد و گھوز ور 
علیہ عسادت فرماں ۔ لی قیمت پاتھی انل کے علاوە عط ہوا۔ لے ہرر 
ناب آھ سو سوار کک سصب عطا لیا تھا ؛ اپ اس بر پراری ۔اب دو ہو 
سوار ١‏ اصافد فرما ار عرت 'ہرائی کی ۔ کوەہ کاکڑہ کے اس کی فوجداری 
میں 'ز مرا حال نعرۂ حاعمابژان ماہور ىها اور شوریده معری کے سبب 
خدءت ترک آر کے گوکہ نشیں ہو لا تھا ء ومن عاعی کے سیرہ گی 

۵ء مہر: ےا کتوبر ہورع لو حب برست کا موسم حتم ہق یا 
ہو بادشہ سلانت کی سواری اچین اور چاندہ گھائی کے راستے ! کعر آاد ى 
طرف رواد. ہوئی ۔ جلوس سارک کے بعد ے اب نک حصرت ے 
فدوہ العارہیں معین الدنیا والدین خواجد معین الدین چشی کے مرار پر انواز 
ث زیارت ہیں کی ھی ۔ جنت مکنی ۔حہانگجر نادشاہ ے کئی نار اس 


۳ شاہجہان اس حلد دوم 


وروصہٴ ۔بارک کا طاوات فرمایا دىها بلک محت نشیٹی کے بعد ے تامل برکس 
حاسں کریۓۓ کے واسطہے یہاں حاصر ہوۓ تھے ۔ عرس آشیافی اکیں بادشاہ 
ے ہت مایق ھی ئه میٹ ماد ہوری ہو جاۓے ىو يیدل چل کر 
حراجمٴ چشی کے مرار پر حاصری دوں کا ۔ چنائید ببادہ پا سارا راستہ طے 
کرکہ آے بھے ۔ حضرت آب تک آنے آباء و اچداد کی اس سب بر عمل 
بت کر سکے تھے ۔ اب فیصلہ کیا کہ وہاں حاصر روا صروری ے ۔ لہدا 
ترزد راف کر رتو در اواب یز 0ار اہ 


١ر‏ آدر مطابق نکم دسمرس ‏ ماع کو ٹشاہی سواری اجمر میں 
داخل ہوئی ۔ انا ساگر چھیل کے ند ار ہو فرحب بحش ناغ اور سگ رص 
کے دسیمن جپانگیر باد ۔اہ ے دواۓ بھے ء ان مس حصرت ہے قیام فرمانا ۔ 
غسل حا ء جھروکہ درشن ء بارگاہ, غاص و عام کی عارلیں یہاں حصرتِ 
جہاں پاہی کے حکم سے ۔عممر ہوئی پس'۔ چونکہ حضصرت کی طیعت میں 
حق پرستی و درونس دوستی کا مادہ ے اس لے ارگاو الہی کے ممربوں 
بعی اندہ والے عاردوں کی ے حد نعظم ٴکرے ہں ۔ چنانحد اہے آىاء درام کے 
طریغے کے مطانىق جھیل والے دوات خاے ہے روعیبٴ سارک تک پدل چل 
کر حاصر ہوۓے۔ ربارب اور اعد کے بعد مقررہ دستور >, ءطابق او روں 
وعیرہ کو دس ہرار روے عالنت کے ۔ بعد ازاں اُس ‏ سحد ہس جو بب 
پوری ہونۓے کے بعد حصرت ے عمیر کروافی بھی اور ابھی مکمل ہوئی 
تھی ؛ شریب فرناہروۓ۔ بهوڑی دير اس سادت "اہ میں ثھہر کر 
مسکیٹوں اور محتاجوں کی حاجہیں ہوری کیں ۔ پھر اس تار حر کو وس۔لہ 
بنا کر درٴتاو رب العرت ٦‏ مطالب بورے ہوئۓے کی دعا ما ۔ 
ماز شام بھی وہیں اداکی ۔اس طرح زیارت اور عاادب دولوں کے نامے 
بورے کرکے کرام کا ہیں ؟و 5 درح کرےۓ میں ۔مغول رٹھا۔ 


اک 


.۔ بادشاہ امب حصب دوم ضص وہ ء بر انی تفصل اورملی ے کہ 
دولت خائد اجمیر کی عارات پر نین لاکھ روے غخرح ہوۓ تھے ۔ 


شاہحہاں نامہ جلد دوم ۴ 


ے ہدل حاں گیلای ے سمسحد قی پاری 5 نمی دح عرفرں پا ۔ھ 


مھ" اہل رہ۔ں ند ممحد اہ حہاں 


َُ 


۲٢‏ آذر مطائق ٠٢‏ دسموم ۱ے +- سا ح۔_ کک ئ ور ےعپد 
بیٹا راخ کور شاہزادۂ امک دارا شکنوہ قی وہ اب نے ارگ لک ربےه 
می حاصر ہوا ۰ آدابر ممررہ ار کر کے ایک له سکر بھی عری 


تہ 


آے : 7 ' ٠‏ م 
باری والا اور تو عدد گھوڑت بطو سکس طر سال سے گرارے ۔ 
حصرت ک ےک نے حلعب حسر ہے ۰-۰- ضع او: :- رنوںل فک 5 ز ۔ط شرف دہ 


سر ابلدی ‏ ای ۔ 
اسی رسدے می نادد 'بردی ق ندولب حلں ,.ں ق ندرفوحت 
کی حغریں بارگاه سای ہیں ہچیں۔ وہ حخاں دی ساں جب درار والا میں 
مار 7" رز 8*43ھوہ خان۔وشہزہ: عے اور ساہو روسبەہ کے ام تعن ے 
رحعت ہوا یو حہ بالحکم احمد گر منج حہاں اہ سرو ساتں چھوڑ 
ایا تھا ۔ اعلاح می کہ بد سرشب ساہو ے عادل حاں کے 'حلام کی اطامت 
نہیں کی ہ لہدا سادل :حاں نے انے سید سالارارں دواھا حاں کو ایک 
حراز فوح دے سر رواٹ کا کہ ل کر شاری کے ہمرەرە کر دںفٰ ںی 
کی ہدابات کے مطابق اس بدحب کی ۔رکوق کرے ۔ خاں زار انی وف 
احمد لگر ہے ہےر کو روائب ہپوااور ؛لعار کرنا ہوٴ وہاں حا ہچا۔ 
سرداری أرر تار اون کے باعدے کے مطائی, خاسی فُعے 28 سے ہچ کر 
دم انا اور فوراً عاصرہ کر بت ۔ شاہی دلاوروں نا/حصوص پہا۔ر حاں اور 
جگت سنگھ ے ساہو کے آ۔سوں کو جو سے کے ار مرف وی بر ہم 
مامور تھے بلوار کے گھاٹ بارا۔ جو عے وہ گرۓ پڑۓے قنعے میں 
گھیس گند لشکر کے ماہدوں مس ے تھی صر ے شاب کا ۔رعہد بیا۔ 
کتے ہی بادرزسمی لی ہوۓ۔ حخاں وہاں کو جخوب ‏ ندارہ تھا کہ 
۱ ۔ بادگام نامب حصہٴ دوم ضص ۵م پر ابی ەصیل اور درح ے کہ یم 
مسحد چالیس ہرار روے ک اگتے نے نیار ہوئی ۔ 


۳۴م شاہحہان لاپ و 2 


شحاعب و تہور کے معاملے میں ۔ہادر حاں اور دوسرے سردار ے نظ ہیں ۔ 
ان کی کارگراری پارپا دنکھ چکا بھها لہٰدا پرند ناکد کی صروب ہی د۔ 
بھی ۔ اتھیں عحاصرے بر ماەور کر کے اور افبال بادشانی کو بب ناہ 
نا کر خود قصیہ دو کی طرف روانہ ہو گیا جٍہاں ان دنوں ساہرو ۓے ناہ 
ی بھی ۔ سارو ۓ وہ جگہ چھوڑ دی ہو پہادر سید سالار اس کے تعاەوب 
مس خلا ۔ جب گھور ندی کے ساحل پر بچنچا ىو ددکھا کہ ۰ رسات ک 
دارشوں کے سیب دریا ہیں سلابت آیا ہوا ہے اوردشمان دولت کی طرح 
وہ بھی ۔لعان و سرکشی کے عاام میں ے ۔ مبوراً ایک ناہ وہیں ٹومہراا 
بڑا ک لشکر کو عبور کراۓ کی کوئی سل پس بھی ۔ دور بڑی ‏ شکل ے۔ 
عبور کر کے سوصع نوگاىؤ' میں دڑاؤ ڈالا ۔ اگرجھ خان زناں اور ساہو کے 
درساں سترہ کوس کا فاصلہ بھا ایکن وہ تھگوڑا نزدلی کے سائي حلد حاد 
سزلیں طے کرنا ہوا آتوکں اور دنداراحپوری ۔ہنح کر وہاں کی گھاٹوں 
میں ساەگرس ہو گیا ۔ خان زمان ے نوقف اس دشمن_ دس کے تعاقبف میں 
بڑھا ۔ اس شقی نے ہراروں سلانوں کا خون ہایا ہوا اور ہر مذہب و 
شریعت کے فتوے کے مطابق واجب القتل ہو چکا تھا ۔ تہ اگا که اس 
بد عت ے آمیداروں کے باس باہ لنا چاہی بھی لیکن انھوں ے نے 
علاقے میں رکھے نا حایت کرۓ ہے صاف جواب دے دا۔ خداۓ پاک 
اور تمام انسانوں کا دھتکارا ہوا ىہ ندعت پر طرف ہے مایوس ہو ر گھائی 
کو عبور کر کے قلعمٴ ماہوٹی میں سر چھپاۓ کے لے بڑھا۔ خان زہاں بہیر 
کا انتظار اور زسد کا انتظام کے بغبر اس ہے دجھے روالد ہوا ۔ کچھ 
دور جاۓ کے بعد اطلاع ملی کہ وہ سیاہ رو قلعہٴ مورنحن کی طرف گا ے۔ 
دشوار گرار پہاڑوں اور 1 حکلوں کے درسیان یہ قلعد کچھ اس طرح 
وائم ے کہ چوئی کا بھی وہاں گرر ممکن نہی ۔ درختوں کے حھنڈ ایسے 
ہیں کہ ہوا کو راستہ نہی ملتا ۔ لشکر کا سازو سامان اور کوە ہکر ہاتھی 


بادشاہ ام ء جلد اول ء حصب دوم؛ ص ہم پر اس جگد کا نام 
توہ گانژ درج ے٠‏ 


شاہحہان نا حاد دوم ڈے ‏ 


وہاں پر ڈر ہی پہچ سکتے ۔ ان رناں ہے ہمت ہداب آنر نید کک کے 
تعاقب خاری رکھا۔ ساہو ک>يەت حال ھا کہ حہد ہچٹا ھوڑی دبر 
کے ےٹھہر کثر گھوڑوں "و آرام شر اور اس کے بعد ور آے ٹڑھ۔.ا۔ 

حاں زماں پر سم کے سازو سن اوررسد سے ے پرہو کر اس 
ہرگشتہ بت کے پجھے ۔ائۓ کی طرح لکا چا رہا تھا . راستد اچھا تھ لیکن 
برسات کے سب کیچڑ ے ھا ہوا تھا ۔ پھر بھی حدک زماں اس سرعت کے 
ساتھ بڑھا کر لشکر کے پراروں سپا ی پیچھے .ہ کے ہہ بھوڑے سے ربق 
رکاپ میں رے ۔ اگرچہ یم کا لاتق ےپ کں بہدر سا داررے حووف کے 
ساتھ ٹھی اور رفمعوں کو ومرکاب سے بڑھہ چلا ٠۴‏ ۔ کبائی کی چڑھائی طے 
کرکے سیلاپ لی طرح انرا اور آندھی کی ماد اک بی بے مسوم ہو ھ 
کہ گوں ایک ہر ہے و جکلوں: ب:ڑوں کو لہ ہوا ؟ڑا رپا ےہ 
الآحر اس روںء بار کے ریب حخام چا اور حمد آررہو'۔ ہو دکھ 
"ک لشکر شاپہی کا ععاللد نامکن ہے ۔. مرار کے ۶ار حا نہیں سای 
بھوڑا سا ضروری ساماں اور خرالی وعیرہ ہمراہ خوں 3ہال سے ے٢‏ ۔ 
حان زناں اور اس کے بھرئیلے رىق اُس سابق ہے دو دو بھکرۓ کالے 
راف کے ساتھ نعاقب کرے کے لیے بڑھے۔ حب ڈیڑھ کوس فص رہ گیا اور 
اس بدبجح کو اندارہ ہواکە فوح شاہی آ پہچی ہے دو ہے ال تام مازوسامن 
وہیں چووڑ کر حوف و پراس کے مارے نگنٹ بھاگا۔ حاسا_ سباہسول ے اس 
ک ساماں لرلے کے بحاے نعاقب جاری وکھا۔ ساہو کے آدمی حں کےگھوڑے 
تھک كکے ھے شارنوں کے ہاتھ ہے راستےمیں مارے گۓے۔ حن _کے گھوڑے 
کچھ جان دار تھے وہ ذرا آگے پہح کر حہم رسد ہوئے ۔ 

اس روز لشکر شاہی نے بارہ کوس ٭اصد۔ بڑی نمرو سے طے ک ۔ 
گھوڑے تٹھک تھک کر رہ گئے ۔ سپاہیوں اور بہبر والوں (اردو) کے تھی 
بہت سے گھوڑے سم گئے ۔ خود خان رماں کی ران کے بیجے دو 
گھوڑے پلاک ہوۓ ۔ اسی ہے اق فوج کا حال ناس کر لیحے ۔ 
ان زمان کے ناس کوئی کول حاصر لب نیا ء عجورا ”نک ۔باہی 
کا گھوڑا مانگ کر سوار ہوا۔ وه ھی اس کوہ عرم کے بوحھ 
3 اتھاۓ اٹھاے بھک کر زہ گیا ۔ ۔رص آکے بڑھے کا ل'مکیں 


۹ے شاہحہان امم جلد دوم 


بلق لہ رہا ۔ نرگشتہ بخت ساہو کو ایک نازہ دم گھوڑے بر سوار ہو گر 
بھاگ لکلنے کا سوقع مل گیا ۔ شاہی شیروں کے پنحے ے مفت میں حاں عا 
ہی ۔ اس کا جہت سا ساناں نیز تقارہ ء بای اور چھتر غاردوں کے ہانھ لگے۔ 
غرغض من پر کلنک کا ٹکا لگوا کر (جو سرداروں کے واسطے نگ عظمے) 
میدان سے بھاگا ۔ خان زان ۓ کسی جگہ جہاں کیچڑ کم بھی خغےلگوا 
کر رات سر کی ۔ راء فرار کا وہ شاہسوار (ماہو) راہوں رات قلعم ما, وی 
میں مہنح گیا ۔ یہاں اہنے اگثر سپاریوں گو رخصت گیا۔ حہف دو سو 
رشتے داروں اور عزیرو ں کو ہەراہ لے کر اور بھوڑی سی لتدی حو رہ گئی 
بھی اٹھا کر قلعے میں داحل ہوا ۔ 

خان زماں نۓ ںہ خبر سنتے ہی ے دراگ مار ولی کی بارف بلغار یىی ۔ 
جگوں نہاڑوں کا ىارہ کوس فاصلہ ایک روز میں طے کر کے قلعے تک حا 
پہنچا اور محاصرہ کر لیا ۔ جا عا سردار ەقرر کر دے۔ ٹھیک اسی وقت رں 
دولھا خاں بھی آ پہچا ۔ قلعے کا دومرا دروازہ بڑے ہبیاٹک کے بااحقالل 
دوسری طرف واقع بھا لیک ہہاڑ اور مکل چاروں طرف بهیلے ہروے کے 
سمب سات کوس کا فاصلہ دوبىوں بھاٹکوں کے درمیان نھها ۔ اس دروازے 
کی نگہپائی ىر رن دولھا خاں مامور ہوا ۔ ؟ُس نۓ تھی اپنےسپاہیوں کے ساتھ 
یوری جانفشائی کی ۔ محاصرہ اس سختی ے ہواکہ وم بدغخت زندگ ہے عاحر 
آگی . اگرچہ ایہودگی کے بب ہمشہ لشکر شاہی کے دلاوروں نے معرکە 
آرائی کی آرزوکیا کرنا نھا لیکن اب معلوم ہواکہ ان عازیوں کی قوت نازو ء 
نشانہ بازی اور سخت کوشی کا کیا عالم ے ۔ غرض بہت گڑگڑا کر عاجزی 
اور چاہلو۔ی کے سانتھ پیغام بھیحے کہ حھے امان دی جاے ۔ 20 حط 
ارسال کے جن میں انی ے شار خطاؤں کا اعتراف کر کے دہ استدعا کی نھی 
کہ جھے بھی بارکام شاہی میں ملازم کروا کے سرفرازی سے َ‫ 

خان زساں ۓ اُس نامعقول ىیہودے کی النجاؤں کو سظور نہ کا ۔ 
کہلا بھیجا کہ مھیں درگ شاہی ہے ملک ہوئۓ کا کوئی حق ىاق نہیں رہا ۔ 
جات کی صورت اب بھی ہے کہ عادل خاں کے حسبِ خواہش یہ "مام قلعے 
ہارے حوالے کر دو اور عادل خاں کی ملازہت میں داخل ہو جاؤ ۔ حور 


ساہحہاں نا جلہ لوم ےے ١!‏ 


تو ار امس ےے دربار عادں شابہی ے آت: ملتىا سخ ادرے کی کوشٹ کی ۔ 
خادلں حاں ٢٢‏ وکیل_ بای ےچ این تھا ۔ ُآس أہح 9+ معرے نام 
عہد نام اھجوا دہے جس پر حاں عدات ثن لا پحدلس ہو۔ اس یق 
الم _ک :وج ناسی بچد سعید حو فرباین کا معتما تھاء امام چبمرئر ےکر 
سونق سو ابا ان مکی ہے عرمرع قروا ںی ہے نل کر عو مکل 
اور پھاڑوں سے ملحق نیا وں دوایا مار لیے ۔* ناک او صلم صىی 
گی یاد ڈالی ۔ وعدہ کا کم نام قاہے جا ژماں ہے ۔مرد کر دوں گا اور 


عدل حخاں کی ساد فا داد برعھل ارول : ۔ اناموں کے کاشتوں تا وم 
مہری حخطوط لکھ دے ىہ ائنے آئے کے ہی ناررنوں ۔' حوالے دفردو۔ 
یہ خطوط متعر آدسول کو دے کر فصی کا م' کے ۔مرام حان رہال کی 
حدمثت می نھیح دنہ 

خاں زماں ے یب حطود وصول کرے ہی عتلف آزمودہ کار سرداروں 
کو سواروں اور ہادوں کی فوحیں دے دے کر ساہو کے برستادوں کو أں 
کے سا ھکیا اور معحتلف للعوں یی کہباىی ىر مہ ورگار دیا ا سرضص ساہ سدمن 
جاہ کے انال کی ترکت اور سازیاں نادشامی کی حائفشی کی دو اس ۔یو 
کو شئے میں أنارلا۔ اس شیطان سیرت ے دکن کے سدانوں اور حگلوں 
میں وہ بلاطم برا کر رکھا تھا کہ ناشدوں کی ز۔لی دہ بھر ہوگئی بھی ۔ 
ان ران نۓ بڑی حوبصورق نے امر ؛طان کو رر ٠ا‏ لک یوں سمجھے 
"کہ درحشی درندے کو حال میں دیالس کر ے یکر دیا۔ جع جیسا قلعد و 
دولت آباد ہے کچھ کم نہ بت آساو ة۶ صے وین ا گیا سی طرح درہبکء 
برنکل واڑی ء پریس ء جودعن ء حوند ء پرسرا وعیرہ کے قلعےملازماں شاہی 
کے تترف میں آےۓ۔ اب اور کوئی کام ناق نب رہا ىھ جو حان رماں وہں 
قیام کرنا۔ لہا نشکر کو وہاں ہے آگے بڑھا کر نظام الملک کے داماد 
کو (جسے رں دو'ھا ے ساہو ے اور حاں رہاں ے رن ۔ولھا ے لے لی 
بھا) ہمرکاب لے اوسم آ۔ستہ دولت آیا۔ ای طرف بڑھا _ رں دولھا اور ساہو 
پیجا پور کو روائہ :ونۓے ۔ 

اوسب اور اود کر کی بح کے بعد حان دوراں ک و؛وح ے جو کاراے 


۸ے شا,حہان لامم جلد دوم 


کے اں کی تص( ۔ سے کہ حان دورا ںنکو معلوم ہوا تھا کہ قطب اامٹلک 
کے بل خاتے میں ایک بہادتب ۔ود د۔اور ہاتھی گج ٭ وق ے۔ ةطہ.الملک 
آے اتاء پب رکیہا سے کہ ہمہ حرزم برا مغ نىھواا ے ۔ اہر ہی 
لکالتاک۔ مادا شا,حہانی وکیل أے دیکھ پائی ۔ حازدور'ں اشکر ا کر اتھر 
بڑھا اور عہت سی رد و ندل کے بعد ا سے قطب ائملک سے ہمد اون اع 
خرند پر برقم ع( د6 ککے حساب میں سحرا کروادی ۔ گع موتی نو 
لے کر وادس آیا ۔ یہاں ہے ددو گڑھ کو روا ہوا ۔ برا میں احھر اور 
آشلب نام کے دو علعے بھے . انھیں حسص لدمر اور زور شسم ہے 
سرکژوں کے ہاتھ سے جھں کر ابے آدسوں کہ تصرف می دنا یم گڑھ 
کا زسدار کوکا اطاعت ٹثا ى ہے سکر نها۔ لے کک ۔ کہ کو یم 
ور اد اەر دراوے ے تعام ھے با کھ وم نادساہ سلاہے کی اطا۔دت اور 
یشکس اهھحے د ا'را کرے ۔ اس کے بچھے سرل سپ مل حود کوم 
کرنا ہوا ٹاگپور کے ناس پہاچا ۔ انتی ایک سرل ادھر تھا کہ کنک سگھ 
ناکام واارس آں اور کپ"ا کہ ژمسدار ے صاف حخواب دے دن ۔ ۔ان دوراں 
ے آ کے بڑھ کر ددو گڑھ کا ےاضرہ کر لا ۔ لس انا سصوط اور سس حکم علیہ 
ے کم اس :اس کے عاروے مس اس کی ظبر نہس ۔ ساہو ے سی ”سی 
اۓ میں ٭ی سر۔ ر ہا ىف که نس کی اور ىہ .لگ ے 
دىو گڑھ می حا کر ایٹھ حاؤں کا خعر(ص حان دوراں ے محاصرہه ئر کے 
حاعامورے فا کر دے اور با نگوں کو خشدق اک ےمعا ۔١۔‏ 
رومی خاںنں لم ا(حددت سردار سانھ بنا حسے قلعہ گری کے لام اەوں 
میں کہادت سہارت بھی ۔ حخاں دوران کی صوابدند کے مطابی اس ے حدہ۔ 

برحو آٹھ گز چوڑی اور بارہ گز کہری بىی'ء لکڑی کا ں نا دنا حس 
سے اشکر تچ دلاور 7 آسای فصل بک ہے اہی ات کے سعت ارگ 


انگل لمپا ہوا نما ء یعنی تقردبا . م ام ۔ دنکھے کب ردوساں 
ك بان“'. عمل صالحج م؛ ےم ۔ 


شہجہان امہ جلد ذوم ۹ء1 


نصلوں کے چاروں طرف بھل گئے ۔ قب اکے والوں ے جاں شی 
کر کے دھڈے ہی عرمے میں رومی حاں کے آیر ! 
سرنگ پہجا یا !اژں کی ہے رود جھا دی طملں ۔ ۔ھم 2 نا کم 
حوں ہی سردار 'شارہ کربرء تے لو اگ د کی دنن ۲ 


- ھ ہر رحوںٹ کک 


' 7 ار 
سب سے لے روم حامں ہے س نس کەه حھ صصق ۵د گا یہ 


فی “ سح 


۰ و 207 ٠‏ ٦م‏ 
ہار وں 4 7 بک داواىی ۔ سے ے. آ تھے ۰ و .ےہ حس ساس 


ہے نے كت 
ہے ١ا‏ ادم ید لصیب ےم رے دار وعمره بود ود نے اہ وی ہو وو 3 
با کک ٹہ ای وت کے سے رہ٥2‏ کے زەر ۰ ا وک دوےے 
مس جا پہحے ۔ بر دوسری انگ ہے کے ظ کور و ماک ۔ ک ہی 
برق وی وو ا اس کہ گار ام ےب ات لا ان وو 
حياے یس کچھ کسر و کی ھی - نم رح اح طح ٍ ا و گا تسضرن 


یک 
اتب کو جس بر سپہدار ماں کے اآدمی عست ہے اور داں !١اا‏ آاں 


اق مرلت تھی ہم کے ہو ے ونادهہ آدمی حر یں کر حہہ رسد 
نیوۓٗ۔ پٹ :دو راستے کپرل حاے سے ۔و'حواہوں ٢‏ دل ٭ گر 9 
سیہدار ان اور راچا جے سگھ ائے ہمرا۔وں کو ساتھ لے اندر کھس گۓ ۔ 
جو ساءے آتا آے نلوار کے گھاٹ انار کر عدہ کی سیر کرائی ۔ قلعد تمہ 
ہوا ۔ دیو حی قلعدار کو سپہدار حال کے آدمیوں ے گرفار کر لی 2 

اپ کوکا رسدار کی انکوں کھئیں_ سوج کم اگر سرکشی ۔ر اڑا 
رہااسوامہت حلد لشکر والرں کے ۔حے میں گرفار ہو حاؤں گ ۔ اچار 
عجز و انکسار کے سادئض اسان بی طااس ہوا۔ چونکه اہل مروت کے بردنک 
نام مانگے وااو ںکو پداہ دہ ! واحت سہے اور درعا بھی بہی حکم ے لہذا 
سپہدار حاں ے عو مولا علی مانمی سر مداء کہ لافئنی کی سل سے 
اور أں یق مروب و حراغردی ناوارٹ ے ہے 'سان دی او بی دوالسدر 
نائی'" کو آن لکوت کا سروق نے 9ور کھانے سی سای اہ صوری 
وع بروزدوشے نوکا رمیدار دنو گڑھ ہے گیارہ کوس ادھر 
خان دوراں بہادر اور دوسرے سرداروں ی حدمت میں آ؟ ۔ڈبڑھ لاکھ روے 


دم شابہجہان لامہ حلد ڈوم 


نقدء ایک سو سعر پابھی رو ماد نطور سس کس حاصر نے ۔ اور دہ اقرار 
بھی کیا کہ دن سال کی ہدت بر حارلاکی روے اور حرانںٴ عام ہ می 
ذِآعل کر دون گا اوز پسشت زان تردارغ. نا شسوۃ ارقراز رکیوںی گا 
سخر ہرار روے لشکر کے سرداروں کی صاب نے بطور نر کر کے داوگڑھ 
کو رخصت ہوا ۔ خان دوراں اس مہم کے سراعام سے فارع نو کر ئار' 
واپس ہوا اور درا شاہی کا ں کیا ۔ . 


۳ح آذر سطابق ۴م دسمر ہم مع حضرت کی سواری ىا علم احمعر 
کے ابق ےبلد ہو کر اع تک طرف بڑنا۔ م دی مطاق ےم سی 
پمہ,ء علامی افضل خاں اور کربت حخان دنواں سونات کر حکہ پوا کس 
دقروں اور کارحانوں ٹ فالیو ععل اور رحسشر وارہ لے کر مہ والوں کو 
ساتھ لیےساہراہ اعطم سے آ ؟رے پہنمجو ۔ حود ا دودے و اہ ال ۔۔کارگاہ ىاری 
کی طرف رواب ہوۓ ۔ ہم دی بطانی ج حوری ےم ؛ء باری حھیل کے 
کارے نارہ دىەٰجر ساھ* نشان مس وروش ہوۓ'۔ سپ عاإارس ڑی 
ذراکت و نفاست ہے دار ۔وئٹی بھی . جھل کے کنارے واتع ہوۓ ے ان کی 
دل آویزی و دلکسی اور بھی بڑھ گئٔی ۔ حصرت نہاں کی سر ہے ے حد 
مسرور ہوۓ ۔ چونکہ "مام عارلیں نگ سرخ نے پی دیس ؛ اس لے آپ 
ے اس سمں کا نام لعل عل رکچ دنا۔ مودی یم جوری ےمہرء کو 
روپ حواض کی تعمٹر کردہ نوکور کہ کمادے بڑاؤ کیا ۔ مان کی عارگیں 
بی حس۔الحکم سک سرح سے ہی ہوئی ہیں ۔ اس جگہ ےہ کوم کر کے 
فتجصور سکری میں اور فحہور سے دو کوح کے بعد دبرہ ىاع مس برول 
عرہایا جسے نور سرل کہہے ہیں ۔ حصرت کی سرنف آوری ہے والواس 
پرلور ہو گیا ٍ 


۱ نادشاہ ناہںٴ عبدالحمسد میس ای ە٭صیل اور موحود ے کہ باری 
یک جویل کے کاررے ساری عماردیں دو سال کی مدت میں ایک لاکھ 
چالیس ہار روے کے صرف سے دار ہوئی تھی ۔ 


شاہحہان ناب حلد دوم ۹ھ" 


پہمدی ےے عان وہہ ھ مطابق ےم حوری ۔ ہہ بے اقمال شابمپافی 


اور د وڈےر آای .- کو 9-33-. سعادٹ دا ں 2 ۰چ ہے جو کے ناھِ 
نور سرل ہے آ گرہ کے بی معلٔی یىی اق ملتو محتمہ ٠‏ 
شہشافوےلہ 7 8 حہ حا 2 ج2 سھ کو۔ پر پر چھی مر بہمہر روے۔ 


”نکیں واسے کت ەپمفدم بر رثر ہو رٹی ھی ۔ ٣م‏ سے کے ناد 
ول عہد حخواصں میں یی ۔ پا ھی کے دای ٣‏ روے شارما جھارر دی 
آاری تھں جھں لوٹ لوت کر سیر ا را ےاج نیل واۓ ۔ اس درو 
کے ساتھ اہی سواری ااگرواوں دآحلق ری اس ہے ا اق ہے ات 
سہر کی آبرو ہار درعے بڑھ گئی ۔ جت تعے اتی سم کھ و سالارت 
کوہ طور ے ہمسری کرے کا ۔ پپہلے ۱٠‏ ؟ہ :ہل سوں یعی درارحص 
و عام می دہریف ڑاے چو رّس وو ریت کے سب ریگ ار ہوا یا۔ 
حصضرت کی سریف آوری کی حوشی کہ علایہ حس لا۔اں ثمسی یی 
دھوہ دعام بھی دی ۔ عرص دو عسدوں تن احمع 7 گا . ےر حصرت ے 
جب طس بر فدم رکھا حس یق متُچھ عر اف بھے ساں ہو چىق سے ۔ 
'وریک سلطت یر سمکن ہوے کے عد تاؤہ دوحات اور رکاق اسب کے 
شکراے مس ۔×ضرب ے پولا حکم یہ دنا کی رمیں وسی کے بعد حر ۔جحدہۂ 
بعطہ٠ی‏ کی حدم مفرر کیا 223 بھاء ماعولت أے تسوح بر.۔ے جہا۔ 
اگرحد معتم ا۔ہ وں کی صلاح سے رمیں بوسی ہ دسور حری ہوا ھا ٭ 
لکن چونک اُس مس بھی سحدے کی شاہت پیدا پە حاتی ے سہ۔ ہے 
ےی بھی بسوح لا ۔ حکم ہوا کہ رس دوسی قی بجحاے مقررہ ہیں ن۔یموں کے 
بعد اک سلم اورگی جئے ۔ ور۔ر اعطم کو ہدابت کی ک صوے ۔اروں 
کو فرسں لو ۓ ہے جح “اس با ئہ فرماوں اور حلعوں لو وصوں "کرے 
وقت لئے فاعدے پر مل آلرں ۔ 

درار یىی صروفت بر سسل حاے اور حم ہے فراءت اے کے اعد 
حصرت ے حرم سراۓ شاہی کو اہی شریف آورت ے پر اور فرمایا ۔ 
اگے روز دربار حاص و عام میں قدم رعہ کيا حو زاب وریت کے سب 
باغ و رانا ہوا بھا ۔ تحت طاؤس کو حصرت کے مدموں ہے چرح حہارم 


کی شاں عاصل ہوئی ۔ شاہراد 5ں وال' و نے لے کر امام جاے پچاے 
منصجہب داروں اور خادموں تک کو حصرت ے حامسیں عطا کر کے سرفرازی 
بحشی ۔ بعش اہر! کے منلصب میں اصافہ فربایا۔ سحملہ مععد حاںل کو 
با صدی ذات کی رق ے۔ چار ہراری داب ارہ سو سوار کے ہسصب پر 
سرفرار ”ڈیا ۔ راحد بٹھل داس کو ترق دے کر چار ہراری ڈاب بن ہزار 
سوار کا سصب بشا ۔ حلیل حاں فراول کی دو ہراری ذات پرار سوار کے 
سصب ىر فائر ہوا . ناق ماں اور سرا۔دار حا کو ہراری دات ہرار سوار 
کا سصب ایت ؛رننا ۔ چس بارولد آصف حاںل کے لے بام سو ذات 
دو سو سوار کا سصب عویر ہوا۔ 

حان رالا شان شاہہوار حاں قی دختر دک احتر رور ازل ے_ ش۵اہرادۂ 
عالی جاء ۔لطاں اور زیب پہادر کے حرم کی زی اور شممع شبستنرءعت 
ہے کی الاب رآھی دھیں ۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی حواستکاری کیک رسوم 
بھی انا ہو چکی نھیں ۔ اپ نباعاےۓ وقت کے مطابق ساہی نھیجے کا موقع 
آیا ۔ بتارع ے ہہمن مطابی ےم جنوری ےہ رع مارک ساعت ؛ سھ اگن میں 
حصربتب ے مه حملہ ؛ معمد حال ء مکرہت خاں اور خلیل ات خاں کے ہمراہ 
ساٹھ ہرار روے کے چواہراں و مرضصع آلاب ء ساٹھ ہرار روے قد ؛ 
چالیس پرار روے کے نایات بارچاب شاہات طمطراق کے ساتھ شاہہواز حاں کے 
گھر ارسال کے ۔ 

حسوبت راۓےۓ کو پراری داب آپ سو سوار کا ٠صب‏ عطا کر کے 
آ گرہ کے سامے حسا ىار والے علادے کی فوجداری ہر مامور فرہایا ۔ عپدالعریر 
سلطان کے ادالیں عبدالرحں کا بھائی عدالکریم نیگ دوران ہے آ کر حاضر 
عدمت ہوا ۔ حضرب نے اسے حلعت ؛ ضحر مرصم ء شمسرمہا کار اور 
ڈیڑھ إراری داب آٹھ سو سوار کا مہصب عطا کر کے سرفراری شی ۔ 
پیس ہرار روے انعام بھی ساب ہوا ۔ و اسعدار مطالی دم ٹروری .۱۹۳ء۶ 
عیدالعطر کا چاند آساں پر ممودار ہوا جو ابی ناڑک انی سے دکن کی 
فتوحخاب کی طرف اشارہ کر رپا دا ۔ سراری سصب داروں بالخصوص 
بارکا.۔اہی نے حاضریں عیش و دشاط اور هرمح و اسساط کا عاصا کر کے 


شاہحہاں ناف حلد دوہ س نت 


<4 ' - 


پیٹ غاظل ھا اتا ہد دشا دںدار ام م+ رو _ حخاب مدالمرسلی کی 
سب کے مائی ید کا می حا ٹر دواد اد؛ پ ۔ 

وراخار ں سواں ہم,ھ ملائی نے وفری ےط ہے حضربف ‏ یہس'ے 
سارف سص تر اسان نئے تاب اظشعے دا ر وووی ور ا حلال سورس رانا 


٦ 


پاۓے ثشعتب +5 سیلو_ے ے سمواد اق بعدں !و سد۔۔ کو رو تی جج سے 
عود_ لف لہ سٛ۶ ۶ن کواں جائی ۔ نم مودسد لاب ۔ وق ۔ مہ 
اما حاصل بر رپ گا بط بطاے عاام اراس ہو عال ہوا ۔ بیری کے ردے 
میں رادوں اور ا اے چو چو ذریں اور سی ہی بہی وہ پوری 
اب موق و کرت لوا رع ات مسق ریہ وک کے بیغ 

ِ۴۔ 


شجرے میں ۔اتوں بھی صورب فا رای ۔ غریلوں صتاحوں آکواسی حمرات 


سلی ڈ ُں _ۓ دس برا مہ دی اون کو 
سصس.) حلوس 


ہی دلوں آفادر عەمب تےلف رحوںلں می گھوت نھں۔ و 


اسر مں داحر ہوے پر ناد“ ہوا ہم غوات ٦ج٦م..‏ جدھ سا٤‏ ےا 


۹‌ اں ے۹۰ رو_ جمعہ آ1 کھۓ دم مىٹثٹ _ ےر دں چڑےۓے اعت 
ق خوال برچ حمں میں ہوفی ۔ دودما نموری کے چشم و چراع حصرت 
صحیبراںر فی ے یىی غریبائر سہیے دکی میں گزار کر اور حانیص بہایت 
س۔۔حکم فلعے صسح کر کے ۔اراعلاف کو معاودت ٭ًر. ائی بھی اس ئیے حشن 
ی روریٰ کی فان ہرازدرمئء کی ۔ ارک ہیں سون من حضرت نۓ 
یب طاوس پر حارسص فرما کر ؛ارکاہ شاہی کو چشم حسیداں سے ریادہ 
آپو اب صسی۔ الا گر ساہرادوں ارر امراے عالیشں ے عرس اعسم 
کے فرشسوں کے سائی عید نورور کی ت ہی اور فوحات د الن کی مبارکباد 
دی ۔ حضربت کی شعایابف کے سکراے میں درگاہ ربالعرت میں سر ے سحود 
ہو کر دعا سانگی کب الٰہی ! اس ریس حب و بح کو عمر حصر اور 
اقپال_ سکدری عطا فرما ۔ فال سمرحاق لے ھی اروودثر علم یق ے اتہا 
عایتوں اور الطاف ىا شکر بچا لا در اتی داد و دہس ی کک آررو مدوں 


سست شاہمہان نام جلد دوم 


کی تاس لوری ہو یہ 

۷۴ 00 لے اواب عەت ماب ملکہ جہانیاں جہاں آرا نگم ص جب 
ے بطور سشکش بب زریں نطر انور ےےگرارا ۔ مسب کاری ہے محب سلمن "5 
موم تھا مہ لعص لقھس خجے اور بھی لھے . سب جررول کی ست ڈھائی لاکھ 
روے نھی ۔ ئھر عن شہرادوں لعی داراشکوء ٤‏ شجاع اور مراد ق 
پیشکشیں ملاحط۔ فرہائیں حو نایا تحعوں ؛ مرصى آنات او جواہرات ہر 
مشتمل نہیں۔ ا لے رور ‏ لژمی افصل خاں ے ایک لاکھ روے کی ؛ 
میں جملب ے ايک لاتھ سای پرار روے کی اور شاٴسنہ حاں سر دیکر 
ارسا ے اس ہے لصف مب یق سسکسی حاصر کیں جن کی مصیل 
طولاں ے ۔ 

هے دں مارخ م فروردیں مطابقر ‏ مار ے+۹ء حان دوراں ہادر 
ے داش ہے حاصر و کر درکاء والا کی رمیں نوسی ہے سرەرازی پائی ۔ 
دو پرار آسرتیاں اور انک پرار روے طور نر و تصدی پش کے ۔اس 
بھادر سردار نۓ دکن کی سہم میں ہایس جاں فشای کی بھی ۔ سامقوں اور 
خالعوں کا لع قمع کرے مس شجاعت و چرأب کا دوٹی دققہ ىای د. رکھا 
تھا جس کا ںیا انے سوںع پر ہو <کا ے ۔ نادشاہ حق شساس ء حموی کرارے 
اُس علص سردار کے حال بر طرح طرح کی نوازشیں فرمائیں ۔ عنم کو 
شکست دنے ء فلعے تح کرے اور گونڈواۓ وعیرہ کے زمیداروں ے 
اٹھارہ لاکھ روے کی سس کس حاصل کریے میں اس ذیجاہ امیر ےۓ جو 
'کوسس و کاوس کی بھی آپ ۓ اس ىی تعریف فرمائی ۔ وابعم یه ے کہ 
حصرب جنت مکلی حپانگعر بادساہ بلک عرش آشیافئی اکر کے زماےۓ سے 
لے کے اپانت "سی ٹرگزان راز انکت حملے میں سم سے دو سو 
ہابھی نہیں حھینے ۔ 
حاں دوراں کے بعد آس کے رفیق حدبت والا میں ىاریاب ہوے ۔ سب 

سے لے ابراہم عادل خاں کا پوتا درونىش ۴د بس ہوا جو فلعم' اود گیر سے 
دسیاپ ہوا تھا ۔ حصرب ے اس ا روربم مفرر کرکے فلعہ اکبر آناد میں 
جگہ دی ۔ پھر حان دوراں ںٹ ہو کے دیشان سردار جو حضرت کے 


شاوہجہاں ناس جلد دوم ۵ھ" 


حنسب ااحکه اس کے اشکر میں قلعیب ہوے ھے ؛ ىعی راحا ح سگھ ؛ 
بادھو سکگھ زادہ ء مبارر خاں ء راو امہ ۔ہکھ وارہ اہے ہے یقت کی 
مطااق برنت کے سائی پیس ہوے ۔ اسی روز حصرت ے وہ دو سو ہاتھی 
ڈلافلو راو کا مویہ سی کے ہے راد تن 
قمترک اھہرے ۔ اس کے عد گج مویق می پا وی سش ہوا حےداں داراں 
ے طرح طرح کی برسب اور ڈراوے دے ۔ے کر فطلب املک ے حاصل 
ٹیا تھا ۔ اُس پر ایک لاک روے کی تق۰ارے ىی حاں دوراں ے حود 
رکون ھی اہ رت تو اس جو سا کا نہد کس اھت 
جانو رکو دیکھاثر ےحد پسد فرمایا ۔ آپی ۔واری کے لے محصوص مرماک, 
بادشاہ پسد نام رکھا ۔ ایک لاکھ روے مت ٹھہری ۔ سی سارک ناخ 
میں حصرت ے اہی ے پایاں عایات ہے حا دوراں کو سربرار پرہ نا حس 
ے اس سوم میں چایت حاساری و جاں ثشاری کا ابو د؛ا تھا۔ حو کہ 
کارگراری اور جاعشاى کاکوئی دفیقد ناق اب ر کھا تھا لہدا آ دشا حوگر' 
ے بھی آسے پر طرح سرفرازی مححشی ۔ بہلے آ سے جلعنر جاس ہم چار وت 
رر دوزی ؛حجرو شمشر مرصع ٤‏ طلائی ڑیں او لڈم والے دو عدہ ہپ 


1ج 


حاصس؛ ےحمل ررمت کی جھول 'ور عرتی عٍری والا پھی ىر ایک ھی 
عطا فرتا ٹر سرلللد نلثا۔ بپر برق دے کر اس کا سصسب حجھ ہراری دات 
چھ پرار سوار دو ا۔ سم اسپہ مقرر فرمایا۔ صوبہٴ۔الوہ کا برکە شحاعت نور 
جو شاہی حالص تھا اور ساڑے چار لاکھ روے سالان ما ےکا بھاء بطور <ا گیر 
اُس دولت حواہ کی دحواہ میں عطا کا حو دس کرو ای ١‏ کھ دام - 
ستائیس لاکھ روے مالیے ا ے ۔ غخطاب میں ىصرت حسک کا اصافب ہوا۔ ىدوی 
پروری کے نعاصے بلک طیعی سخاوت کے افسصا ے کل سہر۔فی کے ساتھ 
ارشاد کیا کہ اگرچت دکن يی سہم میں ام ملاروں ے بوری بوری 
جاں شاى کی ىیکن حان دوران بہادر ۓ سب ے ریادہ حاں شری ک 
حی ادا کیا ے ۔ ماندولت ہے اس کے حال بر حو نوارشیں کی ہیں ؛ اہی 
لطاف و احسان لی سمحها جاے بلک حفیقت یہ ہے کہ تی ماعاہ سردار خیں دے 
جاہبازی و جاں نثاری میں کسی جگہ کوناہی نہیں ى ؛ انی شحاعت و 


ھ۸ شاہحہان نام جلد دوم 


ہعت کے ؛احاط سے ہوری علابات کا مستحق ہے ۔ جو اجھ سرارازی ہم ے 
کی ے وہ بطور سہرںںی نہیں دلکہ اس کے حموف کی ادائیکی کے نطور کی سے ۔ 

جب حصرت ے اس کارگرار سردار کے حی میں مذکورہ ىالا الفاط 
کے اور اپی عالی فصری اور بندہ پروری کے عاضے ہے اس پر انی عنایسی 
کیں جو آدنی کے حوصلے اور طرف اسسای کی ”۔حائس ہے ریادہ ہیں ىو وہ 
جاں ثار بھی اپے وی بعسب کی حوشودی ہے جو غدا کی رصاء دی کے 
برادر ے ٤‏ ے اتہا مسرور ہوا ۔ و حالب ہوئی کہ زبان اطہار شکر ہے 
قاصر ہوگئی اور الفاط ساس گراری ہے عاجر ۔ ناہم کال انکسار ہے آداب 
و سلیاب بجا لا کر دولا کم ید ىاچسر اس قادل نہ یک حضرت آئی مہربای 
فرمالیں ۔ دیریہ۔ علام ہوں ۔ حو حقیر سی حدمب اعحام لی وہ بھی حصرت 
کے اقبال کی رکت ہے احام پدیر ہوئی ۔ درہ نواڑی اوہ رد برورۃع تی 
محریک ہے حصرت ے جو عایہیں اچیر پر کی ہیں أں 5 شکریم ا۵ا ابر 
سے قاصر ہوں ۔ باراےۓ گمر نہیں ۔ الطاف شاہاى میری کوناہی گسار کی 
پرذہ پوشی کرے ہو کام جلے ۔ اس کے بعد حصرت ے راہا ے سکھ دو 
حلعت ؛ حجرمرصم اور اسب بچای عطا کرکے ساعب سصب میں پرار سوار 
کا اصاہ پرنانا یعنی ہچ پرار ذات چار ہرار سوار کا سصب عابت کیا ۔ 
اسائے کی دحواہ میں ترکاہ ماسو نطور چاگر عطاکیا جو اس ۓے وط ۔ر 
قریپ ہے اور ایک لاکھ روۓ سالاب بالیے کا ے ۔ پھر نادھو سکی کو 
حخلعب و اسب ےہ سرفرار کرکےہ چار سو سواری ترق دی تھی ہیں ہراری 
ڈات دو پرار سوار کا سصب مقرر کیا ۔ اس سی ولد راجا گج سکھ کو 
خلعت اور کھوڑا عاب کر کے بن پراری دات دو ہرار سوار کا .صب 
عطا فرنایا ۔ الگے دن آصمب حاں کی حویلی میں شریف لے جا کر اے 
رٹنک گلشن دا دیا ۔ اس مپٴ سالار کی عرب اورائی کے لے حصرت ے متمام 
شاہرادوں اور بخات سمسب وہیں خاصفب داول فرسہادا ۔ آداب داں 
سید سالار نے بشرف آوری کے سکراے _ک__ طور فیمتی نا اندار چھوانا اور 
ہزاروں روے کی پکھر کی ۔ بایاپ بحموں اور حواہراب کی نںیشکش جس کی 
قیمت با لاکھ روے بھی ىطر انور ے کراری ۔ سب اشحاص نۓ پیشکشوں 


شاہعہان ناس جلد وم ع۸۶ 
مس جو ۔اء ان ندر کہا اس کی مموعی ہیمت نیس لاکھ ووے بھی ۔ 

اخ عرمے می ویاس حاحی (شاہ قلی حاں حطاسىی یىی عرصداشت سے 
حصرب تو تعلوم ہوا کہ بھوپت ولد سگرام ژیہندار چموں اف اگ ی 
ک پنکام ں تا کو کے ہلاک نو گنا نان ث ×ھر نااشپی ماارم نین ایی کكہ 


کے مفوجدار ے ساپ واہت رہتا +یا۔ خود سری ور حود رای کے لے 
در رد اس عادعے کے سرکشوں - ملارے۔ جس کبھی فوجحداروں ک 
حدمب می حاعر ہود 7 معسدوں ؟ ایک حاعت اُآس ا ہمراہ ری ےہ حو 
کام سحرد کی جانا اُس میں ساپہل کرتا ا 


ایک دن شاہ ؛لی خاں ے أ سے ہااے' ہ وه شوریدہ مھر ےہ سو ساری سے 


حصمسی دلاحواہ افعھ سی دوٹت۔ 
راہ 7 


اور ورار ساہی دوسرے جو سواروں ؛ سادوں ؛ ۔دوقحیوں ء مر ادازوں 
اور رہ بازوں پر مشتمل تھے ماب لے کر حادر ہوا۔ سب کے سب 
ژرہ وش !و ؛: سر ے۔ پاؤں تک سسلح تھے۔ مطلب ۱ء تھاکا ‏ ایک جملمکرکے 
فشماو فساد ی آگ پھڑ5اۓ۔ حب حاں دو حبر مسلی کم وہ اس کر وہر کے 
سا۔ھ آرہا ےے تو عو کنا کہ فٹلد انگی ری 8ر آمادہ ے ١ا‏ ککر سپامی آس 
پاس کے قصبوں کا التظام کرے کے لیے ایم رکھے ھے ۰ ) ہیں ۔لاے ک 
گجائش 'کہاں بھی ۔ جو بھوڑۓ مہت آدمی تھے انھیں فوراً حم ٴ 
مستعد ہو کر ایٹھا کہ دیکھے مقدر کیا دکھانا ے ۔ 3 
پھوفت تج اف تک یت سے اتا وین با آے مم نت لاوحم ذدست و 
گزنبان ڑوگا اس کے سپاہیوں ے بلوارس کھسنچ کر شاہی شیرود پر 
حمل کیا ۔ عازناں اسلام ے اپی کمی اور ان کھروں کی رٹ ے ے برو' 


ےت" 
سک 


ہوکر نائید ادردی اور افقال بادشاہی پر بھروس کیا ۔ فور ۔نواریں سوتس 
کر ان دشماں دین و دوات با حا پڑے ۔ نیسرے پھر کے گشثت و حوں 
کا پنکامہ گرم رہا ۔ یہاں تک کہ بالآخر ان مک حراموں کا صعب کر دی ۔ 
کعرانں ىعمت کرے والوں میں ے شاید ہی کوئی ہو جے 'ں عاریوں 
ے چہم رسد نہ گیا ہو ۔ خازیوں میں ے مبر علی اصعر ےرشی حو کا۔ لڑڑے 
کا مخشی نیا یر چچد اور سعادادب سد درجدںٴ شہادب پر ہا ہوے ۔یہ فح 

مپیں اسلام کی عوت اور کثر کی پاہی کا ذریعد سی ۔ جپ حضرت ۔ے ۔ 


۸۸ ناہجپان نا جلد دوم 


خیر سی بو دىدسىاری اور اسلام بروری کے اد تاصے سے شا ەں غانں کو 
حلعت ؛ فیل اور قارہ عطا ک کے سرلاک ترماا۔ 

اہں دربار میں ہے حرنہاے حا کک بھائی ہانبائ یکو عایاتِ شاپاله 
ہے سرفراز فرمایا ۔ یہ شحص دوٹ‌اں و 'دراں کی موسیک ردردست ماہر ہوے 
کے علاوہ طم_ ۔وزوں رکھا ے اور ٹھمری ء گت ؛ دراۓۓ وعیرہ خوب 
کہا ے ۔ گاۓ ا نا ابدار کالا ے جس میں امم خسرہ کی طرر اور 
ہہدوستان کے نکے گاے ٢‏ اسرلح ے ۔ میں وحم سے کم اس کانا ول 
خاص وعامے ۔ افائی ۓ ابھی دنوں حصرت صاحے فراںنر بای یق مدح 
میں بصلء نصف د کے سايیانیھا۔ حصرت نے ارراو کرم حکم دا ؟. 
روبوں میں ىول ديا جاۓ۔ ناج ہبرار روے چڑے جو ؟ 
ار دن تی ۹ 


سے سس ہو رج 


دارااحلاتف 31 ہہ آد ے اور آیادی تر عہار وں کی گمرت ہیی 
دور دور رک اس ي نطر ٦س‏ لکن عیدوں اور جشن کے بوفعوں ر 
مرصپ داروں کی بوحیں آے اور لوئوں کے ازدحام نے حا ہو۔ ہے 
کہ بہت ہے ادمی ہوم کے سب ری تا فوب ہو چاے سں ۔ وجاد ے 
3 ھی وے راگ ہیں اور اریء ساہی _کے سامے حلو 0 ھر 
ے ۔ علاوہ ارس حابم سسحد بھی ایسی ہیں جر اے بزے شہر کے لای 
اور اس عطم الاں آنادی ۓ لے موزوں ہو ۔ لہٰدا حضدات ے سوچ کہ 
یہ ہق اور می رخ ہوق جارے ۔١اں‏ سارک اور مد ارادے کے طط یق 
حکم فرمایا لپ شاری ایر پعے کے دروارے کے ساہے بعدادی وب کا 
پہشب پہلو سیداں نکالیں جس ا فط ایک سو:آغعرگر دس ہی رو و ڑے 
صلعوں میں‌سے ہر ایک میں جہ:ہ محرے اور ان کے ۔اسےادک اک الواں 
تر کی جاۓ ۔ بی ضلعوں مر ياج ناج ححرے رکھ حائس ۔ اس طرح 
ححروں کی لک تعداد ہد ہو ۔' 


یف عم 2 


ہے م دسا ہے ف سصیل کسی فزذار مصلف ے نل 


صلعے میل جودہ ححرےاو: چرزولل صلعھو سس باج حد×ر ےل ےج ۔ 


شاہحہاں نا حلد دوم ۸۳۶۹ 

تع کک ا طور وک لی رون لی سارک گپڑی می 
اد کئورہ وتعم کٹ حج<وک دار تر نا شرو.۔ 8 دناہ جیسا می کے 3ۃ دریادے 
یىی یی نٹ ون 
اُٹھی و بی ھی بھی 7 حصرت ار حل .کے رؤوصہ ا" یک لعمم ٭۔'۔۔ 


حصحمحب جا مساحں ٹر کہ غرطے ہلے حامع مسحد کی تت3 ر‌ 


٦ے 2٦‏ او 7 بعد کی دم متوی 0,0 ہے عل ا ھفھ کی یی ھ ہک شہر کے 


: ے‎ : ۰٠ 
وسط ے کی دور بھی اہدا حصہدت ے ۔ سب ہمحي؛  چوگ ۓے ہے‎ 
می ہہ ۔مجحلد ڑ ا ےھ 1 .۰ آۓے اوت سی حنےے صدلى ؛ جھ رو الم ٭‎ 

5 ی یں ن‌ 
فرگا۔ سرت وات ۶دسصی صنات 2 صحےہ ے جم بھسشد نکی امعەل پر 


ماثز ور صد قب ٴ حاریِپ پر راءےب رنب و +٭فر رس س ہو 


نس لہلٰدا سحہ۔ کی تععمر تٍ کمھ اأں کے ک|رنبرداروں کے اریت یت 
دیانت دار 'ہل کاروں ے ڑی ۔ستعدوی سے ام شروء کے 
حالمہ* ٹابی :بھی داق ٢را‏ 'شحاص ي ‏ اکت 
مم 
لمع دحاو رعت کی پی دمت دے ا حصل ذرال ۔ عض نے نہحصہے 
کہ جاے یہاں طلب کے ٤‏ انچیں مہات صف ستھرے چ٣ر‏ نکاام'ٴ' 
دے اس طرم اس تار خر کی اتدا دیات و بویا .ہے موی ۔ عد ازاں 
مقار کو کی و ماق اک ا کر او و موی سس سرع می 
ین کی مت ای ا نا و وی ھی لے کممر ٢‏ ھرماھر رق 
بج سمتوں میں خاس ححرے پار سو ے ۔ الم بے کت فامے نک اس 
نار جہ کا لوا دواپ قدسی صفب کی روح کو ھک رے لا ۔ شہر کے 
کوچدو۔زار بہت سگ جے لکراپر ٹھ ذذ ھ۸ ۔و .ہے کرے 
سے و اروا ھاق سد کا کھی اوھ ری رو سی وت ط6ق 
لہٰلٰدا حصرب ۓ دہ ارادہ ترک فرمایا ۔ 


۹ ملرورےیں؛ ور اپریل ےءی۳ںےء کو ٹوس حے پر پہے صت کے 


علء و فسلا یر شاعران باکئٴل حاصر ہنے۔ پر مرصوع بر سکوی ہو نی 


7ے شارحہان ثابم جلد دوہ 


تھی ۔ انعاقاً صیغمٴ مال کے کسی اپہل کار کا ذکر چل نکلا دہ وه سرڈری 
واھات مزال کرے سو اعد سا می نے فا ے مورک 
فرمایا کہ کارگراری .کے مسلک میں یہ نات ثہایت معوب ے کم اوگوں 
کو سحتی ہے دنایا جاۓ ۔ اس طرح سرکاری کاموں میں رحے بڑنا ے اور 
فت انگیز لوگ ملک میں فساد بھیلاۓ لگتےہیں ۔ اس وقت سید جلال ۓ حو 
دودمان حیدری کے حشم و چراغ اور مولا علىی مراضیی“ کی ولات برعق 
کے وارث ہیں یز مہایت حدا رسیدہ عارف ‏ وے کے علاوہ صاءس علموفصل 
بھی ہیں ء یہ عر کیا جنات ءلی هر نضوا ء۶ کا قول ے کہ دلیادو ستولوں 
تر قائم ے : ایک ح ء دوسرا باطل ۔ دونوں کے 'ستزاح ہے دذا کے کام 
چلتے ہیں _ میں ۓ چاها بھا کہ دایا کے تمام ام صرف حق اور حق برسی 
کہ ذریعے الام دوں لکن معاملہ ٹیک س ہوا ۔ ٢س‏ وقت نادشام مق 
اہ ےۓ ۔ن کی طیعت بہت ںکتم سنج ے اور حن کے احن ذکاوت سے ہر 
گرہ کھل جابی ے یوں فرہا_ا کہ مولیل علی کرم اللہ وجہە کے اس قول 
ہے لب رشح ہویا ے 7 حصرت آدم علیہ السلام کے زساے ہے ہے لے کر 
جاب علی م ضی۶ کے وق نک حق کے ساتھ ناطل کا وجود بھی شامل 
رباے لیک فیا ان حضرت کی مراد پرگر وہہ ہوک ٭ خامروغ سے میں 
ہے نەعض دانشوروں ے اس مقولے کی لمسی چوڑی ناویلیں کرفی شروع کہ 
لیکن کسی کی باب دلشیں اور یصلہ ٢ن‏ سپ تھی ا:+َالأشر شود ا 
ے فرمایا کہ جناب علی مربضول کے قول کی ایک ناوبل میرے بردنک 
مساسب ہے _ یعنی حضرت حائم السین کے زماے میں سب کاموں کی دیاد 
صداقت بر بھی ۔ 'مام اسور حق کے مطانق انحام پاتے نھے ۔ اس کی وحہ 
یء بھی سرکار رسال کی ذات ىا برک تکو قدم قدم یر پروردکار کی حایت 
حاصل رہی ۔ ان کی ذات_ والا صفاب کے سب پر شخص۔ءچائی اور حی پرستی 
واحی اندیشی در مائل بھا ۔ باطل سے سروکار ہی تھا۔ حضرت کی صەاۓ 
طرت اور ىاکیرہ باطٛی کے سب ہر مسلان کا دل نورانی تھا۔ صلی و 
حلوضص ے آسسا تھے ۔ باطل ےگریراں تھے ۔ لہٰڈا تمام نانوں کی شاد می 
پر قائم رہی ىھی۔ اں کی برکت ہے یہ صورت خلماۓ راشدین کے زمانۓ میں 


شا ۔جہان ىامہ حلد دو 0,۱( 


بھی ناخ رہی ۔ مس طرع آفات کے سروب ہو چاے لے بند بھی دبراک 
روشی موجود رای ے ؛ مد ازاں ابدھیرا پھمل حاد ے ہ امی طاح حب 
حضرت 7 ے اس دنا ہہ برده فرساتو حوں وب وت کون کپ کڈ اثر 
بڑھتا گا > پور اپک رت اتا آیا ڈ بعفن طاحوں ے حضرب دواارں * 
کو شہد کر دنا ۔ حق کی دسد میں حلل آ گا ۔ا ہی اے جلانہ ابر“ حو 
حاہنے تھے وہ دورا سس ہوا 'وراں ث تاود روے پا نہ!؟ سکرچ''۔ 

سلامت کی اس مدلل وحب ہے حریں اعس ے دس پ لدانک حوقی 
ررش ےگا بے ہے مق اف ون ×۶ 


مکن ہیں ۔ 


مام اردی جشت (اپریل ےی ےہ عاے وانعات :انس ۔ ط 


ار کی یہ اس ے یراول 


3 
سرت ۰ 


مہ 


سحایق کی مرصی سارک ہوئی ٢ہ‏ مس طرح شاپ اد حخواں حت ‏ والائدر 
سلطاں اآو‌نیک ردب یق ست خیروحوق اعھ باجقی ے؛ ہہ اں کی 
کتحدائی اور حابى آبادی بھی بشط ٭ طربت ہے انم باۓ ء سی ے وہ 
شابرادهۂُ کامک5ر حصرت _ کے حسبتسب ا عکم دکی سے رواہ ہو کر آگرے کے 
بواعی ناع دور سرل میں ؛ حو بحاہ ادشاہ سلامت 'ور شاہرادوں کے 
ث؛ص قدم سے پور اگیہر سا رہا ے ۔ خمم افگں ہوۓ ۔ اس وقت حضرب 
ے فرط اغساں اور حوس مسرت میں اُس فرژزد دلد کو ایک ای مم 

بھحا جس می اہم یک یہ رباعی بے پاتھ سے رح ےا 

ىا مزدہ اگر ژود برافی حدم شود 

نا باختہ اش از خر آئی ما شو۔ 

زود آمدبت نظر بر شوقم ددراست 

ارژود اگر زود ابر آئی حہ شود 
حصرت‌ے اس عت آسیز تحرئر ےپردے میں اس اقال م۔ احتجگر 
پر شفقت ھرما کر ایب سرللدی عحشی ۔ عقدت سد ادب 2اس شاہرادہ 
اس عالت ىر غاثاتس سلات اور سحدے با ایا ۔ صدق دل ے دعا ماگی 
بہ حضرِت ١‏ عمر اور اقبال میں ترق ہو۔ طل سحافی ے ان ى عرتافرائی 


۲ٰ‌( شاہحہانں امہ حلد ظرڑھم 


کے ور شہرا۔ہ ذعاء مسلطاں مراد ”دو عکم دبا کی ڑے بای کے السثتاں 
کے واسطے جائی سلطان براد کے ہمرٴیاب اسراے عالخاں ھی دیراں 


نے لےروات ہوھۓ جن نی من ازدزرلہ آصف جان ؛ جخاں دورال در تصضرتب 
نگ ' علامی افصل حخاں وزتر اعطم؛ سید خاں جہاں نارہم + شالستم ہںل.: 
حعفر حاں ؛ مر حملہ حشی ؛+ صدرالصدور ۔یصسوی میں پور دنگ 
سصب دار شامل نے اس شہسوار میداںل حت و اقال: سر چر۔ ےہ 
وجلان کے امعیال کے ۓ بداعت اقشعصض ظا نزاد ے مات آغر 

دومہر اور اہک گھڑی دن چڑھے یہ عمام اما شاپہرادۂ حواں محتا ایا ٴ۔ 
حاہ و حلال سلطان اورنگ زیب کو بعراہ لے کر بارلاہ وا' مر حم 


ہوۓ ۔ شاہرادے نے پرار اشرفیاں پرار روے طور ثراو _ ہہ 


ہے -" 


نھاور کے بطور ستں کی ۔ جب آداب و سلم نما لاچکی ں تصربف ٠‏ 


ناہی شنتت ندری کے جوش ے یتاب ہو کر اٹھے اور آخودں لئ. ہہ 
کر اس بور طر لحب جگر ے دفل گبر ہوۓ ۔ مر رکہاں شی مھ 'ٴ 
و سلصطٰتکو دیر تک آعوش شوی میس لے رے ۔ ملا "ئ0 

سختی کی لاق کی .۔ دور سس بسمتحی عسادت کی ہے عد ۔نحوو دا 


خاعت حاصی سے سصرفراز فرمایا حو انہہئی وشن و صررحمسمت گ شا ھت .۰ 


اس تمحقل میں خامان ۔ظام المنک ػ و عمر ڑا ھا خر . 


7 ٴ۹ یی آ٢‏ تتپ- - کی 3 جو خر سے مکی 
ہی اھنلےی ہ5 صبو ہج سد سے ' گُ و سے یل 
۰ سمہ سح 


میس 


7 0 مک 
٦‏ اس ٠‏ × کپ 
٦ ٠‏ جيیف ند ے جر عفد ح لی مہا ےی خزر ےھ ے 
7 : پعڑ ٭ے سس پر 7 ٦‏ می 
۰ وو ےہ غھ مو پاپ ہم : 
٭--.۔ رڈ 
: 2 ۰ 2 بعد سے ٭ َ٭ 
اش میں ہے ت'۔ : 
سو جط عم ج. زیر ٴ*× 7 
ا 9 7 
٦0‏ 4 
.نے 2 
:۰ : 5 
5و 
پٹ" 


شاہجہاں نام جلد دوم .-. 


ہے اردی ہئت ام نی ےءمچع) ‏ دہ ے(ۃے فقعه میجو'۔ ے 
7 


لے ۔ی کہه اف راں آرنوںف ٘ سہ وب االھدمرج ھہں زمںل ً5 


اعاں تو حضرب نے فا رداو وحی کا سی کر مد اس پا سرار 
موت ٠‏ ہكدت 'ہ۔وسص تھے اما تھے ٭) گر 3 'ور 
می ارم ہے ٗر مس ٭*٭ حە دت ڈ۔ثر ھ۔ ا ہ8ل جر ر۔ن اەر حمدععدت 
بے ھس ۔_۔ مے < ٭۔- 

4 بای و ای رو کے نے وہ لن 4 کی ي5 تک کا سر 
ہو مدال نے > حم عدح۔۔ پى ٤ح‏ کرے کرس م 


۰ ےَ 
جبھاوؤو جو ات حتہرىےے ے حسامبف ٦‏ نے جھ.۔ 


۰ 7 بے 


۔٭ 
٦‏ 
فک 
ہے . ً۱ 
صس‌" 5 وح سہحے ہد 7 چو 1 ڈ8ھ ے حم ھ< 'ہ 7 کے ک ےد۔ 
' 27 سپ 
اسر ۴ی سمل ار ہر کی مس آ6 ۰ 


یں ا ١‏ 
علد حں ئج ہیوےہ می ےےل و دردار سے را. سو 
ہے 


ہ_-سے 


۶ 
1 ۱ 
۲ 


حو اُس سلانے 5 صذر وفٹھ ہے ۔ہ سصب ہے ہ۔ح) چصدے 
١۔‏ جو سم ٹ مسٹكکم یا اور اتب اُس می نہ جن كا۔ قذعے و 
7 3 س۔ 7 
۰ح کرے کا سر ساماں درست کر کے محصورن کو عاحر گر ور ان کے 
او٭حرد بھ۔ ا +صسوط رمسهدهحکم ٭و اس بر توی نلوتی 
2 ۰ ۰“ ا 
۳ دڑھی ہواںی ھی ہر آے ہی موجحود ے کہ عرفئی ۔دثٹ کر لک 
کت اک دووسرے کک اط کے ررے ۔حھڈمےءن۔وں کت گئی۔ 


کن کت و ےم ےا نی 8 عد حصرت کے قال ور ہوا خواہوں ک 


نوز چٹ 
حا وی سے سو یھر گا رت کے سان تل ہوے بے ہے 
بد م7 آے۔ راب اوحیسف شکسب گھا کور انے پل ہو عیال سم 
بوحور ک داے قلعم میں جا ۔ھ ۔ ْ 
حان فرور گے رج اط یوقت کے ہے تعد فتہ کرے کے 


سے 
ھ‫ س٣عسموںنں‏ ٹو مہ ےمد ڈر ری مور سج پر ٤‏ ش ہت 


۰۳ٰ‌ شابعحہان نام حلد دوم 


ہابت کروفر کے ساتھ دوسرے قلعوں کی س×عر کے لے ھی ۔ اس علاقے 
میں دس قلعے تھے حخو مصوطی و استحکام میں ہوم نور ےہ کجھ کم 
نہ تھے ۔ ساڑیوں ے لوت او اور حوس ددببری ہے سھوں کو فتح 
کر ے شار سرکشوں کو ہلاک کٹا ۔ با'حصوص قلعدٴ بربھاک 
(ىین برجوں والا) جو سب سے نعد مس سر بوا؛ وہاں بہے ے دشمن قل 
ہوۓ۔ حان سروز حنگ کے حسمالحکم ززبردسہ خان اور صوق بہدر 
کال راغلی کرای ہاو وف اس قد رہ واضقت 
کہ بعد وہ بی مدجر ہوا ۔ مہاں ہے سوں سردارمل کر دورار. بھوحپور 
کے یراہے قلعے کی طرف چلے جہاں پرناب سر چھاے بڑا تھا ۔ ان بہادروں 
ہے نہایس سحتی سے محاصرہ کا ۔آےۓ حاے کے تمام راسے ۔د کر دے۔ 
عصررین ے بھی آئی ساط بور مقاللہ کہا اور ایسی ٹاس ۹ می بے مج 
رے کر نشین ہر ن5ا دنکڑ اہی کے بپادرون مل تہ رے 
اور نات خعیرہ چشمی کے ساتھ جگ حاری رکھی ۔ 

نالآحر فوح ساہی کے دلاوروں ۓ ہلا نول دیا ۔ بڑھتے بڑھتے پھالک 
تک ما پہنحے اور اہسے ہوڑنے لگے ناکہ بد ثلب پرئات کا قصہ 'اک کر دنا 
جاے ٤‏ اس موقع در دربات ہے بھی ساکھا کیا ۔ ایک بد سسب دد حو پادەی 
اس کے باس رہ گا بهاء اس بر سوار ہو کر الئے بہادر رفقوں کو ہمریا 
لے بھاٹک پر آیا ۔ کچھ حالاز دلاور اندر 22 آۓ ھےء ان کے ساتھ 
دىغ آزمائی کرۓ لگا ۔ لکن دو چارىی لمحے بعد سکس کھا کر بھاگا۔ 
واس جا کر ایک اور عرت میں ساہ لی حو قلعے کے ادرابھی تعمبر ہوئی 
بھی ۔ پابھی؛ بھی: دارہ اور نسری جو اس برگشہ خت کے ۔لو میں رہے 
ھے ؛ بہادروں کے ہاتھ لگے ۔ اس کے ناوحود جنگ و جدال کا ہکامہ گرم 
وہا ۔ زبردسب حخان کۓ دو سٹے مطفر دگ اور فرندوں نگ جو بڑی مہادری 
سے لڑارےے بھے ء اس معر کے میں کام آے ۔ شہادت کے درحے پر فائز 
ہو کر اىنے واسطے معادت داربن اور ناپ کے لے سرخ روفی کا سرمایہ 
فراہم کر گئے ۔ ہہب سے بہادروں نۓ کاری ژحم کھا کر شحاعب کی سد 
خاف کی 


شاہجہان نامہ حلد دوہ ضم‌ە0" 


اب بادشاوہی حں ۔ڑوں _ سے کے آخر کیو زی اُس عررتکء گھعر 
7 ' 25 م ٠‏ ۰ 

لیا جہاں پرٹاب ۓ اہ کی بھی . تعر اور "ور رساۓ گر ۔ ور اردی 

ہشت ؛ پر کے دں, زم می ےد ۴' کو 'ک ہر۔ں وھ د.-. ے ڈو 

ای مد تک گقثت و حوں کا کے 5م رہ 5 اس ات گا ایت سی اس 


<۔ صت ے عے دن اور دا دوےں حکہ قعماںل ہی مصان ے٠‏ ا 1 
ے درے حطے کر کے نع سر کی ؟> کسر ےے بچاگ کر کل حدے 
ہکن اہی نف ررچوڈے سض سی ل ھی ا0 تھا کے راہ یر 
پر با ٢ے‏ بڑھ کر چھے پٹ حا اور ١س‏ سر نود لو مہ د٢‏ نا۔ 
آخر ار جاں ے عاحر ہو کرفص!ا. ک ک شبرت وحمت ا نطاب کرے 
یعی راجپونوں کے بدعدے کے ۔طق بڑ وعل کو ٹتل کر کے وح 
شاہی پر آ پڑے ۔ اس دعلے کہ مطاق عم وں کہ اتل کرے ہر ممنعد 
پوا۔ پھر کچو سمجهڈار سایوں ے ہمجھ' نر اه است بر؟ کر 
حن روز حگ کے بپاس قصد ہے کر آماںن ساؤ۔اسی عرصے می 
شابی :8ا ورون کا تر اور لی بومگ گوزہ جرگ پر جو تق 
اضغطراب کے عالم می بھاکگ ٹکاے کا ارادہ دا ۔ کوںە اندسشی دیکھے گہ 
مدان لاس آأبار ڈالا ۔ مسعموبت بث تھا کم ااسر عرباق پہرکر اسی رایسمدت 
وہاں سے نںكکل حاۓ ۔ انعاقاً سی طرف کے مورچے پر ایک خواح۔ سرا 
موجود تھا ۔ اُس ے ثشرم وے حایب کو دیکھ کر رانی سمت گرتار 
کر لا ۔ اندروق عارب پر بھی یم گیا ہو ہو ارک ا و 
اساپ نوٹ لا ۔ پرناب اور اس ى رائ یکو قد حاے میں ال دیا ۔ اس کے 
ہشقر مپاہی قتل ہو گے اور وہ علافبہ <و ان سرکشوں کے ہاتھ ے ونران 
ہو رہا تھا ساد ہے ناک ہوگا ۔ مسافروں ذو ان کی رہریق سے عات ٹلی ۔ 
جب بارلاہ شاہی مس اس فتح نادان کی خعر مہحی ہو حصرت ے ے بامل 
اس خود سر نے فل کا حکم صادر فرمادا ۔ اُس کے سار و سان اور رای 
کو آپ ۓ عیدانثہ حاں فیروز جنگ کے حوالے کر دنا ۔ عالی طرف سردار 
6ا عوول دینکھے۔ کا سنارف کے حو‌عابان لوٹ ا تھا وه ست سن 
کے پاس رہنے دیا ؛ کسی سے ایک کوڑی ںہ لی ۔ رافی کو امم بڑھوا کر 


ہہ شاہجہان امہ جلد دوم 


اپے ہوے کے تکاح می دے دنتا۔ 


شاہزادۂ لوجواں ء جوان بت ء شمم دودمان صاحبقرانی 
سلطان اورنگ زیب بہادر کا جشن کتخدائی اور دیگر سواخ 


کارکان قصا و قدر کا شیوە یپ ے کہ شثب و روڑ خالنداں مغلہ 
ضرورتوں کا سر انحام کر ے رہتے اور پر وقت دولت و اقبال کی درق میں 
مصروف رہے ہپس ۔ اس سلسلے میں ان کی کوشش ہی ہوق سے کہ ژیادہ 
ے زیادہ کارگراری دکھائیں ۔ چا حصرت ظل سبحای کو ک'ثرتِ اولاد 
عطا کق ے جو اں کی ىقوس کا سب ے ۔ دلکد اٴں کے ساہرادوں کو بھی 
اولاد کے معاملے میں بہت خوس نصیب رکيیا ے۔عرض ہر طرح اس 
خاندان والا شان میں وقتأ فوقاً اضاد کرتے رہتے ہیں ۔ اس ہے پھلے 
بھی حضرت کے دہ صاحرادوں ق شادیاں انغام ا چق ہیں جس سے ہراروں 
خوش نصبیوں ٴي آرروئی یوری ہوئی اور امیدیں پر آئیں ۔ ۔اری دنا اس 
ترحر اقہال کے ساتے لے آرام آقن رہی ہے ۔ساس سے پہلے حس صاحبرادوں 
کی شادیاں ہوئی ان سے سارے عالم ۓ فض ایا ۔ ایک ىار بھر وہی 
ارک وت آ پہحا دعنی شاہرادۂ حواں بحت ؛ لد اقبال ء بالع نصیب ء 
سلطان اورنگ زیب ہادر کَ کک حدائی کا مامان ہوا جو گلشن دوت و 
اقبال کے نونہال اور دوستان سالٰت کے سرو آراد رن ۔ 
خغب امن شارو ادف کرای کی شادی کا انتطام عالم الا میں ہو چکا 
و دیا میں بھی اس کی داریاں شروع ہوئیں :الآحر اس تقریب کی 
وو گیڑی سبارک ساعت آ پہحی ۔ ۹ں اردی ھشت إ٘ر ڈی الححسرپم,.+,ھ 
مطابق ہر سی ے۔ ہورع انواری راب کو' حاںروالا شان شاپہرار حاں صەوی 
کے گھر کے ممشقوق کا ساناو یامان آنا جو خادانِ شاہی کی تدر و سرلے 
١‏ ۔ اسلامی نتویم میں سورج غروب ہوۓ کے ؛٭۔ اگلا دں شروع ہوجانا 
ہے جو اگلے روز عروب_ آفتاب تک غائم رہتا ے ۔ اس طرح اروار 
کی رات وہ ے حو آجح کل ہفتے اور ادوار کی درہانی شب ہلاتی ے ۔ 


شاہجپان امہ جلد دوم 7ر 
کے مطاش اور دودانِ صمو نہ اش مان و کنۃ کٹ اگ میں تھا۔ سلخاے 
میں جا نندی اق غمیں آرانہ۔ ہوق ۔ ایگیت ہے دہاور کے اسطاق حامریںِ 
برم یی انکلرں رحالەڈے کے عد شاہرل ےکر کے ہے پر نیدی 
اے کر آے حسسوں کے ہوٹوں کی ما:اد سرم گر دیا ۔ سب کے ہاتهوں 


کر رر داز را سا حو ۔ مک دسمک مہ شمع ک لاہ افتابِ ناناں کو کل ید 
کا ارت اھ ہے : > م۔ مد ے َِ+ ' ۰+ ت ا ااۓ 
رے تھے لیپشڈدے ۔ل۔ رراحت نےۓ ریعے ا ہے ہا لے ت ے آپ 


رک وصول دا ۔ حوسوں لے <ح ‏ ہوا گے ےش ات کا عملا پھر یعی 


ٴ۰ ؤ‌‌ ٢‏ 62 ' یں ا 1 - 
ہی ے٣٦‏ ۱غ ذو کے ات ہے چار پرد ھ"اے ناوت مترر 5ا 


جے.۔ت کت و سا وااق یی بے ے حر ىہدھ سض ہيمے شہاق 


ہوتاک نصحی جو حلعت ٭احرہ؛ چارت رر وی ور کب شا۔واری دو 
مالاؤں بر ّشمں ھی ۔ ا١س‏ کے علاوہ مرھح رے واف شمشمر_ مضع ؛ 
ہدھر مہ صم ا بھوں ٹارہ۔و ةلحاق گیوڑم۸ میں سے ایک زین 
مرصع اور دوسرے کی طلای نمی :۔ آمرلی خاری اورررامت تی می جھوں والا 
پاھی اەر ایک ہی مرید عسایب فرناے ۔ چر نموایول ٤‏ سہرا ہے 
و ات غاپوار فاھر تلگر ار سر ای ھی ےھ طن ال سوہ کچ 


سر کر باندھا. حلامر ہعت کٹور کے اُس وارث کے 


ای ماف ہساں ق 
درو دک الو اروام اف بی و می کون 
ہوا'۔ تاراب ں روا ای کے وت حضرب ے شاہرادہ ک٤‏ ہہار کے رسب اورافی 
کے بطور حکم مرسا! د فرہ اس سلطت شاہرا:ہ: احاء سلعان ماد 
عام ران دولت اور ااےٰ عالی مہاں لو جلر میں ے کر نڑے ہھھائی کے 
ہمرکاب رہیں ۔ حے شصعت بدزی اں ابوں ؛ رائے ے کر سق تو حصرت 
ارزام ۔ہاتب حود کشی میں سوارہو گر دوس حاے ہے شا۔ہوار حاں 


کے بخان بربجے ۔ جھ ٹیڑی رات ناق ھی ئہ لہ وارحاں صنوی کی 
حوبلی حصرت نے دہ یل سے اواب بے ینتا رف لے ے ا( وا 


شاں 
کو ف امت یک و ا مس ماییں* وحرو مسا پا حاصل ہوا ۔‫ سارک حاءۓؤت 
میں ساہرادہ انار ا اح پڑھا 21 حاصرنن ءس کو ثرضے و سرت 
حاصل ہوں ۔ 


۸" شاہجہان نام حلد دوم 


اُس سارک رات میں سے الله العدر کا مود سمجھے ٤‏ ابھا چراعاں 
ہواکه دن ک روشی سہ چھپاے لق ۔ جھروکہ درشن ے ساسے ےک 
میدان تک اور وہاں ہے ساہسواز حاں ےٗ حودلىی تک ء یر آس ناس کی عام 
عیارنوں ہ داحوں اور دریاۓ چما کے دوبوں ساحلوں ار افلیدسی اصول ے 
اتے چراغ رون کے کی ھن بارا:! کرو وادق ان و گے کووظور 
کی سی تیلىی بھی جس کی چمک زمیں ہے آسإن تک ہم گئی ۔ دهلحھڑیوں 
اور دوسری آشبازیوں کے چھونے سے سطح زمیں بر سارے حکمک کریےے 
لگے ۔ مہابی ک روشسی ہے چاندنی سی حھٹک گئی ۔ ا۔اروں ؛ چرحیوں ء 
یروں وغیرہ کے حھٹے ے دیکھے والوں ٹر بخودی کا عالم طاری 
ہوگا ۔ ایسا نظر ىھا کہ آسن اہی خمیدہ کم رکو نکڑے ‏ وےۓ نطارے 
کے اے چھک گیا ۔ کی روز تک دارالحلامے کے باشدے اس بشاط محص 
سیعلے ے خطوظ ہوے رے ۔ داد و دپس قی کربت ے خواص و عوام 
ے انی اپی مرادیں نىائیں ۔ ارباپ سشاط ۓ نعمبد و سرود ے وہ سان 
دادھا کہ پر شحص عیس و عشرت میں مو ہوگیا ۔ دربار کے شاعروں ے 
مہارکہاد _ے عصدے ڑھ پڑھ کر خوب العام پاۓ۔دل کی تھا حاصل 
ہوگئی ۔ او طالب کلم ہمدالی ۓ اس نقردبِ سعید کی باریح ذیل کے 
قطے میں کہی : 
جہاںن کرد سامانِ برمر شاطے 
کہ طباکر عہسیں ہبہ گردوں رسدہ 


عران کردہ سعدین_ دولٹت پہ غعوے 
کہ ریسماں ھراں چشم عالم ندیدہ 
ملک ولیہ اورینک ریب آں لہ حسش 
سراوار دائید_ جحاوید دیدہ 


نہال_ر بروسد شاہی کہ دولت 
حو اقبال ذر سایہ اس ارمیدہ 


شاوحہان امب جلد دوم ۱)۹" 


حرد گت بارح_ حسشن ۹ اس 


دہ گر ہک ععد دوراں کثْلمہ 


۵۔ حورداد نہ سی ےہر 7 حاں مھ نے یں 


کی 


اہ نواز حاں صاقوی لے ادساق ہا سورال ح ٭س میں مالس حخل ؛اہمت 
:کین گررای حھ ا نات حویرت اور نف ملکوں کے بادر عموں بد 
مشمل تھی م اسرص نے معدور ۓے طی میں ستح اق کیل عمات کا ۔حرانہ۔ 
ادا کیا کہ حصرتب ے اس فک حخو یی میں قدھ حد را َر عرب او ای یق 
۷ں )؛ پلکہ اح > ودای کا مسرربت-.ھ لرسٹفں یا جع کی راب کو 
حماو شرم ےے ستے .ے حالے والاشت مض تن مار کرے تس 1 


نب 
0 کس ہے فرصم جا ا ۔ حسرت وع ابہے 


عقیدت مد سردار 1ج الحوی .-.- اہرادے تل حخوسمودی کے نے اس 
(شاہ۔وار حاں) 1ج یثاس مت سے ایک ٭ کھ ردوے 3 ك2 تع فقول راد لَ 


سےكخ,|, 
زگ ے خظقصرے سسدحصسےلے ١‏ ۔س۔ؿ ھ 
َ ت۰ 3 9.932 


ہ حورداد 9م می .۱۳ء کو حصرت حافت دای ے عماہبرادہ 
اورہہ رہب کے دوات کے فدم رح عر.ا ۔ اورک ریس ے اے 
موی ساے ی تاعو آراائن تھی حصرتے یش سے ان می 
اور اصابب ہوا ۔ سعادب ند کاہرادے ے با انداز اور حھاورۓ سراعام 
کرت نک عد پواہراب ویرہ يی داسکس حاصر یق حو مجصرت ے فول 
فرمانی ۔ نر حضرتب کے حسب ا حہم ھاہرادے ے حصیل دیں کے مطاق 
لف رکانں دوب کو حلعمی وئسنرھ علایت کی ۔ ےی الدولہ آصف جاں 
"کو میس دارچاب ک دوگٹھریں ارر شمسیں مرصح)؛ ورئرانظم افصل ےں ؛ 
حان چہاں بارزہ اور حان دودان کو حنعتر فاحرہ اع چارہب رردورء عص 
اسرا کو حنعب اور ورجی سط کسی ۔بعص روشاس مسب دارو ں کو صرب 
حلعب ایب کے ۔ اسی رور ۔ضرفب ہے حال آرساں اماموم کی جکہ 
شائسم جاں ولد آصب حخان نہد سلار کو بلا گھاٹ کی صوے داری پر 
سرفراز فرنایا ۔ حکم ہوا کہ شاہرادہ اورنک یسب بہادر کے پہچے ہے بیہلے 
م دولت آنا۔ پہچو اور شاپرادے کے بائب کی حیئیسب ہے وہاں کا اسطام 


س٣۳‏ شاہجہان امہ جلد دوم 


سھااو ۔ اسی روز اسلام خان صوںد دار ؛نکالا۔ ی پشکش وصول ہوئی جو 
چالیسں عدد پادویوں آے بھنیوں پر بتسمل بھی ۔ ان میں ہے ساب کی عاریاں 
بشرٹی تھیں ۔ اس کے علاوہ ساس عدد ٹانگھن اىلی (گھوڑے) اور گال کی 
دوسری نایاب چسریں تھی ملاحطہ کی ۔ 

ے٠‏ خورداد مطاىیى ہ حون ع۶٣۱‏ خان دوراں بہادر باب مگ 
کو خلعت ؛ شمشر حاصہ اور پادوی عطا فردا کر ۔ فرا ڑزکا۔ عرض ڑے 
اعراز و اکرام کے اھ مالوے کی حکوہت رماہورہوکر رغصب ہوا۔ 
حکم دنا کہ بدیسل کھ۔ڈ کے راسے جاؤ ۔ ہدیلوں کی اس طرح گوشا یل 
کرۓے ہوۓ جانا چھوں ہے ؛د یت جھچھار سگھ کے ایک کسسن لے 
برتھی راح کو اڑا سردار دا کر سورس ىھ٭ ردھی ے ۔ اسی دن کاہرادہ 
اورنگ ژیس نے حصضرب کے سامے ایک مور نیش ذا حو ا۔ل یى اور سروری 
رنگت کے ہہنں و کا سے حا لی ہا ء سراسمر سبفید دھا۔ اہلِ دربار اُس 
نایاپ برندے کو دیکھ "کر بہت خنرانں روۓ ۔ ١م‏ عجت و سراس پرندہ 
اسلام آباد کے مکل سے آیا بھ ۔ وہاں سی شحس ے اسے دیکھا اور 
نکڑ کر شاہرادے کی حدمت میں لایا حوبنکی حصرت ے کبھی سد 
طاؤس ہی دیکیا بھاء آے دیکھ کر بہت سعجسب ہوئۓ ۔ اسی داریج میں 
لہ اطلاع سلی کہ الہ آباد کا صدوے دار ؛افر خاں حم ای جو ہس من م۔لا 
سپانی چا چد رور بیررہ کر حورداد .ےب سی ےہر دووں 
ہوگیا ۔ حضرت ے سد شحاعب حان اوہہ لو حلعت ء شمشیر حاون اور 
چار پراری دات ؛ چار ورار سوار ا سصب عای بکرنۓ وہاں ٴق صوے داری 
در رغخصت کا ۔ 

ابھی دیوں سہراد (سر ہہد) کے مولودوں ؛ قاصیوں کی عرصداشت 
آئی ۔ لکھا تھا کہ نہاں اہک ہدو دلیپ ے سم دولت اور حار کفر کے 
جوس میں ایک مسلان مرد اور چھ مسلاں عورنوں کو ائىے گھر میں قید 
کر ردھا ے۔اں کے ہہدواى نام رکھ دے ہیں اور جعرا اں ہے 
وغیرہ کروانا ے ۔ ان بد تصینرں میں ایک عورب زیب 


گت 


سب پرسی 
٠ :‏ ہے جس کا نام 
رکھ دیا ہے ۔ ٴس ہے ایک لڑکا بھی ہے ۔ حضرب ۓ ے وقف 


شاہجپان نام جلد دوم ۴۶ 


فرىان صادر کا کب اس ملعوں کو ان تمام مطلوسوں سمیت حاصر کی 
حاۓے ۔ جس وہ شقی آگیا اور قاصی شہر کی کجہری میں آماء ہاہیں ثاہبت 
پوگئںس ہو حضرب کے ح۔سااحکم پہلے اس ملعوں ٴلو .دن ہوۓ ک 
پداس کی کئی ۔ اس فی طست میں شرک و دمر ا حمیر ‏ یاےء الام لم 
لڑنا ٭ .٠ے‏ ۔طل ٭ندے پر فائم رہا۔ اب عدالت کے د رہ و ے جو 
دن راب حتار ردالت بات صلی ' عدہ و آا! اک شردعت کہ احکام 
حاری کرے میں سر لام رہے ہپ ء : آن حضرت اوران کے آل و اصحات 
پر !لئ کرحم و) ای مخت اٹھئی ار کہ کے ہاتھاء آاؤں ء سر 
ڑواٹ کر الگ انگ 0 ر چڑھہ دی ۔ غداب آحرت ےہ پلے اسی 
دبا مس اعالِ دق ہ۔رادے دی۔ 
ور اض چجوای ےمہں کو اطلام لی لم اتک نک حرام 
ٹهاں ے حو سد محتار ۔اں کۓ آاموں میں __ تھے علایے 5 ہے 
حسات دۓے وف دھاو جہالت ۓ سب اے اق لو ے حعری عالم می 
سب زحمی کر دی ۔ خر حاں ے گال ہوے کے باوحرد اس باکار کے 
حمدھر مارا لیکں کاری بے ۔ا؛ دوسرەں ے أے وس قتل ث8ردا۔ 
سد مطلوم ے بھی جاں بجی سلم اق ۔ 
ماف" مر داد کے وافعات پیم ہیں حضرب ے ثکارم اری میں مخ 
کرے کا قصد ؛رمایا۔ 'کرچہ گرسوں میں ہمدوسسال لا سارا علاہم لو 
چلے سے پت رہسا ے اور چھا یں ء لاب باکل سک ہو جے ہس لکن 
ره آے ہی ؛ ملک جو ہمت الم میں اح ب ۔لنکم رحمت پروردک5ر 
کے بب نوساں ہے ؛ مود دھہاردرشوں کے وص ےہ اع و بہار ان جا 
۔ اس کل ہ میں کے باع و راع دشت و در ہیداں اور کہسار 
پالخصوص درناؤں کی برائیاں سرسر و شداب ہواثر رشکر ارہ بن 
جاے ہیں ۔ ار پاؤس اور رمرد کا پھرنک سیر حس وں کے سرهم حط کی ہار 
دکھاں ے ۔ ندی دالے ء چھیلیں اور پوکھریں آپے زا سے 'ہریر ہو کر 
حضرت طل سبحای ىیٛطرح اپنے فیض ے سارے عال مکو ش داب رکھتی ہیں ۔ 
چولکہ برسات کی مصیل شباب پر بی ؛ حضرب کا جی چاہا کہ 


۳ شاہجہان امہ جلد دوم 


دارالحلافہ آ گر کے دواح کی سیر فرمانیں ۔ اس ارادے کے بموجب باق 
تام سیر کاہوں کو چھوڑ کر حضرب ے شکار ذە باری میں صید |فکنی کا 
قصد کیا کہ آب واىوای لات اور سرسبری و شادالبی میں انران کے 
ےعراروں تلکہ خطا اور چیں کے سہل کدوں ہے ۔ہر ے ۔ سی لے وہاں 
پر قسم کا شکار بالحصوص ہرن ا کعرت ملتے ہیں ۔ عرض م سرداد 
۶ہ ولا ےم رع کو ادوار کے دں حصرت کی سواری اس طرف روا 
ہوی ۔ تاوفا ساؤنت موی فرم کر فکار کھینے اور 9ل حر 
کرے ہوۓے راسہ طے مرساے رے ۔ سارا جگل اور ۔شت و در سزے کک 
کرت ے زنگاری بھے ۔ اس لگشت میں آپ نۓ جاجا ہرندوں اور جانوروں 
کاشکار کا زمیں أُں کے حوں سے سرح ہو گئی ۔ حب حصضرب ے چھیل اری 
کے کارے شاہی نسیمن میں جو لعل بل کہلانا ے ؛ قدم رد فرنایا دو 
یں دولت تدہ حصرت کی با رحسار ہے روشر, ہو گیا ۔ لعل ےں اسم 
بامممی س گیا ۔ حضرب نے چد روز اس سرسبر و شاداب وا۔ی میں قام فرمایا 
اس عرصہ میں دو سیر ء بس ہیل گانۓ اور ساٹھ ہرن شکار ہوۓ ۔ پھر روپ 
باس ىی سکار کہ سے ہوے ہوۓ آ گرے کی طرف بڑھے ۔ مم مداد 
(سم اگست ے۴٦۱ع)‏ لو دارالحلاس میں واہپس آۓ ۔ 

|ص سرداد ( اگ ے۱۹۳ع) کو صوبت ٹھٹید کے وابہ دوس یی 
حریر سے داصح ہوا کہ وہاں ہولاک طوان آیا ۔ آندھی اور نارس یے 
'اسدوں اور ستیوں کھہتوں کو سحت لقصان پہحا ۔ کیعیت یہ ے کہ 
چلے دو ٹھٹھہ اور نواحی علاقے میں ہم گھنۓ تک اسی مو۔۸ 7 مار ىارش 
ہوٹی کہ چل نھل ایک ہو لئے ۔ اپر رحمت ء زحمب للکہ عداب بن گیا ۔ اس 
کے بعد اس سدب کی آبدھی آنی کہ اکثر عارہیں ڈے گئیں ۔ ے شبار آدمی 
اور مویشی دب کر ہلاک ہو کئے ۔ بڑے بڑے داور درخت جڑ ے اکھڑ 
کر دور جا بڑے ۔ اس طومان ہے سمدر دی پھر گیا ۔ اوحی اونھی لہریںس 
دور تک ساحل پر چڑھتی چلی گئیں ۔ یہ پائی چہاں جہاں ہچا رمیں ے کار 
و کی ےکوی سی فقاو رہی ۔ دارس اور سصدر کے پافی کے وہ ریلے 
آۓ کہ طوفان دوح ی حمیقف معلوم ہو کئی ۔ مچھلاں اور دوسرے ری 


شاہجہان امہ جلد دوم 2.2 


چانور شی میں آ بڑے ۔ رپا ایک ہرار کشلیاں سس میں ہے کچھ ہر 
سلب لداپوا نیا کجھ حائی ہیں ڈوب گئی ۔ حوئ؛ہ ؛ _۔ےحل لک 
آئیں وہ آدھی کے طعحوں سے ساحل کے سای "کرا 0902 اس ,وی ۔ 
م+ حرداد.م رایمالاول چس کت تد اگست ۳۔ح لو حصرب یق 
اڑالیسوس قمری سالاگرہ کا حشن ۔لاداں چیرو ۔ وق معلد وا ۔سلام د ور 
کہ مطای بقررہ رسمیں 'د! کی گئی ۔. صب دار کو رق اور وطامد حواوں 
کو اصافےملے۔ شاورادۂ وابعہد دارا لوہ ناحبس حو ٠٢‏ پراری ذات 'ہ 
آھ زار سوار تھا ہ ترق دے کر سدرہ ہراری دا ہو پرار موار کب یا : 
سلطان اورنگ ژیب لا ہ صب اڑھا کر ارہ ہراری دا آٹھ ہرار سوار مقرر 
نوا حوںَ ہر اس ہے پہلے ڑے سابرادے لو حصرت ے چھ ساارت کرے 
سرفراز کیا با 7 مرادلۂ حصرتب کے یو ظا سدواوں ۔رادوں سر ھی 
ہوئی ۔ بھی شاہرادہ غجاع اور اورنک ریب کو حصرت نے وا,ی اعاار عطا 
برما کر حدا یی سپرناىی کے ساے میں ہج دی ۔ سرا داز جاں "و ںی 
حان سعلامان حاصب کو ترق دے کر دو پراری داب دو پرار سوار دو اسه 
سم ایب کے سصب بر سرفراز فرەایا۔ اولابدک مو ویردی ماب ںی مم 
نرسواڑے کی موچداری سپرد کی ۔ دوسرے کو اسلام آا۔ حینرہ پ, فوحداری 
ہر سرفرار فرمایا ۔ 
آ ہی دیوں اد ۔اء ابصاں 'رور و کو ار کے حسں لیس ک دائر نا 
حداے ہاک 1[ رحمت کے دروارے کھلے ۔ غس ال ٍى یدے کے ۔وسم 
ضماتتعاق رو ونے کی رس ہے لت بہت لزاقہ وی کاو و کس 
معط ىد نڑ جاے ۔ حاص و عام سس پرخوف چیاربپ ےا۔ بح رور ہے 
عالموں ء تاصاوں ە عانہوے ء زاہنوں یر عال سب سید جلال جو حصرت 
علق مربصلىی کی ۔۔مل ہاک ے ہیں اور عاصی پا اسلم ملا چ اسلام: می 
شہح عیب علی سر ہہدی اور صاحت کرانات سیح ناطر حصرب کے امااے 
مات ہے وو مسا ئی عابت تارب ہوے وانی 
بھی اور اس یک ئردار بادشاہ یی قدرو سرلت خدا کو ثابت کری بھی 
لہٰنا حضیرب مد مصطمٹی کی امت کے عالمەوں اور فاصلوں کی دعاقول ہوئی 


س2 شاہجہان امہ جلا دوم 


اور حضرت کی دینداری کا رب ہندوستان کے کافروں نک کو معلوم ہوگیا ۔ 
کسی قدر دارش ہوئی ۔ یہ درکت کامہیم رسول داک کے میلاد مہارک کا مہہ 
ے حونکہ ظل سبحانی کی ولادت بھی اسی ناہ کی آخری ىاربح کو ہوی ؛ 
لہا ہروردگار نے اسی ۔است سے سارے عال مکو اپتے شض ولئرم ہے سیراب 
کر دیا ۔ چد روز بعد حوب بارش ہوئی ۔ حدا کی اس عدالت کے سبب قحط 
کا حوف رع ہوا اور لوگوں کو اچھی مصل کی !سد ندھی ۔ 

تارخ و شہریور (وں اگست) میں جم محشی اموے اور هالح کے 
مرض میں یکایک ہلا ہو کر فوں ہو گیا۔ حشک مراح سید جا ۔ جس 
کے مزاح میں سنی بھی ۔ برہی ؛ دل ۵ہی اور مدارات سے کےام نہی لتا 
تھا ۔ حسن ساوک ہے نالکل ے رہ تھا ۔ مراح میں بس کلا۔ی اور علو تھا ۔ 
اکر دین ہے عقیدت رکھنے ی حاے بصب رٹھاتھا. ‏ رض اس کے 
طور طریقے نا۔شاہ کو پسد دہ تھے ۔ اگرچب حصرت ابے مرحوم علاموں 
کو اچھے العاط ے ناد کرے ہیں لیکن اسے یہ ععادب حاصل س ہوی اس 
کی جکہ معتعد <اں کو میں بحشی مٹر ”کیا ۔ قرب حاں ٴ لو دو ہراری ذات 
دارہ سو سوار کا سۃسصب دے کر حشی دوم عہده عطا سہایا ۔ 
+ شپریور (م سٹمپر) کو حضرب نے جعھر حاں کی عالیشاں حویلی میں جو 
دریاے جسا کے کارے تعمبر ہوئی تھی قدم رم فرمایا ۔ ہھتے یق شب کو 
شام ہے ایک پہر رات کررے تک حصرت ے درم ماہتای کو اپے نور حا 
سے سور کر کے حان موصوف کو سرفرازی بحشی ۔ 


شاہزادۂ جواں ععت اورنگ زیبی بہادر کا دولت آباد کو روانہ ہونا 

والا گوہر ساہزادے ک شادی بڑی دھوم دھام اور رت کے ساتھ 
انجام پائی ۔ اس کے بعد انھیں اہے بسکر حکومتب یعئی دولت آباد کو حانا 
تھا ؛ لیکن خوبیوں کی کوشس کے ناوجود دوئی مبارک گھڑی اس مقصد 
کے لیے معین نہ ہو سی ۔ لہٰذا شاہزادۂ جواں بخت با نا نک والد ماجد 
کی حضوری سے عصیاب ہوے رے ۔ بالآغر تحوداوں ے حوں کا الہ 
٭ زاح الثانی ےم,.,ھ کو اتوار کے دن ٹھائی گھڑی گررۓ پر روائق 


شاہحہان امہ جلد دوم ٣‏ 


٭مارک ہو گی ۔ چتاتی۔ حصرت نۓ کل عثاب و شفمت ہے اس فرزند سعد 
بعی شاہرادۂ ابال سد لو فاغحصٴ ىیر ڑھ کر بپایتب رضاسندی اور 
خوشودی کے ساتھ خدا کہ سرد کرۓ رحصت دا ۔ رمصب کے وقت 
خلعت حاصہ . ححرو شمشنر ۔اب ء؛ طلاتی رین والے ۔و گھوڈے تقرفی 
اور چانسی کی غاٰری والا باەور ابھی او سو عہ ۔ عرا اور ری گھوڑے 
عایب فرما کر برار کا ۔ نگل اعلاۃق حم ہایت آاد اور آب و ہوا 
کے احاط سے پوس سارگر ہے ھور حالدیبر ء دکر لو گحرات کے 
بچوں نیچ واقم ے ۔شاہزادہ کے حسب الپٰس اامعا عاب ۔وا ا کہ 
اس عایت ہے پرمندبو کر دوب آباد پہحے کے بعد انے 'شکر کو 
آراستہ کر سکے سر دست سض پر بھرحی زممار ے تصہ کو ر تھا تہا۔ 
حکم ہوا کہ اس ہا یے نال کر 'آے ا بعے میں لے اس اور لشکر ”“ 
مارو ساہاں درس کریں ۔ عدالہ خاز کا یتح ۔مرت خاں ثٹھائى ہراری 
ذاب ڈعانی پرار سوار کے سصپ پر صارہوا۔ دہلی ي صویداری سے 
عایت ہوئی ۔ آگہ حاں ہراری دات ' دو ہزرار سوار کے مسصب اور ۴ 
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کے دریا پار والے بارے کی صوتسداری بر انور ہوا۔ 
اقبالِ بادتاہی اور خادمان سلطنت کی جد و جہد ے منکر لبت 
اور اس کے مستحکم قلعوں کی فتح لیز دیگر حالات 

حدا 5 شکر ے کہ تائدے رق کے بدوت ‏ میاق و کام ای کے 
حرانوں کی کحیاں حصرت طل سحاف دو ملی ہیں ۔ اس لیے خوش مراچی 
ز. عمل صالح طمع کہ اورجس ترقٴ تسا لاو واے سے می 
آ ٠ہ‏ خاں کا یہی .۔ صب لک ے جو صرع] سلط ہٌے ۔ اجلہ سو 

کے آجر میں جہاں سصیتب داروں کی فہرسب ‏ رم ے ۔ آکاہ حا ہو 

ڈبڑہ ہراری داب ڈیڑھ ۔وار وائے یب داروں کی ص میں ذرح 

گیا ے ۔ طاہر ے کہ دنویں سار حلوس مر آگه حاں ؛ مصب 
پراری ۔اب اور پرار سواريیا کچ کہ ہو ؟5۔ اکھے جمى ہوم 


صفحم پرم ہے 





۰ شاہحہان لام جلد دوم 


کے سب حضرت نے تمام ەمھات ى سیاد ایتے کے اسی عطے ہر رکھی ے ۔ 
جس طرح اس ہے پہلے بھی کوۓ بہار اور آسام کے راستے ختا اور جعن کا 
علاقں فتح ہوا تھا . اس مرتہ ہکا موہ 
کرشند دکھایا ۔ شاہی لشکر قرسىی راستے نے ى طرف بڑھا اور 
اقبال فاسبان کا ات ون ۔ اس وھ بس ے که 
حہانگبر بادشاہ ہمیشہ ىت اور تس ,کلاں ےا کک فتح کا ارادہ رکھنے 
تھے) اس سلسلے میں کئی ہراب بھی بھیجی گئیں ۔ ایک با علی راۓ تانی 
ک زمیداری میں لشکر روان. فرمایا تھا ۔ کشمیر کا صوایدار ہاش حاں ھی 
بڑا بھاری لْکر لے کر ادھر روا ہوا تھا ۔ یہ علاقہ د۔وار گرار ۔ہاڑوں 
اور ہولناک گھاٹیوں ہے بھرا ہوا ے ۔ رامتے نہایت تنگ ہیں ۔ حاڑوں میں 
دو ڈعائی مہے تک برب کی اسی کرت اور سام کی قلت رہّی ے کہ 
لشکر لن ٹھم نا لکن وی نہیں ۔ ان وحوہ نے پاسم حاں وہاں داحل نہ ہوسکا 
اور ان پھاڑوں میں ہت سے ۔پاہی کھپاۓے کے بعد سخت تقصاں اٹھا کر 
واہی آیا ۔ نظاہر اٹھی وجوہ ہے وہ ىا کام رہا ۔ لیکن حقیقت یہ ے کہ ست 
کی فتح کا وقت حب بک آیا لہ ھا اسی لے اس کی ضح میں تاغبر ہوئی ۔ 

اس سال يد کام انحام کو پہنحا ۔ کسمیر کا صوے دار طعر خاں واد 
خواجم ابوالحسن حضرت کے حاسب احکم اس علاقے کی سسحیبر پر متوحه 
ہوا ۔ ظفر حاں کی کنولسیں کاساپ ہوئیں اور حضرتب کے اقبالر ے زوال 
کے سبب فتح و طتر لصت ہوئی ۔ تفصیل اس کی دہ ہے کہ حب طفر حاں 
اہی فوح اور کم لشکر شر معامی زمینداروں کے مہیا کردہ آدمی یعغنی 
دو ہزار سوار جرار اور دس ہزار ہہادر بیادے ہمرکاب لے کر مت کی طرف 
بڑھا ۔ کمراح' کے راستے دشوارگرار کھاٹیاں طے کرتا ہوا صدہارہ ک مہاڑی 
پر پہنچا جو سگلاح اور ناہموار ہوۓے کے سب سد سکدری کو مات 


۔ نادشاەہ نامہ حلد اول حصہ ذوم ص ٤‏ ہم بر کمرا۔ کے حجاے ک5رچہ 
۱ : ۲ ج 
لکھا ے ۔ 


شاہعہان نام, حلد نوھم 


م۲ 


کرقی بھی ۔ چاں گاڈنڈی آئی اریک ور حخطراک بھی کہ پل صراط پاا 
آ ھا ۔ بدعت ادال وا علی راے ے یہاں اپی ہر۔ لا ل اس اے پر 
ٹاے نار آدوفچی بھا دے۔ کا کچھ سی ے ھب سیل :اگ 
لاکھوں حعلد آور بھی ہوے دو ایا !ان روالے کر لے دہ اٹیل لوقچی 
اق تھے ۔ ہا اید ایردںی ے ‏ ا حارہ دآکھا !۔ ا موی سی حا پب :کہ 


عب۔ ےے جس سے 7 
عد وو سس دی ےت سکسے پا کز جال ہے یکا ہی کے داوروں 


ہے 


یه دیکھ کی لسر ےم غعلدے اک 0ت ح 7ی لی لا 
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طفر حاں ان ععاقت کرنا ہوا !ھا۔ کثمہ لے رواگی ے ک 
ىاھ نعد سرحدی زگئے گردو' میس ۔ہنجا حجز سىیاے مصلہھ 2 ورے کسادے 
پررے ۔ مہا کا قلھ حس میں طمھر ہاں ے قام کہا ۔رادملق ذو بے رح 


(دوہرا قلعم ےاحسے عی راے ۓ مہاڑکے جھ ی ر تەمه کا 0 دربلاے سنھے 


شال کی طف اس کے قدم حوم کر گررتا ے ۔ اس ولعے کا ایک رام ہٴ 
کی طرف ے آیا ے ۔ عام راسته جو ۔امن کوہ ے آتا ے . انانگ و 
تاک تو ائرلغا سی ا گا لاگ کی ار ریت کو رک سک 
ہس ۔ مہاں اندال ۓ ؛الائی قامے گردوحہ می نہ کی تھے ور بعد 
گحگ حو اس ہے لیجے ے اُسے اۓ ایک معمد عغد۔ر اد کے ردکردا 
تھا ۔ ایک اور قلەب حس کا ام ۔کار ے دریا کے تار واقعم ے ۔ اہدالیل 
ے اپتے اہل و عتبال اورمال و اساب کو وہاں وط کوکہر 'ے خرد سال 
نے اور علی کوکە کو بہادر مپاگیوں کے اھ سس کی نگہائی پر ماءور 
کیا چا ۔ طعر حاں ۓ سن رکها ىها کە گردبوحد اور گداگ ہایت 
مستح کم قلعہ دس ۔ ٹاق کا بھی بی حال ے ۔ حاصرے سے اچس فتہ کرنا 
مکن نہیں ۔ حگ۔ کچھ ادسی ے ڈھب ے کے دوہ ہے زیادہ وق سرت 
ال ے ۔ زند اور چارہ پنچے کی کوئی اسسل نہیں ۔ حملہ آو ز کو نہاں 
پہحتے بہنچتے دو سہیے لگ جائتے ہس ۔ آٹی ناہ ترف باری ,وی رہّی ے ۔ 
دو سہینے ىاق رے سو أن میں محاصرہ کرک آ7ا حاصل ہو سکتا ے ۔ 


۳- بادشاء لامہ مر اس جگە کا نام شکردر چریرکی ے ۔ 


۰۰۸ شاہجہان امہ جلد دوم 


واپسی کے وق راسے کجھ اس طرح مسدود ہو حاتے ہیں کم گزرا 
حال سے ۔ 

یه مام بادیں سو کر ظمر خاں ۓ فیصلہ کا ک؛, جس طرح ہو؛ 
یہاں کے باشندوں اور سپاہہوں کی دلحوئی کرکے ابی طرف ہر لے کونکە 
یہ لوگ ابدال ای تنا سلویق ۓ اررتد رس تھے ۔ اسان گ۔ران ےت 
ساری کوشش اسی میں صرف کی جائے ۔ انک دسے کو دریاۓ سدھ کے 
پار بھیح گر قلعہ* سکار کا حاصرہ کر اىا جائۓ ۔ دہ سوچ کر ا۔دال کے دھائی 
آدم خاں اور ہت کے سیاہنوں کو حو مدٹت ےہ نادشا۔ی فوح مس ملارم 
تھے ؛ کشمیری زستداروں کے ساتھ جو دت والوں کے دراے اسا ھے ؛ 
اس بات پر مامور ٹا کم معامی ناشعوں اور سپاہوں و لالچ دے کر 
اپنی طرف ملا لو ۔ اگرچٹ گرنوحد اور گحجاک کو فت کرنا ممکن ال بھا 
لیکن طفر حاں ۓ ان کا عاصرہ کرکے ابدال کو گھیر لا ۔ :اشدوں اور 
سپاہیوں کو ے درلع دوات شرح کرکے انا دبدۂ احسان نانا۔ کسی کو 
غلب دیا ٠‏ کسی کو گھوڑا ۔ بھوڑے ہی عرصے میں دلحوئی کے سب 
بہت سے آدمی ظفر خاں سے ملے کے اے آے۔ اب طامرخاں نے ا١ۓ‏ وکل 
پر فخر الدین شفرشی کو ایک بادشاہی سصب دار فرہاد ىلوح اور 
چار ہزار سوار اور بسادے دے کر قلعہٴ سار کی سحیر کے لے رواہ کا۔ 
میر فحر الدین اپے ساتھ کسسوں کے حهلے چھلاۓ تسے لادا تھا ۔ دریاے 
سندھ کے کارے بہنچتے ہی انھیں جوڑ کر کشاں بار کر لیس × س۔ہہوں 
گو ان میں ٹھا دیا ۔ 

یہاں دریاۓ سدھ ٹڑڑی ندی کے ساتھ مہتا ے ۔ بانی میں جا حا 
اونھی اونچی چٹائیں ہیں حن کے سب کشتی کا سلامت بار لگا مکن نہیں ۔ 
ساسے کے گھاٹ پر اندال کے آدسوں ۓ اوٹدا سا پئتہ نادھ گر ا۔دوتچی 
نعیناب کر دے تھے ۔ محہورا وحر الدین نے اس سر رمین کے ناحمر آدمیوں 
ہے مشورہ کر کے طے کیا کہ شیب کے رخ دچے کی طرف چل کر کشتیوں 
میں درنا عبور کرس ۔ الغرض کسمیری ہلاحوں کو ساد لے کر حپ چاپ 
آدھی رات کے وفت درنا دار کا ۔ کسی کو کانولں کان حبر ئم ہونۓے دی ۔ 


شاہحہان امہ جلد دوم ۰۰۹ 


پھر اونر کی طرف بڑھ کر پشنے والوں پر مضضائۓ نا کہائی کی طرح ٹوٹ 
پڑے جو گھاٹ کی طرف ہے بالکل سطمٴن ہو کر غوابِ حرگوش میں حو 
تھے ۔ ہت سے مارے ٣‏ 
مر فعر الدیں .وروی شحاعت ق بدولت راب کے ساے می ہلمہٴ شکار 
تک جاسم حا اور محاسصرہ کر لیا۔ یہ بعہ بہت اوے ہاڑ یر واقع ےت 
اندال کا پدرہ سال یا حو کم سی کے اوجود ارگرار اور دلاور ىہاء 
فحراادین کے ساہوں کو اکارہ سمەجي کر مایت شوح چشمی کے ساتھ 
مقابلے کے لیے نکلا ۔ ءیر مذکور ہے تشحعت ہے سے میں پیدل ان ک 
طرف ڑھا اور راستم روکا ۔ عیس پہاڑ ہر بمٴ جگ گر ہوا۔ سم کے 
آدمی کوہسان کو آئی 'ماہ سمحی کر در ل۔ی پر ہوے کے سب شاہی 
بھادروں ہر سہت حملے کرے گے ۔ ان حاداروں ے کل استقلال ے سید 
سپرہو کر اس کوہساق سیلاب کو روک لک تی ے حوفق کے ساتھ 
انھیں مغلوب کرۓ پر کر داندھی ہٹ پٹ ,و کر اس طرح حعلہ کی کہ 
بہت سوں کو کاو گزاراہ نان 'شکر میں سے صرف فریاد لوچ رحمی ہوا 
اور طعر خاںل کے کچھ آدمی کام آۓ ۔ آسرکار ۔ائیةدر ایردی کی دولت 
نرہ داطن عم ہر خوف طاری ہوا۔ مام سپاہی ہمت پر کر ایسے ٹھاۓ کے 
قلعے میں جا کر دم لا 

نادشاہی 'سکر نے فلعے کہ د ھاڈک دک ان کا تعاىب کیا ۔ بعد ازاں 
دہمدے ناے شروع کے تج جلد جلد انی حگی ک‌ل ىی کہ محصورن کی 
گولیوں اور دیروں ے بح سکیں ۔ ا۔دال کے ئم عمر ںیۓ پر شاہی دلاوروں 
کی ماذرق ۓ اھ رب عیاڑا: کات عوائن ہو گیا ہ اسی النا میں ایک 
اور ایا لطیعہ* عہی واتر ہوا کد اس کی ری سہی بمت جواب فیک کن 
ہوا یں کہ جس دبڑائی کے بعد شاہی فوح ے عے والوں کا د٠‏ اقب "کیا تو 
علی دوکہ کے داماد اور اس کے کچھ عریروں کو قلعے میں داخل ہوۓ 
کا موقع ند ملا ۔ جان ٹاۓ کے لے بہاڑ میں گھس گے ۔ بھر وہاں ے 
نکل کر ایک عار کے ابر راہ لی ۔ معرت کے وقت جب باریکی چاروں طرف 
پھیل گئی دو ڈرتے کاہہتے وہاں ہے لے ۔ قلعے کے انذر چائۓ کا راستم سد 


٤‏ "اق پپیالے دش ۔ہاٹمی سب سد یعی 


7 شاہحمان لاپ جلد دوم 


ها اور اہر رہنے ک کویف صورت ئب بھی ۔ حور فصلہ کیا کہ 
مر فخرالدین ےے, امان مانگی ۔ آدھی رات کو قاصد کے ہاتھ پیغام بھیحا ۔ 
جب مبر صاحب کی طرفہ سے اطمیان اور دلحوئی سے بؿيراہوا حواب ملا 
تو سب اُسی غدمت میں حاصریرے ۔ئب وافتف سعموی با لیکك 
علی کوکہ کے دشمسوں کو موقع مل گیا ۔ توراً اندال کے نیٹے سے حا لگئی 
کە جس علىی کوکہ بر آپ کو اعتاد ے وہ بادشاہی لشکر ہے .٦٭ا‏ سوا سے ۔ 
داماد کو بھیح کر اپنے واعلے عہد امب حاصل کر دہ ے ۔ ساز ازکر کے 
عقریب قلعے کا پھاٹک کوول دیے کی کر میں ے ۔ اکرچ !کل ے ...اد 
بات تھی ایکن وہ لڑکا یه ستے ہی بدحرواس ۔ ۰۶ممض)-.) کے سامے بڑیق 
بیٹراری اور سلکتی کے ساتھ رو کر یوں دولا کہ اگر و لہ دس ٗ 
حوالے گارنا ہی تھا ہو ےھ ہے کیوں نرده رکھا۔ میں ے يہ وسدم> 
تھا نم سنع کرنا تھا۔ کوکد ے بہت سی قسمیں کھائںہ ےم سا ۔ 
ہو وہم و گان میں بھی یہ نات نہیں اکن لڑکے کے دل ے ۰< 
نکیل سی ۔ الآخر کوگە کو تسم دے ری ,وعدولك ٦‏ س قلعر 
لکل کر کاشغر تک میرے ساتھعلوے کر کو عور آب ماں یف 
اپدال کے نیۓ کو خوت اندازہ تھا کم اگہر سپاہا میٍا اث آف 
پرگشتہ ہو چکے ہں اور شاہی سرداروں کی دلدہی کے سب اد ۔ 
گئے ہیں ۔ عنقریب قاعے کی کجیاں حوالے کر دیں ٴ١‏ رص حوں ۔ 
شام کی ناریی پھیلی ؛ وہم و ہراس کے سب ںین چھوے بھااوں دا 
اور رفیقوں کو قائے میں جھوڑا ء ناپ کے خزاۓ میں سے سونا حا " 
قیمتی چیزیں لے کر کاشغری دروازے ہے نکلا اور سارل مصود اذ 
ی ۔ صبح کے وقت کہ مرداد کی دین باریچ (م حولاقی ےم .ا م 
مبر فخر الدین کو پتە چلا کہ اقال كدا3ا4 ی: پرائت > 
ہوا خواہوں کے قبضے میں آ چکا ے؛ سب سبابریوں لہ ۔مرےآ 


ہوا ۔ اندال کے بٹوں اور مستورات کو گرہ ار کرک ہوے ٴ 
کے نعاقب میں نپنحا. وه نو پاتھ ہ آیا لی مه ل جا 


سم ذ٦‏ 


چو ندحواسی میں اُس ے چھوٹ گئے تھے فوح 3 


شاہجہان لاہ جلد دوہ ۲۰٦۷‏ 


مر فثر الدیں نے ان کی مپرستب سوا گر حرانہ عامرہ کے لے محفوظ 
گلردی ۔ قلعے کا ىال و اسباب اچھی طرح صط با ہو سک۔ تلعے ‏ ے مقامی 
باشندوں ے کہد دنا کہ کچھ سامان نو افال ا بٹ ۓ کر کل گیا بھاء 
کچھ شاہی لشکر کے آدسوں نے وط ہیا صہح حال حدا کو معلوم جہ 
یکن مشاپور ےم سے کس کچھ سامانں ہو لے واوں نے سمیئا اور کچھ 

لشکر کے لٹغروں ےت ےم کسی پا بھی معلہ .. وسکا۔ 
پھر بھی تلے ى تح عبت ڑا ارامہ اھ ھ5 نائی_ ایردی کے سس 
حاصسل ہوقی ۔ دوستوں کے دل ڑھ کے غضم ا حوصلم بہہست و گنا 
بعد فرفوار لے فایت پرورنگ جر اروا یر قد کے و تک 
کی دمخیر پر کعر ۔اندھی ۔ معامی ناسشہ۔وں نے عمد و یہن کرک برعیبی 
اور لالح کے دام میں پھانما ۔ نس چکا تھا الہ دایوں سے کے آدمی علے 
کی قلت کے سب سحت پریشاں ہیں ۔ اب بقین ہو کد فےم قرب ے ۔ 
تب کے ػچھ آدمیوں کو جچھیں انی بحشش ے بدۂ ررغریداى تا تھاء 
درمیاں میں ڈ لا اور ]آں کی رناو ۔یعام هیحا ۔ ان لوگوں ے فامے والوں 
دو وعدہ وعید ے ایسا موم کیا کے سب کے سپ ادا ے محرف ہو کر 
اس تک خون کے آیاے رن کے اد لانچی سے ھے کہ ۔یوڑی سی رم کی 
حاطر بیۓے دو قل کر دیں اور جگر ندوں کا سیلم چاک کر ڈالیں ۔ اندال 
کا کیا لحاط کرۓ ۔ اس سگدل ے ے شاإر بت والوں یا ان کے عریروں 
کر عذاب دے دے کر مارا تھا اور ذرا ے شب میں ان کی اولاد اور 
عریروں کو بکڑ کر کاشمر کے نواح میں بیج ڈالا تھا ۔ حالت یہ تھی کے 
طمر خاں نے حاصرے میں کچوی برمی کرکے اندال سے صلح کی گف وشید 
شروع کی ۔ وہ نیوقوف آنے ہی بہلاوے ے دم میں آ گیا ۔ طمر خاں ے 
دم دلاے ے ؛ کہ ایسے موقعوں پر اللہ ربفی ہبی سے ڑی دا نائی 
3 واس اممی لو ایسی تی پڑھائی ذے وہ بالکل عاویر ×7 سلم اور 
ہندے کک ہد میں قلعداروں کی طرف ے الحصوص قلقط: شف ف 
ے ہے اش _.. حعری احیار کر ی ۔ حنگ و پیکارک حیال چھور ذ 
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سہ- 


۲۰۲۴ شاہحچال امہ حلف دوم 


اُدھر نبت کے ناشدے جو ظر خان کر بوا ح؛اہ ہو کراندال سے 
بالکل متحرف سو د<کے بھے ء اس نات بر آمادہ ہو گئے کان ۔ شہر یور ء 
ه۲ اگست ٴ 2۳ اروڑ رعش گی او ٹیا قلعہ شاہی دلاوروں کے قصےمیں 
دے دیں ۔ یا ندلر سردار ۓ آئنے ایک رشےدارغد زناں ور ام ۔اں سی کی 
سرہراہی میں ایک لشکر قامے کی طرف بھجا ۔ اس دنکتے ہی گحاک 
والوں ۓے پالحصوص سے اددال کے وکڑ بچد۔رادے بھاٹک کھوں 
کر کہچیاں شا۔ی آدسوں نے حوائے ک دس ۔ادال دو تم 'کائًو ممجحھ 
گیا کہ معرے قلعے (گریوحد) والے بھی سافقت کر کے حھ ےہ ۔داری 
کریں کے اور محھے پکڑ کر فوج_ شاہی کے حوا لکر دیں کے .اد حوام ہ 
پترار پر 1۴ فافتان تاکن بھی کے وسل ے اماقاطلت کا شر خان 
ے حاں خشی اور اسان کا وعدہ کر کے آسے مطم کر دی ۔ادال ہابت 
عاہرے و ادکہار کے ساىتھ ظھر خاں کی مارقات کے لس عامر موا ۔ اگل 
روز ظفر خاں ابی تمام دوج اور ادال کو ہمرکاف لیے ہوے ملعمٴ گرھوچد 
میں داخل ہوا ۔ اُس کی مضبوطی یکیو کر حمران کت اتا رستحکم تھا 
کہ اگر قائید, ایزدی اور ىادشاہ سلامت کا اقالر ے زوال شریک لہ ہوتے 
تو اُس کی تسخبر کسی صورت کن لی تھی ۔ ازسر ہو خداۓغ پاک ک 
عنابت کا شکر با لایا ۔ حطے میں خدا کی حمد؛ رسول مقول* کیزلہ۔ 
آل_ اطہار اور اصحاب ونا شعار کی ملق کے بعد بادساہ سلانت کا نام ال 
پڑھا گیا ۔ حضرت کے ام سے فلعے کی جامع مسحد کا رتبہ اور بلد ۔٠‏ 
حقیقت یہ ے کہ اب تک نت کی تح کا خیال تک کسی اد۰2۔, 
ذنھن می نس آیا تھا ۔ اہے پرورد5ر کی تائید اور قفا اہی ۔ 
لونک مائی کچے کہ یں علاقہ سہولت ہے فتح ہو گا ۔ ظفرحخاں لا 
اپڑین عرضداشت میں سام احوال لکھ کر ىارگاہ والا کو روالم کر دد 
اسیٰ اڑا خیں مبرفخر الدین بھی ابدال کے اہل و عبال اور دو لاٹھ,+_۔ 
قیست تا مان ساتھ لیے حاضر ہوا ۔ حسن انفاق ے حیب چک اور 
احمد چک کے ال و عیال بھی ء جنھوں ۓ اعتقاد خاں کی صوے داری 
میں بغاوت کی تھی ء پھر ابدال کے پاس پناہ گزیں ہو گئۓے تھے اور اذ 


شاہجپان نامہ حلہ دوم ۴٣۰َ؟‏ 


حی : ھی ے 7 
دیوں اندال کے اسارے ۔ےے لدشمیر فی طرف کل ھے_ ٹرفار ہوے۔ 


حیمب چک ۹د سے ےک سس کے کر اق 8 وی 5 ہہ مر! غلی ی 


صورے داری کے یس 7 حنام ری لیا دم ٹر ورں‌نجا اہ کریں 


کا لس ۔ آپ وی ہی اف او ہرقنا کی سا سی امال س اگ 
ہو . ر٭ ن2 سک ے۔ - ت .ْ سے 1 ے 


ے کن 1 
آوت رق طاق۔ غاب ساروھیے وج پل مر حا اس خلانے 


١, 


۲ ۱ 7 ْ۸ 0 
کے ہدورسے اور سوا کے ما لے عم سدائ لہ رے کے سے فصضصررو ۔ 


< 


تہ کی برر یىی !اہ“ سعوں .۔ 'تفام اما ۓے مییچحے چد ماد کے سرد 
تقر جج حس 5گ ہار ارا" 7 2 تھے 3ھ ج ےم 5 یں مر غاں 


' 1 1 
سے مواے ک اھ ۔ 'جر 'س غاد ے ت ع ہہ 8ے ٤‏ سردارو۔ مر دال 


۹ 


کو ای و عضان ھی عخرکات ے و . در تت6 راتے کسمرم می داحل 
1 
جوم 


7 -- 2 ' ۲ 
' ۸> 
شب سے حتہرب لو ا چا حدر١ب‏ :موخ ہو! 5 


طغر حل گی س۔رصہا 


اج این تج ای بسعدی ےت نارلاہاں سراجام ابا ھا لیہرں اسی 
کوتاہی ہوی کی سوجت ٹا علاہے تعقزل لاوس ال کر لح ا۔ نام قے 
کسی معتمد لہ ہی سردار کے محاے ا۔دال کے پيبۓے ۓے سرد ردے۔ ‏ دشا 
اتکی ودی وفٹار لو اس قی ٍِ ادا سد لب آی۔ سہحت دموش ور ے 
اور اس تر کو غایاق عبت ت اق اہم اس رر یں 7“ گا ظز غان 
کو باکل مایوس و عحروم رلچا حاے لو دوسرے تک ھا اآمد 
ہوچائیں ے ؛ حسرب ے اے ایک حلعت اورام ںصضع حم ھر ویج دیا ۔ ‏ ترق 


دے کرس ہراری داب ڈھاى ہرار سوار تا سصہپب عطا نرمپ ۔ 

ًٗ۔ -- 5 
اس سررمیں اور اُس کی گھاہوں ؛ وادیوں اور راستوں کی کیمیس بھی رتم 
کی جاۓ ۔ بہلے راسے كا حال سے ء پھر ناق چیروں 2 سصر ہیں کروں ک5 ۔ 


سے 


ہت کے چاروں مرف فلک نوس پاڑ کھڑے ہیں ۔ ایک راسته قرا۔ہت ہ 





٭مسحمرتہ 


١۔‏ طعر حاں کے ہمرکاب ىست کا لاما (س‌تاص بررگ) بھی آیا تھا ۔ 
دیکھے مائر الامرا جلد دوم ص ہے طع کاکتد ۔ 


,2.2 شاہحہان ثامد حلف دوم 


کاشغرء بدخشاں اور ىواحی ہہاڑ ہمکال ہے ہوںا ہوا بہاں تک آنا ے ۔ 
کشمر کی طرف ہے دو راستے یں ؛ ایک لمراج' ہے ہو کر جس ے 
ظفر خاں آیا ھا . دوسرا لار یق طرف سے جو طبر حاں ے واہمی کے وقت 
اضیارکا ۔ پہلی راہ میں بن چار سرلوں کا پر ىو ہے لیکن سردی ء برف 
اور یخ کی زیادہ شدب نہ ۔ دشوار گزار ٹیلے اور ہو ناک کھاٹیاں سی 
تنگ ہیں کہ دو سوار پہلو دہ ۔ہلو نہیں چل سکتے ۔ بعض چکہ یہ حال ے 
کہ سوار کا ىو کیا ذکر ؛ سدل کا بھی گررتا مشکل ہے ۔ لار والا راستہ 
اگرسں کی قدر کم فاصلہ ہے ناہم برف اور یخ ہے اٹا رتا ے ۔ بارش کی 
یہ کثرت ہے کہ آٹھ ماہ تک طوفاق چھڑی لی رہتی ے ۔ پرب تاری آئی 
شدید ہویق ہے کہ ذرا سی دنر میں ۔خ کی دیوار کھڑی ہو حاتق ے ۔ 
پھر اسان نو کیا ؛ ہوا کو بھی وہاں سے گررنا حال ے ۔ عض گھاٹیاں 
ایسی سحت ہیں کہ روڑارل ہے آج تک بخ پوس ہں ۔ ىارہ مھیے ترف ہے 

ڈھی رہتی ہیں ۔ درمیان میں نصف کوس اوچا ہہاڑ ے جسے رف و باراں 
کا سکز کہیے ۔ اس کے دامن ہے اڑے بڑے دریا ترف کی چادر کو سرکا 
کر كکلے ہیں ۔ کہہیں کہیں یح کے دودوں پر ندیاں جاری ہیں جن ہے 
برف کی سد سکندری میں بڑے وسیع شکاں کون و موسم ساز گار ہو 

اور راسته کھلا ہو تو پیدل دا سوار سار بح پر ہے گررۓ ہیں ۔ اس راہ 

میں کشمیر ے یس کوس کے واصلے ہر کوس پھر اونا مہاڑ پڑنا سے ۔ 

مہاں راستہ اتا ڈھا'و اور سگ ے کہ سوار ہو کر گررا ممکن ہی نہیں ۔ 
المحتصر ببت کا علاقب اکس برگوں پر مشتمل ے ۔ ے قلے ہیں 

جن کے گرد اونے اونجے پھاڑ کھڑے ہس ۔ بی وجہ سے کہ ان کے آس پاس کا 

وقیں مختصر ے ۔ گیہوں اور جو کی مصل ہوق ے لیکن اىنی قلیل کہ 

ہاشدوں کو کفایت نہیں کرقی ۔ اب تک اس سرزمەن پر اچھی طرح بادساہی 

تصرف نہیں ہو سکا لہلٰذا مالیے کے متعلق ٹھک ٹھیک ادازہ نہںی 

١‏ ۔ ماثرالاسرا جلد دوم فص ہٹے طع کاکتہ میں اس را۔تے کا ام 

کرج لکھا ے ۔ 


شاہجہان امہ حلد دوم ١س‏ 


کر سکتے ۔ کہے ہیں ئد سالاےم مایا ایک لاتھ ١ہ‏ ے ے زیادہ چی ہو ۔ 
ایک دریا ے کت ہوے نے زیرے لىھجے ہم حس کی ەمت سات ردے 
بولے ہوں ہے ۔ س کے تھیکے ے زبسداروںب کو دو ہار وے قی بافت 
ایت میاعے 
ہوے چر سب سے اذرہنہواتال ا سرح ہس ے حوانرے اور ادہ 


ہو حای ہے ہمررد میم رر الو اگور. ازه اور حر نو 


سرح ہونا سج لح ےب آر ج2 ے کہ ام سرے می وت ' اور ؛ لو 


زرد آو؛ حربورے. دہڑسں ویہ سب اک ہی موسم ہیں پک کر یار 


ہوے ہہ ۔ 


سس ۱م جلوس مبارک 


یکم حادیالای ےم, ۴ھ ڈگ کے رك رم اکٹوٹر ے+مع) 
حلوس سارک 5 کتیارعزات سال خے و حوفقف رین موا“ مارے مہںد می 
مق 3ا طرت اور شرتاو 8 لاق یق ول ہو گی غەو عت تو 
اقبال حداداد کے ساتھ ارڈ حاض و عام میں تشریفب لا کر تحت عاؤس پر 
حلوہ گر ہوۓ اہر سالان۔ دسور کے سااق دونوں ہاتھوں ہے زرو گوہر 
لناے شروح لیے ۔ پحدٴ آفاب کی طرح اتی ررفشافی ى کہ محناجوں 
مسکیوں کے دلی معالب پورے ہو گئے ۔ اس تاوع پر احداد کے دو داما: 
یعنی چد زمان اور صاحب داد ؛ احداد کا ایک نواس قادر داد ولد دا زمان ؛ 
احداد کی پیوی علابی حو رسید۔ حان کک ہوں سے ہر عبید مادر ولد احداد' 
کے بہت سے ربیی یی سعید حان ے اس کے مرے کے بعد ڑے چکن ہے 
قیسے میں لا کر بارػە والا میں پچیحا نیاء حاصر ہو ے ۔ نا۔ثم عمو شعار 
نے آن کی خطائیں معاف کر کے مد زہاں اور صاحب داد کو گھوڑا اور 
حلعب عطا فرمادا ۔ دا کو حلعت ملے ۔ سب کو تلػے کے صوے دار 
رشسد حاں کے پاس تھیج دنا جو احداد کا چچا زاد بای ے۔ ۹ درغ کو 


جو ھاق الا اعد دوم ص ہے طع کلکتد پر یہ نام احد داد 
درج سے ۔ 


۲۰۲۰۲۲٢‏ شاہجہان ثانہ جلد دوم 


راجہ ادوپ سگھ کے انتقال کے بعد اس ڈ .ڑا يٹا ے رام بارگام شاہی میں 
حاضر ہوکر حلعت :ور پراری ذات آٹھ سو سوار کے منعدت سے سرفراز ہوا ؟ 
پائھی ؛ گھوڑا اور راچا کا ۔طات عطا ہوا ۔ مرحوم کے ا جار بیٹوں کو 
عست ‏ غان ضاى تے: و ضت عیارت ہوۓ 5 

۹ قارع وف و سرد خی ورس وٹ اکر 
نارگا شاہی میں حاضر ہوا ۔ ادشاہ دیباہ کی حصوری ہیں پہچ پر فلاح 
دارین حاصل کی ۔ خاتاں مسافر نواز ے خلعت اور تی پرار روے اعام دے 
"کؤ شاہی ملازموں میں حہرہ کھوا دنا۔ مٹھرا ے د. اطلاے پہچجی کہ 
وہاں کا موجدا, مرشد قلی ماں "کسی موسع کہ سر کشوں ي سے کہ لے 
گیا تھا٤‏ مسسنوں ے دداوار کہ چے مورچس با کر ۔<مہ۔ حدال گرم 
کی کواتھاے و ران مو ول اھ ول ک1 کر فھد ہوا رت نے 
اُس کی حاػع اور عہدە اس ٭بردی حاں کو دے کر حکم برہ''ا دہ مرحوم 
کا التقام لو ۔ و بارخ کو حکم حدای کو سض ہے ار طرف کر کے 
بندرہ ہرار روے سالاہ وطمہ سرر کر دیاے 

یکم تعان ےم , ہھ مطاق پر دسمبر ےےمہر۔ کو حسرت ے 
اآمانت خاں غطاط کو ہاىغی عمایت کنا ۔ نواب کفران باب متار عزر نگم 
کے روب ناح گع میں گند کے ابدر اسی ناکال سے کا۔ہ لکھا سے ۔ 
حوشنویسی میں ے نطیر ے ۔ وشعان ےم دسمیرےمہاع کو حبرب ے 
شکار گاہ باری کی طرف نوجہ فربتای ور شعانےے سمر ےم ہرتے کو 
باری کی جھیل کے کارے ےو جھوہ ھی ھت 
حضرت ے قیامفریانا : آپ کے فض قدہ سے ىپ کوشک کاں بدحمداں 7 
کی جن روز تک ہاں قیام رہا ۔ اس عرصے مس یس شیرء مد پرں در 


بل کی نکارپ ہ٠‏ 
و تما صا بے مورف ۱ 
ہورں عھھ _." 


5 مس 
ہے لا مسعتراص یمیس لع تج 
کی د۲ ۷ ہو اھ 


‫ و 1 ٰ٭ُ ہی' سد ٴ 
۰ءء دارا ماد گ َََ 


-.. 
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حغراتب ملی کەه مالامال سو کے اسی دک حاں دوراں ہاد کی بب مکش 

بطر‌انور ہے گرری کہ دودامی کے دو پرار نہاں ارامشیں تھی “ اگرچہ 

یه کپڑا مالم! میں ملے ہے پیر ہویا ےے کی حصرب ے عب۔ ۔مارک می 

وی گر سا رتو مس مر کی ومن سور 

طا اک یہاں اسی روے می اور سادھ چانسں روٹ میس کٹا ے ۔ امت وہ ںی 
۱ 


- لَّ 0د نے 
پارچات می یں پم ا امں ے تح می ےد 'رسوں مکی حصرت ٤ئ‏ 


انام عاصۃ سی سے دٹا ہے ۔ آح حکم ہوم ا ار و ار وے سسامندر 
ہوا۔ عدارحمن روہلے ے برق ا کر پزارر اد آٹھ سو سوار کے 
سصبت ہر سرفراری پانی - عہ۔' لاف مل تن رج عقیدبتب حار ک5 


سہطاب بل 2 


کریم دان کا مارا جانا 


' پک سی مت لے ٌ و 

حا حراب الدسرست گرم داد , ژوں میں ہت ے ریقوں کو لو کر 
حود نوحاق کی سرحد ہر وفت گرار رہ یا۔ نادوں عر ے کہ ھا وں 
۰ 
ٍ 


ے سر کسی اور آرادی کے حیال حام ادھ ئر آسے ہے اس بر اپ ا؛ر 


روهەسو ساد کی آآٹ چڑکا دی ۔ سعد حاں ے اس یٰ ہم کی یں گور ات 
کے داز ےکو تصرف میں لاے کے لے افعانں قم وں کے دمرہ پرار یر نندا۔ 
جمع کر کے راحا حگت سکھ . 1 دل سان . عبرت حخاں اور ول اور 
دوسرے چانار بباداوں کے ستھ ادعر روادہ کے ہی وهوح کے دو ہرار 
سوار بھی اہے وکیل تعقوب کشمیری کے ہمرکاب اں کے ساتھ کر دے ۔ 
انعاقا اس لشکر کے بپہچے ے۔ ہلے عض بپاڑی اش۔وں ے کر داد کور 
واں کو ہے حاف تال کی سافا کے سان سے سر ا ود اون 
رسیدہ پہلے ہل گی دیاء ان دنوں سر حاں کے اشدرے ے چوری چوری 
نفر بیلے میں آ کر ساد ڈالا شروع کیا کہ تم شہحہاں بادشہ کی اطاعءت 
احتیار کرتے کے بجاۓ نذر چد خاں کو اپ فرماں روا لو ۔ اسی اشا میں 
پھاڑیوں نے أسے اور ہرار میراورک زئی کے بھائی کو مار :الا ۔ اس واقعد کے 
سیب قبیلوں کے قبیلے اشکر شاہی میں آ ملے اور ہر سیم میں جاں شاری 


۰۱۹۸ ماہجہان نامہ جلد دوم 


دکماۓ لئے ۔ ناد اہی جانباروں کی دلاوری ے خائف ہو کر کریجداد کو؛ 
ان تین ہیلوں کو ساتھ لے کر حو دل ے اس کے ہوا غواہ تھے ؛ دشوار 
گرار پھاڑوں میں چا گھسا ۔ وہاں آسپانں ہے ؛رف اور بارس کی ناگہائی ىلائی 
ان پر ٹوٹ پڑیں ۔ نیچے ہے شاہی دلاوروں کے نیم حملوں ےۓے [اداکی دوبھر 
کر دی علے چارے کی وہ قلت ہوئی کم تھوکے مرے لگے ۔ یوں بھی 
بادشاہی ددوقچیوں کے ہادہ ہے ہر روز سیکڑوں ۔رے ھے ۔ عرض قیلے 
والوں ۓ ژىدی سے تگ آ کر کرٍداد کو مع متعاقعن گرفتار کر کے 
نادشاہی سرداروں کے حوالے گر دیا ۔ جس حصرت که اس ک اطلاع ہوی 
تو فرمان تھیجا کہ ملک عدم کو روائب کر دو ۔ چامعچداقل ہوا دبا ے 
آسض کے فماد: ہے غات بای 

اریخ نم رمصان رم, ۴ھ مطاق .ےم روری پر مہںظءۃ حضرب کل 
سواری سوروں اصلع ال کی طرف روادہ , وئی جہاں بای اور خشق کا ہر 
طرح کا شکار ىی یر درندوں کا سار کرت ملا ہے پ۹ +ررمصاں مم فروری 
ہ٭ہرء کو وہاں پہح کر دریاۓ گکا کہ کنارے حے ہوۓ ۔ یھاں 
بہت سے حوعخوار شیر تھی حمع ہو ک؛ تھے حن سے باشدوں لو نبابت 
شا پچ را تھا۔ شاہ یر شکار نۓ بپلے انھیں کی طرف بوہ۔ ک ۔ 
تنگ خاصد سے ثیارہ شیر ہلاک کے ۔ تیسرے دن "لشنیوں کے زل ہے 
ص رص با سر مس حم کے یتآ ڑھے سزے یک کثرب سے 
ژمی پر پرے محمل کا فرش سا بچہا :وا نیا ۔ ہر جگہ انے جائنور شکار ہووۓ 
کە زمین اں کے خون سے سرخ ےئاو اک 
(ورفروری نا ظ مارح ہ۳ بع) ایس شیراور ے شار چرند پرند شکار ہوے ۔ 
یہاں حضرت نے دارال خلا آگرەی طرف سراحعت یق اس سعر می 
جال خالں‌قراول ے ھت اچھی خدمت مرانیام دی تھی ء حضرب نے خوش ہوکر 
چاندی میں ىلوا دیا ۔ آٹھ پرار روے چڑھے جواے مرحمت کر دے گئے 
شائستم خاں کے سواروں میں ے ایک ہزار دو اسہد مقرر ہوۓ۔ اس اضافے 
ہے اس کا سصب پنح پراری ذات ء پاچ ہرار سوار (ان میں ىبن ہرار دو اپم 
سم اسپہ) ٹھہرا ۔ راجا ے سکو وطن ے وابس آ گر حاضر غدمت ہوا۔ 


شاہجہپان لام حلد دوم ۰۹ 


جم شوال ےس رھ نطاںے سارچ رمہرے کو دبرادہ والاجاء سلطان 
اورنگ ریس کی عرصداشت ے حضرت کو اطع بی و ای کو و 
سلطت کے گیر میں شاہواز حاں صعوی کی دھخ مر کے ۔ض ہے , شوال 
مطابق رد فروری مر رع برور .شید ارک صاحب زادی واد ہوی ے۔ 
اعلی ح سرت دے اس شا ادی کا نام زندسالما , کھا ۔ ۔م شوال مطی 
ورمارج ہے قاصی خاں کا پیتحا رفمات حو کال میں تعیات یا؛ 
علی مردان حاں کی عرصداشت 'ےگر حاصہ ہوا حس ے۔ حعر ملی گ۔ حاں ے 
شا ایراں کی ملازمت ترک کرکےہ درک “اہحہانی میں پاہ فی ے ۔ ہے شوال 
مطابق پ بارج. ۔ہہںع کو :ادشاہ لھک ارگواے آ گرہ میں داحل 
ہو کر حرچم حلاف کو اہے ور حال سے رو وس ایا ۔ 


قندھار اور دوسرے ابرای قلعوں کا قصے میں آنا 

زساۓ کا دسور ہے کہ ہر کام اے وفت _ ۔وتاے اور بر مشکل 
مقررہ آدمی کے پائی ہے حل ہوق ہے ۔ حص تک کسی ات ک> وقت م 
آ جاۓ وہ سر انحام نہیں ہونا ۔ قلعدہ قسدہار کا قبص میں آا اس حقیعت کا 
ثبوت ے ۔اکبر بادشاہ کی سلطت کا چا یسواں سال بہا کا ا عفر حسی 
مزا ے بس تلعہ شاہی سرداروں کے حوالے گر کے ۔ردار 'کبری میں پە 
پی ھی ۔ جب شاہ عباس صغعوی اآنران کے تحت , لیا ہو اے بڑی آررو 
بھی کم کسی طرح بس قاعد پھر بانی آ جاۓ ۔اُس ے مداوں بعد جہانگر 
نادشاہ کے ہد میں اپےىوشد خاے کے داروعد رہبل نگ کو (جو آحر میں 
سپ سالاری کے مرنے گو پہچا) حان عالم کے سائی نطور سعبر ۔ھیچ کر 
ال‌اس کی کہ یہ قلعہ ہمیں ع۔ای تکر دعے ۔ حہانگیەر بادشاہ ے اس دب کا 
جواب نہ دھا ۔ خان جہاں لودھی تو جو قوم اور رن کی کعرت یر ساز و 
ساماں اور تجمل ى افراط کے سبب :ادشاہوں کی سی شوکت رکھتا تھا ؛ وہاں 
کا قلعدار مقرر فرما دنا ۔ ان دنوں حکوست ىی عاان سور جبہاں لیگم کے ہاتھ 
میں تھی ؛ وہ انا مکو د وکیا کسی معاملے کے آعز کو بھی نہ دیکھی تھی ۔ 


۰۳۲۲۰" شاہحہاں امہ جلد دوم 


غان حہاں ۓ ںیگم کے وسلے ترارح کی کہ محھے ملتاں کی صوےداری 
عایت فرمائی حاۓ ۔ قندھار یىی نلگہہافئی عبدالعرنز حاںل مشبندی کے سبرد 
کجے۔ اگر کو وقت ابراں کا ناحدار آُس طرف حملہ کررے کا تو یہ حاھار 
معائلے کے لیے مہحے کا اور جا:تشانی کے حوبر دکھاۓ گا۔ 
اس الا میں محلات کی سامساے کئی لے کھاۓ ۔ شاہرادۂ طد اقبال 
(شاہحہان) دکن رالوں کو ا چہ کے لے ہاں اور میں لسکر 'ے بڑے 
تھے۔ شیر اەگن ی صلب ے نور جہاں بُکم یىی ایک یی دھی جم شابرادہ 
شہریار ے ساہی بھی ۔ اس سیت ے حصرب کو شہریار نے عداوت بھی ۔ 
چان یہ شاہرادہ حسرو کو جسے حہانگیر دادساہ ے ان دبوں شادراداے 
(شاہحہان) کے سیرد کر رکیا تھا آپ (شاہجہان) ۓے روا دد ۔ ھر بہت 
ہماری لشکر جمع ک کے والہ بررگواری ۔ادست میں ماصر ہونۓے کہ 'ے 
روانم روۓ ۔ مفعصد یں اک بور چہاں دگم کا روز نوڑیں ۔ ہہا۔ بھلاے 
والوں ۓ چہانگیر نادشاہ کو مڑکا دیاک شاہردہ ادا ا اشکر لے ہو 
آ رپا ے ء دس اچھی معلوم ہیں ہوں ۔ جت مکاو ے نہاہت حا ںکو ہو 
درویر کا دارفدار دھا ؛ تام لشُکر دۓ کر بڑھایا اور حکم دیا کہ سال ادے کم 
ادھر آے س- روک دو ۔ اس کاٹ حیانٹ سے ڑے فتب و فساد ربا رے ۔ 
بکاروں ء دعا بازوں کی حوبت ن آئی ۔ 
سیل سک سغیر ای جہا:گیر کے دربارمی میں تھا اس ے بالار' 
شاہ عباس کو لکھ بھیحاکہ ہاں پدپ نے میں بھی ہوئی ہے سارے ملک 
میں ہنکامم برنا ے ۔ ددھار ڈو چیساے ىو چھیں لو ۔ اس نے ۔ہتر موق 
نہ ملے گا ۔شاہ ے یم حربر بڑھتے ہی لشکر جزار کو مرکات لے کر فودھار 
کا حاصرہ کر لیا ۔ مدتوں بھی صوربت رہی ۔ بھر عرصے لک اجت معرکەه 
ہونا رہا ۔ فریتین ے حوب خوب جنگ کی ۔ ىالآحر فلعے والوں کی حالت 
خراب ہو چلی ۔ عدالعزیر خاں سشہندی نبرد آزی اور اڑای کے س ہے 
ے بہرہ تھا ۔ چولکہ ہحمیش سے دودیانںِ علیہ اور حادانر صفوبہ مبر: 
دوستی اور اخوت کا سلسلہ قائم تھا عبدالعریر خان فلعے میں اطمیاں اور 
ے فکری ے وقت گرارا کرنا تھا ۔ بدوقچیوں ؛ نویچیوں وغیرد کو بھری 


شاہحہپان اب. حلد دوم ۲۲۰۲۹۷ 


کررۓ دا علے چارے کے دحیرے چنم راکھے لی تکرکھی می ۔ اب جو 
یس معرکھ آ ڑا دو حتی ‌ااحقدو_ مہیرا تفائلم لب لیکن حب علم .کل تم 
وکیا اورکگک پہچے ى اہ۔۔یں مقطى ہو گی توست پار یٹھانے ہیں رم 
( ۲۳ یت میں کہ حپانگیر لا مٹرھواں سال حلوس تھ ؛ سنمممر کے مهیے 
میں قلعے ہہ لکل کر اہ کی حد۔ میں حاصر ہو ۔ شاہ ے ےہ سدونتاں 
چلے حاے کی احارت دی ۔ تامے کو تم می حب نے ات ھ میں دے دی 
و پہلے کرااں کا صوے دار یف حم ۔راحلوہہ بے طرفا وس ہوا۔ 
جند سال بعد ہدوستار لے عت ‏ طتب ہے حطر ٹف ححہں ے 
حلوص کیا اس وقب آبپ نۓ عرم فرسال' ک شا اراں قی اس حرات اوز 
دست درازی ں دلہ مرور ےل حاےۓ :ٛ۔ دس ہے نک لک 8. چی اف 
بی کہ حس طرح مکں ہو سدھر لو نسح کر لی یاں کسی طے 
پ آرڑو بوری سس ہوسی ۔ مداوں جار جہاں الودعی کک ہا ار ریا۔ اص 
کے قتل کے اعد اس کے ہبی ع٭ی ماما ملک ایق او نگ گی سے۔ اور 
جحھار سنگھ ندیلہ کے استیصل میں وقت صرف ہو . 
ہش آۓ ۔ ددھار کا معاملد ملتوی ہی رہا۔ ںالآحر)_ٴ و 00-07 
نسطای تمام معاملات کا جہسب دلحواہ سراحام روگ کک تنزیادت سے 


7 ٹں ۔ے 


: 1 
زط لیا 


درع پوکر حصرہ: دارالحلادد آگرہ میں دودرہ آشریف لے آۓ۔ اب آپ 
ے فتح_ قدھار پر وری توجم ورتائی ۔ شا ایراں کش طرف ے اس وب 
فدەار کا قلعم دار عئی مرداں حال تھا سس ے جو اب الم حصرت شا,جہاں 
کا اقالمد لشکر تح و طفر کی ہوا ہیں بپراپوااس طرف چا آ رہہ ے نو 
اُس کے ناؤں اکھڑ گئۓے ء گھبرا کمر شاہ یقی کو جواشاہ عساس کے انتقال 
کے بعد اعت یں ہوا تھا لکھا ٦م‏ عاملد ارک سے کمک بھیجے ۔ 
شاہ می نے سمجیا کہ علی مر دان حاں مکاری نر رہ سے ء اس کے فتل کا 
آرادہ "ثرلیا بلک سارے نانداں کی ۔اہی کے درے ہوگیہ ۔ اُس کے بڑے ہے 
بد علی لیگ کو چو سٹرہ سال کا تھا صسب کر یا ۔ پھر علی مر 'ں ہاں کا 

نفد راک کرے کے لی ساؤئی ار اید نود ہنی بی ران تو 
کہ کمک کے بھاۓ فور قندھار پہچے ۔ ۔ برچوں اور تم نود کی مرست ےے 


۰۲ شاہجہان اب جلد دوم 


مطمخن ہوکر علی مدان حان کو قید کر لے ۔ ممکن ہو تو أے وہیں قتل 
کر دے ورئنہ حضور می بھیح دے ۔ 

علىی مردان خاںکو بھی اں ممام امور ک اطلاع مل گئی ۔ دوراندیشی 
بلکہ انتھائی پریشاتی و اضطرات کے نقاضے سے فیصل کیاکہ بارگاہ, شاوحہائی میں 
ملازمت کرلو ۔ ملک مودوھ کے بھائی کامراں کے ندست سعید حاں صوبمدار 
کابل کے پاس اس مصمون کی عرضداشت بھیحی اور لکھاکہ اے۔ بہ صفەٴراز 
حضرت کی خدمت میں روائب کر دے ۔ ملک مودود کو ملتان کے 
صوے دار قلیج خاں کے پاس بھی حکر اپنے ارادے ے مطلع کیا ۔ سیاؤشقلر 
کو لکھ بهیحا کہ سر دست مبھارا ان آنا مصلحت کے غلاف ے ۔ اگر 
شاہحمہانی ەوح کے آےۓ سے پہلے تم یہاں آ جار گے تو آ۔میوں کی تعداد بڑھ 
جاۓ سے غلے کی قلت ہو جائۓ گی ۔ باپر ٹھپرو کے ہو ممکن ہے شاہجہانی 
لشکرکسی وف تم پر آ پڑے ۔ سہتر سے کہ ویں ٹمہرے رہو اور جب میں 
لکھوں آ کر بہری مدد کرو ۔ سیاؤش فلر ۓ علی مردان حاں کی ہدایت 
پر مطلق دوچہ نہ کی ؛ کوچ کرنا ہوا فراہ تک آ بہچا اور خانِ والا شان 
کو دوبارہ اپنے آے کی اطلاع دی ۔ اس سربہبد علی مردان خاں ۓ ماف 
لکھ بھ۔جاکہ جب تک جان میں حاں ے ”"مھیں قلعے کے دزدیک نہ پھٹکے 
دوں کا ۔ ساسب بھی ے کہ جیگڑا ىہ بڑھاؤ ۔ جپ سیاؤش قلر کو خوب 
اندازہ ہوگیا کہ علی مدان خاں ۓ شا ابراں ہے محرف ہو کر بارک 
شاہجہانی میں داخل ہوۓ کا ارادہ کر رکھا سے اور ہندوستان کی افواج_ 
قاہرہ بہت ۔لد ژور باڑزو ے فندھار پر قادض ہوبے وا ی ہیں ىو بہت پھرق 
ے کڈشک میں بہنچ کر قیام کیا ۔ ے شیاد مکاری کی باتوں ہے بہت ے 
قزلیاشوں کو علىی مرداں خاں کی طرف ہے دوڑ کر لشکر جسم کرۓ لگا۔ 
اس کے ہچکاے سے ے شمار قرلہاش سید راستے ے ہٹ گئے بلکہ قندھار 
والوں نک کو ناغی کر دیا ۔ 

علی مدان خاں‌ۓ مصلحت کے نثقانے ے سیاؤش قلر کے طرف داروں 
کو جو دل ہے اُس کے ہوا ذواہ تھے؛ قلعے ے دور دراز سرحدوں پر روائه 
کر دیا ۔ بعض کو ملک عدم میں عینات کیا ۔ اپنے بھرویے کے عزیز اور 


شاہحہان نامہ جلد دوم غرم 


معتر آدمی ساتھ رکھے ۔ "عام واقعات کی اطلام ×رصداشت کے ذریعے 
بارگاو بادشاہی میں تح ٗر التاسص کی کی سلام ے قلعہ فدھار کو مغلیہ 
سلطت میس شامل کر دیا ے ادشالی ۔لاؤہوں کو چاہے کہ دولت غخواہی 
کے نثقاضے ہے ہس جلد میری کمک کے لیے ہچ ۔ ات۴اقا شاہی مرہاں 
پہنچے سے پہنے ہی علی مدان حں کے ادارے کے مطاالق عوص خاں 
وافشال عربیں ہے چل کر قدھار آ بہج؛ ۔ کارگراری اور احلاس کے شوق 
میس ایک پرار یہادر سوار ساتھ لے کر 'یا 'ھا ۔ اس کے بعد سعید حاں کا بٹا 
رر' شیح ائے باب کہ حسسب ہدایت 'دک بمادر فوح ہمراہء نے قلات می 
آ پہنچا جو تقدھار ہے پابچ سرل کے فصلے بر ے ۔ عوص خاں کے آے سے 
عَل مرذان مان کا وف تڑھ گاے:سعدون سن ساٹ ایی کاہغیان 
نادشاہ کے دام کا حطبہ پڑھوایا ۔ رودوں ء اشرفرں پر حصرت کا باء ىامی 
فس کروا دیا۔ حصرت کے سکے ک دہ اشرفان ابی عرضداشت کے ساتھ 
تارکاہٴ ساہچمای میں ارسال کر دیں ۔ ۔وض حاں کے ؟ بھحے کی غممر لکھی 
اور تحریر کیا کہ بارکاو ساہی کی آستاں ىوسی کا آررو سد ہوں ۔ اہے وکر 
احمد بیگ کو بب دونوں چیرنں دے کر رواےم کیا ۔ جم شوالاےم.+؛ھ 
(مم مارح پ رم جع) کو سعید خاں کا یٹا میرڑا شیح بھی ١‏ پہچا۔ 
علی سردان خاں ۓ آے اسر بل کر بڑی دھوم دعام ے ىیافت کی ۔ قدھار 
کا قاضی بد سعید دادساہ ایران کی ہواحواہی کے ۔ہب سیاؤش ىا کو پر 
روز حہریں بھیجتا نیا ء آے برے حال ے قل کروا کر قلعے کو اولاے 
دوات کے سپہرد کر دنا ۔ 

جب حصرت ے على مرداں حخاں یىی عرصداثت سی و قاح حاں 
صوند دار سلتان کو فرمان بپهیحا کیب ابا مام لسُکر نیز چک کے حاکم 
یوسف ید غاں اور مروستان کے قوجدار جاں شار حاں کو ہمرکف لے کر 
فوراً قدھار پہچے ۔ یہلے اس کا .صب جار پراری ذات اور سوار نا اپ 
پح ہزاری ذابپ پح ہرار سوار مقرر ہوا حص میں دو پرار سوارء دو اسید؛ 
سم اسپه تھے دوسرا فرماں سعید حاں صونں دا رکابل کے نام صادر ہواء نحریر 
تھا کہ مھاری جگءگوپر ناح سلطت شاہزادہ شحاع پہاچے والےہیں ×عرگمٴ 


۲۲٣‏ شامحہان امہ جلد دوم 


دلاردری اور ۔دان شجحاعت کے اس شپسوار (معد حاں) کو ارم سے کہ 
کال کا سارا لشکر ہمرکاں لے کر ۱۹۷ حااے ے پاچ لاک روے کال کر 
قدھار کو روا ہو حاے ۔ اس مس ہے الک لاکھ روے اور انعام علی 
مردان خا ںکو مہحا دے۔ دو لاکھ روے انےلشکر کہ حر میں اٹھاۓ : 
تاق دو لاکھ روے علی مہداں حاں کے آدنسوں ٹل لک ب۔ودو او ےۂەکو 
أن کے مرئنے کہ مطای مدد حرح کہ نطورے دے ۔ حب شع حان قدھار 
میں آ جاۓے ہو فاعے کے استحکام اور ۔لے وعیرہ کے دسمروں کا بورا اسط۔ 
ک رکے اُس ی کہاںی فاح خاں کے سعرد کر دیہا مہ علی سان جاں ّد 
اس کے سازو سامان اوز ہلاڑموں سمست کائل تک ہعراہ لا ا ۔ ور ے ؛ 
بڑے سٹے ہمرڑا شخ کو اس کے ہمرکاب کر کے تارکاہ ساہم کی طرف رواے 
کرنا ۔ 


سد 


ان ملدلے بوی رہ وی اححال تا کاغاء می نذا کرد ود 
حمل آور ہو؛ لہٰٰذا دریاۓے سطوب و سلطت کے اگ ساووار ۔ تر 
چد شجاع کو ان کی دای فوح کے علاوہ ایک رارحا اروجرا , 
دے کر اوائل ذی قعدہ ےم,.ظھ (وسط تارج رم بر ھ و 
طرف روانہ کیا ۔ نُہایت عرت و اد وقبر کے ۔ اتھ دیس دامت جلعت - الا 
زردوڑزی ؛ جیغہ؛ حنجر و شمشیر م ضرع پھول ٹا مودود 
حاقھی کی غاری واا ہاتھی اور بھی ؛ طلای ز_ ورماصم : 
دو عراق گھوڑے ء سو عدد ری ک۔وڑے اور دس لادو روے سے ۔ 
عط ہہاے۔ رواگی کے وااب حصرت اے ام ھی فریآ فو کر 
ندات غخود آ پہچےقوئم سارا لشکرویں لے جا آکر ماک ٴکرا ۔ الکو ” 
اور سردار کی ماتی میں فوح بوجے توم ای ہو۔ کو مال دا 
نصرت جنگ کی سر کردگی میں آے بڑھا .اداد ؛ 
ةے دبمارم ابیروں ٢و‏ جو شاہرادے کے ہمرااف ام اسم 
ہے کكے عواقف حر اور پابھی ! 
دو اں پادر گو خامحت حاتم؛ حمذفھر ٹلملامہ تب ۔ 
کھوڑے ہ سرفی غاری اور سر 21 ہایل ٭ 


سشأد: 


شا,حہان امہ جاد :وم ۲۲۵ 


کا اور سی سالاری 3 دارومدار اُس ےر جم گی ی صوائددهد کے 
بطاق حو چ سے رے ُ بہادر حاں اور ٦‏ رر عِد تی ٦‏ ٭ دحا پان 
حاگەروں سے آ 7 |ەں لشحر میس در عو۔ہ ہی ۔ت.ر 5 ای جوم ٠‏ در 


جب ر ہہ ے ق کہ آئے وے وو للع نو ای ال تو ای 
پہچانا ر ے 
المحنصمر معد حاںل صو ۔' ےل .ہم ؛_۔ کے بعطسىی رح 
حگت سک اور ممام اہل بلح ر ار آمرات ے ار یں .مہ روف مو ۔قااتب 
ہصح تھا حخواسمعرزا شح اور عوضص ہک کے ما اہ ویج مم وھ وگ 
سیاؤس فلر حراساں کے عض حم کو پور ےہ بعر ے چپ کور ے 
٦‏ 2 


فاے بر محمم ز ہے ۔ جح انج لط رح مماداں ماں کے اطم سسلحن 
دذریردہ سیاؤس کی حخعر حواسی گر کے اس ا ردس لے مس آے؟ک راب 
دے رے ہیں ۔ لارم ے کی فلاب سے ہوں آ_ ٠٠‏ ۔ ح 

ڈو سوط رکويں ۔ معد حخاں نے ىك ۔_ '۔ کر ڑے ت ھ فرص می 
کے ساتھ۔ رلیں ط ےکی . چ ذیق لہ _ ہے ١.۔ارلی‏ سمہ ہے کو ھا 
کے بوام میں پہحا تو ع لی مرداں حا کی حاں میں حاں آفی ۔ ڑی شادمافی 
کے سائي اسقال کے لے تے٭ا۔ ش.حمہں ے يہ ۔اد معشەو کے بی 
وریاں 8الت ا غاضما >> عحیعھبا صرصاع + لنشرو ححر مرصم ھاجحے ھے ؛ 
آنھں وصول ریہ کے نسلم اور کورش خا لایا ۔ مہمدت ہے ام سعادب کا 
آرزو مد تھا جو آج حاصل ہوئی ۔ ایک فرناں سعید خاں کے نام بھی بەیجا 
تھا حس میں دہ ہدادت بھ یکہ اگر ساؤسکونادااشی اور شوح چڈمی کے 
پنھوں قدھار کے دواحی علاقے میں تاغخت و ارام کرے ار آناد ہو نو 
تمھیں لازم ے کم قلح خاں کو قدھار میں چھوڑ کر اوح طفرےىوح گو 
برتف لے اپل عراف پر السا حملہ کرا ئہ ساژأش ‏ کے ہوش درست 
وحاى ۔ ے کھٹکے فراہ تک ڑھے مے حسا۔ 'ت کےکرھ سے کی فو 
لص اور ہد ابرھوحو ہے ۔ شہرادہ والا ہت کے موا سو ای ہے و 


و نے ۹ 
و لت وو نے 7 ے ہے ۔شاہرادہەکو مندو ےت ے لم ےی سے کہ 
کی کی 7 


١ 0“ 


٠ ٦ سی جج‎ 1 ١ 
پر سے ر ٭لھار پر حملہ وربو نو سارے نسمار بث پر ؤں ۂں اما وی‎ 


۲۲۲ شاہ,جہاں امہ جلد دوم 


میمندمیسرەترتیس ذدے کر خود قلب میں قائم ہوا اور جانازی کے 
جوہر دکھاا ۔ 

انعای ایسا ہوا کی سع۔د خان کے ب. جو فرناں ىپ ء وہ سیاؤش ے 
ہابھ لگ گیا ۔ اہراہ کے ناکوں پر اس کے آدمی لگے ہو تھے ء انھوں 
ے فاصد کو پکڑ کر فرماں چهھعن للا ۔ مساؤش ے اس کا مصموں پڑھا تو 
ساری فوح اد حواس ہوگئٔی ۔ ساؤس نے دہ فرماں سس شاہ 'ىرا ںکو بھیح 
دنا اور حود جنگ ى ۔اری ہیں مصروف ہوا ۔ ابھی قلح خاں قدھر میں 
ہی پہچا تھا ۔ ۔اخعر کی وجم ہے کام نگڑا جا رہا تھا ۔ سعید خاں ے اپنے 
یٹ بپررا شح کو فدھار میں حھوڑا ؛ علىی مرداں خاں کو اھوڑے ہے 
آدمیوں کے ساتھ شہپر اہ میں مقیم کنا ۔ اُس کے دین ہرار سباہی ھے جو 
بظاہر وفاداری کا دم بيرتے تھے لیکن دربردہ غالف تھے ۔ أنھی عو 
مرداں خاں کے بھانیے حہ جن دگ کی سرداری میں ہمرکاب لیا ۔ اہے آٹھ ہرار 
جگحو سوار أں کے علاوہ تھے۔ ؛دمست ؛ بندخو او رکوہ دکر ہابھی سامے 
رکھے اور اس پورے لشکر کو سیاؤش کی فوح پر بڑھا دنا ۔ 

پع دیتعدہ ےحػ٠.,ھ(‏ اپربل ہ۔ہرع)کی صح تھی جو نوعحاۓ 
نے آگ برسا کر اعلان حن گ کیا ۔ خان دوراں ۓ پراول میں جگت سنگھ ء 
محکم سگھ ؛ اوگر نسکھ ء گودال سیں ء رام سنگھ ؛ گج سکھ ء حکرام ؛ 
ہمت سگھء سد یمل بھدوریہ اور اندر بھان جسے بہادر راجوتوں کو 
رگیا ۔ میسرہ ہر سد ولی ؛ سید چدء ید شوق ؛ عبدادواحد وعیرہ ساداتر 
بارہہ و امروہہ و بجحاری مقرر ہوئۓ ۔ سیمنہ میں پردل خاں ء عیرت خاں ء 
علاول خاں ء حات خاں ؛ حسن حاں وعیرہ پٹھان کھڑے کے ۔ قلب میں 
علی مدان خاں اپنے بھائیوں سىٹوں کو لے کر قائم ہوا ۔ دا, نے نازو کی 
عحعوظ وج میں علىی مدان خاں کے بین ہزار آدمیوں کو اس کے نوکر 
علی بیگ اور بھاعے حسین سک کیک سربراہی میں رکھا۔ عوض بگ کی 
فوج بھی اسی عدوطے میں شامل بھی ۔ اُدھر ے سیاوُش قلر کے ہمرکاب 
ببرام علی خاں حاکم دشاپور ء خدا قلی خاں حاکم فراہ؛ دوس علىی سلطان 
حاکم خواف ء یوسف سلطاں حاکم چمش کرک ء صنی تة لی قلعدار سب آگۓے 


شاہحہؤٴن نامب حلد دوم ۲۲۰۷ 
بڑھے اع کے علاوہە سات پرار سواراور تھے حر چجایتس ریب کے ساتھ 
صمیں باندھے نوخاۓ کو ساسے لے مداد میں اے 

ذدھار ہے کوس پھر کے ٭اصلىی ر یہ دو ول جرعوار کر ایک 


وسر ری اھ گے انی ہے اک کوک سای اس موا بی 


تقر کا و اق ھیریے اور مس جع گن ا 06ک چو ک سع گار 
ایرانی لمےک کا ةیصبہ ٭ادٹای ' اول ت اہ ہق ے گزر کر یرہ 
و گا مسرہ ے علی مرداں خانں وی فو۔ ہے ,نتر کھائی ۔دشانی 
میعمہ کی ععوط ەوح تھی ۔ بہاول ے پراول کو دا ۔ غرص شجر م۔وں 
ے حافمثانی کے حوہر کے کگیا نت شروے کے پ گے آپپے ۔ارو 
۰٠‏ کے َ‫ 

رون ک ا اود انگ کرت سے ریت تو گر ان وہ کا اش یں بن 
گان ای دواںل طرف _. بہادروں ے حدوح عب ےہ کر ایک ۔وسرے 
کو عتل کرتے پر کمر امھ ی ..عرکہ'ٴ کرزا رکرھ بی ک 'یری اح کے 
دل پر حوف ھاے لا قرلاش مدان چہذوڑ کر 


وی کی 


چھے نے .سے ھا کے 
کہ ای اکر ٤او‏ میں جا کر دم لا تھ اہی ۔ اور ان کا عائے کرۓے 
ہوۓ اس بیری ے بڑے کہ انھیں وہاں بھی ئھہرے یا ہوش 'ے کی مہلت 
نہ دی ۔ ایرانیوں کا تمام ساز و ساماں جو سداں حگ میں رہ گیا تھا ء ان 
بہادروں کے ہادھ آیا ۔ ؟ٴسی ھاکا بھلگ میں کت" تتل ھی کی 
پھر خغدا کا کر ادا کرے ہوۓ مطفر و سصور انے کیمت میں وائصس آۓے' ۔ 
وم ذیلعدہ (مٛ اپریل ہی کو قدھارکی نام مسحدوں میں 
شاہجہاں کے نام کا حطیہ بڑھا گیا ۔ حطہوں ے ' روردگر یىی حمدوثاء 
نبی فریچ۶ کی نعت ؛ اتمم معصومیں کی سقبت اور حلماے راشدین کی ممح دان 
کرے کے تعد خاندانں مقلید کے "ام تاحد روں کا نام نام ذگر گیا۔ 
سمعد خاں کی عرضداشت علداارحملن ولد عبدالھریر یگ ۔> ہاتھ بارکووالا 
میں پہچی ۔ قندھار کے معرکے میں شاہی دلاوروں ۓ دو ماناری دکھائی 


“٦‏ اس معرکے کی ماصیل نادثاه نامب حلد دوم صض ہم ۔یم اور 
ساٹرالا عرا حلد دوم ص ہوے طم ٹیکتد ے مطائق ہیں ۔ 


,۲۰۰,۱۸ شاہحہان لام حلد دوم 


بھی اس کا حال سن کر سبھوں کا دل خوض ہوا ۔ : ادشام حق شناس ہے 
تمام روشاس امرا کو خنعت اور درق سضسب ےے سرفرار فرمادا ۔ سعید خاں 
کو خلعت حاصم ء چارت ؛ جمدھر مرفع ؛ پھول کارہ٥ء‏ مر مرصع ,؛ 
طلاثی زین اور رر دوز لکام والے دو اسب خاصب ء ری عاری والا پابھی 
اور ہتھی عطا کر کے ہراری ذات ہژار سوار دو اسہد سم امپہ کی ترق دی ۔ 
چلے دجحہراری داب ۔جہرار و دو اسیں سد اسپد کا نعمے لها اس 
میں نب اصضافب کر کے پہادر اور طفر چنک کا حطاب مر جمب ارنایا ۔ راج 
چکت سگھ کو حخلعب حخاصبء ححر مرضع ء پابھی گھوڑا اور نرہ حسایت 
ہوۓ ۔ صصاب میں باسح سو سوار کی برق ملى ۔ عوص حاں قاتشال کو 
خلعب ؛ حر مرصع ؛ بادوی کھوڑا اور مار عطا کر نے .سىرصب میس 
وراری باب پا سو سرار کا اصافی فرنایا یعنی ڈھائی ہراری ذات ء دو پرار 
سوار کے رے تر قائثر کا۔ عمرب خاں ٭ تبرق د ےکر ڈھائل ہراری ذات 
سولہ ہو سوار کے سصت پر سرفراز فرمایا ۔ گھوڑا بھی دنا ۔ سعید خاں کے 
بھائی ابوالعا کو خلعت ء گھوڑا اور بان سو ذات ء دو سو سوار کی برق 
د ےکر افتخار حاں کا خطاب عنایت کا ۔ میرزا شیخ ولد ۔عید غخاں کو 
خلغب ء حر برمع ء پابھی گھوڑاء یانں صدی ذات دو سو سوار ی برق 
د ےکر پراری ذات چار سو سوار کے سصب ىر سرللد کا ۔ حاى اد خاں 
کا خطابت مرحم ہوا ۔ علاول ىرین کو خلعت اور ہزاری ڈاب آڈہ سو سوار 
اص قفا گوتال یگوھ کو غلقت: اون پزاری ات جاک سی سزارّ 
سید ولی کو حامت ؛ پراری داب ء سات سو سوار کا سصب اور دلیں خاں 
کا خطاب دوارس ہوا۔ سد احمد کو خلعت اور پراری ذات دین سو سوارء 
یوسف لیک کابلی کو ہراری دات ء ناخ سو سوار کا مٹتصب اور ہمت حاں 
خطاب مرحتب فرمایا ۔ رااۓ کالی داس کو خلعتب ارر پراری دات ڈھائی سو 
سوار کا عہدہ عطا ہوا ۔ مذکورہ ىالا ساصب می اصل و اعافہ دونوں شامل 
ہیں ۔ دودرے کارگراروں کو بھی برق عایب کی ۔ ان کی سىسصیل بہت 
طولانی دھی الہدا قلمزد ی گئی ۔ 


اھی !ہام ںی صنتدر خاں حو ادران گا ہوا ىیا واپسمی پر قمدھار 


شاہجہان لامہ حلد دوم و 


میں آنا اور مصد حاں سے جڑے. ایا لہ ہم میں ٹو عدھارےۓ کل جدے 
ڈے حد لال ے ۔ا کر کہا ےک اصمہاں اور عدا'۔ چیں جاے تو ام 


پل چا ددھار ڈو 5سے صحط لریو۳لںے ہے سر ئ قصد ہے ٹہ حاقّی حں 


قوردی باشی یق سچہا سالاری دی آرا حم سح 5و 


لے کر : مس سس قدھار ر.-- جے ۔ یپ د3.- ۱ سعاہ حںل __ ندھار می 


لک گے لاک جم بکرم 
گ --" 


قام مسا شاپراهہ راا ےئ چد ۔ جات سہاد ١‏ کيٍ 1 مھ کےا معے اوح 
کو پوجاے جیب ١ن‏ طرف روانم کر دن سو ۔ ۔ب لے حود کل میں 


۰ اق ۰ ‫ . ٠‏ 
بم فرمااں ١‏ ىر شاہ ایران توخ کسشی نرےے ار ایت یسک مار کچ عرف 
ۓ ھے ٦‏ : ءِ‫ ' ٭> ا ٴِ وت ‌ُ 
ھجے ٍ لو ددشاہی لا وت جم دو مغ وی ×× ا ا مل کی تِّ کھ ئی ےے۔ ۱ 7 


دورادر کے سبےس ایسا لہ ڈرےے در فمع ست ور ونسهہار کو فدہ 


کرۓ پر کمر باندھے نپ بھی ۔ بہادر وح عحامعب کے ہحرے اڑا 
دریں کیپ 

تاىل اور بدھار کے واعب ویسوں یی حر 
دشا سلادت ے فریاں صادر ا الم فلیح حال _کے 
بدھار ہیں ٹھہرا رہ ۔ علی مدان حاں لو کل روام آائر دے۔ 
عوضص حخاں کو ڈیڑھ ہرار سوار دے کر کاشعرابات اور اح وا۔ حاں کو 
کابل نک علىی مدان خں کے ہمر کا اے داب نرے . خود 
گردونواح کہ هاءوں کو قوت گرے پر کر ابٹجھے ے رن وصود 
ہوے اور فلح حاں ےۓے آیحے کے ٠٦‏ خلی بدا حاں ےہ ۔یالححم 


و 


بس طلا۔ د کہ 


7ے تاک سعید یں 


٢۷ ٤‏ ۔م 


.رھ (م+رنٹی سہہضع) کو قدعار ہے باراو شہی ئ۔ رح کیا۔ 
7 ردمالاول جمعراب کے دن .۔ً :جاک کے پاس پھچ خہال سامرادء شحام 
حیمہ ژں 'ھا ۔ پہادر حا ء لہراست خاں ہ میازر بن د٠ا‏ ہار حاں؛ 
نطر بپادر خونشی اور ذوالسار حاں حکم والا ے در امتساں کے لے 
ڑمے ۔ بڑی عرب و دوقیر کے ساتھ علی سردان حا ای _ رافی کی ۔ حب 
دیواں خاے کے اس آ پہچا ہو شاہرادے کے تا ے حا دوراں در 
پریرائی کے لے بڑھا ۔ مصافحہ اور تعانق کرک ےکورنش و سام کا طرلقة حم 
ىارگاو معلہ میں رامع ے ء اأے بتایا اور شاہرادے ى حصوری میں پہچا کر 


۳۲۳۰ شاہہان ثاں جلد ذوم 


سرفراز گیا ۔ شاہرادے کے حست الحکم خاں دوراں ۔ہادر اور راحہ ے سگھ 
دائیں طرف اور علی مدان خاں اپئے رقعو ںکو ساتھ لے پائیں طرف بٹھے۔ 
شاہرادے ے خان والا شان کے حال تم ے اہدازہ شھفق و لنوازس کرے 
کے بعد حلعت فاحرہ مع چارقب زردوزی ,؛ جمدھرمرصع ؛ جیول دار پابھی 
اور چاسی یی عاری والی بھی عایت کر کہ کال دوقعر ے سابھ بارکاہ 
شاہی کی طرف روا کر دیا ۔ صرورت وف کا خیال کر کے ہہا۔ر حاں ؛ 
لہراسپ خاں ء ادوالتا؛ ىطر بہادر کو پاب سو سوار برقندارء پاب سو 
بیرانداز اور پایچ نو سقے اور بیلدار دے کر قدھارکو روات کیا حود لال 
میں داحل ہوۓ ۔ 

ابھی یس لوگ مدفار ہچے ادا تھے کا سعد خاں ے لس مشواە 
مساق فلس رت کی لان ۱ لے و کو و توق ری کا 
سلہ قلعوں میں لاۓ اور برچوں مصیلوں یق مہب کرےۓ کی مہلب ىہ دی 
جاے ۔ ہہتر سے کہ ساہی لشکر اس ہے پہلے ہی سب ء زسداور اور 
گرشک کے نًواح کو داخت و ىاراج کرکے علاقے کو پامال کر دیں ۔ اس 
راۓ کے پیش ظر راجب جگت سگھوء عوض خاں قادشال ؛ غیرب حاں ء 
ہمب حاں اور میرزا مد داماد لیج حاںل کو قلیح خاں کی بھوڑی سی لوج 
دے کر اس طرف بڑھا دیا ۔ کوشک ود میں پہچے کے بعد ان سرداروں 
کو سم لا کہ قلعوں والے سلہ اٹھاۓ کی فکر میں ہیں ۔ لہٰذا طے ہوا کە 
پر دل حخان ء غیربت حخاں ؛ شادتان ؛ علاول اور حاب ىرین اپے سائىی سعید 
حاں نے سسباہیوں اور احددوں کو ل ےکر قلعبٴ بست ىی طرف نڑھیں ۔ راجد 
جگب .سکھ ء یوست خاں ٠‏ عوص خاں ء جاں شار خاں اور میرزا مد زمیداور 
کا رح کریں اور اپا تام سرانجام دیں ۔ وم عرم ہم. ,ھ (و جوں ہ۰۰ ۱ع) 
کو اں و کو کو رحصت کرے کے بعد سعید خاں اپنے ایٹوں ؛ کجھ 
عریروں اور راۓ کالی داس بخشی کادل ‏ کے ہعراہ فدعار کے دواح میں مقم 
0-0“ 

قلیح حاں کے ایک پرار سوار ء دو ہزار بیادے اور راحہ جگت سنگھ 
کے سپاہی مچھلے ىپر زمینداور پہنچ کر فلعے کے محاصرے میں مشغول 


شاہجہان لامہ حلد دوم 5 ۲۰۲ 


ہوگنے 7 معصوریں ے یی دو ۔٭٭٭ لک حخوب ملالله کک 7 ا کار در 
راعپونوں ےے دھاٹک می آگ لکا کر قلمے - بص ک لی 2 ہے کو ملک 
عدم کی طارف روا گیا ۔ اسی 
کا اک سردار زاہد یک ہو ای مم وارور کے تم افرشات عرد گی نہ 


دں ایک و کام بای یج موق کت ؛لیح حاں 


پر مور سوا .27۰ ؛" آس دا مر گے صسلوں 77 نے مسدلنوملا کر ہا مدآپ 
7- قلعے پر حجھلہ و ١‏ ۰ اس ۶ور ػ ہلہ اود ٥‏ مل ''مہی سے حصوریں 
پر ای ٦‏ اص ي>٭ قلعہ سلے چلے سیق 3 نی ۔‫ کہنائیوں کو نوار کے 


؟ وف اوار ڑا یی رہ ھت ۸ی کو راحااحات سای 
وج اے ہوے رنیداور مس بہچ اور عاصرہ الرلا۔ اگرچہ قنعے وۓ 
ہت گھمراۓ ایکں بڑے استقلاں کے سای مالک لد لرکے لک آرسہائی 
کكکرے لے ۔ نگہ۔ای 'ورز مقابلے × حقی حوتے ادا تا یہن ایک حراں یہ 
نو و کم حمگت سکھ اور دوسرے سرداروں ت.. نا یغای اوت کی جس سے 
محصورسں ا ۔وصل نہ گئے ۔ قلعے کی سح کا معامہ. ایسا کھٹائی میں پڑا 
بات پی بنگڑ گئی ۔ بیع خاں کو خبر لی ہو سرت سد سردار بھلک 
اٹیا ۔ صوے داری ى لاج ر تھے کے ے بھوزے نے آد ى اھ میں 
چھوڑے ناک نظم و سی بن رقرار رے ٢‏ ا آ میوں "و ہمرف لے کر 
ہر صفر(یر جوایق ہہ ہی کو رہ داورکی طرف رواے ہوا۔ 
اُدھر ز سداو؛ر کے قٹھس دار روس سلطاں ے قیح حاں کی آمد آمد اک 
شہرہ سستے ہی لڑافئی کا حےال برک کا ۔ اپیے کسی ععتمد کو ہاں والا 
شان یَْ حذدہص مرں اح کر ادن کا طا کار ہوا قالح حاں ے 'ان بے 
پر اہی اور دوسرے سرداروں ىی مہریں 'کوا کر اس ۓ باس بھیچ دیا 
0-7 نطمش ہو جاۓ ۔ اس کے ناوجود چھنیس دن لک محاصرہ جاری رہا۔ 
لح ربیع الاول ۸م ےریم حولائی ہہ ع) ٰو روشن سلطاں قلے 
سے نکل کر قلیچ حاں کی ۔۔۔مت میں حاصر ہوا ۔ ! گے و حان مدگور ے 
فلعے مس داحل ہوکر بھاٹکوں درواروں کا اتطام کک ۔ لعداری کا سان 
اور ذخغیرے جمع کر کے اپے ىوکر فولاد یگ کو رمیداور ی لگہای سہرد 
2 رو 2 
کی ۔ پھر اطمیان ہے دشست کی فًح کا ارادہ کا ۔ وہاں ہچ کر گرد و 


ہی 2 غاب حہان امب جلد دوم 


نواح کاتعائہ کر کے قے والوں کے طور طریقے معلوم کے ۔ ؛ھر چاروں 
طرف دس مورچے فاعم کر ے سمام لسکر کو أُں ىر الگ 'لگ ن٘ء۔ا تکر دیا۔ 
ہدایت کر دی کہ اہی دلاور پر وت مررجےء دائے اور ھب بار کرۓ 
میں سرگرم رہیں اور کسی وف مدان ے ىد ہٹس ۔ اگرحہ ىاعے والے اپی 
حاں اور آپرو کی ۔فاطب کے حال ہے نوہیں او, سدوقیں داع رے ىھے لیکن 
سردار ے حکم دیا کہ کوئی شحص مدان سے مہ ہٹے اور ےں ڈٹ کر 
داد شجاعت دے ۔ بادشاہی بپادروں ے بڑی جانسسافی ہے ناعھوں درجوں 
تک ب قب لگا کر بارود سحهائی لکن محصورىن ے سراع لگا کر انھں 
خراب کر دیا ۔ 

محاہدوں یق کوٹس ؛رار حاری رہی ۔ قلعے والے بھی عافطب میں 
سرگرم دھے ۔ قلیح خاں ارر دیوسف خاں کے مورچوں ہے یں بڑعھے 
ڑھے مصیل تک پہسح کئیں ۔ محصورین نےۓ یوسب حاں والی سے کا ہا 
چالا کر ارود اٹھا ی ء دی بھر دی ۔ لکن فلیچ غاں والی نقت کا سراع لی 
لک سکے بہاں تک کہ اس ہیں بارود بچها دی کی نج چو نکد بادشاہی 
نوکروں کی ندبیریں ہمسم کاساب ہو ہیں اس لے بارنخ _ ربنم الاول 
ام جولائی ۶۸ء بلھ کے دں صبح سویرے فلح خاں کے حسب ہدایت 
مب کو فتیلہ د ھا دیا ۔ اس وف گھمسان کی لڑائی ہو رہی دىھی اور 
سجب خونزبری جاری بھی ٹہ عب اڑی اور اس کے ساتىھ شہر بناہ دیوار 
بھی گر پڑی ۔ اس وف مصیل پر ہے گولوں آوا۔وں کی ىارش ہو رہی 
بھی لیکن شاہی چانہازوں ےۓ درا پروا دی ء فوراآ اىدر گھسں گے ۔ دوسری 
طرف سے بھی بہادر ذمدیں ڈال ڈال کر اور سیڑھیوں کی مدد ے فصل پر 
چرەگے ؛ اور سروں ‏ گولوں ؛ ىاواروں ہے فیامت برہا کر دی ۔ اس موقع 
در وعے والوں ے مقابلےنا حی ادا کر دیا ۔ بھوڑی دیر تک جان پر کھلتے 
رے ۔ جب دیکھا ععابلہ دار ۔ے ىو بھاگ کر اندروی فلعے میں پناہ ی ۔ 
اس معر کے میں سینکڑوں نخالف ہلاک ہوئۓ ۔ شاہی دلاوروں میں نے تھی 
ایک سو آدمی کام آے؛ ہیں سو زحمی ہوۓ ۔ چار سو عراق گھوڑے اور 
ہو سا ساہاں, عیمت پاتھ لکا۔ 


ساہخپاں با.٠‏ جلد دوم .2 


جمی سس تَا فلعہ ۔اٴز حرات حال الک .وس ےدک وڑی عاجری 
کے ساتھ اسان ا خعااتسب ہوا لح حاںۓ ے اسب امم ھع کے ٭ رییمالثانی 
سر سحض رم ۱ء لو 0 ہاں اے رینوں سمبے مل والا ان ہے 
اتی سی مار نویج سو ھی کچ رت ام جوا امن 
کے تم ہس ےہ بسک اش اور ہو سی تھے اے۔ دح اح ے ای 
ایک دں ہہں رم ۔' ے رور سا دے حسسس ۔وچش 0007 
طرف رواہ کر دیا ار ے۔ سے ۔ور سور کے سح حخاں کی مہہ سلاوی 
اور شحاءتب کی دھفت ہپ 1ر ےگ غیت سج ےو سک بھلے ر قلعد 
تولاد نیا ۔ سب سے ارہ فرسح (فریسنگ ا کے فراء یی جا اب فلعہٴ داحک 


بھا۔ددووں فلعوں کے ٦رسں‏ جار فر فرح فاصلد ہے ۔احتا بی ح٭ںل حکم 


فراہ کے آدمی !ں٠‏ اص سے ۔وە ان طلعوں کو سہلی وکروں کے 
تصرف میں دے دے کر اور ہاں سے ٹر اح ا رے عی و وا کی 


ا کی جًایت او افقباں ۔احہی یق رلدلت ے دشمن نامال ہوے ۔ 
ہواحواہوں کو سرحرویق بصسب ۔وںٰ ۔ قہ‌ھار حسہ۔ ٹلعہ حو دو دور تک 
سابت و 'سحکام کے :حاط ہے صرب السل ے ء قبعے میں آیا ۔ اس کے 
سو ںہ چھ قلعے ھی جو بہلے معلید علطت ہی مر ھے؛ ت 
ہو کئے تلی 6 0ب اسطاء کرنۓ کے 
گرشمک اور سب کی قلم داری نے ایک وکر کے سرد ں ۔ ابچ 
برعدار اور پر اادار سدرار ا ہے ٭مرناب 0 ہ حادی الاول 
زم سمبر ۳۸ہںع) کو سنھار وائس آ نا۔ 

ایراں کے ااحسر آدسوں ے وہاں کے ۔؛ ی شکر یی حو کیست معلوم 
ہوئی بت ے کہ یں پرار سوار؛ ساب پرار سوار فورچی؛ اک پرار سوار علامء 
دس پرار سوار سدوفچی اور دنگر امراء ۓ دس پرار سوار مستقل ن۔خواہ 
دار ملارم ہیں ۔ دس ہرار پادے ہیں ۔ صرورت کے وت “اچ ہرار سوار 
مرید تھری کر لے جاۓ ہیں ناک کسی عرکے می ںکچی اوگر ناف ہبوحاای 
ہو یم اں ی حگد تامکرسں ۔اں لوکو ںکو 'نىوکر ارادت' کہے ہیں ۔ایراں 
کے وزیر کا خطاب اعباد الدولہ ے ۔ اس قی دحواہ ایک لاکھ روے سالانہ 


م ۰؟ شاہحہان ناممه جلد دوم 


ےے ۔ دوسرے وزیر 'شاہی پیشکش؛ ار نام سے آ سے دو لاک روےٹ نثرآلہ 
دیتے ہیں ۔ سپە سالار ىین لاکھ روے سالانہ ؛ قورچی ىاشی پاچ لاکھ روے 
باتا سے ۔ خراسان کا دیگلر دی سب سے اونچا عہدہ دار ے ء اس کی ن:۔خواہ 
دس لاکھ سالاہ ے ۔ دوسرے مسصب دار اہے اآپے درجے کے مطابق اس 
ہس ےکم شخواہیں داۓ ہیں ۔ مینک ىاشی ندوقچیو ں کو بچاس ے ساٹھ دوماں 
تک ء یوزباشی علاموں کو ہدرہ ہے نیس نومان بک لکن ان میں سے 
سض کو چالیس بجاس نوماں سالاہ تک تحواہ ملی ے ۔ عام سپاہی کی 
نتحواہ چار پاچ دومان ے ۔ سُلر آقاسی اور نضگحی اشی کا سالیاب ایک 
ایک لاکھ ے ۔ یوزباشی قورچی کو دس ہے نیس دومان تک ملتے ہیں ۔ 
بعض کی دحواہ چالیس بجاس تومان تک ے ۔ دالعموم پایچ سے سات نوماں 
تک کے دحواہ دار پں ۔ اس کے مقائلے پر سلطت معلۃہ ے جاہ و علال 


ہےے 


- 


ا تصور کیحے جس کے ہف پراری ہەت پرار دو اس سہ اسپہ وانے 
سصب داروں یق دعواء بارہ کروڑ ٹکے ر(دام) نعی یس لاکھ روے سالاد 
ے ۔ يد رم عراق کے ایک لاکھ دومان کے برائر ہے ۔ یمین الدولہ ارسطو 
جاہ آصف خاں یق شحواہ بس لاکھ روج سے ۔ 


آسام اور وہاں کے نانعمول باشندوں کا حال 

بگل کے شال میں دو صوے واس پں : ایک ںو کوح پاحو حو 
دریاۓ رہم بشُتر کے ساحل ساحل آباد ے ۔ یہ دریا دو کوس :وڑا سے اور 
آسام کے درسبان سے گرر کر دگال کی طرف آیا ہے ۔ ذوح پاجو ے 
جپانگیر نگر عرف راح حل تک ایک ہے کی راہ ے ۔ دوسرا صوہم لوج 
پھار ے حو پرہم تر سے .پت دور وا ے ۔ یہاں ہے بکال تک دس سرل 
فاصلہ ے۔ کوح باچو بر ٹررمحھٹ کی حکوست ے او رکوح ۔ہار پر لچھمیئرائن 
کی ۔ قاسم خاں ک صوے داری کے زماے میں ان دودوں کی غخوب گوہ ی 
ہوئی تھی ۔ دونوں موقع کے سنطر رے ۔ اس کے مرے پر بل کے صوبےے 
کا وا یی وارٹ کوئی نہ رہا ۔ ایسے موقع پر ہمیشہ انتری اور بدنظی پھیل جاتی 
ہے ۔ چنانچہ سرحدوں پر ہرجگہ افرانفری درہا ہ وگئی ۔ آسام کا راجە سُٗرگدیو 


شاہجہاں بامب جلد دوم ۳٣۵‏ 


ایک تغافر تھا ۔ ہرار پادەھی ٴس کے میل خاے می ھے ۔ انک لاکھ یادے 
حو ای رفتاری میں سواروں ے بھی آگ ھے اس کے بوکر تھے ۔ اجک 
کشیاں اور بوخاے ے حساب تھے ۔ سپاہی بر لک اور ندوی سے لہ 
وو کر لڑے تھے ۔ اگرچد مسداں می شاہی ش٥ر‏ کے سامے ں۔ ٹھہر ۔کتے 
لس کنشروں کی لڑانی میں بات سہر تھے ۔ 

ان لوگوں یق ہو۔ ہ بس د حال یہ سے کک جھوے بىڑے ساب سر 
سلاے پیر ۔ داڑھی ةسچی سے دترواے نس ۔ مشکی بای کا حو جاور ہم 
اتب جاے ء کیا سے إں ۔ جح ارافی 0 واسطے اہے ٹھکاے ےے ہج ے 
ہیں ہہ ہر سرل بر می ٤اس‏ اور ٹھاس بھوس ہے درا سی دیر میں قلعم 
بیار کر ایٹے ہیں . لکڑی کہ چورژت چورے جتوں سے رح بہار کرۓے ہیی 
جن کے ریوں می ےہ دووہیں اور ہوپں دا می جح سکنی ہیں ۔ چاروں 
طرف گہری حدں کھو۔ نی جای ے حس میں کا اور حاردار حھاڑیاں 
بھر دیے ہیں ىا کہ سم گر سکی پ غرفن انام کے راجد ‏ ےکو۔ باحو 
کہ زمیدار کی مدد ہے جو لشکر شاہی کے سے سے ڈر کر زاحہ کے باس 
باه کریں ہوا ٹیا؛ اسی ے سار فوح اور سیاکروں پابھیوں کے ذریے 
بادناہی عالاے میں دست دراری شروع کی ۔ا'کر نصبوں و دیہوت کو 
اراح کر دیا ۔ 

حب پلکل کی صوے داری اسلام حانں دو خط ہوئی ئو اس ے وہاں 
پہچے ہی ںہ ضصااتم کمنوە او حوبمت ہوش ند اور در سرہار نیہاء 
فاد رس کرے کے ے ادھر روم کی ۔ چوکم ارش اور سیلاب ىٌ وجہ 
سے راستے مسدود ھے اس لے چد صارح تھوڑے ہے نہادروں کو ومرکیاف 
لیے سب سے آے کو باجو میں جا ہچا ۔ پھر اسلام حاں ےۓکچھ سپاہیوں 
اورڑیں العاندیں کو ساتھ لے کر آکے بڑھا ۔ ہراروں کامروں کو قتں کی ۔ 
دو علعوں اور باع ہوپوں پر فیصد کر لیا ۔ چوک عم کی تعداد رنادء 
بھی اور آسام ےکمک لگا دار آرہی بھی لہٰذا اسلام خاں ے ابے جھوۓے 
بھائی میر زین الدیں علی کو ات یار حا اور 6د رمانں تہرای وععرہ 


سصب داروں اور ہو پرار سوار چار و ار پیدل سدوەچی ہمرە دے کر 


ے۲ شاہجہاں ناس جلد دوم 


اُذھر رواے کیا ۔ پا چکی دراڑے ور سعلوں ہے بھری بەئی کشتیاں بھو 
ہمراہ کس انعاوا ان لوگوں 2 چچمحے سے پہلے ان کاەروں يک اح سو 
مسلح نشتیاں آمہہچں 2 ان دوک ۓ بد صال حم کموہ اور ہف رن الس دن 


ک 


نو سم مہ کر ے۵ باحو رر یں ہش سے عہہ ! الام 5 سس 6ڑ 6> قّ 


شرع گرھارت ارک ہے کے سور غ رص تی اتی علق جع رف 


اور پچ زتانں ری ویاں سے _ے ۔ سا والوں ے رہم ار لہ ہے 
شاہی دلاوروں کو رو سے لے 5 ق+ و تا جا 7 اے نت جا نے سے 
علاقے میس قتل و عارت لد کچ 
ے شہار سر بسدوں دو دہوار ے۵ گھاٹ ىارا .۔ بالر ہے ہجمت می 5 کت و 


کشتیاں اہ وی : ص ٠‏ کہ وا 3ے 
سی ور یی ہی تولی کی تو یں ۔ جرشں ۔ ور لپ رر سے ای پ" 


کا را ڈر دا ۔ عری یىی گہا۔ ے تشم ت 


اک 0 وت 9 ' ۰ 
عاردوں کی جا ای ے ہو دلے یخ ہ ے۔ ے کارھے ۹ ری ریو 


بڑیے حں ات بعداد ہیی 4م ھی مار 6ع نے .۰ ہے س7 ورے) ڑہھ 
نٹوے؛ جم ن سا برح بت ہہ جتے غصاف ار کین ے سے شار ادہی 
جو ژں کافروں ق قہد ہیی ہے لج نا یں داد قغفد خانلوںل ے سے 5 


چپ اتال کے وادتھ ویس یں عزرار سے سا جہاں کو ےم خالاب علوم ہوے 
دو اسلام خاں کے سط ۔ میں حواباح ‏ اری داب : اح ررار سوا دو اسم۔ 
سد اسپت لہا ؛ ایک ررار سوار دو اسب سد اپ ج اضافسں وب ۔ اتد ثار ہں 
کو دیں ہراری دات ڈھای ار رار. چہ رہناں برای دو د. پراری دات 
پرار سوار اور مع رن الدس لی کو ری دا دونہوسوار کا سصب 
عطا کیا ۔ سعادت حاں حطاب ۔٭ا ۔ 


عفل نوروزی کا ۔نععد ہونا ۔۔اہرادوں اور سصب داروں کا ترق پانا 
نوسم مہار نے آے بی ۴! حاں آنس کل یں دیکے لکا ۔ سچے 
مسکراے لک اورلل چپچہا بت لاج گوخ "ھا ۔ نوروز کے آے کی 
حوشحہری سے ساری ۔دا عصس و سا میں مشغول و کئی ۔ بارکاو شا 
کے خادموں ے دول حاے کػٗے ‏ رہ٠‏ دیوار بر دیپا اور مخمل لہٹ دیا۔ 
زسین پر اسے رن رک فرس چھاۓ کب ٭وسم بہار ۓ انھیں دیکھ کر 


لح : : : چک ' 2 
وا سہر نما ا۔وں ٦‏ دحا ھ ۱ ٰ' 5 سو رہ نے کین ہے رای و سن 0 ے‫ 
گے فمدمے جح یی حلعات و +َٰھ- نے سمرہ ن لیے +حمھ ے_ _مْ..,. سس 


٥‏ ۱ دعا' ٦‏ بہ 0 اہ 
سے > وت حا .۰ت سم نے 2 اوہ بوژ -‫ ے‫ من ا ٦ ۲٠‏ 


5 ری ہے ۹ ۷م ۰ نے ۰ کا و و یں ا 5 
' . 
پ 0ار کو شا ان 2 وو کت اعت ت ھت حم ای ۔ہم؛ ,رر 
۰-۔ ات ہے 5 72 
ہوار 9 و رتس با ممرہر رت یئ 3 ی و جعہ ان ای جو ٹر حصص 
ہراری دا ا کی مر و سرت لات ہے ے او ایک و ان 
اف ری 2 ۰ ' 2 
کی تفص ىل ےم ملا۔ای ۔ے جج ںو وی اد ک1 8م ہے۔ 
أ' مد 
٦3 ۶2‏ 0 
غرنیول . تا ہ٘ژںی گے حعر ان یآ .-- -‫ 
ف 7 : 
- 1 
عمد|اء فبف عہحلدت حنیںل ہم بسح یی ہے عم سے پر سک 


ھ ' ٤‏ 7 
ری کے خر سے 'ٹےورا فی ا حاھم ہو مو کون کے ؛ حصہرت ہے فردا 
ک 


عہدہ ھی اہی لت ہ ند کح‌‌ لف ے2 ںل جح ںی پر وگ٠‏ و با سد۔ 


عُ ابی 
عاثہاد بامح پر ارم داب او مو جا سا کا > کی سال سس وس نر - کے راسطےء:م ور 


ارہ رواب - سدے ے بے لے ھی صادر وی ہے عبتھ" ےہ دم ےے 
' لے - 
2 ذ کا روز یی الہ ھی ہے دح ھ هہ ئع ے ا 2 ۸ر ہ ۶ھ اک 
کس روز شر آفيعرے ى۱ ,. ےد!اہ ہرادوں در عا یل معدار اس' سے 
27 ۸ ۳ 2930 . 
ہہک سپ وضرل پوایب ۔ں يی قفےہ دس ےر توردے يےي ۔ حکرب ے 
1 ان ے زات 0۳ کے ۱ ا 
یی لی 3 سے حبق اسر بنا میں و سو ےر .ےی تہ را فریی ا 


ےے 
قدجار سے ہلے ٠‏ ایراں ان یئ اانکت یتم د نار گُ و صو حا ہہ 


ےچ ميہرت سی حہں یک ح مہ میس پہح رپا خر حکیک محر ور تھے 


ہہشت آیا۔ رک اٰس ک5 ا مال کرو کے ارگو اہی می ہپ جایا ۔ اس نے 


۲۲۰۹ شاہحہان نامہ جلد دوم 


حاضر ہو کر شاہ ایران کا مع اسلہ پیس ا جس میں ایروان یق ضح کا ہیاں 
نھا ۔ ىارہ گھوڑے نیر ںین بڑی ندوقیں بھی :یش کیں جو اس مع رکے می 
رومیوں سے چھیئی دھیں ۔ حصرت نے ا سے حلعب ء قرلباشی ڈدلاہ اور 
جیغں رصع عنایت فرماے ۔ مبارز خاں کو ترق دے کر جار ہااری ذاب 
اور سوار کا سصب عطا کیا ۔ دور بیگ گرز :ردار کے پاتھ میں علی مردان 
خاں کو فرمان نوازش ؛ خلعت خاصد؛ جمدھر مرصع ؛ شەشیر مرضع ؛ 
پوول کثارہ اور سر حاصہ روانہ فرماے ۔ اللے دن علىی مرداں حاں کے 
قاصد احمد یگ اور ھری سلطان حاصر ہوۓ ۔ غاں مذکور کی عرضداثتب 
اور وه اشریاں جو اُس ے قبدھار ہے روادت ہوےۓے سے ہے حصرب کے نام 
کا سکم لگوا کر جاری کی ىھیں ؛ نظر انور ے گرارس ۔ حضرت نے دونوں 
کو نقرئی ساز والے گھوڑے ء خلعتیں اور ںین ہیں ہزار روے انعام دے کر 
رخصت کیا ۔ اں کے ساتھ ذوالقدر خاں بھی آیا ىیاء آپ ے اس کے اھ 
علىی مدان خاں کے واسطے طلانی زین اور سہری لگام کے دو کھوڑے ء 
نقرائی ساز والا مل حاصہ مم ہتھنی ء خلعت حاصہ اور نقارہ روانہ کے ۔ 
ایرانی سفیر یادگار سگ ۓ نائیس گھوڑے اور دس اونٹ ابنی طرف سے 
حصرت یق پیشکش میں دے ۔ اہے خجر حاصم مرحمت ہوا ۔ نذر مد غاں 
دالِ بلخ کے ماحب ملا عبدالغعور ۓ بارگام والا میں حاضر ہو کر غخان 
کا مراسلہ نیش کیا ۔ خلعت اور ىایچ پرار روے کی عادت سے سرفرازی پائی ۔ 
یکم عحرم ہم ۴ھ (ہم می ر۳+ہصع) کو میر صمصامالدول انجو قدہا 
کی بحشی گری ء واقعم نویسی ء ىوبجاۓ کی داروعگی اور نعمیرات و۔یرہ 
کے فرااض پر مامور ہوا ۔ ٦م‏ می ۸ہ++رء کو راجا گج س۔تٌھ ۓ طبعی 
موت ہے انتقال کیا ۔ ىادشاہ دندہ ہرور ۓ اُس کے چھوۓ لیٹے >.۔ونت سنگھ 
کو ترق دے کر حار پہراری دا و سوار کا منتصپب عطا فرمانا ۔ یادگار نگ 
سفیر ایران کو نیس ہزار روے انام ہے سرفراز کیا ۔ اسی روز نذر د خاں 
کے ایلچی ملا عبدالعفور کو بھی بیس ہرار روے انعام عطا ہوا ۔ 

۲ رہیمالاول ۸ہ ۱ھ (مر جولائی ر-بع) بدھ کے دن ہروردکار کے 
کرم سے شاہرادہ ولی ءعہد کے دولت خائۓ میں سلطان پرویر ی دغتر کے 


شاہجہان نامہ جلد دوم ۲1۹ 


ىطن ہے ایک جٹا ند! ہوا 2 ان کی التاس کے موحبس حضرتب ے اس بونہال 
کا نام مہر شکوہ رٹھا۔ عقیقے کی رہم کے واسطے دو لاکھ روے عطا 
فرماۓ ۔ ایرانی سفیر یادکار نیگ کو داب پرا, روے قیمت کی مرصح سی اور 
چالیس پرر رەے انعام عاىت ہوۓ ۔ شاںراده مہرشکوەہ چار روز زلہہ 
رہ گر انت ور گنا ۔ 


جس نئلاداں قمری 

٣‏ شہردور ١۵٢١‏ ریما ںی ۶۸ہ.ھ زےم حولافی ہم ؛ع) جمعرات 
کے دن حصرب کی عمر سارک کا اُرعباسوان آمری سال شُروع ہوا۔ حدیو 
روزکار کے ہشن کی ۔اری پڑی ریپ و زیت کے ساتھ ۔وئی ۔ حضرب درارو 
مس اٹھے ۔ دوسرے پلڑے میں زر و گوہر پر کر پرییوں عداجوں کی 
آرزو و تر لان کا امطاع گیا گا سی فسوی کی اق طقف اعاش اوز 
سوتا چاندی بول کر ید تمام چیزیں عریسوں میں نقسم در دی گئیں ۔ 
شاہرادہ مد شجاع اور اورنگ ژزیب بہادر کے سصب میں پرار سوارکی ترق 
ہوئی ۔ بارہ ہزاری دات ء ہو پرار ۔وار سصب قرار یایا ۔ ایرای ۔عیر یادگر 
یگ کو حضرت نے خلعت فاحرہ ء شمشیر مرصع اور دس پرار روے عطا 
فرما کر واپسی کی احارت دی ۔ 


فتح بکلانہ کی تنصیل 

انوی دنوں بکلانہ تح ہوۓ کی اطلاع پہچی جو نو قلعوں ہم پرگوں 
اور ایک ہرار ایک دیہات پر مشتمل ے ۔ سالانہ مالیہ چار لاکھ روے ہونا 
ے اس علاقے کا طول سوکوس ؛ عرض ست رکوس ے ۔ آب و ہوا کی لطات؛ 
نیوہ دار درحتوں ق افراط ؛ ىالانوں اور ندیوں کی کثرت کے سب انی 
فرحت بش سرزمین ہے کہ نىعریف نہیں ہو سکتی ۔ چودہ سو سال ہے یہاں کی 
سرداری تھرجی زمیدار کے حانداں میں پشت درپشب چلى آتی بھی ۔ تو قلعے 
ہیں جن کے نام سالہر ؛ مولہیر ء موراء ہرگڑھ ء سائوہ ء ہائوہ ؛ پانگڑھ ؛ 
پیہول اور چورنل ہں ۔ ان میں سالہیر اور مولہیر نہایس مستحکم ہیں ۔ 


'"۲ٔ" شاہجہان امہ جق 6 


٦ 


دوبوں کا راستہ نہایت دشوار گرار مہاڑوں میس ے ہے ۔ ایجہ ؛ 
بر واتع ے دوسرا شب کوە ہر۔ فصلی بہروں یق للو۔ ٠‏ 


< 


ہی ہیں کہ ہوری عارت پھاڑ مس سے براشی پائی تعاوم ود ۔ 
2 کت 


پ٭ومجے کے ڑیے چٹانوں میں اس طرع ارانیے نے ۔ ۔و۶سر ہے 
٠ ۰‏ ب نے وج 
مدد کے نغرمر أُں نو جڑھا ممکن نہ ۔ دو کل هی کت کں ‏ ہی ھے 


چشمہ سے حن کا ثائی سناب شبیر ںی ے اس کہ احوں ے اب خوۂ دااعم 
پاق کہ اور نہیں پادا ۔ حسم عاشی کی طرح ہپحشہ نا ے آلعریر وہتے 
ہیں ۔ مولہھر سلسلہٴ کوہ کے ععن وسط میں ے ۔ راحد کا ءسکن نہیں ہے ۔ 
سن . جاوس میں حضرت کے حسبالحکم تاہرادہ کانئ5ار اورنگریب ے 
تعن ہرار سوار اور دو پرار نادے برددار انے نوکر ج. اہر اور مالوحی 
کھئی کی س رکردگی میں اس ولاب کی ضح کے لیے تعدابت فرماۓ ۔ نہادر 
غازیوں ۓ وہان مہچتے ہی مرگ ناگہاں کی طرح ہیں طرف ہے قلمے پر 
ہلہ نول دیا ۔ ہہت ہے لگا بانوں کو لک عدم روا کیا ۔ بھرجی زسیدار 
تہایت ىدحواس ہو کر مولپر میں داحل ہوا اور ,۔کامہٴ کارزار گرم کیا ۔ 
شاہی دلاوروں نے ذاى شحاعت اور مستقل مزاجی سے کام لے کر مورچے 
ناۓ شروع کے ۔ عین مہاڑ کے اوبر فرنمں مس معرکہ آرائی ہوئی ۔ دونوں 
طرف سے خوب حملے ہوئۓے ۔ آخر مولہیر والوں نۓ اورنگ زیسی, مہادروں 
کی قوت نازو کا اندازہ کر کے اطاعت احتار ی ۔ غلے کی رسد ںد ہو جااے 
کے بب اتئے بدحواس ہوۓے کب بھرجی زمیندار ے دارم ., شوال 
۶۸,. 8ھ (ه؟ فروری ۹۰۸ہع) انی والدہ کو آٹھوں فلعوں کی حاداں 
دے گر شاہرادہ اورنگ زیب کی حدمٹ میں بپھنچا . یہ الباٴس کی کہ اگر 
سلطان پور حم نکلاہ کے نواح مس سے ۔ بطور وطن مجھے عطا کر دنا جاۓے 
ہو میں ائىے اہل و سال اور متعلعین کو وہاں ۔هوڑ کر خود حاضر حدمت 
ہو جاؤں ۔ 

دولت و اقبال کے اُس آفتاب باناں تۓ دھرجی کی ماں کو ىقد اور 
جنس اور سلطان نور کا شہر عطا فرما کر خوشنود کر کے رحصت کیا ۔ 
بھرحی کی سلی کے واسطے فرمات, عا ی نان بھحا حس میں دلحوئی اور 


اہجہاں ناہبس حاد دوم رم 


ندارات کے ساتھ ہے س ءا اری دات. دو با ےا ے مثىصسب۔ 

رار کرے اق حوشتہری بھی دذرح بھی ۔ > 
بنعوں قی تنحاں بھیح دس اور اس طرے امس ٭ مال تاثرواے واسطے 
ویپ کت گٹزوت کی طرح فعر ے کل 
ملادت قی اورک زٹاے ےد طاہر کو امہ ٣ے‏ فعداری ور اس ع<مے 
کی حکونب پر باسر۔ فرماا لی سب ثلعوں یق کہای سات متتمدوں کے 
سرد کی ۔ اں سوں کا راسہ ایسا پیحدار اور اگ و اریک ے ک صراط 
کا مموس ے ۔ جدوجہد اور جاں فثشاى ہے اں کی تہ مکن ئا بھی ۔ لیکن 


- 


. س‫ 


امال شا حہاںی 1 کاربرد'ری سے اُسی و ہو مر 2 ساشتر حعاوداں 
کے ہواحوا وں کڈ سے مور ات ا ۰ 5ھ آسی طرح انس ٦2‏ گ ٭ھ 


شاہحہان کی دارالسلطہت لاہور کی طرف روانک 

مشری اور دکن کے مصمدوں کی دست و بادیبت کی وح ہے حضرب 
ے حار سال تک دارالحلاہد آ گرہ ہیں قیام مرمانا با٤‏ آنت حصرب کا جی 
حاپا کی لاہور اور کشبتر ہیں سمر و ۔کار ے دل پ٭الی ۔ حاچد 
تارتخ و ر ربیمالٹانی ہو فا( ۷ا سے رس 123 نی خان کو اعت 
دے کر دارالحلاے کی نگہبانی پر مامورکیا ۔ راحا بٹھل داس کو خغلب 
صرصع جمدھر اور طلائی ران والا گووڑا عایبت کر ے اکہر آباد کی قلعداری 
ر امرد فرمانا۔ حما کے دائیں ؛ائی کہارے والے علاقوں کی فوجداری 
)و عات :کو لو, ٢‏ کے گی کو توالت عرتالدنی عق کا شرد یے یہ 
ادطام کر کے سواری کا رح لاہور کی طرف کا۔ سںاادو'ہ آصف حں کو 
خلعب غخاصب صہحەت فرنا 5ر دارالحلاے کی طرف واىس کر ديیا۔ حکم ہوا 
کہ "بھارا بڑھاپا ے ء برساب بعد بادشا ی کارحاۓ ہمراہ لے کر مادو 
سے آ ملا ۔ میرزا رم حاں ؛ خاں عالم اور لشکر خان کو حلعب دے کر 
آگرے بھح دنا ۔ عبداللہ خاں بہادر کو ٹھٹھہ رواب کا ۔ حاں جہاں کو 
اپنی چاگر ہر چاۓ کی احازب دی ۔ دہلىی ے ہدرہ کوس دور مومع ال ی میں 
حصرب شروں کے سکار پر متوجہ ہوے ۔ ئیں روز میں حيھ شیر اور تیں 


21 شا ,حہاں امم حلد ذوم 


شبرییاں شکار گں ۔ م چادیالاول (, سمر ہ۳ہم) کو دہلی میں 
تشریف فرما ہو ۔ پہلے مزار نظامالدىن اولیا اور ہہادوں نادشاہ کے مترے 
کی ریارت ى ۔ دوبنوں حگت جات نَا ہزار روے حاجوں کو ەسم کے ۔ 
۵ر تارع (مم سمبر ر۳+ہ۱ع) کو شکار کاە پالم میں داغل ہو کر ایک 
دن میں داوں ہرن شاہی ندوی عی حاص باں سے شکار فراے ۔ اپ ک 
کسی نادشاہ نے اس طرح صدافگنی نریں کی بھی ۔ ہہب مسرور ہوئۓ ۔ 
عغیرب خاں صود دار دہل اور اللہ ونردی حاں فوحدار ہ۔ھرا کو اں کی حاے 
حدمتب پر واپس اوح کر حضربتب ا کے ڑم ۔ اس سال بادشاہ دربا دل ےۓے 
شاہرااکاں والا کر اور امراےۓ اہدار کو أٴنں لا کی روے نطور انعام 
مرجمب فرماےۓ ۔ 


سن ٭م جلوس ے علی مدان خاں کا قندھار نے اۓ کے بعد 
حاضر بارڈہ ہونا 
یکم حادیالكثانی ہم. ,بھ(. ,اکور ۸ ۰ہرع) کو حصرت کا ىارھواں 
مال چلوس خیرو ٹرکت کے ساتھ شروع ہوا ۔ عفل حڈن ٹڑی زلب و زلس 
سے آراستہ , وئی ۔ حونکہ حضرت کو سفر کا تال ىهھا لہلٰذا ایک روز سے 
زیادہ دی جشن فائم تس رہا۔ ہ۱ بارے کو (مں اکور ہ۳!ع) اسالے کے 
باغ میں ڈدرے ہوئۓے ۔ نہاں یگم صاحب کے حسبالحکم ایک نی ارب 
نیار ہوئی بھی ؛ وہیں حضربت نے قیام فرہادا ۔ مہاں ہے کوح کر کے سرہد 
میں ٹھہرے ۔ نائم روز تک ناعوں اور عاربوں یز حھیل کی سیر فرمائی جس 
کے وسط میس میر علی ا ذبر کروڑی سرہند _کہ اہتام سے ٭اہسانی کا حبوترہ 
بار کا گا دا ۔ بھ, اکلی منژل پر مقام کیا ۔ علی مردان خاں کا نوگر 
خاںدان قلی خان انے آقا کی عرضداشت لے کر آیا بھاء اس کے ساتھ وہ ارہ 
رومی بھی تھے جن کو شام او .ان نے ادروان کی فتح کے بعد قدھار میں 
خان مذکور کے پناس ایج دا ھا۔ حضرت نے خاندان قلىی خان کے پاتھ 
علی مدان حاں کو پانھی دانس کی سکھہال مع طلائی ساز سز سموری پوشاک 
خاص روا ى ۔ روسوں کو خلت اور چار ہزار روے نثقد عاس کر کے 
آں کے حسس الہ اس وطن چاۓ کی اجازت دی ۔ 


سا,جہان امب حلد دوم ہ+م؟۴ 


نکاؤل کی خدت عارف لیگ ہے ہنا کر ھرام واںد صادی حاں کے 
سپرد کی ۔ بٹھڈا کا ہرگہ جس کی جەم اکالس لاکھ کے (ایک لاکھ 
ڈھالی ہراز ردوے) ے 6 علامی افسل خال کو مر جمب ؛ربایا۔ ۔م حادی الٹانی 
زر۔التوبر رمہضںع) کو صدر خاں اران ہے واس آا: ہا حضر 
خدمت ہوا ۔ پرار اشرعیاں نطور ذر اور تو عدد عراق گھوڑے سور نیشکی 
کرارے ۔ سارمح یکم رحب لم ویجر ۹ ۹عع) قلح حاں کے نام فرماں گا 
کہ عمرت حاں واد یوسف غاں کرا. لو رق دے کثرئِن براری ذات 
دو پرار سوار کے ن۔صضب در سرفرار ٣ا‏ جانا ے ۔ قلعہ سمت اور نواحی 
علاقے کی ا کہاىی اُس کہ سبرد ‏ وفی ۔ مزا چد حواہر زادہ و پراری ذات 
ناخ سو سوار اور قایس ژسداور کی اگہای بر مانور کیا حاں ے ۔ دوبوں 
ک٠“‏ مقرر حدمات اعام دیے کے لے روام کر 2؛ا محانے ۔ سعبد مال بہادر کو 
حکم ہوا کہ قدھار کی صوے داری قليح حاں کہ نام سے 6 اسیا ال کر 
بمرکاب لے کر کال وانس ۔لے جاڑؤ؛ حب مادولت لاہور پہح حالیں 
لو حاصر_ دارکاہ ہونا۔ 
بر رحب (ےںم ونر رمبع) کو راحد ٹوڈزبر کی نوکھر کے 
کارے حے ہپوۓ۔ ہاں وژزدر خاں صود دار لاپور ء شا هی حاں 
فوجدار کانگؤ اور عتیار خاں عوجدار لکھی جگل حاضر بارگاہ ہواے ۔ 
لے انے رنے کے بوانئی ارس نسشس کیں۔ نارع نکم آدرھ؛ رجب 
مطابق ٢ں‏ رومبر پرم ۹ء بادشاو ہنت کشورہوشار حاں کے اع سے اٹھ 
کر طلائی زین والے صا رفار گھوڑے ىر سوار ہوۓ اور لاہور کی طرف 
ڑھے ۔ سارے راسے روےح اشرسوں کی نکھیر ہوئی <لی ۔ سارک گھڑی میں 
دولت خانت لاہور می نبشریب فرما ہوۓ۔ حصرت کے حسستالحکم معتمد 
حاں میر مخشی اور ىرنیت خال بحشی دوم ے بارکہ حاص و عام کے دروازے 
تک جا کر علی مہرداں خال کا استعال کیا اور أے ىاراو ولک اشساہ میں 
پہنچایا ۔ حانر والا شان ے سلم و کورزنش _کے بعد پرار اشرفیوں کی سر 
ىس یق ۔ حضرت ے خلعت خاصف ء چارقب رردوری ء ‏ کے۔غہٴ صصح ) 
ححر مرعع بع بھول کثارہء شمشیر مرصع اور دو قوی پسکڑ بری یکر 





ہرم شاہجہان نامہ جلد دوم 


گھوڑے مرصع طلائی زین والے مرحەت فرہاۓ ۔ چار کوہ پیکر پابھی بھی 
ایب ہوۓ حن میں سے ایک کا نام کوہ شکوەہ تھا ۔ چاادی کا سازو ۔ہاماں 
اس در زژرہفت کی چھول بڑی بھی ؛ جگمگ کر رپا ىھا ۔ خاں کو چو ہراری 
ذات اور سوار کا سصب عطا فرہا کر سرفرازی مخشی ۔ اعباداادولہ کی حویلی 
کے لاہور میں بد لحاط ىفاست و خوش ٴائی کوی ارب اس سے لکا .ہیں 
کھاتی ؛ حاں مذکور کو سانت ہوئی ' ٠‏ اس حوبلىی "کو چھوڑ کر ء قدھار 
سے روانی کی بارغ سے آح تک خانر والا ماں کو جو کحھ عا؛ت ہوا اُس 
کی یمعت ایک لاکھ روے سے ۔ عد ازانں حو چو دوارشیں ہوقی ریں انی 
حگ۔ درح کی جائیں گی ۔ انتہا دہ ے کس حانں والا شاں ۓ نس معمد 
نوکروں کو بھی حلعت اور دس پرار روے انعام عطا ہوے ۔ ان میں ہہ 
حسیں لیگ اور علی داگ کو جو اس کے قریبی رشہ دار تھے ؛ خلعت کے 
علاوہ حچر صرضع تھی عصایت فرسماۓ ۔ 

ایرای سفیر نادکر سگ نىعض کاموں ک وجہ ہے لاہور میں رک گیا 
با ء اس بارخ روہ دی سلام کے لے حاضر ہوا ۔ خلعت ؛ شغحر رصع اور 
پیس پرار روے انعام ے سرفراز ہو کر دوبارہ ایران واس حاتۓ کی اچازپ 
ملی ۔ لی بار حاصر ہوبےۓے کی باریخ سے آح نک سفقعر مدکور کو دو لاکھ 
روے نقد اور حاس پر ار روے ى چیرسں عطا ہویں ۔ اس کے پاتھ كاہ صفی 
کے واسطے محاس ہرار روے قہمب کی صراحی اور سااب سرصع رواب فرمایاء 
چونکہ قدھار میں یہت دنظر ناعوںء سڑزے اور آب رواں کی کرت ے ؛ 
علی مرداں خاں کی طیعت ان چپروں ے خوگر ہوگئی بھی + لہٰذا حضرت 
ے اُس کی دسدد۔تی کے دش سطر ظمر حاں کو ہٹا کر کشمیر کی صرےداری 
اُس کے نام کر دی ۔ کشمیر کی آب ہوا نہایت لطیف ے ۔ درخوں کی 
سرسری اور آب روا کی کعربت ے ۔ بہار کے موسم میں گل و لالہ کی افراط 
اور سره شاداب کی فراواىی سے رٹک فردوس بن جانا ے ۔ غرص پر طرح 
قدھار کا نعما'ہدل ہے ۔ حان ہدکور کو حلعب حاصہ مع نادری ؛ خجر 


-- 


یٹ لفاصل باثرالاما جلد دوم ص ہو۹ے طع کلکہ میں بھی درح ہیں ۔ 


شاہجہان نام حلد دوم ۵۵ح 


‫> . 0٦ 


رصم ؛ پھول گثارہ ٤‏ ہپ ١اوساں‏ کی عص ۶ ادر چرس لحي کشمیریق 
میے اور 'اغ ااکی روے قد دے کر سرفراری حشی ؛رطٰ عایب سے 
ماس کی وت کا گر اروا ظا ناقری لان 
0 0+ 
بڑی نعمہ سے ۔ 

حان دوراں بپادر غارتب جنگ 5ل شا ہرادھ ‏ سحاع کے نمردت 


نک 


اڈ داں ہو ایک 


تھا ء لاہور ے فرناں طلب جاری ہوا ۔ اگرچ مہایت لح حم آدمی ہے 
لی شاف ریت ای سی تو ا ار لاو ری کون 
میں طے کر کے حضربت کو آ۔ ارم دنا ۔ حاعب حاصم اور خارقپ کی نات 
ہے سرفراری پائی ۔ صعدر حاں ے ایرانں کے بای بارچے اور ناخ سو حراق 
ٹھوڑے ىطور پیشکس ندر کے ۔ باج لاکھ رو ان کی فدمب عیں ہوئی ۔ 
صقدر حخان ے سفارب ىا فریصم بہایت ےائتی اور سحیدی ہے ا حء دا 
تھا شاوایراں کو ایک لاتھ روے کی یسکس گررانے کے علاوہ اسراۓے 
دربتار ہو بھی بطور سوعابت پوت کچھ ند اور نس دیا ۔ سر کی حدمب 
سن کے سرد بھی ؛ چاس ہرار روے آے نواصع کے ۔ساہ یراں اس کی 
حوس وصی اور حوس اطواری ہے اىا حوس ہوا 'ٴ۔ ا کاںار اس کے سسکن 
پر بھی آیا ۔ ہو پرار نوماں جو دو لاکھ سم پرار روح کے نرائر ہیں ؟ 
عطا فرماے ۔ امی عراق گھورے ىر دیکر چیرں چو سلف اوقابت میں دیں 


سے 


اس کے علاوە یں ۔ اس حسن حدمب کے صلے مس حصضرب ے اس پر 
ے حساب عانی کی ۔ علامی افصل حخاں ء سااسم حاں ؛ جعفر حاں ء 
وژیر خان اور صنتدر حخان اور چند دوسرے اہر! لہ حضرب ے سرمائی 
خلعتیں عطا فرىائیں ۔ 

تارخ پ |نعسان مطابق سب دسممر رہ ع] مد حاں ہادر طمر نگ 
ہدھار کی مہم سے واپس آ کر بٹوں سمتب استال اوسی ہے سرفرار ہوا۔ 
حلستر زردوڑی چار وب ؛ جمدھر مرضصع مع بھول کثارہ اور شمشیر مرصع 
کی عتایب ہے سرگراڑی پائی ۔ یوستب خاں ىری پاکر یں ہراری دات تین 
ہرار سوار ے سصب اورصوب داری ملتان پر فار ,وا۔ اس کی جگہە 


۲.۲۴۲ شاہحہاں امہ جلد دوم 


حاں ثار خان کو تھکر کے انتظام پر امرد کیا ڈھاقی زراری ذاب دوپرار 
سوار کا سصت عطا فرمایا ۔ یکہ ىاز خاں لو ڈیڑھ ہزاری دات ڈیڑھ ہزار 
سوار کا سصب عطا کرک سوستۃاں کی فوجداری د مامور کیا ۔ چو یس 
بارخ کو (م جوری و۹و۔+ہرعئ حصرت ے علی مرداں حاں کی حویلی میں 
تشریف لےجا کر اسے مس کر فیض سا درا ۔ آدات داں سردار ے پااندار اور 
چھاور کی رسمیں ادا کر کے ایک لا کھ رو عبت کے پارجاب اورگھوڑوں ک 
پشکس گررای ۔ حصرت ے انھیں قبول فرد‌اکر لعل ے ہا ىامی گھوڑا 
میسا کار طلائی ساز دحیت عسایت فرمادا ۔ وزیر خاں ى سشکش دفڈی ملاحظہ 
فرمائی چو باسح لاکھ روے قیت کے جواہرات ء مرصضع آلات ء دش قب 
ہارچوں ء تری و عراق گھوڑوں . اوٹوں اور ساطڈدوں ہر مشتمں بھی ۔ 
میر محیلی کادلی جو طر ید خاں کی طرف ہے بدخشال کے علاقے کا حاگم 
بھاء ملازمت کی لیت ہے ارام والا میں حاصر ہوا ۔ حصرتف ے ثاخ اعم 
ذاء سو سوار کا منصب عطا کرکے دیح عبدالکرح کی جکد اے کال کا 
دیواں معرر کیا اور چار پرار روے انعام دیا ۔ عبدالکرم کو بادشاپرادہ 
داراسکوہ کی سرکار میں دنوابىی کا عہدہ م٭ ۔ علی مردان حاں کے داماد 
علی ىیک کو حلعت اور چار ہرار روے عطا فرما کر حکم دیا کہ حان ۔عاہ 
کے ىائب یىی حثیت ہے کسمیر کا اتظام کرو ۔ اکر آیا۔ کے صوے دار 
سیف حاں کو فرمان جاری ہوا کہ ہم ےۓے سحال کك علاق شاپ رادہ تید سحاع 
لوعطا کیا ےء؛ عم اس اقبال مد کے پہچے سے پہلے ہب جلا وہاں 
پہنح کر صوے کا انام سپھالو ۔ اس کی چک صدر حال لو اکہ_ آباد کی 
صوے داری سپرد ہوئی ۔ حلعت حاصب ؛ جمدھر صصح بع بھول کٹارہ اور 
ایک پابھی عصایتب فرمایا۔ کعایت حاںن قدھار ى دبواں پر فاثر ہوا۔ 
سعد حا نکو لسر حاصم ء چیعمٴ مرصع ؛ طلائی زین کے دو گھوڑے اور 
ایک ہابھی صایت فرماۓ ۔ اُس کے نىیٹوں کو خلعت اور گھوڑا عطا کر کے 
رخصت کا کہ اپی ابی جگہ پر ہجو ۔ 

ابھی دىوں وزیر خوش ندییر علامی اەصل خاں جس ے حضرت کک 
شاہرادگی کے زساۓ سے آج تک دیوانی کے فرائض انام دے تھے (سرگردای 


شاہجہان اہ جلد دوم ے۔. ۳۴ ۳۴ 


کا ژمائی اس حسابت میں نہیں ے) عمر درار الک لدب زندی ے حوت 
عحضوط ہو ڈ عالم الا ہے فرشوں کو حساب داے ہے سے سارح ۴م شع۔ان 
روم اسمرں ‏ کٹہرسصغ ملک عدم دو روا'م ہوا چس سی مارساں لاحق 
تو کی نہیں جن میں سب ہے بڑی ا کا صعیی ھی ۔ موس احلاق ٠‏ 
سام الطمعی ہ نک سی اور حی حواہی حاق میں شر پیس رما نھا۔ 
حصرب سے اسلاء حاں ں کے ام فر۔ ٹن جار یکا مم حوں : یق سلف حال پہچے 
تا دا اہ بوے کا اس و ےج ہوا کہ اسلام حاں کے 
آۓ تک دیواں اعفکمٴ مال کے کے مام سەعاء لے کا حساب ہادے داسے ہوا 
تلرے ۔ چھوئی ۷انوں کا ابصرام درای . دفغر دار و نے دسے ے ۔ 
وی حعفر ہاں یق جانھ کا ساہہ ١س‏ کر ہے 'ہی ہم جح 0 سد 
جاری کرے ہے ہے سعاں 11ےج ل مر پ مہ رع تو غارمی افصل حاں کے 
بھانی امات حا اور اُس کے دو اسوں کو حل نے سرمرار ہر ایا ۔ ایک 
ک5 ام فصل آت ے دوسرا جے علامی سحخوم لے 'سا یہ سا ا سے 
عایت اللہ کہلانیا سے ۔ 

مم ہمن ہ شع ن مطانىی ۵ ۲ سم 0۹۳۸ء حضربت کی عمر ۔مارک کے 
اژدالیسویں سمسی سال کا جس داادان لاہور کے ث ء رح میں کال زیت و 
زیت کے ساتھ ب١‏ قد وا ۔ اس مپارک نراست کی لام رسمیں یعی حیرات و 
صددت بڑے ' تام سے ادا زویں حں سے حاص و عام کو دص پہھچا ۔ سی 
رور سعید ہر ٭اہرادۂ والا جا دارا شکوە کو برق دے کر یس پراری 
دا دس پرار سوار کا سصب علایب فرمایا ۔ ش ہرادہ مراد بح اے میک 
پان سو روے روردم ناے نے ؛ ا یں دس ہرار۔ داب چار ہرار سوار ے 
شقی اور علم ء ارہ ؛ ىومان اور وع یی عایت ے سرد کیا ۔ زاجم 
جسوت سکم کو ایک ہزار سوار کا اصاس د ےکر دجہراری ڈاب ء پحہرار 
سوار دو اسپب ناد عطا کیا ۔ راجہ راۓ سکھ پاچ سو سوار کا اصافد پاکر 
ہیں پراری ڈات دو ورار سوار کے سصت پر فائڑ ہوا ۔ معادب حاں و 
پزاری داب ڈنڑھ ہرار سوار اور امات حاں ہراری دات دو سو سوار کے 


سصت ہے سرفراز ہوۓۓ ۔ اماب غان کے لبیٹ سای الہ کو عرصِ مکرر 


)۴۴ شا,جہان امب جلد دوم 


کی عدمب پر سرلمد قرمانا ۔ عبدالرحان ولد صادی حاں لو تبرق دے کر 
ہراری ذات حار سو سوار کا سصب عسالت کا ۔ عبدالرحن کی حکم 
رشیدای خوشہمویس کو کتخائم* حاصد کی داروعػی مل ۔ ددات راےۓ کو 
راے رایاں کا حطاب عطا ہوا _ 

چجھجھار سنگھ سدیلے اور اس کے حخانداں کے استتصال کے اعد فم و 
فساد یق آگ ھی بھی لیکن ایک چکاری بای رہ کی بھی ۔ چپت امدیلے 
ۓ اس مردود کے !دک نتمسن لڑ کے درتھی را حم کو پاتھ میں لے کر ساد درہا 
کر رکھا تھا ۔ اسلام آناد کی آبنادی اُس کے دھ سے سگ تھی ۔ اس علاے 
کا موح دار تاق خاں چپت کی گوشالی میں سرگرم بىھا لک پوری سرکوئی 
اس سے ممکن س بھی اہِٰدا حصرت ے عبداتہ حاں سر؛وزجگ کو حکم 
دیا کہ دہ فوج داری اپے دہےسمجھو ۔ ساد سشم سدیلوں _ۓ قبل ء ةید اور 
قلمع دیع میں کوئٹی دلقم ىاق ىہ چھوڑنا ۔ اس طرح کھوج مٹانا کہ اس 
نا اک قوم کا نام و 'شان نىاق نہ رے ۔ سائسم حاں کو بہار ی صوےداری 
ایت فرمائی ۔ حلعت ؛ جمدھر اور طلائی ساز والا گھوڑا عط! فرہا کر اُدھر 
الگا 

سانویں سال جلوس میں بتارخ سم ذی الحجب (.م جون م۔ہرع) 
میرزا رستم صعوی ىی دخئر جو شاپرادہ شحاع کی لیگم نیس ء ۔حہان ہی 
ہے گرر گئی نھهیں لہلدا حضرب ے اس دور حشم کے لے اععام حاں کی 
ىينی کی حواست کاری فرہائی بھی ۔ اعظم خاں ۓ اپنی بٹی کو اس کے 
بھائوں میر حلیل اور سیر اسحلق یر ان یی والدہ کے ہمراہ درکاو معالی 
میں نھهھجح دیا بىها۔ے, شوال (سہم عروری ۹ +مع) کو حضرب نے 
معتمد خاں ؛ مکرمت حاں اور عمدہ النسا سّی خائم کے ہمراہ خاس ہرار 
روۓ تد اور اس ہزار روے کے چواہرات ء پارجات اور مرضع آلاب ىطور 
ساچق اعطم خاں کے گھر روادہ فرماۓ ۔ چوںکہ شاہزادہ شجاع کہ گال 
روانهہ ہوۓے کی ناریح قریب بھی اور حوسوں کی مەفرر کردہ عمد کی بارخ 
میس ابھی ایک مدت نھی لہٰٰدا حضصرب ‏ ۓ حکم ورمایا کہ شاہرادرے یی 
زیت حرم کو اس کی والدہ اور دھائی میر اسحای کے ہمراہ بنگال بھنچ دیا 


شاہجہان ناہ جلد دوم ۹مم 


جاۓ ىا کہ روہ ساعت لر؛ تفریسہ عنعید ساوائند ای کے سا وبیںی سعقد 
ہو ۔ ذوالقرنی فردق ۓ حصرت کی مدح میں کجھ اشعار کہے ھے ء آں 
کے صلے میں پاچ ہزار رو وے کے انعام اور حلت سے سرفرر +ا۔ ہم شوال 
(ر بارج ۳۹ہبع) کو شاہزادہ شحاع کو بین پ ار کا اصافاعا کر کے 
پدرہ پراری دات ہو ہزار سوار کے مصب بر سرفراز فرمایا۔ حلعت حاصمہ 
اور مرسیع الاب ساد کرکے سکل کو رحصت کیا ۔ شابرادۂ عای گہر 
اورنک ریس کو بھی ہدرہ ہراای اب الو پڑزا. سوا کا سصب ء حلعت 
اور طلائی سار والے دو گھوڑے علایت کر ۓ دولت آباد رواام فرمایا ۔ 


شاہی سواری کی کابل کو روانگق 

حصرت ى عب شيیی کے بعد سے ساطت کے تمام کاروبار اور دیں و 
دنا کے سارے اہور بڑی حوں سے احام پا رے ھے ۔ یکر تاہل کا شہر 
حضصربت کے روۓ اىور کہ بربو ے مم روم رہا دا _ حصرت کا حی چاہا کہ 
اُس برحب محس علافے کی سر و غرم اور آب' رواں کی :بر ے دل خوٹۂ 
کریں _ علاوہ ازاں اہلی کال کے جدبمٴ دل ے بھی حضرت کو اپی طرف 
"ٹکھیچا ۔ یہ بھی سطور تھا کہ کابىل صكح کر 'وراں کی طرف آۓ حاے کک 
راہوں سے ھی آ ہی حاصل کریں ناکہ جب کھی موقع سسر آے > اے 
آائی مل ککو فتح کرے کا سراعام کریں ۔ عرص : شوال رمہ.؛,ھ(ء,ەروری 
۹مہ ںع) انوار یی رات کو خوءیوں ی مغرر کردہ ساعت میں شاہی سواری 
کادل کی طرف روائب ہوئی ۔ حضرت ے ہکرر سا یا کہ شاہ صفی تاحدار 
ایران قدھار ار حملہ اور ہوے کی فکر میں ے ےا شابرادہ شی دل 
داراشکوہ کے ىام ران صادر ہوا کبس فوح طفر موح اور دوییں ہمراہ ےکر 
ماندولت کے ہچے سے پھلے ۔ریاۓ سدھ غور کر کے نوشہرہ میں قیام 
کرو ۔ رحصت کے وقت شاہرادے کو حلعت خاصم ء موبیوں ہے مرصحع 
نادری ء چیعہٴ مرقضع اور اعل و ژمرد کی وہ نسح اب رمائی حواحست 
مکاقی جہانگیر نادشاہ ے حضرب کو دکں یق مہم ۔ پلىی نار ھیحتے وقت 
عایب کی بھی ۔ ایک لاکھ روےح اس کا مول تھا ۔ جمسھر مرصع ىع پھول 


۲ شابحہپان ثاہہ جلد :وم 


فثارہ : 4 مشیز و سی حاصر دو سر گھوڑے اٹ مس سے ایک کا زین 
طلائی مسا تار 'ور ادک کا سار صسصع ھا ىیر راع نابھی اور ہتھیں عط 
فرناثیں ۔ دس لاکی روے عائنت فرباکر کیل شال رشوکت کے اھ 
رخغصت کا ۔ فرط سُەعت کے سب شاررادے کے :س معمد اوکروں کو 
بھی خلعت دے ۔ ساہی سصب داروں میں سے حں دوراں بہادر کو شمئبر 
میفبع ء خاجر مرصع ہ بھول ثثارہ ء طلائی آسار واے دو گیوڑے او 
مرئی ساز والا ہابھی سایت کر کے شاہرادے کے ہمراەہ نا ۔ فداىی حاںء 
راجە جگت سگھ ٤‏ سعادثت حان ىمیس ردب ہواۓ ۔ دوالفتغار حا اس اکر 
بحسی اور عبدالرحٰن واقعد نویس مقرر ہوا اں سیوں کو کھوزے 

اور خلعتب ہے سرفراز فرمایا۔ دوسرے امرا کو صرف حلعت ملا ۔ہوۓ 
راجۃ راۓ سگھ کو بھی حلعب دے کر ادساہرادے یی راب می 
تعیب کگکا۔ 

علی ردان ہاں کو حلعبث ؛ جیعب لم ند رصع ابر دو پابھی 
عطا فرما کر جن میں سے ایک ک5ساز ٹرلی نیاء لدشمم لو رحصب کگا۔ 
وریر سال حاعت اور رصع جمدھر اکر لاءور دو وائس ہوا ۔ عصداتہ یگ 
اور اساعیل سگ سران علی ردان حاں ڈو ایک ایک ؛اٹھا ایت هرنانا۔ 
علامی اصسل خاں کے هتے عایب اه کو حنعت اور حاقل حان حطاتب 
عطا ہوا ۔ ملتعت حخاں کی جگہ دیوانی نیویاب ٢٤‏ عہدہ ہلا ۔ عرص مکرر 
کی حدمت حو عسایت اللہ کے سعر* بھی ء اسحاو ‏ گ ۔ردی کۓ دو ال یوق 
حقیقت خاں خطاب دے کر نیگم صاحب کی سرکار کی دیوائی بھی اسی کے 
سیرد کی ۔ منصب داروں کا ىص-حہ اور داع ی داروعگق سایت اللہ کے 
بجاۓ دیات خاں کے سپرد ہوئی قراول لیگ ىی خدمت پر ۔لیل الہ حاں 
کی جگہ میرڑا رستّم صعوی کا پوتا ساد کام مامور ہوا قور ایی کا عہدہ 
چو عراد کام ہے پاس یا صفب شکن ولد میرڑا حسن صعوی کو ملا ۔ 
مچد رشید خاں دراى کے بجاۓ لاہور کے دیوان بہاری سل کو ملىاں کا دیوان 
مقرر فرمانا ۔ لاہور کی دیوای راۓ سوٹھا ہد کے نام مەرر ہوئی ۔ 

۵ ذیقعدہ رہ رھ (مں ىارح ۹ +۹رع) کو دریاۓ چىاب کے کارے 


شاہجہان لامد حلد دوم ۱ 


میس کا ای تی الدب کو و سام کو سرن ے ‏ حثر روڑی مععمد 
ہوا اعش و شئط کے م اسم تارہ ووے ۔ مب حس مل سس حمرےموے 
و شریر آنات 29 8 ڑی دھوہ دھاء ہے ساپ ۔ اس سمر اس ؛ ۔ جگہ 
مہایے درلکٹئ ۷ہ ارس خس ےہ ممرت حاسں ہوی سصم ر٭ں 
اور وطیں حەاروں لو رت ے مہ ہے دو جح فیقن ام ارماد ۔ اسی 
ول میں سرو ہوساں سلطت شار راد داواانلوہ اسسسں کے لے ۔وشہرہ 
دو جو لن اس ےکا اوھ گازہ ما ہوا سے کک 
مہادر حال ؛ ودافی عاآن:7: عانت ال کت سیگ ےل ۔ر ہک ںہ 
رت رے ھکس ما اکھد کو سار کک درک امت کا 2 
حان دوران اور بعد اں کو اوشپرہ واس جحاے کی ارب می ۔ اراحہ 
و. کھ بالائی لوہ زیرں ۔ٹش ۱ کوہاساکی فو اری رٹنور وا۔ 
ملعت عطا :رما کر حکم دیا کم علد فراہم کر کے نال ےچ مھ ے دے 
ےج حسں ابدال میں دس رور فیام ڈرے کے بعد ن کوچ کر کے ۔رندے 
اک (سلغ) عور لہا اور دوشہرہ ہیں ڑاؤ نا اس سرل ہی حکم وا 
صادر ہوا کی سب اما اپی ائی دوحوں کو ملح اور صہف السلتہ کر کے 
ندان می گٹیڑے ہوں ۔ سب ے تعمصل کی ۔ حصضرب ے و تھی ۔ سوا۔ 
ہو ٹر ساررے لشکر کا جو عداد می اس ہار تھا دا صیلی مع ہیف گیا۔ 
' لے دں بوشہرہ ے کو۔ کر کے اوسال و طم رکو حلو میں اےہوے سرل ے 
سرل کاىل کی طرف بڑے ۔ سارا لسکر ہوا کی طرح مہاڑوں سے گرر کر کاەل 
نہچا دو سپاہ کی ”رت ے ہکامدٴ محشر برا ہ وگیا ۔ ۔ریاۓے !سکر کا حوس 
و حروس سن کر اح اور عارا والوں کے دل دھرا گے ۔ تال کی فوح اور 
رعایا حصرت کے خر مقدم کی حبر سن کر ناغ ناع ہوکئی ۔ چیووےۓ ڑے 
جوں در حوں اسسال کے لیے آۓ ۔ حصرت بے آن ىی سرکرنی ۔یکھ در 
حعوشودی کا اطہار فرمایا ۔ 


کٹ ا حہان راید حلد توم 


سعید خاں ظفر جنگ کا نواح کابل کے قبائلیوں کی تادیب 
پر مامور ہونا 

جا نکانی چہااگیر نادشاہ یق سے ن٭جہی کے سب انور سنطت می 
حلل طاہر پہوگا نیاء بالخحصوص سرحدوں كػا نطم و نسی ہی السا نگڑا کہ 
تام سی و ملی معاتلاب درہم ‏ رہم رون توقع دو مب محو کر 
شر خد خان کے الاک اف یاحوس نے نوا کاىل ‏ کہ فائلوں لو؛ حو 
ہمیدت صوبد ۵ کال کی اطاعب کرتے تھے .کا نر 'سا اورا اد کل 
مسحرف گر ۔یا ۔ اپ حو حصرت شردف فریاہوےئلو سعہ ہاں کو حکم 
دنا کہ فباتیوں کی خوب سہے کرو ناک وەیاگوس ںی و ۔دھای و 
اع مہ نو اٹھائن یل کو لوت غضایت ایی سو نے کر مر وی 
اے ٭ او آایں ہو انھیں علادانبم ساہمی کا اسدزار کرکے ای حں ومک 
ابان دنا !اکن اگر سرکشی و تعاوب پر اڑے راس ہو ۔۔۔وں کو داوار 
کے گھاٹ آثار قوا اق ان مررس کو برا۔ کر وی سن توق دق دق 
چھەڑو ۔ سعید خاںل ے وہاں بہحتے ہی لشکر و چاروں طرف پھیلا ئر 
بر کتاز سروع تی اور سارے علامے کہ باراح کر ڈالا ۔ بای علامے نے 
یسر حصے رلصرف ڈگ رے ے بعد ہپےلوا. .ےم ۔ردا,وں کو گرفتار 
کرکے حاصر_ درگاہ ہوا ۔ 

یکم صفر وم. +ھ (م حوف ۹-۹ عع) ؛رور جمعب فردوس مکای 
بائر بادشاہ اور رفیہ تیگم کے ہراروں کی زیارت کے واسطے سوار ہوۓ ۔ 
طواف ہے فارع ہو کر حیرات اور عطے کے بطور ددرہ درار روے ماوروں 
کو ایت فرماے ۔ مم صعر ہہ حوں و۔ب,ء کو سکار مرتں کھیلے 
کے لیے چنارنو نشرنف لے گئے ۔ پا ایک سو ساٹھ رنک اور ار حوار 
(ہاڑی کرے) سکار کے ہانے ىارے والوں کو پابج پرار روے 
عنایت کے ۔ 

حب امام قلی خاں وا ی ہوراں ۓ حصرت کے کادل میں آے کی یر 
سی ہو اہے مدارالمہام ىذ ہک طعائی کو اشارہ کیا کہ حان دوراں اور 


شاوہجہاں ان اسم جد۔ وم ٭ 


معرد حەمںل سے ك--- 0 یی 0 اح رر ےی خے ےہ مونتدیںل 


سح 
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کی ۔ خااس و ار روے تا مل تھا جو احد ات ا سول ہر ۔ ححی کو 
جحیعب ؛ طلائفی راں والا گہم:ا اور۔اس و ازاردے عط۔ کے ۔ ٴس کے 
سن اور عمدارلہ ھی ح دامح ہب رردودے: حلنعتتہ ور سا کر طی 
والے گووڑے اکر فراز وےۓے۔ 

ہرم الثای وھ ری ات وو یں ای نون مو 
مبارک کے حاسویں قمری سال کا بعمی ا جاسراں حان ژداںل معقد ہوا ۔ 
حصرت لا جسم ۔.ے حخاں حہاں کہا حخاے ء اور و عوہر میں ۔ولا گ 
جو ضاعوق سس گمری می شر کی دے گی پ گر مرا :دارون ی ادن 
رائی ۔ قائم خاں صوے دار٭د ر جو آمتار اوسی کے لے آيا یا حئدر 
غلست ہوکر سر لد پوا۔ حے حی مصور کو حلعت ؛ شمسعر ؛ طلائی سر 
رصع طلائی پاندانء سی دیال ی اور ار گحد سے بھرا' وا طلائی پیالم عتایت 
ہوۓ ۔ بس ورار روے ہے اور دو پرا, اُس کے رفقوں کو عطا سے ۔ 
ملتاں تا ناطم روف ماں ملک عدم کو روانہ ہوگ بھا ء اس کی حگ۔ 
چان حخاں کو چار با اری داب اور سوار کہ سصب بر رق دے کر ستاں 
کی حکوست پر نامرد کیا ۔ فلیح غاں کو حلعے ء ط”ئی سار والا گھوڑا اور 
ایک پابھی عایت پر کے قدھار وابس هیحا “ دیدار حاں کو کابنرلر یق 
قلعداری پر بامور فرمایا ۔ یادار حسین حاں کے داماد د اسحای کو راے 


۲۲ شاہجہان نام جلد دوم 


تغریت نل ے گے +ورکال فالسل سے نراہم عکرب اذا کے۔ امب عاو‌رے 
ایک لاکھ روےکی ندر کی ۔ آپ ے خلعت خاصہ ء خجر مرصع ٠‏ پھول کثٹارہ 
طلائی زین والے دو عری گھوڑے ء ەرئی ساز والا ہاٹھی اور ایک ہتھی 
نے ایب پرمائی ۔ے, رجب (٭|م نوسبں ۹مہ۱ع) کو حصرت ے 
علی مرداں خاں کی حویلی میں قدم رنحم فرمایا ۔ ؛اعدہ داں سردار ے پااد۔از 
اور نچھاور کی رسوم عا لاۓ کے بعد قریباً ایک لاکھ روے کے حواہراتب 
اور ىایاب تحموں کی دیشکس حاضر کی ۔ راج حے سگھ حلعت ‏ آدر اوروش 
حجاۓ کی احارت لے کر رحصصب ہوا ۔ ساہرادہ شحاع کی عرص داشست ہے ؛٭ 
چو اٹھوں ے ائنے نوکر سسعود کے ہاتھ بهیحی نھی ء وام۔ح ہوا کب اں کے 
حرم میں رجب ۹م, رھ (وں اکتونر ۹جہبع) کو انک شٹااورع رجب ٭ 
(یکم نومسبر و +ہرع) کو ایک دحتر پیدا ہوئی ۔ حضرب بہت مسرور ہوۓ۔ 
ُس دونہال کا ىام سلطان زین الدین تد اور لڑک کا نام کل رح ناو لیگم 
ویر فرمایا ۔ مسعود کو چو یں خوشخیری لاتا دیاء حلعب اور حو پرار 
روے عطا کے ۔ 


جمدہ الملک اسلام خاں نے نقرٹی ساز والے بجیس ہابھی ء بح اس ثٹو اور 
دگال یی نفیس چیریں کہ ان سب یق قیمب ١س‏ لاکھ ساٹھ ہزار روے تھی 
ىطور_ نیشکش نطر عا ی نے گرارین ٹپ برات قریست بھی ۔علی مدان خاں 
ۓ ایوان اض و عام “کو ایران قامدے سے آراسدہ ”کر دولت عاۓ 
کی در و دیوار ى اد و کے طرز ہے آرائش کی ۔ تخترں کو ىراش تراش کر 
طاى اور جالیاں سائی اور ان میں عحبب و عریب طرلقے ے۔ چراءاں کیا ۔ 
شمع شہستان اقبال : چراغ۔ دودسان جاە و جلال ۓ اس دلفردت عغنل 
میں آ کر دیکھا کہ بالائی طقہ شمعوں کی ىابای ہے چرح چہارم کو مات 
کر رہا ے ۔ نیچے کا طبقہ سہری رولی مشعلوں کے دور ہے جکمّا رہا ہے ۔ 
بارگر خاص و عام کے صحن اور جھروکہ درشن کی طرف آشباریاں درسب 
ہے رکھی نهیں‌؛ حکم فرمایا کہ چھوڑی جااس ۔ سسکنوں حاجوں کو 
دو ہرار روے عطا فرماۓ ہلا عبدالحکم اور ملا فاضل کو چار چار سو 


شاہجہان امہ جلد دوم ے۲۵ 


اشرفیاں عنایبت کیں ۔ ہم شعبان مطابق (م, ۔سمبر ۹م۱۹ع) معتمد غان 
ے عالم بقا کی راہ ی ۔ 


علی سردان خاں کے اہتام ہے شاہ نہر کا نکانا 

علی ۔,دان حاں ے گرارضش کی تھی ک. بر ایک ملازم نہریں لکالے 
میں ہایب ماہر ے اور یب ذس :ا ےکہ درباۓ راو یکوہسان ‏ ےگر رکر 
جس جگہ میدان میں داحل ہونا ے وہاں ے ایک نہر کاٹ کر لاہور ک 
طرف لاۓ کا ناک دارالسلطت لاہورز ہے باعاب اس ے سیراب ہوں ۔ چونکه 
چمن پیراۓ سلطسب کو ناعوں کا بہت شوی ہے 'ور ہر وفت رعایا ی فلاح و 
بہبود کا خیال دامن گب رہتا ے نہدا ایک لا کی روے دن موصوف کے 
حوالے کے کہ ماہران ؛ن ے حرج کا بھی تخمیں۔ نار ک۔ بھا ۔ خان موصوف 
ۓ اپنے آدمیوں کو اس کام پر مامور کرکے ہدانت کی کہ موضہ راع پور 
ہے جو نورپور کے پاس واقع ہے ء نہر یی کمدائی شروع کرس اور وہاں 
ہے لاہور نک کہ ساڑھ اڑتالیس لوس کا ۂاصلہ ے ء نہر کھودے چلے 
آئیں ۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو چکا اور نہر میں :می چھوڑا گیا تو اندازہ 
ہوا کہ پایی اچھی طرح نہیں آرپا ۔ حضرت ۓ پھر ماہروں کو ایک لاکھ 
روے مزند دے کہ پائی وافر مقدار میں آۓ ادڑی کاربرداروں نے ےسہارق 
کے بب پر کی اصلاح اور رسب ہیں بحاس ہر روے ڈىو دے لیکن 
معاملہ جوں کا دوں رہا ۔ اب حضرت کے حسب الحکم حامعالکالات ملا 
علاء الملک دوی ے جو عجیپ و عریت علوم لیر ہنی کی سطہح (ایول) 
جا نے میں نہادت ماہر ہے ء نوجم کی ۔ علی مردان حاں وا ی نہرکو چھکوس 
تنک بدستور قائم رکھا ۔ اُس کے بعد ہم کوس تک دوسرے راستے پر سی 
نھرکھودی ۔ عرض اس مر بد پانی بہ افراط آیا ۔ سن ہم جلوس ے آج تک 
کہ جلوس کا نیسواں سال ہے ء پائی ے دعدعم افراط کے ساتھ آرہا ے ۔ 

ورمضان و۹م. ںھ(م جنوری .م+بجع) کو مہر سپہر سلطنت 
اورنگ زیب بہادر کی عرضداشت پہنچی ۔ حردر تھا کہ م رمضاں مطابق 


وف ابحہان نامہ جلدا دوم 


شی داس کی جگہ کال کا بحشی اور واقعہ دوس مقرر کیا ۔ قلیج حاں کا 
بھاضا مپررا پد ''خجر خاں؟' کے خطاب ہے سرفراز ہوا ۔کعادت خاں کی جگە 
مم صمتبام الدولہ بدھار کا دیواں ٭قرز ہوا ۳ 


کاہل ے حضرت کی لاہور کو واہسی 

نذر مد حاں ۓ عواى کی ندمستی اور بادای کی چجھویک ہبی کاہر کے 
نواح میں بڑا فتور انا تھا ۔ پیج کا عاضا ىو یہا ىا کہ اسىی ےمری 
کا چوات دیا جانا ء لیکں امام علی حان نے اپے ۔اسلے میں نے براے 
رشتوں کا ذکر کرکے ۔عذرت کی بھی اور مر اسلب کا سلسلم شروع کا ما 
لہٰٰذا حدیو روزکر نے فیصلم کیا کی العت و دوستی کا یم رشۃ قام رے تو 
ہنر سے ۔ غرض و رلںیع الثانی وس. رھ (جم اگست وہ ع) کو پھر بھر 
دن چڑعے ىػص کے راسے لاہور کو روانم ہوۓ ۔ چشمہٴ حواجہ حصر پر 
منرل کی ۔ یہاں سعد خاں ڈو حلعت دے کر کاىل واصس جاۓ کی احازت 
دی ۔ شاد خاں کلو خلعت ء حیف ٴ مرصع ؛ حجر ء طلائی ڈات والی بلوار 
عطا کر کے حکم دیا کہ نذر ید حاں کے مراسلے کا جواتٹ اور ایک لاکھ 
روے کے تجعے لے کر ىلح کو روانہ ہو ۔ وزیر حاں ۓ انی صوے داری 
کے زساے میں لاہور کے اکٴثر باشندوںل ہے باساستب سلوک کیا ىما, اس 
کی جگد معتمد حاں کو یم خدمت سپرد کی ۔ اللہ ودردی حال "ڈو تبرق دے 
کر دچ ہراری دات اور سوار کہ سسصب در سرفراز فرمانا ۔ عیرت حاں ک 
جگہ دہلی کی صوے داری عطا کرکے اُدھر رواتى کا۔ , جادی الاول 
( ستمپر وم۹ ۱ع) کوکوہاٹ میں شکار مارعہ دھلا ۔ نہاں ہو بارخوار؛ 
چکارے اور یہاری مسڈعے ۔کار کے ۔ سم ستمعر کو کشتیوں ہے بل سے 
نیلاب (سدھ) کو عبور کیا ۔ سات سرلوں کے بعد ۔رناےۓ حہام کے کہارے 
لشکر شاہی کے سے ہوے 2 


سن ۳, جلوس 
یکم جادی الائی و رھب سہر مطابی وم ستعمر و برع جمعرات 
کے دن ببرھواں سال جلوس شروع ہوا ۔ حضصرت کے ابر سحاوب ے درس 


شا عہپن ل. حلد ۔دھ ۹[ 


کر ساری دنا کو یراب اور عیش و عشرب ہے لاسات کل ۔ اس عشرت 
افروردرے مرراا عسئی برن حا کہم سورھ لو ار نوارڑٗ ہوادت 
کر بح اری دات و سوار؛ لک پرار موا ہو اسصم سم امیداۓے ۔احصب 
پر مہ انی عشی ۔ ہارخ حعچردی ائٹی ہے نمی ہماع صلااتا مان 
کے حلعت ے صہ اور 3 مو سەار کی ا یق دے ک ب ہراری دات اٹھ 
۶ار .ار ٦‏ مہہ ب عیلہ کہ اور معتحہے حںل کُ 


2+ محر خی سرر فر ای 
اہ حخاںن کو حخلتب اور عشی دوم .۰ عہہ٭ سرک نے ٥‏ ارح ٦و‏ (+ اکتوئر 
۳ کدە ئرگے 


5 یر 75 دہ ت9 ہت 9 کىارے حرمو 
و'۔ خاں سپار حاں اس 6٭ا لے 


ہم +رئ ار ادشاہ ا ف‌ 
بہرہ مس وام ے ‏ شاہی سواری کے اون 
۲٦ 2‏ .“ 


3 وو حدار تھا ن بالات اچ رہدت 2 لے نے ا اب ون سر 
: 7 2 سح 
و مای 75 دای سزل می علی مر داں حاں کے ہ رر ہد لی و پ ھ 


' 1 ۱ 3-0 ۱ 
1 حلعت حاصہ او چٍِ گیزت و ور جات سے ہنا اػ ک حسصےہ پر یف 


واں عات 


سواری ہور ہ+حے ار حان موصوف ارگ وا میں حا۔ر ہوا۔ مرشد آلی 
ددھار سے پل کر کال میں حاہر حنیب روا نما 

١م‏ جادی اثٹی وےے, ‏ ھرہی اکتوب ۹مہضںع) کو فلعدٴ لاہور کا 
دولٹ خابت حصرب کی شررف اور ہ۔ رسب تا گر کین فی بن گیا ۔ 
علی ردان حاں نتنشھیر ہے آ کر حاصر حذب ہوا۔ حلعت ؛ بادری ؛ 
حف۔۔ سرصع کی عادے اور ہپ اری ذات و ہوا کی ترفق ے ہعت ہراری ذات 
ہفت پرار موا, کے سصب پر سرفرارت :ائی ء صود ٴ پیحاب و کٗمیر دونوں 
کی صوے داری ہے ہم جشوں میں متار ہوا ۔ و رجس (ہ 'ومبر ۶۱۱۴۹) 
کو انال سے آکر آستں بوسی سے مشرف ہوا۔ حضرت ے آازصم تو 
عایابں کر کے اُسے کل ہندوستان کی دبوای عایت فرمائی ۔ حلعت خاصم ٠‏ 
زردوری چار قب ؛ قلمدان مرصع عط ہوا ۔ صوںہٴ اودھ جاگیں میں ہلا ۔ 
حصرت کے کرم ہے .سد وزارت پر حم پائی ۔ حکم ہوا کہ اس کا بھائی 
سیادت خاں 0 اودھ 5 اتطام کے لے رواپث ہو ۔ 

ابھی دنوں ملکہ مناز حل مرحومہ کی والدہ ماحدہ کا اتقال ہو گیا ۔ 
ناتم پرسی اور نسلی کے واسطے حصرب خود آف حاں کی حوالی میں 


7 شاہجہان نام جلد دوم 


تشریف لےگئے اورکال شائسٹی ہے مر اسم نعزیت ادا کے۔ آصف خاں ے 
ایک لاکھ روےۓکی نذر کی ۔ آپ نے غلعت خاصہ ؛ خنجر رصع ء پھولکثٹارہ ء 
طلائی زین والے دو عربی گھوڑے ء نفرئی ساز والا ہاتھی اور ایک ہتھی 
آے عنایت فرمائی ہ۔ے, رجب (٭م لور ۹مہضع) کو حصرت ے 
علی سردان خاں کی حویلی میں قدم رنج فرمایا ۔ قاعدہ داں سردار ۓ پاانداز 
اور تچھاور کی رسوم بجا لاۓ کے بعد تقریباً ایک لاکھ روح کے جواہرات 
اور نایاب تحفوں کی پیشکش حاضر کی ۔ راجہ ے سنگھ خلعت پاکر اور وطن 
جاۓ کی اجارت لے کر رخص ہوا ۔ شاہزادہ شجاع کی عرض داشت سے ؛ 
جو انھوں نے ادنے نوکر سمعود کے ہانھ بھیحی تھی ء واح ہوا کہ ان کے 
حرم میں رجب وم, ,ھ (وم اکتوبر و ٠+‏ ۱ع) کو ایک بیٹااور ہ رجب ؛ 
(یکم نومبر وم ء) کو ایک دختر پیدا ہوئی ۔ حضرت بہت مسرور ہوۓ۔ 
اس نونہال کا ام سلطان زین الدین ید اور لڑک کا نام گل رخ بائو نیگم 
تجویز فرمایا ۔ مسعود کو جو یہ خوشخبری لایا تھا ء خلت اور چھ ہزار 
روے عطا کے ۔ 


جمدہ الملک اسلام خاں نے نقرئی ساز والے پھیس ہاتھی ء پچاس ٹٹو اور 
بگال کی نفیس چیزیں کہ ان سب کی قیس بن لاکھ ساٹھ ہزار روے تھی 
بطور_ پیشکش نظر ‏ عا لی ہے گراریں ۔ سب دران قریب تھی ۔ علی مدان غاں 
ے ایوان خاص و عام کو ایرانی قاعدے سے آراستہ کر کے دولت خاۓے 
کی در و دیوار کی انوکھے طرز سے آرائش کی ۔ تختوں کو نراش تراش کر 
طاى اور جالیاں بنائیں اور أن میں عجیب و غریب طریقے ے۔ چراءاں کیا ۔ 
شمع شبستانِ اقبال ؛ چراغ_ دودمان جاە و جلال ۓ اس دلفریب حفل 
میں آ کر دیکھا کہ بالائی طبقہ شمعوں کی تابانی سے چرخ چہارم کو مات 
کر رہا ے ۔ نیچے کا طبقہ سنہری روچہلی مشعلوں کے نور ہے جکمّا رہا ے ۔ 
بارگاو خاص و عام کے صحن اور جھروکہ درشن کى طرف آنشبازیاں ترتیب 
ہے رکھی تھیں ؛ حکم فرہایا کہ چھوڑی جا ٭ مسکینوں محتاجوں گو 
دو ہزار روح عطا فرماۓ ۔ ملا عبدالحکم اور ملا فاضل کو چار چار سو 


شاہجہان لاہ جلد عوم ۲۵۰ 


ادریان عنایت گی ۔ وم شعبان مطابق (م دسمبر ۹م ۹طبط) محمد غان 
ۓ عالم بقاکی راہ ی ۔ 


علی مدان خاں کے اہتام بی شاہ نہر کا لکنا 


علی سردان خاں ۓ گزارش کی تھی کہ میرا ایک ملازم نھریں لکالنے 
میں ٹھایت ماہر ہے اور یہ ذمہ لیتا ےکہ دریاۓ راو یکوہستان ے گز رکر 
جس جگہ میدان میں داخل ہوتا ے وہاں ے ایک نہر کاٹ کر لاہور کی 
طرف لاۓ کا ناکہ دارالسلطنت لاہور کے باغات اس ے سیراب ہوں ۔ چونکه 
چمن پیراۓے سلطنت گو باغوں کا بہت شوف ے اور ہر وقت رعام| کی فلاح و 
بہہود کا خیال دام نگیر رہتا ے لہٰٰذا ایک لا کھ روح خانِ موصوف کے 
حوالے کے کہ ماہران فن ے خرچ کا بھی تخمیہ تیار کیا تھا ۔ خانموصوف 
ۓ اپنے آدمیوں کو اس کام پر مامور کرکے ہدایت ک کہ موغع راج پور 
سے جو لورہور کے پاس واقع ہے ؛ نہر ی کھدائی شروع کریں اور وہاں 
ے لاہور تک کہ ساڑے اڑقالیس کوس کا فاصلہ ے ؛ نہر کھودے چلے 
آئیں ۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو چکا اور تہر میں بانی چھوڑا گہا تو اندازہ 
ہوا کہ پانی اچھی طرح نہیں آرہا ۔ حضرت ے پھر ماہروں کو ایک لاکھ 
روے مزید دے کہ پانی وافر مقدار میں آے ۔ اناڑی کاوہردازوں ۓ مہارق 
کے سبب پر ک اصلاح اور مت میں جاس ہزار روے ڈبو دے لیکن 
معائله جوں کا توں رہا ۔ اب حضرت کے حسب الحکم جاممالکالات ملا 
علاءالملک توق ے جو عجیب و غریب علوم لیز بائی کی سطح (لیول) 
جانھنے میں نہایت ماہر سے ؛ توجہ کی ۔ علی مدان خاں وا ی نہ رکو چھوکوس 
تک بدستور قائم رکھا ۔ اس کے بعد ہم کوس تک دوسرے راستے ہو نئی 
نھرکھودی ۔ غرض اس مر تب پائی ہہ افراط آیا ۔ سن ہر جلوس ے آج تک 
کە جلوس کا تیسواں سال سے ء پائی ے دغدغم افراط کے ساتھ آرہا ے ۔ 


ورسضان وم.ب,ھ(م جنوری .م۹پع) کو سہر سہہر_ سلطنت 
اورنگ زیب بہلدر کی عرغداشت پہنچی ۔ حریر تھا کم م رمضان مطابق 


۲۵۸ شفاہجہان اءہ جلد (وم 


وم دسمبر ۳۹ع جمعرات کے دن زبیندار راجوری کی دخٹر کے بطن سے 
ایک شاہزادہ پیدا ہوا ے ۔ شاہزادے کے نوکر نظر بیگ ۓ ہزار اشرفیاں 
بطور نذر پیش کر کے نام تجویز کرنےۓ کی التاس ک ۔ شاء عالم بناہە ۓ ُس 
ونہالر بوستان, سلطنت کا ام د سلطان رکھا ۔ لذر ىیگ کو غلعت؛ گھوڑے 
اور ہزار روے کا انعام عطا فرما کر شاہزادے ہے لے خلعتِر خامب اور 
طلائی زین والا عربی گھوڑا ارسال کے ۔ 


اہل سیستان کا بست کے پاس آ کر شاہی مک خواروں ہے 
شکست کھانا 

ہُست کے قلعدار عزت خاں ۓ ے تدبیری کی بدولت قلعد' غنشی کی 
نگہداشت عبدل ام سیستائی کے سہردکردی نھی ۔ حمزہ ولد جلال الدین یہاں 
پہلے حاکم تھا۔ عبدل کی اس سے خفیہ خط و کتابت رہّی تھی بلکه وعدہ کر 
رکھا تھا کہ یں قلۃہ تمھیں دے دوں گا ۔ لشکر شاہی کے دہدے ہے اس 
کی ہمت نہیں پڑق تھی کہ کوئی اقدام کرے ۔ ایک سرتبە اس کے کسی 
دوست ےۓ اسے لکھ بھیجا کہ شاوایران کے دربار میں یہ ذکر ہوتا ے کە 
تم نے صوبہ دار قندھار ہے ساز باز کر لی ہے ۔ حمزہ بہت گھبرایا ۔ جس 
وقت قلیج خاں بارگگوالا میں حاضر ہوۓ کے واسطے کابل گیا ء حمزہ نے 
موقع غنیمت سمجھ گر اپنے غلام سیالہ کو گچھ سہاہیوں کے ساتھ قلعم 
خنشی ک تسخیر کے لیے بھیج دیا ۔ مک حرام عبدل نے اے قلعےمیں بلا کر 
عزت خاں کے رفیقوں کو قۃل کروا دیا ۔ کچھ عرصد بعد قلیج خاں قندھار 
ے واپس آیا تو اپنے نوکر لطیف بیگ کو نھوڑی سی فوج اور کچھ احدی 
دے گر ادھر بڑھایا ۔ اس دلاور ۓ کال شجاعت کے ساتھ جاتے ہی محاصرہ 
کر لیا ۔ حمزہ نۓ یہ خہر سن کر بھاری کمک بھیچ دی ۔ اب لطیف بیگ 
کو مصلحتاً ہٹنا پڑا ۔ دریاۓ پیرمند سے پایچ کوس کے فاصلے پر توقف 
کیا ۔ بھاری ساز و سامان یہاں چھوڑ کر لڑائی کی تیاری کی ۔ لطیف بیگ 
کے ہٹنے ہے سرکشوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا ۔ دریاے ہیرمند ہار کر کے 
آمادۂ پیکار ہوۓ ۔ لطیف بیگ ہۓ بڑی جاں فشانی ہے مقابلہ کر کے لے 


شاہجپان امہ جلد دوم ۴ 


ہی حملے میں بہت سوں کو قتل کر دیا ۔ پھر کسی کو ٹھجرے کا حوصله 
لہ رہاء رام فرار لختیار گی ۔ بہادروں ے خوب قتل اور قید کرے کے بعد 
آگے بڑھ کر قلعہ* خنشی کو بھی فتح کر لیا ۔ قلیچ خاں نے یہ خبو سن کر 
غنجر غاں کو دو ہزار سوار دے کر بڑھایا کہ سیستان کا علاتقہ غوب 
تاراج کرو ۔ اس نے لطیف بیگ کے ساتھ مل کر وہاں بت نباہی بچائی ۔ 
حضرت کے حسبالحکم عبدل قتل کر دیا گیا ۔ مال و متاع ضبط ہو کر 
سرکار شاہی میں جمع ہوا ۔ 

۸۵ رمضان (و جنوری .م٦‏ اع) کو شاہرادہ والا گہر سلطان ماد 
علىی سردان خاں ؛ اسلام خاں ء جعفر خاں اور بخنشیان لشکر کو ہعرکاب 
لیے شاہزادۂ کا مکار سلطان اورنگ زیب بہادر کی پیشوافی کے لیے گۓے اور 
انھیں ساتھ لے بارگگر والا میں حاضر ہوۓ ۔ اورنگ زیب ۓ تسلم و کورنش 
کے بعد ایک ہزار اشرفیوں کی لذر دی اور پچاس ہرار روے کا ایک پاتھی 
جس کا طلائی ساز تھا بطور پیشکش حاضر لیا ۔ حضرت نے خلعت خاص اور 
سام عیار نامی عرب یگھوڑا عنایت کر کے سرفراز فرمایا ۔ اطلاع آئی کہ واجە 
رام داس لروری دنیا سے رخصت ہوا؛ آپ نے اس کے پوے اس سنگھ کو 
ترق دے گر ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار کا منصب اور راجا کا خطاب عنایت 
کیا ۔ دادا ای مبراث کے بطور قلعہ' نرور اور آس پاس کہ علاقے کا انتظام 
اس کے سپرد ہوا اور وہی علاقد بطور جاگیر ملا ۔ ء شوال (ہ جنوری 
.مورع) کو ین‌الدوله آەدف خاں کی عیادت کے لیے گے ۔ فالج میں مبتلا 
تھا ۔ دائیں ہاتھ ے کوئی چیز ند ہکڑ سکتا تھا۔ م شوال ۹م. ھ مطابق 
ہم بہمن ؛ ہ۱ جنوری .۱ء کو عمر مبارک کے ان ھاسویں شمسی سال کا 
جشن تلادان شاپائد تجمل کے ساتھ منعقد ہوا ۔ شاہزادوں اور ا اۓ ا دار 
ے تسلمم و کورنش بجا لا کر مبارک باد دی ۔ اس مبارک تارب ہر شاہزادہ 
شجاع اور اورنگ زیب بہادر کے منصب میں جو پندرہ ہزاری ذات اور 
لو ہزار سوار تھاء چھ ہزار سوار دو اسم سم اسبه قرار ہاۓ ۔ شاہزادہ 
اورنگ زیپ کو دس لاکھ روے انعام عطا فرماھا ۔ شاہزادہ ماد کو 
ہزار سوارکی ترق دے کر دس ہزاری ذات ء پایچ پرار سوار کا منصب 


۰- اشاہجًپان ناىہ جلد دوم 


بخشا ۔ علی مردان خاں کا منصب ہفت ہزاری ذات ہفت ہزار سوار تھاء 
اُس میں قین ہزار سوار دو اسپد سد اسپہ مقرر ہوۓ ؛ خلعت بھی عطا ہوا ۔ 
چاندی کے ساز والا فیل_ خاصہ اور چالدی کے ساز کی ایک ہتھنی مزید 
مرحمت فرمائی ۔ 

بتاریجخ ه شوال (۹ جنوری .م۱۹ء) حضرت نۓ اورنگ زیب بہادر 
کی حویلىی میں قدم رنج فرما کر ہے رشکر خلد بنا دیا ۔ اس والا گھر ۓ 
مقررہ رسوم بجا لاےۓ کے بعد چھ لاکھ روے کی پیشکش حاضرک جو 
جواہرات ء مرصع آلات اور نقرئی ساز والے بجاس ہاتویوں ہتھنیوں پر مشتمل 
تھی ۔ حضرت کے حسب الحکم علی مدان خاں کو خلعتِ خاصہ مع چارقب 
اور مرصیع جمدھر عطا ہوا ۔ وزیر خاں اور جعفر خاں کو خلعت اور فرجی ؛ 
صلابت خاں اور اصالت خاں کو خلعت مل . ۹م شوال (.م جنوری 
.مہ رع) کو سمند دوات و از پر سوار ہ وکر موفع خان ہور تشریف لےگۓ 
جہاں جال خاں قراول نے تقریباً دو ہزار تین سو کالے ہرن اور چکارے 
ادھر اُدھر سے گھیر کر جالوں میں پھانس رکھے تھے ۔ حصرت نے نین سو 
کو پکڑوا لیا ء باق چھڑوا دے ۔ پرناتھ کہ رقص و موسیقی میں یکتاۓے 
عصر ے ء ہاتھی ؛ کھوڑے اور ایک لاکھ دام (ڈھائی ہزار روے) کی عنایت 
سے سرفراز ہوا ۔ قزلباش خاں کو ترق دے کر تین ہزاری ذات اور تین ہزار 
سوار کے منصب اور احمد نگر کی قلعداری پر سرفراز فرمایا ۔ علی مدان غاں 
کہ نوکر مرشد لی کو بجاب کی دیوانی عنایت ہوئی ۔ 


اکم لگر (راج حل) میں آگ لگنے ے شاہزادہ شجاع کی حوبلی اور 
تمام کارخانوں کا جل جانا 

اطلاع آئی کس پ شوال (. جنوری .مہرعء) کو قضا و قدر ی 

یرنی اور سخت آندھی کے سبب اکبر نگر میں آگ لگ گئی ۔ ذرا سی 

دیر میں شعلے شاہزادے کی حویلی تک پھنچ گۓ ۔ دیکھتے ہی دیکھتے 

آگ اس طرح پھیلی کہ آدىیوں کا باہر لکلنا دشوار ہو گیا ۔ جبوراً شاہزادہ 

اور مل کے آدمی چھروکہ درشن کی طرف سیڑھیاں لگا کر بہ مشکل آترے ۔ 


شاہجہان نام جلد دوم ۰۹ 


ابھی کچھ آدمی باق تھے کہ شعلے جھروکے تک آ پنچے ۔ ان بہچاروں 
لے چھلانگیں لکائیں ۔ بعض کے سخت چولیں آئیں ؛ بعض بچ گے ۔ اس کے 
باوجود شاہزادے کے هے لوکر آگ می جل گے ۔ جواپر عاله ء 
کرکراق خائہ ء روشک خالد اور دوسرے 'عام کارخاۓ جل کر خاک سیاہ 
ہو کے ۔ خاقاں بندہ نوارۓ یہ خہر سن کر اس فرزند گو عنایت آمیز فرمان 
روائی کیا ۔ دو لاکھ روے کے جواہرات و پارچات ء اولاد کے لے ایک 
لاکھ روے کے زیور اور دو لاکھ روے نقد اس والا گہر کو بھجوا دے ۔ 


کشمیر جنت نظبر کی سیر کے لیے روانگی 

چونکہ حصرت کشمیر کے سبرہ و کل کی سیر کے نہایت مشتاق تھے 
لہٰذا فصل, بہار کے آعازمیں جب طرح طرح کے بھول شاخوں ہے سر نکالتے 
اور غنچے شاخساروں ے پھوٹ کر ناغ کو رشکٍ فردوس بنا دیتے ہیں ء 
بتار یکم انفندارء جء شوال (ہ, فروری .ہہ ع) شاہی سواری لاہور 
سے بنوج کے راستے کشەیر کی طرف روائ ہوئی ۔ یمین‌الدولہ آصف عان 
_استسقا میں مبتلا تھا ء سے لاہور میں چھوڑا۔ غیرت غاں کو لاہور کی 
قلعداری سرد ىی ۔ علی مدان خاں کو غلعت خامہ اور خنجر عطا فرما 
کر حکم دیا کہ تم لاہور پہچ کر اپنے صوےح کا انتطام سنبھالو ۔ سراد کام 
کی جگد خلیل اللہ خاں کو قراول بیگی کی خدمب سبپرد کی ۔ م ذیقعدہ 
(یکم مارچ .مہ؛ع) کو دریاۓے چناب کے کنارے شاہزادۂ ارجمند 
اوژنگ زیب ببادر کو غلمت خاصمہ؛ موتیوں اور لعلوں کا سربیچ کہ 
ڈیڑھ لااکھ روے کا تھا ء بچاس ہزار روچ کی موتیوں کی تسبیح جس میں 
تین لعل اور چار زرد پڑے تھے ٤‏ عطا فرمافی ۔ جمدھرء شمشبر ء؛ تروکش 
خاصہ ء مرصع پیٹی ء کجھ مرصمع آلات ؛ ایک ہتھنی ؛ نرفی ساز والا ہاتھی ء 
دو سو گھوڑے جن میں ایک پر طلائی زین تھا ء اس اقبال مند کو عنایت 
کر کے دولت آباد یق طرف رخصت فرمایا ۔ شاہزادہ مراد بش کو غلعتِر 
خاصد ء جمدھرء شمشیں مرضع ء چیقہٴ سرصع ء میا کار طلائی زین والے دو 
گھوڑے ہ نقری ساز والا پابھی اور ایک ہتھئی عطا فرما کر ھدایت کی کہ 


سو شاہجبان ا جلد دوم 


بھیرہ پہنچ کر قیام کرناء پھر جب فربان پہنۓے تو کابل روائم ہوا۔ 
وزیر غاں کو گھوڑا اور خلعت ؛ دوسرے اما کو صرف خامت عطا کر کے 
شاہزادہ سراد کے ہمرکاب پھیجا ۔ جسونت سنگھ کو غلعت اور طلائی زین والا 
گھوڑا عنایت فرما کر وطن واہس جاےۓ کی اجازت دی ۔ اللہ وبردی غاں 
دہلی ہے آ کر حاضر درگاہ ہوا ۔ مکرمت خاں کو حکم نرنایا کہ کابل اور ' 
قندھار میں رسد پہنچاے اور دوسرے کاموں کے سرانجام کے واسطے لاہور ے 
وہاں کو روانہ ہو جاۓ ۔ بارہ ہزار اشرفیاں ہے دیں کم آُِس علاقے کے 
بحتاجوں میں تقسم کردینا ۔ 

اس منزل پر یہ حکم صادر ہوا کہ شاہزادہ والا جاہ داراشکوہ شاہی 
سواری ہے ایک منزل پیچھے چلتے آئیں ۔ جعفر خاں ان کے پیچھے رے 
اور :اق مام لشکر جعفر خاں کے پیچھے آئۓ ۔ اس ترتیب کے ساتھ منزلیں 
طے کرتے ؛ غنچە وگل کی سر ہے شادکام ہوے بڑھتے رے یہاں تک گء 
تھنە میں پڑاؤ ہوا ۔ یہاں یکم فروردیں ؛ ہہ ذنقعدہ ۹م. ,ھ ( ؛ مارچ 
۰م+رع) کو چشن نوروز منعقد ہوا ۔ دریا کے کنارے کال زیب و زینت 
سے شاپانہ ا جمن آراستہ ہوئی ۔ دلفغریب جگہ تھی اور موسم_ ہہار ے دلوں 
میں عیش و طرب کا جوش بہر دیا تھا ۔ رات کو اس زور کا چراغاں ہوا 
کہ دن ی روشنی ہیچ ہو کی ۔ پیر پنچال والا راستہ بہت تکلیف دہ سے ۔ 
برفباری اور ے ڈھب ٹیلوں کے سبب اتنا دشوار گزار ے کہ فصل_ خریف 
کے آخر ہے بہار کے آغاز تک سوار کا وہاں ہے گزرنا نہایت مشکل سے ۔ 
لہٰذا پنوچ کا راستہ اختیار کیا جو پیر پنچال کی ئسبت برف ہے محفوظ ے ۔ 
یہاں بہار کے آغاز میں کشمیر کے غنچوں اور پھولوں کی سیر میسر آتی ہے ۔ 
راعتے میں ایک اونیے ٹیلے پر گل سرخ کی سبر ے شادکام ہوۓ ۔ ان 
پھولوں کی کینیت یہ ے کہ غنچد بھی گلاب کے براہر ہوتا ے ۔ ایک 
نی پر کئی غنچے مل کر کھلتے ہیں تو شاخ پر گل دست سا رکھا ہوا 
محسوس ہوتا ہے ۔ چونکہ حضرت ۓے اس ہے پہلے یہ بھول نہں دیکھا تھا 
لھٰذا نہایت عظوظ ہوۓ ۔ 


شاہجپان ناپ جلد دوم ۴۳ 


م ذیالحج (ےم مارچ .م۲ع) کو برں کی گھاٹی ے گزوے ۔ 
راجا جگت سنگھ جو برف میں راستہ ٹکالنے پر مامور تھا ء گھائی کے سرے 
پر حاضر حضور ہوا ۔ جب لشکر اقبال حیدر آباد میں فروکش ہوا تو علی بیگ 
جو علی س‌دان خاں کی طرف ہےکشمبر کے انتظام ہر مامور ے ء؛ حاض رعدمت 
ہوا ے ڈیالحجہ (.م مارچ ٠.‏ ۹ع) کو دریاۓ جہلم کے کنارے بارممولا 
میں خیے ہو ۔ کنکشمیں کے پھاڑ بچاں ختم ہو جاۓ ہیں ؛ وادی شروع 
ہوقی ے ۔ یہاں کشمیر میں تیار شدہ شاہی برہ آیا جسے دیکھ کر تماشائی 
و حیرتب ہو کئے ۔ اگگے روز شاء دریا دل بجرے میں سوار ہو کر چلے۔ 
۹ ذیالحجہ (زیکم اہریل .مہ ع) کو کشمیر کے دولت خاے میں قدم رقیں 
فرما کر أے چرخ چہارم کا ہمسر ہا دیا ۔ بارش اور ہوا کے سبب ہادام کے 
ہھولٹ جھڑ چکے تھے ؛ البتعہ شغتالو کے غنچے اہی بہار دکھا رے تھے ۔ 
ایک روز کشی میں سوار ہو کر باغ فیض بخش اور فرح بخش ک میر کو 
تشریف لے گئۓے ۔ یہاں گل سرخ کلاں دیکھا کہ ڈھیر کا ڈیر تھا ۔ شار 
کیا تو ایک پھول میں ساڑھے چار ہزار غنجے اور گل تھے ۔ اگلے روز 
دولت خاے کے پائیں باغ میں سوسن کا بڑا پھول دیکھا ۔ آُس میں بھی 
دو سو بارہ کلیاں اور پوول تھے ۔ اس ے اندازہ کر سکتے ہیں کم دوسرے 
علاقوں کے مقابلے میں کشمیر کی سرزمین نشووٴما اور بہار انگیزی کے 
لحاظ ے کیا درجە رکھتی ے ! 

حضرت کو عری کھوڑے چیم کرتۓ کا بھف شوق ے ۔ ایک سرلبه 
میر ظریف عراق ہے کچھ کھوڑے غرید کر لایا تھا ۔ وہ حضرت کو پسند 
نہ آۓ ۔ میر ظریف نے التاس کی کد غلام کو عرب اور ترکیہ کى طرف 
جاے کی اجازت دی جاۓ تاکہ عمدہ گھوڑے لا کر ساوقم شرمندگی رفع 
کروں ۔ حضرت ۓ علامی افضل خاں‌کو (جو ان دىوں زندہ تھا) حکم دیا 
کہ سلطاں ترکیە کے ام ایک مراسله لکھو جس میں دوسٹی و خی رخواہی کا 
تذکرہ ہو ۔ یہ ماسلہ میر ظری فکو دو تاکہ اگر اے ضرورت پڑے تو یه 
امہ دکھا کر اپنا کام لکالے ۔ چولکہ ہندوستان کے شا رگردوں پناء کی طرف 
ے ترکیہ کے سلطانِذ اہ (قیصر روم) کو خا یىی خط بھیجنا آدابِشاہی کے 


.ٹ- شابجپان اہم جاکر قوم: 
غلاف تھا لہٰٰذا امے کے ساتھ ایک بیش قیمت سصع پیٹی بھی روائد فرسائی۔ 
حضرت کے حسبالحکم علامی افضل خاں نۓ ترکیہ کے وزیر اعظ مو بھی 
دو ایک سطریں ابی طرف ہے رق مکیں ۔ سن . ؛ جلوس کے آغاؤ میں میرظریف 
بندرکاہ لاہری ہے جہپاز میں بیٹھکر عرب پہجا ۔ حج اور زیارتِ مدہنم مقورہ 
ے فارغ ہوکر مصر میں آیا ۔ وہاں ہے قیصر روم کے حسب الحکتمکنعان ءہ 
شام اور دوسرے علاقوں ے ہوتا ہوا موصل پہنچا ۔ پہلے ترکیتٹ کے 
وزیر اعظم کو علامی افضل خاں کا خط دکھایا ؛ پھر اس کی وساطت ے 
سلطان مراد خاں کی خدسب میں باریاب ہوا ۔ 

سلطان نۓ خاقان, ہند کا نامہ اس کے ہاتھ ہے بڑی تعظیم و تکریم ہے 
لیا اور تری زبان میں پوچھا کہ اس دور دراز سفر کا کما سبہب ے ؟ 
سیر ظریف نے وجہ بیان کرتۓ کے بعد طلائی صندوقچہ جس ہیں مرصع بی 
تھی ؛ سلطان کو پیش کیا ۔ سلطان ذیجاہ نۓ خوش دل ہو کر فرماھا کی اس 
وقت جب کہ ہم تسخیر بغداد کے لیے جا رے ہیں ء بادشام عظمالغان 
کی طرف سے ایلچی آنا اور ہبی وصول ہونا فتح کا شگون ے ۔ اگلے دن 
میر مذکور ۓ ہزار پارچے ابی طرف سے بطور پیش کش کرارے ۔ سلطان 
نے ہندوستان کے اسلحوں کا حال پوچھا ۔ میر ظریف نۓ سب کی تفصیل 
ڑاے کے بعد ایک قیمتی بکتر جو ہمراہ لایا بھا ء پیش کیا اور کھا اس پر 
گول اور ئیر کا اثر نہیں ہوتا - قیصر نۓ حیران ہو کر اپا نیزہ طلب کیا 
گھا کر جو مارا تو صاف بکتر کے پار ہو گیا ۔ پھر سلطان نۓے سلطنت مقلیہ 
کا کچھ حال پوچھ کر میر کو دس ہزار قرش عنایت کیے جو بیس ہزار روۓ 
کہ براہر ہیں ۔ فرمایا کہ بغداد کی سہم سے وایسی کے بعد مهیں واپسی کی 
اجازت دی جاۓ گی بلک ہم اپنا ایلنچی بھی تمھارے ہمراء بھیجںی گے ء 
سرردست موصل میں جا کر ابنی ضرورت کا سامان اور یہاں کے تحائف خرید لو ۔ 

جب سلطان قوت بازو ے بغداد کا قلعہ فتح کر کے موصل واپس آیا تو 
میر ظریف کو رخصت کیا ۔ شہنشام ہند کے نے کا جواب ارسلان آقا کے 
ہاتھ بھیجا ۔ صیا رفتار عربی گھوڑا جس کا سرصع زین پہروں ہے جگمگا رہا 
تھا لیز تر عبا جو مونیوں ہے آراستہ تھی بطور تمنہ ارسال کی ۔ میر ظریف 


شاہجہان ناد جلد دوم ھں 


اور ارسلان آقا موصل ہے بلخ گئے ۔ وہاں ہے بصرہ آ کر سمندر کے راستے 
ٹھٹھہ میں آ کر اترے ۔ اپنے اور تری اھاجی کے آنے کی اطلاع عرضداشت کے 
ذریعے بارگاە والا میں ارسال کی ۔ یھاں ے دونوں کو غلعت اور فرمانِِتابت 
جاری ہویۓ۔ حکم ہوا کس فیصر روم کے ایلھی کو دس پرار روح بلوی 
سرکار سے مرحعت ہوں اور خواص خان صوبب دار ٹھٹھہ اور نجابت غاں 
صوہد دار ملتان بھی چھ چھ ہزار روے ‏ طور ضیافت أآے دیں ۔ سرکار 
سہوستان کا حاکم قزاو خاں اور سرکار بھکر کا اطم شاہ قلی خاں بھی چار 
چار ہزار روے برسم_ ضیافت پیش کریں ۔ لاہور پہنچ کر ظریف تنچا کشمبر 
کی طرف روائه ہوا وم ذیقعدہ (ہ+م مارچ .ہ۔ہرء)' کو آستاں بوسی کی 
سعادت حاصل کی ۔ حضرت ے ہراری ذات دو سو سوار کا منصب عطا کرے 
تربیت خاں کی جگہ آختہ بیگی کا عہدہ عنابت کیا ۔ دای خاںل غطاب ہوا ۔ 
پھلے یہ خطاب ہدایت اللہ کا تھا پھر اے جاں نثار خاں کا غطاب دے دیا 
تھا ۔ ٭د حسین سلدوز کو غلعت اور دو ہزار روے انعام د ےکر حکم دیا 
کہ ارسلان آقا کی میربافی کرو اور أے اپنے ساتھ لاہور ‏ ےکشمیر لاؤ ۔ 
فدائی خاں (میر ظریف) کی زبانی بغداد فتح ہوۓ یعنی سلطان سراد خاں 
کی فتحیابی کا حال یوں معلوم ہوا کہ سلطان کے ارادے ے آگاء ہو کر 
شاہ صی بھی اصفہان ہے لشکر کشی :کر کے بغداد پہنچا ۔ دیکھا کہ 
ترکوں کی ىداد بھت زیادہ ے ء توعاله بھی زبردست ے ء مقابلے کی 
گنجائش لع پائی ۔ خود طاق بستان میں ٹھپرا۔ میر فتاح تننکچی باھی 
(میر آتش) کو توبخائہ دے کر اور خلف خان کی سید سالاری میں میر ء 
سلطان اور یوزباشیوں کی فوج کو بڑھاکر بکتاش خاں حاکم بقداد کو کمک 
بھیجی ۔ یہ لوگ سلطان سراد خاں کے پہنچنے ے پہلے قلعے میں داعل 
ہو کر لہ اور اسلحہ جس کرتۓ میں مشغول ہوۓ ۔ سلطان ساد عاں یہ 
خہر سن کر رجب ہم.ھ (و نومبر ہ۳+ہع) کو بھاری توعالہ 


,.۔ اس تاریچ پر شاہی سواری پنوج کے راستے کشمیر کے کوہستان 
میں سفر کر رہی تھی ۔ 


لہ شاہجہان امہ جاد ذوم 


ہمرکاب لیے قلعے کے نیچے آ کر غیعہ زن ہوا ۔ قلعداروں کو پیغام بھیجا 
کد نباہ کر دوں گا ٠‏ وہ ئه مانۓ ۔ گولے گولیاں برساۓ لگے ۔ سلطان ۓے‌ 
غضبناک ہوکر حکم دیا کہ حاصرے کا دائرہ خوب تنگکر دیں ۔ محصورین 
ۓ بادلیچ ء زنبورک اور ضربزن سے اتنی گولیاں اور کولے برساۓ کہ رومی 
ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے ۔ اگگلے روز سلطان کے ح۔بالحکم وزیر اعظم 
سلطان عچد پاشا نۓ برج قراخانی کی طرف ے دھاوا کیا ۔ بڑی مارا مار ہوئی 
جس میں ے شار ترکوں کے علاوہ خود وزیر اعظم بھی ہلاک ہوگیا ۔ سلطان 
اس واقعب ے بگڑ کر تمام اما اور سالاران لشکر سے برہم ہوا ۔ مخت 
ملامت کے بعد کہا کہ تم آرام طلبی کر رہے ہو ۔ کل ہورے توبخاہے سے 
گولہ باری کر کے دھاوا گرو ۔ 

اس النا میں بہت ہے ایرانیوں نے جو حله میں ترکوں کے ہاتھوں 
گرفتار ہو گۓ تھے ء بکتاش خاں ے یب کہلا بھیجا کہ غالبا کل قلعم فتح 
ہو جاۓ کا ء جان کی غخیر چاہتے ہو تو سلعطان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ ۔ 
بکتاش خاں نۓ اہل قلعہ کو یه ماجرا سنا کر چاہا کہ قلعہ حوال ےکر دینے پر 
مائ لکرے لیک نکوئی شخص راضی نہ ہوا ۔ بکتاش خاں رات کے وقت نہر والے 
برج کی طرف ہے اتر کمر مصطفی پاشا سے ملا جو بد پاشا کے ہلاک ہو جاے 
کے بعد وزیر اعظم بنا تھا ۔ اس کے ذریے سلطان کی خدمت میں باریاب ہوا ۔ 
اگلے دن ترکوں ۓ کولے برسا کر قلعے کو مسار کر دیا ۔ بھادر قرنا بجاے 
الہ اکبر کے نعرے مارتے قلعے کے اندر گھس گئے ۔ اگرچہ محصورین 
جان و مال ہے پاتھ دھو کر حتی المقدور حملے روکتے رے اور تیر و تننگک 
چلاۓۓ گئۓے لیکن تایہ کے امام ترکوں نے ثابت قدمی سے جم کر جو ہلا 
کیا تو ذرا سی دیر میں ایرانیوں کے ٹکڑے اڑا دے ۔ بہت ہے قید میں آئۓ ۔ 
یہ دیکھکر باق آدمی جو منتشر ہوۓ لگےتھے؛ اىان مالگنے لگے۔ بیکچریوں 
ے سلطان سراد خاں کے حسبالحکم قزلباشوں ے اسلحہ لے کر سبھوں کو 
قتل کر ڈالا ۔ جو زخمی بھاگکر حضرت ابو حنیفہۃ اور سید عبدالقادر جہلائی 
علیالرحعه کے روضوں میں بناء گزیں ہوۓ تھے ء چولکہ ے ادہی کے 
مرتکب ہو چکے تھے لہلٰذا ترکوں ۓ انھیں بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیا ۔ 


شابجبان تاس جلد دوم ۰۶ 


چاہے تو یه تھا کہ اس عبرت انگیز واقعد کے بمد ملطان ماد عدا 
کا شکر بجا لاتا لیکن بادۂ غفلت کے نشے میں غیے کے اندر جس کے گرداگرد 
لائیں بڑی ہوئی تھیں ء بیٹھا روا شراب بہیتا رہا ۔ غرور اور غفلت کے مارے 
خدا کا شکر ادا کرۓ کی توفیق نہ ہائی لہٰدا واپسی کے بعد اس کا حمیازہ 
بھگتا ۔ المختصر بغداد کی ضح کے بعد شاہ صفی کی عدمت میں سفیر بھیجا 
کہ ارتنگ اور ہمدان ہارے حوالے کر دو ۔ شاہ ے اباچی کی تکرم کر ے 
جواب بھیجا لہ ارتنگ آپ کے حواے کرتا ہوں ۔ سارو خاں کو بطور سغیر 
سلطان کی خدمت میں بھیجا ۔ وزیر اعم صطقی پاشا کے اضرار نے ہے 
بہت سا لشکر دے کر بغداد میں چھوڑا کہ قلعم کی مرمت ؛ ٹہرکی اُبادی 
وسد اور اسلحے کا انتظام کر کے قلعدار کو ہر طرح استقلال دے ۔ پھر 
فرمان طلب پہنچتے کے بعد روائہ* درگاہ ہو جاۓ ۔ نکتاش خاں کو بغفاد کے 
پاس ہی قتل کروا دیا ۔ غلف خاں ؛ میرفتاح تینگچی ىاشی اور اس کے بیۓے 
آتا صادی کو استنبول پہنچ کر قتل کیا ۔ 

تری کے واقعات تمام کر کے اب قلم دربار کے حالات لکھنے ہر راغب 
ے.۔ ۹ر فروردیں ے ذیالحجہ (ے اپریل .مہ ء)کو شرف آفتاب کے 
دن ء امام قلی خاں والی بمارا کا سفیر ازبک خواجە حاضردرگہ ہوا ۔ مالح 
دسترخوامجی بھی جسے نذر ید خاں ے اپٹی ولابت کے کچھ تینے دے کر 
شاہزادہ دارا شکوہ کی خدمت می بھیجا تھا ء حاضر ہوا ۔ امام قلی خاں ے 
اپاچی نے اپنے خان کی طرف ہے ساٹھ گھوڑے ء سو اوئٹ ء نو عدد بازء 
نو قلاق غلام نیر ماوراءاشپر کی دوسری سوغائیں پیش کیں ۔ صالح 
دستر خوائھی نے ابی طرف ے چالیس گھوڑوں اور دم اوئٹوں کی پیشکش 
حاضر کی ۔ اولالڈکر کو غلعت اور خنجر مرمع ؛ آخرالذکر کو غلعت اور 
دس ہزار روے نقد عطا ہوۓ ۔ اسی تارب میں واقعد لور۔وں کی حریر ے 
واضح ہوا کہ پرتھی راج ولد جگراج بندیلہ اور چنہت حو بھت ے بندیلوں 
کو ساتھ رکھ کر اوندچھا اور جھانسی کے درمیاں راہزنی کیا کرے تھے ء 
بلکه شاہی ہرگٹوں پر بھی ہاتھ مار جاۓ تھے ء بای خاں اور عبداللہ خاں 
ہے ہاتھ سے شکست کھا کر برباد ہوئۓ ۔ چنہت موقع پا کر چنہت ہو گیا 


۲۰۹۰۸ شاہجہان امہ جلد نوم 


لیکن پرتھوی راج پکڑا گا ۔ گوالیار کے قلعے میں قید ہوا ۔ بندیلوں کے 
استیصال کی خدمت عبداللہ خاں کے بجاۓ بھادو خاں کے سپرد ہوئی ۔ حضرت 
ے اسے ترق دے کر چار ہزاری ڈذات جار سو سوار دی اسہد سم اسپە کا 
منصب عنایت کیا ۔ 

بتار م٠‏ اپریل .۹ء حضرت سے ازبک خواجہ کو طلائی زین والا 
عراق گھوڑا اور پھیس ہزار روے عنایت فرماۓ ۔ فطری شفقت اور الفت پدری 
کے سیب شاہزادہ شجاع کے واسطے طرہ ء سرپیچ سعع ؛ موتیوں اور زمےد کی 
تسبی حکہ ساٹھ ہزار روے قیمت کی تھی یز نفیس پارچات بنکال روانہ فرماۓے ۔ 
ظریف نۓ جس کا غطاب فدائی غاں ے ؛ دو عربی گھوڑے جو ایک تری 
سردار سلحدار پاشا نۓ سے نواضع کے تھے ء نیز ن۵ کھوڑے جو اس نے 
تری اور عرب ہے خریدے تھے ؛ نظررانور سے گزارے ۔ اکلے دن حضرت 
ے لحسا کے حاکم بد پاشا کے بھیجے ہوئۓ نو کھوڑے ملاحظہ فرماۓے 
جو اس ۓ اپنے نوکر عمر چلبی کے ہاتھ میر ظریف کے ہمراہ بھیجے تھے ۔ 
آپ ۓ اسے خلعت اور ایک ہزار روے عنایت کے ۔ علی سہداں خاں لاہور 
ے آ کر حاضر خدمت ہوا ۔ حاجی عاشور کی جگہ عازی بیگ شاہزادہ 
سراد بخش کی دیوافی کے منصب پر فائز ہوا ۔ سلطان روم کے سغیر ارسلان آقا 
کو ید حسین لاہور سے کشمیر لے کر آیا۔ حضرت کے حسبالحکم 
ندائی خاں اور عنایت خاں نواح_شہر ہے اس کا استقیال کر کے باراء والا 
تک لاۓ اور سعاد ترکوونش ہے بہرہ مند کروایا ۔ اُس نے تسلم و کورنش 
جا لا کر سلطان کا مراسلہ ؛ منت نام گھوڑا جس کا زین مرعصع تھا ء نیز 
سوتیوں سے آراستہ شاہی عبا جو سلطان ے بطور عمفہ بھیجی تھی ؛ پیش کی ۔ 
خلعت خاصہ ؛ خنجرمصم اور پندرہ ہزار روےۓےح کے انعام سے سرفراز ہوا ۔ 

بشکر زمیندار چاندہ کا بیٹا بان جی باپ کے انتقال کے بعد جائشین 
ہوکر شاہزادہ اورنگ زیب کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ چار لاکھ روے لقد 
پیش کے ۔ حضرت نے ید اطلاّع پاکر وہ رقم اُٹھی کو مرحمت فرمادی ۔ 
ہم صفر ۵۰ھ( , جون .۰م٦؛ع)‏ کو بنکال کے واقعہ نویس ۓے اطلاع 
دی کہ سیف خاں کا انتقال ہوا ۔ قدر دان بادشاہ ۓ از راو کرم اس کی 


شاہجہپان نام جلد دوم ۲۰۱۹ 


بیوہ ملکد بانو کے گھر ؛ جو حضرت متاز مل کی حقیقی جن ہیں ء تشریف 
لیے جاگر بہت کچھ دل جوئی اور تسلی فرمائی ۔ مرحوم کے بیٹوں محیئلی ؛ 
شاف اور اہوالقاسم کو خلعت دے ۔ خواص خاں کی جگم یرت خاں کو 
ٹھٹھہ کی صوے داری پر امزد فرہایا۔ ہ , رم الاول (یکم جولائی .ہ٦؛ء)‏ 
کو رانا کا بھتیجا رام سنگھ حاضر_ درگ ہوا ۔ ہراری ذات چھ سو سوار کے 
منصب اور خلعت ے سرفرازی پائی ۔امم ریع الاول (ہںم جولائی .م٥‏ رع) 
کو حضرت فیض بخش یعنی شالامار باغ میں جو وسعت و خوش منظری کے 
لحاظ ہے باغ_ بہشت کا ممونہ ے ؛ تشریف لے گئے ۔ اس کی چوڑی نہر اور 
آبشار بہت نطر فریب ہیں ۔ رات کے وقت نہروں اور چشموں کے کنارے 
چراغاں ہوا جس کی سیر ہے آپ نہایت محئلوظ ہوئۓ ۔ اسی جگم ترک اور 
ماوراعالٹہر کے مفمروں کو باریابی حاصل ہوئی ۔ وہ ھی اس دلکش منظر سے 
مسرور ہوۓ ۔ ۹ء تارج ( رم جولائی .ہہ ۱ع) کو علی مردان خاں کے اہۃام 
سے جھیل ڈل کے کنارے اور جھیل کے اندر وا ی عارتوں میں چراغاں ہوا ۔ 
شمەوں کی تعداد اتی تھی اور رنگ ڈھگ ایسا تھا کہ ستارے جھلملا کر 
شرمندہ ہوگئے ۔ ارت کے گرد بھت سی کشتیوں میں شمع اور فانوس روشن 
تھے ۔ دودمانِ تیموری کے چشم و چراغ حضرت صاحبقرانِ ثافی ممام اصا 
اور ایلچیوں کو ہمرکاب لیے بجرے میں بیٹھ کمر ید منظر دیکھۓ کے لے 
تثھریف لاۓ ۔ ایک پھر راس گزرے دولت خاۓ کو واپس گے ۔ 

ربیع الثافی .۵ ,.ھ (مء جولائی ۰ہ٦رع)‏ یکم مرداد کو حضرت 
کی عمر مبارک کے اکاونویں ( یم واں) قمری سال کا جشن تلادان منعقد 
ہوا ۔ مقررہ رسوم مخیر و خو ادا ہوئیں ۔ موتیوں جڑی عبا اور منت نام 
گھوڑا جو مرصع زین سمیت سلطان روم ے حضرت کو بھیجا تھا ء پورے 
ساز کے ساتھ شاہزادہ داراشکوہ کو عطا فرمایا ۔ خلیل اللہ خاں کو ترق دے 
کر دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر سرفراز فرمایا ۔ بیگم صاحب 
کا کوکہ مد زاہد دوآے کی فوجداری پر نورالدولہ کی جگہ مامور ہوا ۔ ترک 
ایلچی ارسلان آقا کو خلمت اور چیغمٴ عم اور ازہک خواجد سٹیر بارا 
کو غلعت اور بیس ہزار روےح عطا فرماۓ۔ الم آباد کے صوے دار شجاءت خاں 


۲ شاہجہان لاس جلد دذوم 


کو ترق دے کر چار ہزاری ذات چار ہزار سوار دو اسود سم اسپہ کے منصب 
پر سرفراز کیا ۔ 


شہنشاہ کا گرمائی مستقر 'سنگ سفید؟ کی سیر کرنا 

حضرت ساتویں سال جلوس میں کشمیر کی سیر کے لیے تشریف لاہے 
تھے لیکن سنگر سفید کی سیر ہے محظوظ ہوتۓ کا موقم لد ملا ۔ اس مسرلبه 
جب شاہزادہ داراشکوہ وہاں کی سیر ے واپس آۓ تو بیان کیا کہ نہایت 
دلفریب جگہ ہے ۔ نزہت و نظافت میں اگر بہشتِ بریں کا ممونە کہے تو 
روا ے ۔ یە سن کر حضرت بھی وہاں کی سبر کے سشتاق ہوۓ۔ مرحمت خاں 
کو حکم ہوا کہ وہاں ہھولوں کے کھلنے کے اوقات اور ۔یر و کلگشت کے 
زماۓ کی تفصیل معلوم کر کے بیان کرے ۔ جب اس ۓے واہس آ کر حالات 
بیان کے اور بتایا کہ وہاں کی سیر کا وقت یہی ہے تو حضرت نے از روۓے 
احتیاط خلیل اللہ خاں قراول بیگی کو بھیجا کہ راستے اور منزلوں کی کیفیت 
بیان کرے ۔ اس وقت بارس یا 'ندھی کا نشان نک نہ تھا ۔ آ کر عرض 
کیا کہ گھاٹیاں بلکہ تمام را۔تد نہایت آسان ہے ؛ ضرور تشریف لے چلیے ۔ 
یہ روداد سن کر ادھر جائۓ کا عزم فرمایا ۔ ے ربیع الثافی (ہ ١‏ گست 
.م+رع) کو شاہی کوکبہ اُدھر روانہ ہوا ۔ غرض تمام راستے سیر و شکار 
سے جی بہلاے ہوۓ چلے ۔ گھاٹی سے گزرے وقت بھاری ساز و سامان وہیں 
چھوڑ کر آگے بڑے ۔ گھاٹی پار کرۓ کے بعد تھوڑا ہی فاصله طے کیا 
تھا کہ بوندا باندی شروع ہوئی ۔ پھر زور ی بارش پڑے لی ۔ بانی اور 
کیچڑ کا یه عالم تھا کہ آگے بڑھنا حال ہوگیا ۔ حضرت ید سیر دیکھ کر 
شاہزادہ داراشکوہ ؛ علی مدان خانں اور دوسرے مترب امیروں کو 
ہمرکاب لیے دولت خائے والے شامراۓ کی طرف واہس چلے ۔ لوٹنے وقت 
کیچ ڑکا یہ حال ک۔ گھوڑے گھٹنوں تک بلکہ سینے تک ڈوب جااے تھے ۔ 
بارش کے سبب درغتوں کے ریئے زمین ے اوپر ابھر آۓ تھے ۔ وہ بار ہار 
گھوڑوں کے پاؤں میں الجھتے ۔ آدمی اور جانور کے لیے حرکت کرنا دشوار 
ہوگیا ۔ بارش اور ہوا نے وہ تلاطم برہا کیا کہ بھائی بھائی سے اور باپ 


شاہجپان تامہ جلد دوم ۱۹ء۲ 


لیے ہے غافل ہوگیا ۔ راستے میں ایک گپرا الہ تھا آے وقتد بالکل 
خشک پڑا تھا ۔ واپس ہوۓ لگے تو دیکھا کہ قد آدم پافی ے ۔ اس تیزی 
سے بج رہا ے کہ ہاتھی کے سواےۓے کسی اور سواری کا پار اترنا مکن 
نہیں ۔ یہ حالت دیکھ کر ہر شخص ہراساں ہوا ۔ حضرت کے حسب الحکم 
بڑی پھر سے الے ہر دو پل بالدے گے ۔ جب بادشاہ بیگات سہت پار 
اتر گئے تو دوسرے آدمی اترے ۔ غرض چار کوس راستہ چھ پھر میں یہ 
سشکل طے کرکے ہزار خرای ے منزل ہر واپس آۓ ۔ 

حضرت ۓ ساد کام کو ہراری دات چار سو سوار کے منصب پر توق 
دے کر قراول بیگی کی خدمت سپرد کی ۔ رکاب والا کے کچھ آدمی پیچھے 
چھوٹ کے تھے ء دو روز تک ان کے آپہجے کی خاطر قیام فرمایا ۔ 
٭ رح الثانی (م , اگست .م۹ع) کو ہفت چنارے نف کوس کے فاصلے 
پرخیعہ زن ہوۓ کیونکە پھاڑی سیلاب کے سبب دریاۓ جہلم کا پافی چاں 
تک چڑھ آیا تھا ۔ عجب وقت تھا ۔ تین دن تین رات اس زور کی ہارش بڑی 
کم سینکڑوں آدمی بہہ گئۓے ۔ کشمیر کے بوڑھوں نے بیان کیا کہ ازل سے 
آج تک اس انداز ی بارش اور سیلاب کا ذکر کبوی سننے میں نہیں آیا ۔ 
شام کے وقت وہ دریاے کرم کشتی میں سوار ہوکر دولت خاۓ کو چلے۔ 
دریا ہدستور چڑھا ہوا تھا ۔ شاہی یجرہ تمام راستے میوہ دار درختوں کى 
چھانؤ میں گزرتا چلا ۔ پہلے سالر جلوس میں بھی ڈل اور جہلم کی طغیائی 
کے سیب سیلاب آ گیا تھا ۔ پانی سوا تین ہاتھ چڑھا تھا ۔ اس مرتبم سوا 
چار ہاتھ پانی بڑھا ۔ ڈل اور جہلم کے کنارے چار ہزار مکان بیٹھ گئے ۔ 
بہت ہے دبھات بہد گئے ۔ فصلر خریف تباہ ہوگئی ۔ پنجاب کے واقعم 
نویسوں ۓ بھی اطلاع دی کہ اس سیلاب ے سارا علاقہ برباد ہوگیا ے۔ 
دریاۓ جہلم کے پاس والے عالات بالکل تباہ ہوگۓ ۔ ۹ ؛ وییم الثاف 
(ہ اگہمت .مرع) کو پائی چڑھنا شروع ہوا ۰ ,م اگست کو سیلاب کا 
یہ عالم تھا کم پرگنہ بھیرہ کے چار سو تیس دبھات میں ہے چار سو ڈوے 
پڑے تھے ۔ خوشاب میں بھی پپاڑی کے پاس والے دو محال بے باق سب 
ڈوب گۓ ۔ موضع کرجھاک ء نندن پور ء شس آباد بلک دریاۓ جہلم ے 


۲۴ ھاہجہان کامہ جُثذ دوم 


پان پاچ موس فاصلے ٹک دونوں طرف کے دیات برباد ہوۓ ۔ سیلاب گیا 
تھا ء طوفان لوح کا ممولہ تھا ۔ جم اگست کو کشمبر میں تو سیلاب کا 
زور ٹوٹ گیا لیکن میدانی مقامات تین روز تک پائی میں ڈوے رے ۔ 
بتارغ یکم جادی الاول (وم اگست .م۹ ہھ) سزاوار غاں علق 
لشکر خاں مشہدی ترق پاکر تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب پر 
سرفراز ہوا ۔ ازہک خواجہ سفیرں بارا کو غلعت ؛ سینا کار طلائی ڈاب وا ی 
تلوار ؛ خنجر مرمع ؛ عراق ابلق گھوڑا اور دوسری چیزیں عنایت فرماگر 
بخارا کو رخدت کیا ۔ کابل کے پرچە نویس ۓ اطلاع دی کم یلنگتوش کا 
بیٹا اللہ قلی شاہی ۔لازمت کے ارادے ے ىاوراء النھہر ے چل کر کابل 
پہنچا ۔ سعید خاں صورے دار ے مدد خرچ کے بطور خزاۓ ہے پاب ہزار روے 
لے دے۔فرمان صادر ہوا کم الک کے حکام آے پایجچ ہزار روے مزید 
بطور العام دیں ۔ کابل والی رقم بھی العام کے صيغے میں درج کر دی 
جاۓ ۔ انھی دنوں راجہ جگت سنگھ لے گزارش کی کہ اگر کوہ کانگڑہ کی 
فوجداری مبرے بیٹے راج روپ کی جگہ مجھے عنایت کر دی جاۓ تو 
زمینداروں سے چار لاکھ روے سالائہ ی پیشکش وصول کرکے خزالہ* عامرہ 
میں جمع کروایا کروں گا۔ لہٰذا [م جادی الاول] ہم اگست .منہمھ 
کو اے خلعت دے کر مذکورہ بالا خدمت پر مامور فرمایا ۔ ٹوڈر مل 
افضل خافنی کو راۓ کا خطاب مرحمت فرما کر سرکار سہرند کی اسی اور 
دیوانی پر سرفراز کیا ۔[ہ ‏ جادی الاول] ۱۵ ستمبر .۱۹ع کو جعفر غاں 
کو راجہ راۓ سنگھ اور دوسرے منصب داروں کے ساتھ زاید کارخاۓ 


دے کر بھنبر کی طرف روانہ کیا ۔ 


سن مم جلوس کے واقعات 
الحمد ت [یکم جادی الآخر] ۵ھ (م؟ مستمبر ۰٠ع)‏ گو ظلِ 
سبحای کا چودھواں سال جلوس خیر و برکت کے ساتھ شروع ہوا ۔ سارے 
عالم کو خوشی حاصل پوئی ۔ جشن جلوس اس آرائش کے ساتھ منعقد ہوا 
کہ ہر شخص سسرور ہوگیا ۔ اس عشرت انگیز تار میں مُلا اہ جو 


شلہجہان ٹابم جلد۔دوم ٣ے‏ ۴ 


زہة.العارفین حضرت میاں میر قادری کے خلیفم ہیں اور کشمیں میں کوشەه 
نشی اختیار کے ہوۓ ہیں ء پادشاہ کے قیضی_ صحیسب ے بہرہ سد ہوے۔ 
معرفت و توحید کے بہت ہے نکتے بیان ہوۓ ۔ اس کے بعد واپس چلےگئے۔ 
۴ػ سہر٤‏ ے جادی الثای مطابق مم ستمبر .مہرم کشمیر کی سیر ے فارغ 
ہوکر حضرت ے لاہور ک5 تصد کیا ۔ کشمیر کی بہغرین سیر کہ وہ چشمد ساو 
ہیں چو سری نگر ہے چنوب کی طرف دامن کوہ میں واقع ہیں ء لهٰذا 
حضرت نے کشنی میں سوار ہوکر آبِ حیات کے ان چشموں کی سیر کا 
اراد* فرمایا ۔ مم ستمبر کو قصبهہ پانپر' کے نشیمن میں جو دریاۓ جہلم 
کے کنارے ایک بہشت منعر باغ میں واققم ے ؛ قیام فرمایا ۔ اگلے دن 
قصبہ ونّی پور میں جو ہام دور ے ساڑھے تین کوس پر ے منزل ہوئی ۔ 
پھر موضع پچ درارہ میں قیام ہوا ۔ یه جگہ شاہزادہ دارا شکوہ کی جاگیر می 
ہے ۔ ان کے ملازموں ے دریاۓ جہلم پر دو طرفہ چراعاں کا اہتام کیا 
تھا ۔ حصرت ۓ رات کو کشی میں سوار ہوکر اس کی سیر فرمائی ۔ اگکلے 
روز اسلام آباد اینچہ میں خیے ہوۓ جو اسلام حاں کی جاگیں میں ے ۔ 
یہاں دو دلعریب چئے ہیں ۔ حکم ہوا کہ یہاں ایک اور ستھری عارت 
نیار کی جاۓ۔ یہاں ے بچھی ہوون میں تشریف لے گئے جے آصف آباد 
کہتے ہیں ۔ یہاں نہایت پاکیزہ دو چشے ہیں جنھیں چشم عالم کہے تو 
یا سے ۔ پانی کی صفائی اور حلاوت یر بچھلیوں کی کثرت کے لحاظ ے دنیا 
میں ان کا جواب نہیں ۔ پاس ہی ایک بہشت منظر باغ ہے ۔ وہاں تفرج 
فرہائی ؛ نہروں اور چشموں کے کنارے چراعاں کی سیر کی ۔ پھر اچھول کی 
گلکشت کے لیے کوچ کیا جسے آج کل صاحب آباد کہتے ہیں ۔ دو کوس 
راسته طے کر کے وہاں قیام کیا ۔ دلیا میں ایسی فردوس منظر جگہ شاید ہی 
ہو ء سب ہے پیاری چیز یہاں کا وہ چشمہ سے جو دلغریبی میں یکتا ے ۔ 
پانی اتنا روشن اور براق کہ فرات و نیل تو کیا کوثر و تسنم بھی اس 


 ---‏ سس 


۔ آج کل بام پور کہتے ہیں ۔ یہ زعفران کی کاشت کے لے مشہور ے ۔ 


ہے ۲ دشاہجہان امہ جاد قوم 


ہے شرماۓ ہیں ۔ چشمدٴ حیواں کے تو بجا ے ۔ سج بوچھے تو حوفزر 
کور بھی ُس ے کسب۔ فی ضکرتا ے ۔ شاہی قعبر ؛ غسل خالہ؛ جھروکہ 
درشن ء دربار غاص و عام ؛ خواص ہورے وغیرہ ک عارتیں حسبِ دلخواء 
موجوذ ہیں ۔ دو دن تک یہاں عیش و نشاط کی داد دے کرے ؛ جادی الكثانی 
کی رات (م اکتوبر .مورع) کو چراغاں کی سیر کی ۔ چراغوں ی کثرت 
ارر روثشی کی آرائش ایسی تھی کہ پہلے سب چراعان اس کے سامنے 
پیچ ہو گئے ۔ 

یہاں ہے لکہ بھون تشریف لے گئے جہاں نی عارتیں تیار ہو رہی 
ہیں ۔ لمحے بھر یھاں کے چشموں اور باغ کی سیر کرکےہ بیگم آباد وابس 
آگے ۔ اگلے دن وبراک تشریف لے گئے جو دریاۓ جہلم کا نج ے ۔ 
شاہ آباد کہلاتا سے ۔ اس کا پانی مٹھاس اور لطافت میں حسینوں کے لہوں 
کو شرماتا ے ۔ ہواایسی فرحت بخش کہ بادۂ ناب کا سرور رکھتی سے ۔ اس 
کل زمین کی نعریفکس طرح لکھوں ۔ خلاق عالم نے ایسی سرسبز و شاداب 
جگہ اور اتنا فردوس منظر باغ اور نہیں پیدا کیا ۔ زبان قلم اس کی تعریف 
ہے قاصر ے ۔ حضرت چار روز تک یہاں عیش و عشرت میں مشغول رہ کر 
لاہور کو روانہ ہوۓ ۔ چار کوج کے بعد ہیرا پور پوچے ۔ وہاں سے چل 
کر نو دن بعد بھنیں میں غرم زن ہوۓ ۔ شاد خان جسے حضرت ے بطور 
حاجب نذر مد خاں کے دربار میں بھیجا تھا ء واہس آ کر یہاں حاضر خدمت 
ہوا ۔ توران میں کسی بدیخت نے شاہزادہ خسرو کا بیٹا ہووۓ کا دعویل گیا 
تھا ۔ نذر مد غاں ے دیکھا کہ اس میں شاہزادوں وا یل کوئی ادا نہیں 
ے ؟؛ قید کر دیا ۔ جب شاد خاں واپس آئنے لگا تو پامجولاں آُس کے حوالے 
کر دیا ۔ شاد خاں ۓ حضرت کے سانے پیش کیا ۔ آپ کے حسبالحکم 
آے قید حیات اور بند غم دولوں ہے نجات دے دی گئی ۔ شاد خاں کو 
خلعت اور آختہ بیگی کی خدست عایت ہوئی ۔ 

شاہزادہ مراد بخش کی عرضداشت ے واضح ہوا کہ کابل کے قبائلی 
باشندے بچھلے سال حلقہٴ اطاعت میں داخل ہو گۓ تھے۔ اب تک وہ اپنا 
خراج بھیڑوں بکریوں کی صورت میں نذر مد خان کے آدمیوں کو ادا کرے 


شاہجہان امہ جلد دوم ۴۲۵ 


تھے لیکن اس سال بادشاہی عامل خائه ژاد خاں کو ادا کیا ۔ بھنبر میں 
حضرت ۓ شکار قمرغہ کھیلنے کے بعد کو فرماپا ۔ یکم شعبان (ہم نومہر 
۰م۹۰ع) کو شان و شوکت کے ساتھ دارالسلطنت لاہور میں داغل ہو گر 
دولت خانہٴ شاہی میں رونق افزا ہوۓ ۔ وزیر حاں کو غلعتِ غاصہ ء طلائی 
ساز والا گھوڑا اور ہاتھی عنایت کر کے صفدر خاں کی جگ آگرہ کی 
صوے داری پر تعیات فرمایا ۔ قطبالملک کے سلازم سرد حسن نے سوئۓے 
چاندی کے ساز ے آراستہ تین ہاتھی اہنے آقا کی پیشکش کے بطوو نظر عا ی 
ہے گزارے ۶ خلعت سے سرفراز ہوا ۔ تری سفبر ارسلان آقا کو غلعت اور 
ہدرہ ہزار روے عطا فرساۓُ۔ ہ, شبان (ے, وسر .م+برع) کو 
علی مدان حاں ک حوبلىی میں تشریف فرما ہوۓ ۔ ٘س ۓے پانداز اور 
ھھاور کی رسمیں ادا کرۓ کے بعد چواپرات اور بیش قیمت پارچات کی پیشکش 
حاضرک ۔ ؿ۱ شعبان ( م نومم ۸۰ ع) کو آمیف غاں کے گھر جا کر 
اُس کی عزت اھزانی فرمائی ۔ قاعدہ داں سردار ۓ پاانداز اور نبھاور کی 
رسمیں بجا لا کر تین لاکھ رومح کے جواہرات اور ہارچات کی بیشکش نٹر 
کی ۔ نظر بہادر خویشگی جو دو سال سے گوشہ نشین تھا ء دوبارہ دو ہزاری 
ذات ء پاب سو سوار کے سصب پر فائز ہو کر ملازمت میں داعل ہوا ۔ 
شاہزادء* والا جاہ مچد شجاع کے لیے حضرت نۓ ایک قطعم لعل ے یا ء 
دو پیش قیمت موقی ؛ مرصع جمدھر ء مرصیع پیٹی ؛ چند مرعع آلات ؛ نفیس 
پوشاکیں ؛ ایک گھوڑا مینا کار طلائی ساز والا اور ایک طلاقی ژین کا 
بھجوایا ۔ و , شعبان (و دسمبر .مہ ۱ع) کو ترکی سفبر ارسلان آقا کو 
خلعت ؛ شمشیر ؛ طلائی پھولوں وا ی سبر ؛ سو سو تولے وزن کے طلائی 
اور نقرٹی دائرے اور بیس ترک گھوڑے عطا ہوئۓ ۔ مد شاء حاکم لحسا 
کہ ئوکر عمر چلبی کو غلعت اور ایک پرار روے عصایت کے ۔ دونوں 
کو واہسی کی اجازت ملی ۔ عمر چلبی کے ہاتھ دس ہزار روے مد پاشا کے 
واسطے؛ بایچ ہزار روح اس کے بھائی عمر بیگ کے لے ارسال کے ۔ شاہزادہ 
سراد بخش ہے سردار خاں ء مادھو سنگھ ہاڈہ اور دیگر منصب داروں کے 
ساتھ حضوری کی سعادت حاصل کی ۔ صفرشکن کی جگہ سردار غان کو 


٤‏ شاہجھان ثامہ جلد دوم 


توربیگ کا عہدہ دے کر خلعت عنایت کیا ۔ آقا افضل کی جگد دیالت خان 
کو دکن ء بکلالم اور بالا گھاٹ ہرار کی دیوانی ہر سرفراز کر کے گھوڑا 
اوز خلعت عنایت فرمایا ۔ آقا ائنضل کے بھائی امیں بیگک کی بجاۓ بد تتی 
تقرقی کو:خاندیس اور پائیں گھاٹ کی دیوائی پر متعین کیا ۔ 

ملا سعدائق کا حاضردرگہ ہو کر شاہی ملازمت میں آتا 

جب الطافراللھی کسی شخص کے شامل حال ہو کر أے دولتواقبال 
تک پہنچانا چاے اور مشیت ایزدی کسی شخص کے عروج پر آمادہ ہوجحاۓ 
تو ان باتوں کے اسباب اور سامان روز ازل ہے سپا روۓ لگتے ہیں ۔ 
پہلے اس خوش نصیب کو طرح طرح کے کالاںب اور فنون ے بہرہ مند کیا 
جاتا ہے ؛ پھر ہوٹمندی ء حسن تدہیرء عقل و فہم عطا کر کے غخاص 
و عام ,کی نظر میں معزز بنایا جاتا ہے ۔ اس کے باوجود پر کام کا 
وقت مقرر ے اور جب تک وہ وقت نہ آ جاۓ ء؛ عض کوشش و کاوش ے 
کچھ فائدہ نہیں ہوتا ۔ فضائل مآب شیخ سعدالت لاہوری کا یہی معاملہ ہوا۔ 
وه ایک مدت تک علم و فضل اور غن انشا یىی تحصیل کرتا رہا ۔ 
ذہین و فطین آدمی تھا لہٰذا ختلف فنون میں‌کامل اور یکتاۓ زمانه ہوگیا ۔ 
یہ دولت اُس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی اور قسام ازل ۓ 
فیصلء کر دیا تھا کہ وہ اپنے علم و فضل کی بدولت سلطنت مغلیہ میں اوٹھا 
مقام حاصل کرے کا ۔ کئی بار کوشش کی کہ علم و دانش کا مظاہرہ کر کے 
بارگام شاہجپانی کے ملازموں میں شامل ہو جاۓ لیکن وقت ئہ آیا تھا 
لہہٰذا کوشش نا کم زەی ۔ پھر جب ستاروں کی نظر سیدھی ہوئی تو ممام 
کام درست ہو گئے ۔ دولت و اقبال رک راہیں کھل گئیں ۔ اقال کی کگھڑی 
نزدیک آ کی ۔ یعی رسضان ۰ن,.۴,ھ (آخر ڈذسمجر .م۹وم) میں سید والا 
صفات موسوی خاںن در کل کی سفارش ہے بارکاەوشاہی میں ىاریاب ہوا ۔ 
قدر دای کے سہب اُسی ماس میں حضرظف ۓ اس کے جوہر کو پرکھ لیا ۔ 
فطرت دقیتہ رس کی بدولت سمجھ گئۓے کہ نہایت ذہین و نمہیم ؛ لکتد سنج 
اور عالم و فاضل شخص ہےٴ.۔ اس کے فطری اور اکتسانی فضائل کا شہرہ 


خاہجچان ثاىہ جلد دوم ےم 


ہو گیا ۔ چونکد شام پۂرہرور ء دانش لواز 'کو شوق ہے کہ شریعت اسلامی 
کو رواج دیں اس لے عالموں ء فاضلوں ؛ طالبعلموں وغیرہ کی تریت ہر مائل 
رہے ہیں لہلٰذا سعد اہ ہے ہمکلام ہو کر حیات جاوید عطا فرمافی ۔ 
خاعت اور گھوڑا عنایت کر کے روزینہ مقرر کر دیا اور ملازموں میں شامل 
فرمایا ۔ حصرت کے فیض تربیت اور لطف و کرم کی بدولت سال بھر میں 
ہزاری ذات دو سو سوار کے منصب پر پہنچا ۔ خائی کا غخطاب پایا ۔ 
عرض مکرر اور عسلخاۓ کی داروشگی کی خدمت سپرد ہوئی ۔ 

پھر تو سعدالتہ خاں کے اقبال میں روز بروز اضافه ہ تا گیا ۔ حضرت 
ےۓ اس دانشسد ء عام دوست فاضل کے حال ہر عنایت کی نظر رکھی ۔ ستارہ 
عروج پر آیا رت رفتہ حضرت کی عنایات ے دوسرے سال میں تین ہزاری 
ذڈاٹ ء دو ہرار سوار کے منصب اور خان سامافی کی خدمت ہر سرفراز ہوا۔ 
دربار میں وعدم و دمساز اور غلوت میں نمحرم راز رہنےلگا ۔ چونھےسال حضرت 
کے اہر فرض ہے اس کا درخت اقبال اور سر سبز ہوا ۔ وزارت اعلی کا عہدہ کہ 
نہایت بلند مر تبہ ے ء حاصل ہو گیا ۔ ساتویں سال میں ہغت ہزاری ذات 
ہفت ہزار سوار ء پایچ ہرار دو اسپ سە اسپه کا منصب پایا ۔ دس گروڑ دام 
(چیسں لاکھ روے !) کے انعام اور علامی فہامی کے خطاب ہے اس کا 
عروج آسان پر پہچا ۔ 

م۶ [رسضن] یکم جنوری ہمہرع قزای خاں حاکم سیوستان یو 
ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے سعمب بر فائز ہوا ۔ شاد خاں ۓ علعت اور 
ڈیڑھ ہزاری ذات بارہ سو سوار کے منصب ہے سربلند ہو کر شاہ قلی غانں 
کی جگہ حکومت بھکر پر سرفرازی ہائی ۔ گھوڑا بھی عنایت ہوا ۔ ازیک علق 
ہزاری ذات ہرار سوار کی ترق پا کر دو ہزاری ذات دو ہرار سوار کے 
منصب اور قلاہ داری اُڑیسم (علاقہ دکن) ہر متاز ہوا ۔ ۱٦‏ [شوال] 
۹٦م‏ جنوری ١م+رء‏ کو صندر خاں آگرے ے آ کر حاضر خدمت ہوا۔ 
صوہبٴ کابل کے واتعب نویس ہے اطلاع دی کہ نوشہرہ کا تھاۓ دار 
دلیر خاں یوسف زی بٹھانوں کے نرے میںا بھی کر جن کی تعداد غار 
ے باہر تھی ء بیۓ ء بھتیجے اور دو بھائیوں سمیت مارا گیا ۔ 


7 شاہجہان ثامہ جاد ھوم 
جشن_تلادان شسی ‏ مو یھ 


ہ, ہہمنء 9م شوال.ن. ھطابق یکم فروری ؛مہمء جمعرات کے 
روز حضرت کی عمر کا بھاسواں شمسی سال شروع ہوا ۔ سارے جہان میں 
نشاط و مسرت کی لہر دوڑ گئی ۔ جشن ک آرائش ے ہر شخص کا غنچہٴدل 
کھل گیا ۔ اس تارج پر جو تقررات اور تبادلے ہوۓ بہ تفصیل ذیل ہیں : 
شاہزادہ ماد میخش کو دو ہزار سوار کا اضافه دے کر دس ہزاری ذات 
ساٹ پرار سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ علی مدان خاں کو خلعت خاصم مع 
چارقب زردوزی ؛ خنجر رمع مع پھول کثارہ اور دو ہزار سوار کے افائے 
ے دس ہزاری ذات سات ہزار سوار دو اسپد سم اسپم کا منصب ملا ۔ 
سعید خاں کی جگم کابل کی صوے داری پر تعینات ہوا ۔ صوبہٴ کابل کے 
کمک والوں میں ہے میارز ان کو غلعب ؛ طلا کار زین والا گھوڑا اور 
ہاتھی عنایت ہوۓ۔ سردار خاں کو خلعت ہ۰ نقرئی زین والا گھوڑا اور 
دونوں بنگشوں کی فوجداری عطا ہوئی ۔ جاں سپار خاں اور جندرمن بندیل 
کو خلعت اور گھوڑا ملا ۔ بست اور گرشک کے قلعدار عزت خاں کو 
پاچ سو سوار کے اضافے ہے تین ہزاری ذات ڈھائی ہزار سوار کا منصب اور 
عزیزالتہ خاں خطاب ملا ۔ ۔اہ قلی خاں کو غلعت اور طلائى ڈاب وا ی تلوار 
عطا ہوئی ۔ ہزاری ذات کی ترق ہے تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کے 
منصب ؛ بچاس ہزار روے انعام اور کشمیر ی صوے داری سے سرفراز ہوا ۔ 
ذوالفقار خاں کو پاچ سو ذات کے اضافے سے دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار 
کا منصب ملا ۔ د زاہد ک وک کو خافی کا خطاب عطا ہوا ۔ حکم ضیاءالدین 
کو رحمت خاں خطاب ملا ۔ 

نذر بد خاں کے دسترخوانھی صالح کو اس مبارک تاریخ ہر غاعت 
اور دس ہزار روے عنایت ہوۓ ۔ صفدر خاں کو علعت اور دو ہزار سوار 
کی ترق ملی ۔ پنجہزاری ذات اور سوار کا منصب مقرر ہوا ۔ طویلہ*ٴ شاہی 
ہے طلا کار زین والا گھوڑا اوو میلخانہ خاصہ ہے ایک ہاتھی عطا فرما کر 
قلیج خاب کی جکہ قندھار کی صوے داری ہر سرفرازی بخشی ۔ وا ی گولکنٹم 


شاہجہان اس جلد دوم ۲۹ 


کا حاجب سید حسن غلعت ؛ گھوڑے اور چار ہزار روے انعام سے سرفرا 
ہو کر گولکڈے روانه ہوا ۔ راجا ے سنکھ وطن گیا ہوا تھا ؛ حاضر 
درگاہ ہو کر آستان نوسی حاصل کی ۔ جعفر خاں کسی تصور کی پاداش ہیں 
معزول ہو کر منصب اور جاگیر ے محروم ہوا۔ حکم فرمایا کہ دربار کی 
حاضری بد ۔ شاہ قلی خاں کشمیر کا صوے دار مقرر ہوا تھا ۔ !بھی سفر میی 
تھا که حسن ابدال کے پاس سەر آغرت پیش آیا ۔ اس کی جگہ تربیت غاں 
کو پاۓچ سو ذات تین سو سوار کی ترق ہے ڈھائی ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار 
کا منصب اور ہابھی گھوڑا عطا فرما کر کشمیر کی صوے داری پر نامزد 
فرمایا۔ یکم ذیالحجە م, مارج وضع کو وه ادھر رغصت ہوا۔ 
امام قلی خاں وا ی بخارا کے ملازم نذر ہے طفافی کو خلعت ء طلائی مینا کار ڈاپ 
وا یل تلوار اور خنجرے عح اور بیس ہزار روےج عطا فرما کر نذیر بیگ کے 
ہمراہ جو امام لی خاں کی پیشکش لایا تھا ء رخصت کیا ۔ عبدالقہ خاتن 
فیروز جنگ کا پھٹیچا غیرت خاں ٹھٹھد کا صوےدار تھا ء اُس نۓ ملک عدم 
کی راہ ی ۔ اُس کی جگہ شاد خاں کو پاب سو ذات اور سوار کی ترق دے کر 
دو ہزاری دات سترہ سو سوار کا منصب ؛ نیز گھوڑا ء تلوار اور غلعت عطا 
کر کے صوبد دارٹھٹھہ مقرر فرمایا ۔ 


جشن نو روزی 
._ انھی عشرت افروز دنوں میں بتارم ۹ ذیانہجہ. ۵. ھ یکم فروردیں 
(ہم مارچ ہم۹ع) جب کہ بہار کی بدولت ساری دنیا از سرنو جوان 
ہوئی تھی اور دن رات برابر ہو رے تھے اور خاندان مغلیں کے اس تاجدار 
کے فیض ہے سارا ملک خوشحال و شادمان تھا ء حضرت نۓ شاہزادہٴ والاگہر 
مراد بش کو خلعت خاصہ ء؛ چیغمٴ مرعصع ء جمدھر ء شمشیر خاصم ء مینا کاو 
زین والےدوکھوڑے ؛ نترئی ساز والا ہاتھی اور ایک ہتھی عطا فرما کر کابل 
کو رخصت کیا ۔ راجەه جے سنگھ کو خلعت ء مینا کار جمدھر ؛ پھول کثارہ 
اور طلا کار زین والا گھوڑا عطا فرمایا ۔ جانسپار خاں ء پری سنگھ راٹھور ء 
نورالدولہ اہو ؛ راۓ کا یی داس ء ناہر سولنکی ء انضر سال ہاڈہ ء خلیل پیک 


21 شاہجپان فاہہ جله عوم 


چندر بھان کچھواہہ اور چند دیگر منصب داروں کو شاہزادہ ساد کے 
ہم رکاب رخصت کیا : 

ے محرم ,ھے.+,ھ (۸, اہریل ,مہ رع) کو اطلاع ملىی کد لاہری 
بندرکاہ میں ظریف بخاطب بںد فدائی خاں کا پیائهٴ زندی لبریز ہو گیا ۔ 
حضرت نے حکمم خوشحال کو اس کی جگم متعیں کیا ۔ ظریف ہے چلے 
جاں نثاو خاں کا غطاب فدائی خاں تھا ء ی۔ خطاب اب پھر اے عنایت ہوا ۔ 
راجا جسونت سنکھ اپنے وطن ے واپس آ کر حاضر خدمت ہوا ۔ صلابت غخانںن 
پا سو سوار کے اضافے سے تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب بر اور 
مکرست خاں پاچ سو سوار کے اضاقے نے ٹھائی پزاری ڈاب ؛ دو ہزار سوار 
کے منصب پر سرفراز ہوۓ ۔ راؤ ای سنگھ حلعت اور نقرئی زین والا گھوڑا 
پا کر کابل کو رخصت ہوا ۔ خلیل اللہ خاں ۓ بابیچ سو ذات کے اضافے سے 
ڈھائی ہراری ذات ء پندرہ سو سوار کے سنصب اور قوش دبگی و آغتہ بیگی 
کی حدمتوں پر سرفرازی پائی ۔ اس تاریخ پر شاہزادوں اور امر! ک پیشکشوں 
ہیں ہے سات لا کھ روے کی اسیا حضرت نۓ قبول فرمائیں . راجا جسولت 
سنگھ کو خلعت اور مرصح دھوپ عطا فرمافی ۔ راج سنگھ کی وفات کے بعد 
مہیش داس راٹھور کو خلعت اور گھوڑا عنایت کر کے راجا جسولت سنگھ 
کی سہات کے سر انجام پر مامور فرمایا ۔ سعید حاں بھادر کابل ے آ کر حاضر 
درکاہ ہوا ۔ ور محرم ؛۵. ھ (ہء اہریل ہم ںع) کو راجا جسولت سنگھ 
کے منصب پنچ ہزاری ذات پنج ہزار سوار میں سے ایک ہرار سوار دو اسم 
سد اپ مقرر ہوۓے ۔ مرشد قلىی ملتان کا دیوان مقرر ہوا۔ 


اعظم خاں کا کولیوں کی کوشا ی کرنا اور زمیندار جام 
ہے پیشکش ینا 
اعظم خاں سن ہ جلوس میں احمد آباد گجرات کا صوے دار مقرر ہوا تھا ۔ 
اس علاقے کے کاٹھی اورکولی دوارگزارگھنےجنکلوں اور مضبوط ٹھکالوں کے 
بل پر رعایا اور مسافروں کو لوٹا کرے تھے ۔ کبھی کبھی شاہی علاقے پر 
بھی ہاتھ مار جاۓ ۔ انھوں ۓ آس پاس ی غریب رعایا کو اتنا ستایا کہ 


شلہجپان ئلمہ جلد دوم ۰ 


زلیگی دوبھر کر دی ۔ بہچارے وطن چھوڑے ہر آمادہ ہوے ۔ اعظم خان 
ےے حضرت کے حسبالحکم وہاں پہنچ کر مظلوسوں ک داد رمی کے لے ان 
ظالم رہزنوں کی اچھی طرح تبیہ کی ۔ مدت تک اس جنگل میں ٹھپر کر 
کولیوں کے وطن بعنی پرکنہ بھیل کے دو دیھات میں مضہوط قلعے بنواۓ٭ 
اپنے اور اپنے بے کے لام پر ان کا نام اعظم ور اور خلیل آاد رکھا ۔ 
کاٹھی واڑہ میں جہاں ان مضدوں ۓ بناء لے رکھی تھی ء ایک لور قلعم 
بنا کر شاہ پور ام رکھا ۔ رورنوں کو گرفتار کرکے لوگوں کو ان کے 
ظلم ے بات دلائی ۔ ان کا مال و اسباب اور مویشی تاراج کربے کے 
علاوہ ان کے بال بچوں کو بھی کرفتار کیا ۔ جالور ی طرف کوئی واڑے 
کی مروحد ہے کاٹھی واڑہ تک جہاں جام تا علق شروع ہوتا ے ‏ یم ممسد 
رہزن جہاں جہاں تھے ء سب کی خوب گوشا ی ى ۔ یہاں ے بڑھ کر جام 
اور ارہ کے زسینداروں کے علاقے میں داغخل ہوا ۔اٴں ہے سوعند 
کاٹھیاواڑی کھوڑے اور تین لا کھ عمودی بطور پیشکش وصول کے ۔ 
حکم دیا کم محمودی کے بجاۓ حصرت کے نام کا سکب ضرب کر کے اأے 
روہیہ کہا کریں ۔ نیر جب کپھی گجرات کا صوے دار معسدوں کی سرکوھ 
ۓے لے فوج کشی کرے تو جام اپنے پیٹے کو کافی سباہی دے کر صوبیدار 
کی خدمت میں بھیجا کرے ۔ عرض ید کاربمایاں ا جام دے کر اعظم خاں 
احمد آباد واپس آیا ۔ حصرت کو ید کارگراری ۔ہت ند آئی ۔ شسرالدین 
ولد نظر بھادر حویشی کی حگہ سید غادم کو پراری ذات پایچ سو سوار کا 
منصب دے کر سہسور کی فوج داری پر مامور فرمایا ۔ 

علی مدان خاں کے اہم سے ایک لاکھ روے کے خرج ے دریاۓ 
راوی وا ی نہر لاہور تک دںکلی تھی ؛ یہ ہر جب لاہور کے واح میں آئی تو 
خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ سہندس اور معار ساتھ لے کر باغ کے واسطے ٹھر 
کے کنارے اراضی کا کوئی ایسا قطعد تلاش کرو جس میں نشیب و فراز 
خوب ہو تا کہ اس میں آبشاروں ء نیروں اور حوضوں کا انتظام ہو سکے ۔ 
اُس ے ایک قطعب منتخب کر کے اطلاع دی ۔ ید جگد شیخ حسین 
دہدہ کے مان کے پاس تھی ۔ حضرت کے حسبالحکم ء رییع الاول ۱ھ 


ظگٴ- 


۰۳ شاہجہان ٹاہ جلد<دوم 


٠×‏ جون وم ںم کو باغ کی بنیاد رکھی کی .مم چادیالاول ؛ 
؛م+اگست ہمہ کو گرم اور ٹھنڈے ہلکوں کے ختلف پودے نی 
آم ء زرد آلو ء شاہ آلو ؛ آلوچد ہ شمتالو ء ک وکچہ سلطائی ء بادام ؛ سیب 
ناشہاتی ء بھی ء شہتوت کو ؛ ارلق وغیرہ کے درخت لکاۓ گئے۔ سرو ء 
چنار وغیرہ کے علاوہ ہر قسم کے پھولوں کی کیاریاں بھی سرب ہوئیں ۔ 

قندھار ہے قلیچ خاں حاضر بارگاہ ہوا ء نجابت خاں کی جگہ صوے داری 
ملتان اس کے سپرد کی گئی ۔ قزای خاں کی جگہ امیر خاں ولد قاسم غاں 
کو غلعت اور کھوڑا عطا کر کے سیوستان (سبی) کی فوج داری پر ماہور 
کیا ۔ گوالیار سے سید خان جہاں ء راچا اس سنگھ لروری کو ہمراہ لیے 
حاضر حضور ہوا ۔ ےم [ربیعالاول] ہ جولائی رم ء کو نادشاہ سہربان ے 
جعفر خاں کی تقصبر معاف کر کے سابقہ منصب پر سرفرازی بخشی ۔ 
م ربیعاثانی ۱ن.,ھ(م جولائی ؛م+رع) کو حضرت کی عمرکا باون واں 
سال شروع ہوا ۔ تلادان کی حفل کال زیب و زینت ہے ترتیب دی گئی ۔ 
بادشاہ غریب نواز آفتاب کی طرح برج میزان میں آۓ ۔ سونا چاندی اور 
ختلف چیزیں مقررہ دستور کے مطابق ترازو میں تول کر حتاجوں کو تقسم 
کی گئیں ۔ سید خان جہاں ہزاری ذات ہزار سوار کے اضافے سے چھ ہزاری 
ذات چھ ہزار سوار ٤‏ پابچ ہزار صوار دو اسپہ سء اسبم کے منصب پر سربلند 
ہوا ۔ اسلام خاں کو رصع دھوپ عطا فرمائی ۔ راجا جسونت سنگھ کو 
طویلہٴ شاہی کا کھوڑا اور راجا راۓ سنگھ کو ثقارہ عنایت ہوا ۔ 
راۓ ٹوڈرہل این سرہندی کو لکھی جنگل کی فوجداری سرد ہوئی ۔ 
سعید خاں بہادر خلعت پا کر صوبد دار پنجاب مقرر ہوا ۔ اس کے بیۓے 
خالب زاد غاں کو کوہ کانگڑہ کے دامن اور جموں کی فوجداری ہر 
مامور کیا ۔ 

راجا جگت سنگھ ولد راجا ہاسو کی سرکشی اور 
کیفر کردار کو پہنچنا 

قاعدہ ہے کہ اعال_ بد کا نتیجد ہمیشہ ادہار و نەوست کی شکل میں 

ظاہر ہوتا ے ۔ بالخصوص اپنے محسن ہے عداوت اور وی لعمت کے ساتھ 


شاہجپان ناس جلد دوم ۱ 


بد یکرۓ ہے عذاب دارین اور وبال ابد کے سوا اورکچھ حاصل نہیں ہوتا ۔ 
کفرانِ ئعمت کی سزا اسی دلیا میں مل جاقی سے یی حق اشناسی کی 
پاداش میں نعمت اور دولت و اقبال چھن جاے ہیں ۔ جگت سنگھ کے ساتھ 
بھی ماجرا پیش آیا ۔ کانگڑہ کی فوجداری ء فوج کی کثرت اور زرغیز جاگیر 
کے ہب اس کا غرور اتنا بڑھا کہ سرکشی و ممرد کی حد تک پہنچ گیا ۔ 
جنگلی علانے میں رہے کے باعث خود سری اور غرور کا یہ عالم ہوا که 
بغاوت پر آمادہ ہو کر حیالات باطل باندھنے لکا ۔ دشوار گزار گھنے جنکلوں 
کے بھروے ہر لشکر جمع کرنا شروع کیا ۔ 

جب حضرت کو اس بات کی اطلاع ملی تو وقار سلطنت کا پاس کرے 
ہوۓ ىلا توقف فرمان صادرکیا کہ بارک5ہ والا میں جو لشکر حاضر ے ء اس 
میں ے تیس ہزار جوان ء تین بھادر سرداروں یعئی سید خان جہال ء سعید 
خاں بہادر اور اصالت خاں کی ماتحتی میں اس کی سرکوی کے لے روانەہ 
ہو جائیں ۔ سید حان حہاں کی رکاب میں نظر بہادر خویشی ء اس کا بیٹا 
شمس‌الدین خویشی,؛ ذوالفتار خان ء راجا اس سنگھ نروری ؛ سید لطف علیء 
حلالالدین مود ؛ راجا مدن سنگھ بھدورید ء چند دیگر منصب دارء 
احدی ؛ برقداز ؛ اور دارا شکوە کے پرار سوار أن کے بنخشی مشق یگ یىی 
سرداری میں تعینات ہوۓ ۔ سعید خاں بہادر کے ہحرکاپ راجا راۓے سنکھ 
سیسودیه اپنے پیٹوں او رکنے والوں سمیت ؛ التفات خاں صفوی ؛ گوکل داسء 
راۓۓ سنکھ جھالا ؛کرپا را مکور ء ناد علی ء چند اور منصب دار ء احدی اور 
ہرقنداز تعینات ہوئۓ۔ اصالت خاں کے ماتحت اُس کا بھائی عبدالکاق ء کچھ احدی 
اور برقنداز نیز یمینالدولہ کے ایک پرار سوار اس کے نوکر خسرو بیک کی 
سربراہی میں تعینات ہوۓ ۔ ان سب فوجوں کیکارفرمائی پر شاہزادہ مراد بش 
مامور ہوا ۔ حضرت نۓ حکم فرماھا کہ شاہرادہ ولا جاہ اپنے ساتھ راجا 
جے سنکھء راؤ اس سنگھ راٹھور ء جاں سہار خاں ؛ اکبر قلی سلطان ککھڑء 
پری سنگھ راٹھور ؛ چندر من بندیلہ ء دولت خاں ؛ راۓ کاشی داس ء غضر 
سلطان گکھڑ ء خلیلاتہ بیگ مع سات سو احدی ء بابو خویش اور کابل 
ہے دیگر منصب داروں کو لے کر سیالکوٹ کے راستے اُس سرکش کی 


۸۰ شابجہان امہ جفد دوم 


طرف روالہ ہوں اور ٴے ‏ یست و نابود کر دیں ۔ روالق کے وقت حضرت 
ۓے سید خان جٍپاں کو غلعت ؛ طلای ساز والے دو گھوڑے ء واتھی ؛ 
ہتھنی اور ایک لاکھ روے بطور مدد معاش عطا فرماۓ ۔ سعید خانل کو 
بھی ایک لاکھ روے عنایت ہوےۓے ۔ دوسرے منصب داروں کو غلعت 
دے کر رغخصت کیا۔ سید خان جہاں کی واقعه نویسی سلطان نظر کے 
سہرد ہوئی ۔ سعید خان کی فوج میں قاضی نظانا واقعہ لویس مقرر ہوا ۔ 


١م‏ جادیالاول (ہ م اگست مہع) کو آگرے کے واقعات ے 
معلوم ہوا کہ وزیر خاں صوے دار قولنج میں ستلا ہو کر ەوت ہو گیا ۔ 
اس کے بجاۓ آ گرے کی قلعداری اور صوے داری راجا بیٹھل داس کے 
سپرد پوئی ۔ ظفر حاں مدٹ ے اپنے منصب ہے معزول تھا ؛ أے مال فرما 
"ٹر سرفراز کیا ۔ انھی دنوں متار محل سرحومہ کی بڑی بہن ملکہ بائلو بنت 
آصف جاہ کا انتقال ہوا ۔ حضرت نے آصف جاہ کے گھر جا کر تعزیت کے 
مراسم ادا کے اور عنایات شاہاہ ے نواز کر تسلی و تشنی دی ۔ 


پندرھواں ہال جلوس 


ےر شہریور یکم جادیالثافنی ؛ن,.+,ھ (ہ, اگسمت ۱۔٭ہء) 
پندرھواں سال جلوس شروع ہوا ۔ جشن جلوس کی زیب و زینت ے اہبل 
عالم کی روح شاد ہوگئیء سامان راحت ہہم پہنچا ۔ حضرت ۓ شاہزادہ شجاع 
کو غلعت خاصہ اور ایک لاکھ روےح مالیت کے موقی عطا فرماۓ . مکرمت 
خاں کو تین ہزاری ذات تین ہزاری سوار کے منصب ء تقارہ اور صوبەداری 
دہلی ہے سرفراز فرمایا ۔ صوبم' ٹھٹھہ کے ناظم شاد خاں اور چد زان 
تھرانی کو ترق دے کر دو ہزاری ذات ؛ دو ہزار سوار کا منصب با ۔ 
عبدافتہ خاں فیروز جنگ اسلام آباد سے اور قلیچ غاں سلتان ہے حاضر ہو کر 
آستاں بوسی کے شرف ے سربلند ہوۓ ۔ اول الذکر نۓ ایک ہزار اشرفیوں 
اور دس ہاتھیوں کی پیشکش حاضر کی ۔ آخر الذکر ۓ ایک ہزار اشرفیاں 
اور اٹھارہ عری گھوڑے پیش کے ۔ 


شاہجچان امہ جلد دوم ۸٥۵‏ 


بدارخ ۵ رجبپ (,م ا کتوبر رمرع) عاقل خاں بای سو ذات مو 
سوار کی ترق پا کر دو ہزاری ڈذاب پاب سو سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ 
مکرمت خاں کی جگہ یعنی خان ساماق لی حدمسب ئس کے سبرد ہوئی۔ 
عاقل خاں کا عہدہ یعنی دیواقی پیوتات راۓ راباں کو سلی ۔ سیادت حان 
داروٹہٴ داع مقرر ہوا ۔ نورالحسن کو اس کا اسین بنایا ۔ نجابت خاں کو 
حلعت ؛ ہاتھی ؛ گھوڑا دے کر شاہزادہ صراد بحش کے ہعرکاب متعین فرمایا ۔ 
بتارخ ہم رجب (م اکتوبر ‏ م۹رءہ) عبداتہ خاں یروز جنگ کو خلمعتء 
پاتھی ؛ گھوڑا عطا کر کے ء اور قلیج خاں یر وستم خاں کو جو سنبھل ہے 
حاصر ہوےۓ تھے؛ خلعت اور گھوڑا دےکر پدایت کی کہ شاہرادہ سراد بح 
کہ ہمرکاب جگت سنگھ کے استیعمال کے لے روائه ہوں ۔ راےۓ ٹوڈر مل 
سپرند کی سرکار کا فوجدار اور امین (دیوان) مقرر ہوا تھاء کارگزاری 
کے سبب اپنے ضلع کے شاہی خالصے خوت آباد کیے ۔ حضرت ے علعت ؛ 
ہاتھی اور گھوڑا عطا فرما کر سرفراری بخشی ۔ 

چولکہ حضرت کو عراق اور عری گھوڑے جح کرنۓ کا سے حد 
شوق ے ء لہُذا بندراہ سورت کے متصدی نے بعض اشخاص کو جو اسپ 
شنامی کے ماہر تھے ء بصرہ اور لحسا وعیبرہ مقامات کی طرف پھیجا۔ 
سوداگروں کو بھی تاکید کی ۔ الغرض اس سال بہتر (ے) عرق گھوڑے 
ایک لا کھ روسےح کے خرید کر لائۓ ۔ ان میں حاکم بصرہ علی ہاشا کے 
طویلے کا سرخنگ گھوڑا بھی تھا جو علی اکبر سوداگر کے آدمیوں بے 
بارہ ہزار روے میں خریدا تھا ۔ اس کا شجرہ تری کے مشہور گھوڑے عنتر 
ہے ملنا ہے ۔ حضرت ۓ پسند فرما کر طویلہٴ خاصہ میں داخل کیا ۔ 
سوداگر کو پندرہ ہرار روے قیمت ادا کی ۔ عبداللہ خاں فیروز جنگ راجا 
جگت سکھ کی سرکو کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن اُس ۓے یہ سہم اچھی 
طرح احجام نہ دی ؛ حضرت نے اس کے انصرام کے لیے فرمان بھیج کر بہادر 
خاں کو طاب فرسایا ۔ بہادر خاں کی چکہ عبداللہ خاں کو اسلام آباد کی 
سرکار کا انتظام کرۓ کے لے وخصت کیا ۔ 

صوبہٴ ہہار کے واقعات ہے اطلاع یکە ہلامون کا زمیندار دوارگزار 


۸۹( شاہجپان امہ جلد دوم 


فلک بوس پہہاڑوں اور کھنے جنکلوں کے بل پر اطاعت اہی ے منحرف 
ہو گیا ے ۔ صوے دار شائستہ خاں ۓ فیصاہ کیا کہ جنگلوں کو کاٹ کر 
اُس کے قلعے کو تسخیر کیا جاۓ ۔ غرضض تھوڑی ہی مفت میں اس سہم 
کا سرانجام کر کے بہت ے سرکشوں کو گولیوں اور تیروں کی بوچھار ہے 
پلاک کر ڈالا ؛ جنگلوں کا صفایا کر دیا اور قلعہ پلامون کو گھیر لیا ۔ 
پرتاب زسیندار کی آنکھیں اب کھلیں ۔ انکسار اور اطاعت کے سوا چارہ ا ہ 
دیکھا۔ اسی ہزار روے بطور پیشکش ادا کرکے وعدہ کیا کە بعد برسات 
پٹنہ میں حاضر ہو کر شائستہ حاں سے ملے کا اور پھر کبھی سرکشی ئن 
کرے کا ۔ 

تیرعویں سال جلوس میں بخارا کے ایلچی ازبک خواجەه کے ساتھ 
میر برک بطور سفیر امام قلی خاں حاکم بخارا کی خدمت میں گیا تھا ؛ کابل 
تک جاۓ کے بعد واپس آگیا اور عرض کیا کہ بخارا میں فساد پھیلا ہوا 
ے ۔ امام قلی خاں بصارت ہے معذور ہو چکا ے ۔ نذر مچد خاں بڑے بھائی 
کے حقوق کو نظر انداز کر کے سمرقند و بخارا کی تسخیر کے لے روالہ 
ہوا ۔ پہلے پہلے تو ازبکوں ۓ نذر مچد خاں کی روش ہے آزردہ ہو کر چاہا 
کہ آے اپنے علاقے میں عەل دخل لہ کرۓ دیں ء پھر جب دیکھا کہ 
امام قلی خاں کو نڈر مچد خاں کے سوا اور کسی کی جانشینی منظور نھیں 
تو خاموش ہو گئے اور نذر مد خاں کو اطاعت کا پیغام بھیج دیا ۔ نذر چد غاں 
بہت تیزی سے روائم ہوا۔ م شعبان ؛ں.ظ,ھ (ہ وسر ؛مہمء) کو 
خواجہ عبدالقہ احرار کے سرقد منور پر پہنچا ۔ بڑے بیۓ عبدالعزیز کو امام 
قلی خاں کے پاس بھیجا ۔ پھر شام پڑے خود جا کر ملا ۔ ہ شعبان 
(. و نومبر مہ :ع) کو اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا ۔ عبدالز یزکو قلیخانی کا 
خطاب دیا جو وی ۔ہدی کے اعلان کے مترادف ہے ۔ اس کے بعد امام قلی 
خاں کے ساتھ اتی ے مروقی کی کہ ہر معاملے میں اے آزردہ ہی کرتا رہا ۔ 
خان مذکور ۓ چاہا کہ درہار شاہجہانی میں پہن چکر وہاں سے حرمین شریفین 
کی زیارت کے لے روانہ ہو جاۓ ۔ نذر مچد خاں ۓ یہ بات نہ مائی ۔ عراق 
کے راستے مکە معظمہ کی طرف روانہ کیا ۔ اہل حرم میں سے کسی کو اُس 


شاہجچان امہ جلد دوم ھھ۲ 
کے ساتھ چائۓ کی اجازت ئب دی ؛ حتلی کس آی حائ م جو امام لی خان کی 
محبوب بیوی تھی اور رہ آے اہنے ساتھ لے جالا چاہتا تھا آے بھی لہ 
جاے دھا ۔ بڑے بھائی کا سمام مال و .اع اپنے قیضے میں لے لیا ۔ لسام قلی 
خاں انشہائی ربخ و ملال کے عالم میں ایران کے راستے حجاز کو روانہ ہوا ۔ 
ابراہم خواجہ نقیب ء نذر بیگ طفائی ء رحم بیگ پروانمھی اور خواجہ میرک 
دیوان وغیرہ اڑیک سردار اور شلام کم تقریباً بابج سو آدمی تھے ء اس کے 
ساتھ راہی ہوے ۔ 


شاہجپان کا لاہور ہے کالووابن کی شکار گہ میں جانا 

برسات ختم ہوے کے بعد جاڑے کی فصل شروع ہوئی جو ہندوستان 
میں سیر و شکارکا موسم ہے ۔ حضرب ے بتارج ن, شععبان (۹, لومبر 
وم:۱ع) شاہی علم کو کانوواپن کی شکار گاہ یىی جانب حرکت دی ۔ بھلے 
دن باغ فیض بش میں اور اگلے روز شس الدین کی سراۓ میں خیے ہو ۓے۔ 
یہاں اطلاع سلی گہ ے , شعبان ۱ ن.:,ھ(ں نویچر ؛مہنع) کو شام کے 
وقت یمین الدولہ آصف خاں ۓ جو اپنے عہد کا ارسطو اور حضرت کا وزیر 
باتدہیر تھا حمہان فانی ہے رحلت کی ۔ اس ساتحے گو سن کر حضرت ہر 
غم و الدوہ کا انا غلبہ ہوا کہ ہوش و حواس جاتے رے ۔ اس کی وفاداری ء 
غدت گراری ء خلوص و الغت کو باد کرکےہ کئی بار زبان مبارک سے 
ارشاد فرمایا کہ صد حیف ہم اس وفادار غلص کے حقوق ادا ئہ کر سکے ۔ 
جو کچھ عنایات اُس کے حال ہر ہوئیں وہ أن ے ہزار درجە ژیادہ کا ستحق 
تھا ۔ قدردان بادشاہء جوپر اخلاص و وفا کے جوہری ہیں ۔ اس مرحوم کے 
اھزاز و ١‏ کرام کا ہمیۂم پورا پورا خیال رگھا ۔ نو ہراری ذات نو ہزار سوار 
دو اسپد سم اسپە کا منصب عطا کیا تھا جس کی تنخواہ سولہ کروڑ بیس 
لا کھ دام ے ۔ (چالیس لاکھ بچاس ہزار روۓ) ۔ ہر سال بجاس لاکھ روے 
کی یافت جاگیر سے تھی ۔ غرض پر طرح مرحوم کو اآنی سرفرازی بخشی 
کہ اُس کا جاہ و حشم آسمان تک پہنچا ۔ الطاف و عنایات کی ایسی بارش ک 
کہ کسی بادشاہء ۓ اپنے کسی خیر خواہ کے ساتھ اتنی سپربانی نہ ک ہوگی۔ 


۸ھم؟ شاہجہان لاب جالددوغ 


تاہم الفت و قدردانی کے سبب کی بار فرمایا که افسوس ! ہم اس کی 
خدمتوں کا پورا حق ادا لد کر سکے ۔ خان والا شان ے ابی زندگ شادمانی 
و کامرافی کے ساتھ بسر کی ۔ ہمیشہ یہی آرزو رکھتا تھا کیہ لڈّل سبحانی کے 
سامنے اس دلیا ے اُٹھ جاؤں ۔ 

آصف خاں ۓ اپنی حوبلی کے علاوہ جس کی قیمت بیس لاکھ روے 
ے ء ٹھائی کروڑ روے کا اائد چھوڑا ۔ یعنی تیس لاکھ روے کے جوابرات ء 
تین لاکھ اشرفیاں جو یالیس لاکھ روے کے برابر ہیں ء ایک کروڑ بچی 
لاکھ روے نقد ء طاائی اور بقرئی ظروف نیس لاکھ روج کے ء باق مامان 
٭م لاک روے کا ۔ شاہ بندہ نوار نۓ مرحوم کے ہساندگان کو تسلی و 
تشنی دے کر ان کے زخم دل ہر لطف و عنایت کا مہم رکھا اور ہر 
طرح عثایات شاہالہ سے ان کی دلجوئی فرمائی ۔ اس کے بیۓے اور پابچ یٹیوں 
کو بچیس لاکھ روے عطا کے ۔ متعلقین میں ے ج وکوئٹی خدمت کے قابل تھا 
آے سنصب عنایت کیا ۔ جو ىاہانہ نتحواہ ے لای ھا اُس کا مشاہر* مقرر 
کر دیا ۔ حکم دیا کہ حضرت جہانگیر کے ءعبرے ے مغرب کی طرف جلو 
خاۓ کے چوک میں مرحوم کو دفن کیا جاۓ ۔ مقبرہ دہارکر کے سنگ سس 
کا عالیشان گید اُس پر بنائیں ۔ 


قلعہٴ مؤ اور نورہور کی تسخیر 

جب حضرت کے حسبالحکم شاہزادہ مراد بش کابل ے روالہ ہوکر 
پیٹھان میں داخل ہوا تو سعید خاں ؛ راجا جے سنگھ اور اصالت خاں کو 
قلعمٴ سؤ کی تسخیر کے لے اور سید خان جہاں کو قلعہٴ نوربور فتح 
کرۓ کے لے روالہ کیا ۔ یہ دونوں روانہ ہوۓ ۔ بھوان ک کھائی کے 
پاس پہنچے تھے کہ جگت سنگھ کا بیٹا راج روپ بھاری فوج لیے سامنے 
آیا ۔نیابت خاں ء خانجہاں کا پراول تهاء ٴس نے اچھی طرح گوئرا یل 
کر کے گھاٹی پر جتنے مورچے تھے وہاں ہے راج روپ کے آدمیوں کو 
بھکا کر ہہ سہولت ان پر قبضد کرلیا ۔ بہت سوں کو قتل کر ڈالا ۔ 
سید خان چہاں بڑی تیزی ہے بچھی بھون کی گھاٹی میں پہنچا ۔ پہاڑی 


شاہجہان نامہ جلد دوم ۹ؤ 


بدیختوں ۓ ببھی بھون سے نورہور تک پہاڑوں کے دروں میں مضہوط 
دیواریں کھڑی کر دی تھیں اور ان پر قیر انداز اور بندوتچی پیادے 
بٹھا دے تھے ۔ لیکن تاد ایزدی ہر جگہ لشکر شاہی کے شریک حال 
ری ے اس لیے ید تدبیریں کارگر ى ہولیں ۔ کسی زمیدار ۓے ایک 
غیر معروف را۔تہ بتا دنا جس ہے لشکر اسلام پھاڑ پر ایک ایسی جکہ 
جا پہچا جہاں نشیب کی طرف نصف کوس کے فاصلے ہر نورہور کا قلعم 
نطر آتا تھا۔ سعید خاں کوە پارہ کے دامن سے گررکر 'ور راجا ے سنگھ و 
اصالت خاں چّکی ندی کے کنارے کنارے پائی کی گزرکاہ میں ے نکل کر 
مؤ کے قریب 'آ ملے ۔ راجا باسو کے باغ کے پس جو ہموار زمین ہر واقع 
ے ء غیے کے ۔ پہاڑی مکاروں ےۓ جا بجا پتھەر چوے کی دیواربی اٹھا 
اُٹھا کر راستے مسدود کر دے تھے ۔ ان ہر نشاۓ باز بدوقچی تعینات 
یئن 

موقع ایسا آ پڑا تھا کی ہمت و شجاعت کے سوا اوو کوئی تدییم 
کامیاب لد ہو سکتی تھی ۔ لہٰذا جانباز بہادروں ے دیواروں پر چڑھ 
چڑھ کر آگے بڑھنے کا قصد کیا ۔ ان بدیختوں ۓ گولیوں اور تیروں کی 
بوچھار شروع کر دی ۔ جو لوگ لشکر کے لیے گھاس چارہ اور ایندھن لینے 
کے لیے جنگل میں گئے تھے؛ انھیں نتصان پہچایا ۔ جاہدوں ۓ حایتِ ایزدی 
کے ساۓ میں اقبال_ نادشاہی کو اپنی سپر بنا کر نہابت دلاوری کے ساتھ 
کسی لئ کسی طرح پیش قدمی جاری رکھی ۔ بالأخر رفتہ رفتہ دیوار تک 
جا پہنچے ۔ اسی انا میں شاپرادے کا حکم آیا کہ تلیح خاں مؤ کی طرف 
جاۓء رستّم خاںٴ سید خا یہاں کی کمک کے لیے بڑے اور سعید خاں راہر 
کی راہ لے کہ وہاں سے مؤ پر گولہ باری ممکن ے ۔ نور پور والے اکر 
میں ے نا خاں ء نظر بہادر خویشیی ؛ اکبر علی کھکر (کھوگھر) اور 
راچا مان گوالیاری خان_ مذکور کے ہمرکاب رہیں ۔ اس فوج کی ہراویق 
جابت خاں کے سپرد ہوئی ۔ سعید خاں اہی جگ ہے بڑھ کر کوہ راہر کے 
نزدیک خہمد زن ہوا ۔ دائیں بازو میں ے اپنے بیٹوں سعد اہ خاں اور 
عبدالہ خاں کو ابی کچھ فوج د ےکر اور بائیں بازو میں ہے ذوالفقار عال 


۲۹۰ شاہجہان ئا جلد دوم 


کو شاہی برقندازوں کا ایک دستم دے کر پپاڑ پر بھیجا که لشکر کے 
پڑاؤ کىی جگم مقرر کر آؤ ۔ ان لوکوں نۓ پھاڑ پر پہنچ کر اندازہ کیا کہ 
جب تک جنگل صاف ند کیا جاۓ ؛ لشکر کے پڑاؤ کی جگہ نہیں بن سکتی ۔ 
سعید خاں کو ید اطلاع بھیج کر خود وہیں ٹسہر گے ۔ 
عین اس وقت ان کمینوں کے تقریباً پاپچ ہزار آدمی بہاڑ ے ؟ تر کر 
سعید خاں کی فوج پر آ بڑے ۔ گھتے جنگل کے درختوں کے سبب صف بندی 
کی نوبت ئہ آئی ایک دوسرے کے ساتھ غث پٹ ہ وگئے ۔ سعید خاں نے 
یہ خبر سنتے ہی اپنے بیٹے لعلف اللہ کو اور اُس کے پیچھے شیخ فرید اور 
سرانداز غان کو کمک کے لے بڑھایا ۔ ابھی لطف ال ہہاڑ پر ئه پہنجا تھا 
کے أُن کمینوں ےۓ کمین کا٥‏ سے نکل کر حملب کیا ۔ لطف التہ کے دالی 
کاندے پر تلوار کا وار کر کے اور بائیں ہازو پر یزہ سار کر گرا دیا ۔ 
عبدالرحمٰن ولد عبدالعزیز خاں نقشندی ۓ برق سے آکے بڑھ کر ان 
کافروں کو ہٹایا ۔ پھر ذوالفقار خاں ۓ آ کر اُنھیں دبایا ۔ بہت سوں کو 
قتل اور قید کر کے باق کو مار بھگایا ۔ سعد اللہ اور عبداللہ کو ساتھ لے 
سعید خاں سے آ ملا ۔اگلے روز سعید خاں ظفر جنگ اپنے مپاہیوں کو 
ہمرکاب لیے راپر پہنچا ۔ لشکر کی خیعہ کاہ بناۓ کے لیے جنگل کٹوا کر 
صاف جگہ نکلوائی ۔ شبخون کا خوف بھی لکا ہوا تھا لہٰذا چاروں طرف 
خندق کھدوا کر کانے دار جھاڑیاں لگوا دیں ۔ 
اب پھاڑیوں کو احساس ہوا کہ شاہی لشکر اس راستے بڑھ کر قلے 
ہے بلند تر جگە پر قابض ہوکر گول باری کرے گا ۔ اس کا تدارک کرۓ 
کے لیے چاروں طرف ے امنڈ آۓ ۔ جا بجا فصیلیں اور برح کھڑے کر لے 
تاکە شاہی لشکر آگے نہ بڑھ سکے ۔ ١م‏ شعبان (۵م نومبر رمہہع) کو 
نباہت خاں نیز سعید خاں کے سپاہی راجا ہاسو کے باغ والے ٹیے ہر 
جا چینصے ۔ دوسری طرف جے نظر بہادر؛ ذوالفقار خاںء؛ شیخ فریدء 
راک ایم کاٹ خإل اور راجا مان صفیں باندے آ پنچے ۔ 
پھا ۔۔خزابت خاں اور راجا سان کے سپاہیوں ےے 
لی ال کا مو :پر تفتے رکھ لیے ۔ دوڑ کر غنیم کے سووجے 


شاہجہان اہ جلد دوم ۲۱٦‏ 


کے سامنے تفتوں کی دیوا رکھڑی کر دی اور اس کی آڑ ے تیر اور گولیاں 
برسا کر پنکامہٴ پیکار گرم کیا ۔ اس معر کے میں ے شار کافر پلاک ہوئۓ ۔ 
شاہی سماہی بھی زخنی ہوئۓ۔١س‏ بیس شہید بھی ہوگے ۔ ۹ شعبان 
(م اور م دسمبر رمع کی دربیانی رات) کو راجا مان ےۓے ایک ہزاو 
پیادے قلعہٴ چہت پر حملے کے لیے بھیجے ۔ قلعے ے کچھ آدمی مقابلے 
کہ لیے نکلے ۔ ان بھادروں ۓ انھیں نیروں ؛ کولیوں کی بوچھار ے گرا 
دیا ۔ جو بے وہ جان بجا کر بھاک کے ۔ جھادر پیادے تعاقب کمرۓ کرے 
قلعے کے اندر گھس گۓے ۔ قلعدار کو قتل کر دیا ۔ تھوڑے ہے آدمی وہاں 
رے ء با پیادے مقتولوں کہ سر لے کر لشکو کلہ میں آئۓ ۔ 

اٹھی دنوں قلعہٴ نورہور کے ایک برج کو بارود ے اڑاے ک 
کوشش کیگئٔی ۔ سید خان جہاں نے حاصر ہکر رکھا تھا ۔ فرنگی نقب زن زلقی 
اور آقا حسن رومی نے نقبپ کو برج تک پہنچا دیا تھا ۔ اس سے پلے چھ 
نقبیں اور لکئی گئی تھیں لیکن قلعے کے مکاروں نۓ اں کا سراغ لگا کو 
نارود نکال ی ۔ ید نقب برج تک پہنچائی تو سہی لیکن دو تعن گز اوچھی 
رہ گئی ۔ اضطراب یں تھا کی اپل قلعم اس کا بھی سراغ لگا کر بارود ئە 
چرا لیں ۔ غرض عصر کے وقت سرنگ کو آگ دے دی ۔ نقب اوچھی 
ہوۓ کی ؛وجہ ے برج کا ایک حصد اڑا ؛ دوسرا حصہ زمین میں اتر گیا ۔ 
ان ذلیلوں نے برج کے آڑے سے پللے اندر ی طرف ایک دیوار اور کھہنچ 
دی تھی ۔ سید لطف علی اور جلال الدین مے مود جو خان جہاں کے سہاہیوں 
کے ساتھ دوڑے ہوۓ یہاں آے تو دیوار سامے تھی ۔ فوراً بیلداروں کو 
تاکید کی کہ دیوار ڈھا دو ۔ لشکر کے دودرے دلاوروں ۓ پھالکوں میں 
آگ لگانا اور فصیل پر چڑھنا شرو عکیا ۔ پر جگہ معرکے پڑے ۔ دونوں طرف 
ے آدھی رات تک تیروں ءگولیوں اور بانوں کی بوچھار ہُوا کی ۔ ے شار 
پھاڑی ہلاک ہوگۓ ۔ لشکر اسلام کے بھی کچھ آدمی شپید ہوۓ ۔ انھی 
میں سید لطف علىی تھا جس بے بندوق کی کولی کھا ,کر بہشت کی راہ فی ٭ 
بہادروں کی جانبازی کے باوجود وات کی عیاہی کے حبب اپزر قاصہ کو پناه _ 
مل کئی ۔ بہادروں ۓ قلے کی تسخیر ملتوی کر کے اپنے کیمپ گی ' 


۲ شاہجپان اہم جل دوم 


سراجعت کی ۔ 

۹م شعبان ( دسمبر ؛,مںع) کو بہادر خاں اسلام آباد ے آ گور 
غلہزادے کیک عدمت میں حاضر ہوا ۔ اُس ہۓ اپنے تین ہزار سواروك ؛ 
تین ہزار بیادوں ہے قلعہ' تہاری پر حملہ کر کے پہلے ہی بلے میں سے تح 
کر یا ۔ حکم بادشاہی پہنچا کہ اصالت خاں آگے بڑھ کر نور پور کا بحاصرہ 
کرے ۔ سید خاں جہاں اور رسم خاں اپنے رفیقوں کے ہمراہ ہہادر ان کو 
ساتھ لے کر جسے ہم نے فوج کا پراول امزد کیا سے ؛ تھل کی کھاٹی سے 
گزر کر قلعہٴ مؤ ی طرف جائیں اور سے فتح کرۓ میں جان لڑائں . اگر 
وہ فتح ہو جاۓ تو نورہور کی تسخبر آسان ے ۔ شاہزادے کو چاہے کم 
راؤ اس سنگھ اور میرزا حسین صغو یکو پیٹھان میں چھوڑ کر ود بھی آگے 
بڑھیں اور اہل, لشکر کو سخت تاکید کریں کہ قلعہ فتح کرئے اور ہابت 
کافروں کی تباہی میں کوئی دقیتم اٹھا ند رکھیں ۔ چنائ مہ یکم رہشان 
(م دسمیں رم رء) کو شاہزادہ مراد پیٹھان ہے مڑی طرف رواله ہوا۔ 
جگت سنگھ ۓ جو سنا کہ شاہزادہ فوج ظفر موج کو ہمرکاب لیے ادھر 
بڑھا آتا ے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ۔ مقابلے کی ہمت نہ ہائی ۔ ے اختیار 
امراۓ امدار کو بیچ میں ڈال کر معای کا طلبگار ہوا ۔ ان کی سفارش سے 
جان کی امان پائی ۔ و رمضان (ر دسمبر رم رع) کو گناہکاروں کی طرح 
گردن میں روپال ڈالے۔ شاہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس عا ی گوہر 
ے اس تسلی دی اور باراہر شاہی میں اس کی معافی کے لیے التاس کی ۔ 
عرضداشت میں اس کے بعض اور مطالبات بھی تھے جو منظور لء ہوۓٔ۔ 
ماہزادے نۓ أے واہس چلے جائےۓ کا حکم دیا ٭ 

جگت منگھ مایوس ہو کر قلعدٴ مؤ میں چلا گیا جو دشوار گزار 
جنکلوں اور اوچے ہہاڑوں کے وسط میں واقعم ے ۔ فیصله گیا کە یھیں 
رہوں کا که سضبوط و محفوظ۔ جگہ ے۔ سید خان جہاں اور بہادر خان 
تھل کی کھاٹی کے رامتے بڑھے آہے تھے ۔ ہر روز جنگل کاہٹا کاٹ گر راس 
نتالنے تھے ۔ بہاڑیوں ۓے جا جیا دیواریں بنا مر راستہ روکا تھا ؛ انھوں ہے: 
گرا کر سیدا نکر دیا ۔ جو مقابلے کے لیے نکلا اے عدم کی راہ دکھا کر اپنا 


شاہجچان ٹا جلد دوم "َ۲ 


راستہ لیا ۔ قلعہٴ مؤ نزدیک آ گیا تو پٹھان بیادے جو تیز رفتاوی میں 
سواروی کے برابر ہیں ء حملہ آور ہوۓے ۔ جگمت سنگھ قلعے کی مضبوطی گے 
سہارے پاپ دن تک اطمینان ہے لڑتا رہا ۔ میدان جنگ ہیں آ1 کر خوب 
داد غجاعت دی ۔ المختصر بھہت مخت معرکە بڑا ۔ بہادر خاں کے جانباز 
سہاہی لاشوں کے اوپر باؤں رکھ رکھ کے آکے بڑھتے تھے ۔ خان موصوف 
کے سات سو پٹھان اور اتے ہی آدمی دوسرے منصب داروں کے زغمی اور 
قتل ہوۓ ۔ کافروں کی بھی کثبر تعداد جم رسید ہوئی ۔ 

جب سہم میں دیر لگ گئی نو باوگگە سلطانی ہے فرمان پہنچا کم 
جوں ہی خان جہہاں اور بہادر خاں خلعے کے پاس پہنچیںی دوسرے 
منصب داروں کی فوجیں بھی پلے میں شریک ہو جائیں ‏ فرمان آۓ پر 
شاپرادے ۓے بھی سرید ناکید کی کہ دوسری وجیں بھی شامل ہوں اور 
جس طرح بنے قلعے تک پہچیں ۔ مہ رمصان (رں دسمبر ؛مہہع) کو 
سید خان جہاں اور بہادر خاں ے قلعے پر یورش کی ۔ دوسری طرف ے 
لیج خان ء راجم جے ۔نکھ اور اس ویردی خانں ۓ بھی جنگل میں کھس 
کر جہاں جہاں سے موقع ملا ہھاڑ پر چڑھگئے۔ سید خان جہاں اور بہادر خاں 
کے متوائر حملوں ے جگت ۔نگھ یىی جان ہر بن رہی تھی دوسری طرف 
کی غبر سا لے مکا۔ راج جے سنگھ ء قلیج خاں اور اللہ ویردی غاں کو 
موقع مل گیا ۔ پھاڑ پر پچ کر قلعے کے قریب تو آہی چکے تھے ؛ یکلیک 
پل ہول کر اندرکھس گے اور نھایت جاں شافی کے ساتھ جنگ کرئے لگے۔ 
سعید خاں ۓ البتہ کوئی کار نمایاں ئه دکھلایا ۔ جیسی توقع تھی آتتنی 
کوشش ‏ دہ کی ۔ جگت سنگھ ے اپنے اہل و عیال کو پھلے ہی تارا گڑھ 
بھیچ دیا تھا ۔ جب دیکھا کہ ے شار سہاہی زخمی اور قتل ہوگۓے تو 
نھایت بد حواس ہوا . کال ے انتظامی اور بدنطمی ى حالت میں زوال و 
ادہار کی خاک سر پر ڈالتا ہوا ىارا گڑھ پہنچا ۔ دو روز بعد اصالت خاں کی 
عرضداشت ہے حضرت کو معلوم ہوا کم قلعہٴمژ فتج ہو جاے کی خہر 
سن کر نورپور والے بھی آدھی رات کو اپنا قلعہ چھوڑ کر بھاک کے ۔ 

خاقان دہررۓ یہ اطلاع پاکر خان جہپاںن اور راجد جے سنگھ کے 


سی شاہجہان ام جاد دوم 


سواروت میں ہے ایک ایک ہزار کو دی امہ سد لسپه قرار دے ار 
غان جہاں گو چھ ہزاری ذات چھ ہزار سوار دو ام سب اسپب کاء اور 
جے سنگھ کو پاب ہزاری ذات پابچ پرار سوار دو امہتم سم اسپم کا منصب 
عنایت کیا ۔ بھادر خاں کو ہزاری ذات ؛ ہزار سوار دو اسب سم اپ کا 
اضافف دے کر پاپ ہراری ذات چار ہزار سوار دو اکسہت سد امم کا منصب 
عطا کیا . راجء مان سنگھکو خلعت ء رصع جمدھر ؛ ہاتھی گھوڑا دے کر 
سرفرازی نشی ۔ غرض جس جس ے مہم میں جاں فشافی کی تھی ؟نے 
لطف و کرم ہے نوازا ۔ ‏ رمضان (ہںم دسمبں م+رع) کو ۵اہزادے 
نے چنا کے زہیندار پرتھی چند کو جسے التہ ویردی خاں اور میر بزرگ 
لےکر آۓ تھے ؛ بارکہ والا میں روانہ کر دیا ۔ مؤ کا التظام راجہ جے سنگھ 
کے سپرد کیا ۔ تہاری ىی بحافظت قلیج خاں کے سپرد کی ۔ دمتال کی نگھبانی 
گوکل داس سیسودیہ کو اور بیٹھان کی میرزا حسن صفوی کو سونیی ۔ 
بعض منصب داروں کو بیلداروں اور تبرداروں کی ایک جاعت دے کر 
ای کام پر ماسور کیا کہ سؤ اور دوسرے علاقوں کے آس پاس کے جنگل 
کاٹ کر کھلا راستہ نکالیں ۔ فرىانِ شاہی کے مطابق خود وابس ہوکر 
یتارخ ۹ء رمضان (یکم جنوری ۲مہ ؛ع) بہادرخانں اور اصاب خاں کو 
ہمرکاب لیے پدر بزرکوار ى خدمت میں حاضر ہوکئے ۔ حضرت نے بتار 
یکم شوال (م جنوری مہ ؛ع) شاہزادے کو خلعت ؛ نادری غاص ہ 
طلائی زین والے دو گھوڑے اور دو لا کھ روے انلعام دے کر واہس 
بھیجا که جکت سنگھ کو قتل یا قید کرک مابدولت کے سام پیش کرو ۔ 
اُس کے خاندان کا ایسا قلعم تح کیا جاۓے کہ بپاڑی علاقے میں ان کا ام و 
نشان باق نہ رے ۔ 

چنبا کے زسیندار پرتھی چند کے باپ کو بدیخفت جگت سنگھ ے قتل 
کردیا تھا ء اسراۓ شاہی کی وسالطت ے ہرتھی چند شاہی ملازست میں داعل 
ہوا ۔ حضرت نے سرصع جمدھر اور خلعت عنایت کر کے ہزاری ذات چار سو 
سوار کے منصب اور راجه کے خطاب ہے سرہلند فرمایا ۔ رخصت کهمرۓے وقت 
حکم دیا کیو کانی سیاہی فراہم کرکے اپنے علاقے کے پھاڑ پر جس کے نے 


شاہجہان نا جلد دوم ,۲۰۹۰ 


تار گڑھ کا قلعد واقع ے ء بہنچ کر جگت سنگھ کو اچھی طرح دبائۓ ۔ 
۵ شوال زے جوری ہمہرع) کو شاپرادہ ساد مخش ےۓ بادشاہ سلامت 
کے حسب الحکم سید خان جچاں اور دوسرے اسرا کو ہمرکاب لے نرر پور 
میں قیام کیا ۔ سعید خا ںکو جموںل کی طرف بھیجا ۔ راجء مان جو جگت سنگھ 
کا جافی دشمن تھا ء آے ۔کم دیا کہ راج پرتھی چند کے ساتھ پیچھے کی 
طرف ے تارا گڑھ پر حماءہ کرے ۔ دوسری طرف ۔پادر غاں اور اصالت خاں 
کو تاکید کی کہ بارہ ہزار سواروں ے تارا گڑھ کا محاصرہ کر کے حصورین 
کی خالہ خرابی کر دو ۔ ان سب دلاوروں ے یورش کر کے اس مضبوط 
قلعے کو فتح کرۓ ہر کمر ناندھی ۔ یہ قلعم کھنے جکمل کے وسط میں 
جہاں کانٹے دار درخت چھاۓ ہوۓ ہیں ؛ ایک اونضی بہہاڑی پر واقع ہے ۔ 
ماحول ایسا ے کہ اسان تو کیا ہوا کا بھی وہاں سے گزرنا مشکل ے ۔ 
قلعے کے اندر اسلح ؛ گولہ بارود اور رسد کا کافق ذحیرہ تھا ۔ برجوں پر 
بھاری توہیں چڑھی ہوئی تھیں ۔ تاہم شاہی دلاوروں نے جنکل کاٹ کاٹ 
کمر سورچے بہاۓ ء نقبیں نکالیں اور سیڑھیاں ىیار کرکے فتح کا انتظام اچھی 
طرح کیا ۔ ادھر ان گمراہوں نے بھی جاں فشافی اور تیر ء گولے گولیاں 
برساۓ میں کوئی دقیقد باق ئه چھوڑا ۔ ہر روز کتنے ہی بہادر ژخمی ہوے 
پلک کام آے ۔ انھی میں آصف چاہی فوج کا سردار غسرو بیگ بھی شہید ہوا 
جو نھایت دلیر اور شبردل بہادر تھا ۔ گرجستان کا باشندہ تھا ۔ آصف غں 
کے انتقال کے بعد بادشاہ سلامت کی نوکری اختیار کر ی تھی ۔ 

خسرو بیک کی شہادت کا واقعه یہ ے که مہ شوال (ور, جہوری 
+مع) کو بہادر خاں اور اصال خاں ۓ اے کچھ فوج دے کر بھیجا 
تاکہ چھاڑ کی کیفیت کا الدازہ کر کے لشکر کی قیام گاہ اور مووچوں کی جگه 
متمین کرے ۔ اوہو جاکر یہ سب اشخاص جنگل میں چاروں طرف پھرۓ 
لگے . ببادر خاں نے کچھ آدمی بھیۓے کہ اں سیھوں کو جع کرکے 
لشکر گاہ میں واپس لے آئیں ۔ خسرو بیگ ے کپلا بھیجا کس میں ے ہاں 
ایک جگد چھائٹ لیف ہے ء؛ یہیں رات بسر کرنا مناسب سمجھتا ہوں ۔ 
بہادر خاں اور اصالت خاں ۓے کسی کے ہاتھ بڑی تاکید ے کہلایا کەه 


۲و۲ شابجہان ام جال-دوم 


واپس آجاؤ ۔ خسرو بیگ جبوراً اپنے تین سو آدس ہمرکاب لیے واپس چلا ۔ 
راحَے میں بدیقت پپاڑیوں نے جو سوقع کی تاک میں رہتے نھے ؛ اس فخفتصر 
جاعت کو دیکھ کر چاروں طرف ے ہجوم کرکے حماد کیا۔ اگرچه غنم 
کی تعداد زیادہ بھی لیکن اس جواں مرد ۓ بڑی ثابت قدمی ے مقابلہ 
کیا ۔ خوب رد و بدل کرنا رہا یھاں تک کہ بالآخر چودہ زخ مکھا کر زمین 
پر کر پڑا ۔ 

المختصر جب جگت سنگھ ۓ دیکھا کہ شاہی اوجیں ے درے 
چلی آرہی ہیں نو بدحواس ہوگیا ؛ یقین ہوا کہ قلعم ہاتھ سے نکل جاۓ کا 
لہٰذا چند آدمیو ں کو سفارسی بناکر امان مائگی ۔ سید خان جہاں کی وساطت 
ے شاہزادے کی خدمت میں التاس کی کہ بارکاء شاہی میں میرے قصوروں 
کی معاق کے لے درخوام سکیجے اور فرمان معاق منگوا کر سری ڈھارس 
پندھائے ۔ شاہزادے ہے عرضداشت میں یہ سب باہیں لکھ بھیجیں ۔ حکمر 
والا آیا کہ اگرچہ اس ے ادب کے قصور قابل معاف نہیں تاہم گڑگڑا کر 
اسان مانگنے اور اپنی علطیوں پر نادم ہوۓ کے خیال ہے مابدولت 
چشم ہوشی کرکے اس کی جاں بخشی فرماے ہیں ۔ شاہزادے کو چاہے کہ 
نارا گڑھ اور مؤ کے قلعوں کو سار کر کے میدان کر دیں ۔ یہ حکم پاے 
7 خان جہاں نے ىارا گڑھ کی اینٹ ے اھنٹ بجا دی ۔ اپنے داماد 
سید فیروز کو کچھ آدمی دے کر ہدایت کی کہ شیں حاجی اور دوسرے 
قلعوں کو ڈھا دے ول ذی الحجد (وم مارچ ہ٭+مرع) کو جگمت سنگھ 
کو شاہزادے کے سامنے حاضر کیا ۔ قلعم' نور پور کی پھاٹک وا یق فصیل 
کے تین طرف خندقیں تھیں ء یہاں ہے وہاں نک جگت سنگھ اور اس کے 
سرداروں کی حویلیاں ہزارگز کی چڑھائی نک پھیلی ہوئی تھیں ۔ بہت مضبوط 
ضلع تھا جسں سے سو گز آکے جکت سنکھ نے دیوار کھنچوا کر اور برج 
بنوا کر مزید مستحکم کر دیا تھا ۔ حضرت نے ىاکید گی کم قلصص* 
شیں حاجی کی طرح یہاں کی دیوار کو بھی سبار کر دیں اور ہدای تکر دی 
جاۓ کہ پھر کوئی شخص اأے ہاتھ نب لکاے ۔ شاہزادہ جگت سنگھ کو 
ہمرکاب لے کر درگاە والا میں حاضر ہو ۔ 


ڈاہجپان ثانہ جلد دوم ۲۹۶ 


اب درہار کے واقعات درج کے جاے ہیں ۔ مورنگ کے زہندار نے 
اچ ہاتھی بطور پیشکش بھیجے ۔ ایک کا ساز طلائی تھا چار کا نقرفی ۔ 
سید شجاعت خاں ے دو پانھبوں کی بیشکش حاضر کی ۔ شاہزادہ شحاع ک 
نوکر پانھی لے کر آیا تھاء حضرت نے اس کے پہتھ شاہزادۂ والا گہر 
کے واسطے ۔وزوں کی سبیح ؛ کچھ پیش قیسب لعل اور چار گھوڑے 
خاصے کے ارسال کے ۔ آصف خاں کے دیوان مکند داس کو پاچ سو ذات ؛ 
سو سوار کا منصب دے کر جسونس راے کی چگد دفخی بن کا مپتمم مقرر 
کیا ۔ خالصہ کا اہتام بواڑا مل کے بجاے جسونت راےۓٗ کو سرد کرکے 
بھاڑا مل کو لاہور کا دیوان سقرر قرمایا ۔ لطف اللہ ولد سعید خاں ے 
جگت سگھ کی مہم میں بہت جاں فشانی کی تھی ؛ ئے ترق دے کر ہزاری 
ذات پاچ سو سوار کا سصب عطا کیا ۔ حلعت اور گھوڑا اور طلائی ڈاب 
وا ی تلوار عطا فرما کر سرفراری بحشی ۔ یکمشوال (م جنوری ہپمہ؛۱عء) 
کو حضرت نے کانو واپن کی شکار کاہ سے سراجت کرکے بتاریخ , شوال 
(ہ! جنوری ۰۲م۹ءع) سبھ گھڑی میں داوالسلطنت لاہور کے قصر شاہی 
کو فیضں قدم ے ہرک ضلی ۔ 


جشن تلادان شمسی ۱ ن,.+ھ ٢م‏ ۳ے 


چارع , جمن ٢۹م‏ شوال رح.+,ھسطابق رم جوری ہمبرء کو 
بادشاہی خادموں نے عمر مبارک کے ا کاودویں شمسی سال کا جشن تلادان 
کال زیب و زینت کے ساتھ منعقد کیا ۔ بارگاہ خاص و عام کے در و دیوار 
کو خمل و دیبا ہے آراستم کیا ۔ حضرت کے سر پر اتی دولت تھھاور کی 
گئی کہ محتاجوں سسکینوں ہۓ جھولیاں بھر لیں ۔ اس مبارک تقریب پر 
شاہزادۂ والاگہر دارا شکوہ کو پاچ ہزار سوار کا اضافم عطا کرکے 
بیس ہزاری ذات پندرہ ہزار سوار کا منصب عنایت فرمایا ۔ شاہزادۂ والا چاہ 
سلطان شجاع اور اورنگ زیب چادر کو ہزار سواروں کے اضاۓ ے 
پندرہ ہزاری ذات دس ہزار سوار کے منصب ہر سرفراز گیا ۔ چھ ہزار سوار 


۸ شاہجہان ثامہ جشد دوم 


شی امہ سم اسب مقرر ہوے ۔ شاہزادۂ ماد بخش کو ایک ہزار سوار کی 
ترق دے کر دس ہزاری ذات آٹھ ہزار سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ 

دوسرے اسراء کی قرق اور تقرر کی تفصیل یس ے : مکرست خان 
تین ہزاری ذات اور سوار۔ پا سو سوار دو اسپد سد اسپب ترار ہاےۓے۔ 
اقہ قلی کو ڈیڑھ ہزاری ذات ء چھ سو سوار کا ؛ مہیش داس کو 
ہزاری ذات ہزار سوار کا ٠‏ سید نورالعیان کو ہزاری ذات پاب سو سوار کا 
اور حیات خاں کو ہزاری ذات ڈھائی سو سوار کا منصب عطا کیا ۔ 
علی ۔ردان خاں کابل سے آکر حاضر بارگہ ہوا ۔و ذبقعدہ (و فروری 
+م:ع) کو بہمن یار ولد آصف جاہ ترق باکر ہزاری ذات ء دو سو سوار 
کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ میر برکہ کو اردوۓ معللی کا قاضی مقرر کیا ۔ 
سعید خاں بہادو ظفر جنگ نۓ بارگاہ والا میں حاضر ہوکر آستاں ہوسی کا 
شرف حاصل کیا ۔ قلیج خاں بھی حاضر خدمت ہوا ۔ 

فصل خریف میں کشمیر میں بڑی شدت کی ے وقت بارشیں ہوئی ۔ 
دریا چڑھ جائۓ ہے بہت ہے دیہات برناد ہوۓ ۔ ے اندارہ غلہ بھہ گیا ۔ 
بہت ہے کشمیری اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بے ۔ بعض 
ے ملکرعدم کی راہ ی ۔ حضرت نے کشمبریوں کی ے نوائی ء پریشانی اور 
سرکردانی کا حال سن کر ترس کھایا کیونکہ رزاقِ عالم ۓ دنیا والون کی 
روزی کا انتظام انھیں سپرد فرمایا ے ۔ جھروکہ درشن کے بیجے تقریباً 
تیس ہرار آدمیوں ۓ آ کر فریاد بھی کی کہ ہم تباہ ہوگئے _ حضرت نے 
حکم دیا کی جب تک یہ لوگ لاہور میں رہیں ء دس حتاف مقامات پر 
دو دو سو روے کا کھانا پکاکر انھیں کھلایا جاۓ ۔ تیس ہزار روے 
تربیت خاں کو بھجواۓ گہ کشمیر کے ۂعیف و درمائدہ غریبوں کو تقسم 
کر دے اور ہر روز سو سو ردے کا کھاتا پکوا کر پاب ختلف مقامات پر 
بھوگوں کو کھلاۓ ۔ تربیت خاں ۓ یہ خغدمت اچھی طرح ال جام لە دی ۔ 
اطلام آئ کہ مصیبت کے مارے محتاج ے نوا اُس کے سلوک ہے خوش نہیں 
ہیئ ۔ حضرت نے اض گی چگد ظفر خان کو کشمیر کا صوے دار مقرر کیا 
جو پیل بھی "نفشمیر کا گوزتر رہ چکا تھا اور وہاں کے باشندے اس کے 


شاہجہان امہ جلد دوم ۲۱ 


سلوک ہے رضا سد تھے _ غلعت اور نقری زین کا گھوڑا عنایت گیا ۔ چلتے 
وقت بڑی تاکید ے کہا کہ عریب باشندوں کا ہورا غیال زگھنا ۔ 
بیس ہزار روے بھی دے کہ یہ حتاجوں میں تقسم کر دینا ۔ 

۵ [ذیقعدم] وج فروری ہمہ,ء کو على مردان خاں کی حوبلی 
حضرت کے فیضی قدم ےہ رشکر ارم بن گی ۔ خانِ والا ان ۓ اس 
غیں متوقع نعمت کے شکراۓ میں ایک لاکھ نیس ہزار روے کے جواھرات 
وعیرہ نطر الور ے گرارے ۔ صوبم" اڑبمہ شاہزادہ ٭ غجاع کو رحمت 
فرماکر حکم دیا کہ مد زمان طہرائی ان کے نائب کی حیثیت ہے وہاں رے۔ 
پہلے أڑیسم کی صوے داری شاہواز حاں کے نام تھی ۔ وہ آج کل عزول 
تھا ۔ برمان صادر ہوا کم ٭۔ زمان کے پہچے پر مم جونہور کی سرکار کا 
انتظام کرنے کے لے پہچنا جو نھھاری جاگبر میی سے ۔ 


جن لوروز عالم افروز 

اں دنوں جب کہ سارا زمان بادشاہ فیض بش کے انعام و اکرام ے 
کامیاپ و کاحران نها؛ ,م ذیالحجه کی رات یعی لم مرج مور 
جمعرات کی شام کو ایک گھنٹہ رات گزرۓ پر آفتابِ عالعتاب ی صویل 
برج حمل میں ہوئی ۔ فصل بہار کے فیض ہے باتات میں جان سی آ کئی ۔ 
باغ و بوستان شاداب ہو گۓ ۔ اکلی صبح شاہزادہ اورنگ زیب بھادر دکن 
ہے اپے فرزند سلطان مچد کو ہعراہ لے حاضر بارکاہ ہوۓ ۔ ہزار اشرفیوں کی 
نفرردی ۔ حضرت ے انھهیں دو لاک روے عنایت فرماۓ ۔ خیلاق خان 
ترق ہا کر ڈھافی ہزاری ذات ؛ دو ہزار سوار کے منصب پر سرفراز ہوا۔ 
راؤ سر سال پاڈه ٤‏ راجا بہار سنکھ بدیلہ ء سزاوار خاں اور زاہد غان جو 
دکن ہے آۓ تھے ء؛ کورنش کے لے حاضر ہوے۔ علی مردان خاں علاعت 
اور طلائی ساز والے دو کھوڑے پا کر کاہل کو رحصت ہوا ۔ قلیج خان کی 
جگمد سعید خاں کو ملتان ی موے داری عطا ہوئی ۔ آقا افضل بنگائے اور 
شإہزادہ شجاع کی سرکار کا دیوان مفرر ہوا ۔ راۓ کاشی داس کو آ کرے 
کی دیولنی ملیي ۔ ےم ذیالحجه (+م مارچ ۲مءء) کو شاہزادہ مہاد وی 


کر شاہجہان تامہ جلد دوم 


سید خان جہاں ٤‏ راجا جے سنگھ ؛ رسّم خاں وغیرہ امراء ”کو ہمرکاب لے 
حاضر خدمت ہوا ۔ ہزار اشرفیوں کی نذردی ۔ اس والا جاہ کے وسلے جے 
راجا جگت سنگھ بیٹوں سمیت پگڑی کلے میں ڈالےگنپکاروں کے زمرے میں 
پیش ہوا سر جھکاۓ کھڑا تھا ۔ بادشام جرم بخش خطا ہوش ۓ کال 
ےج نیازی کے ساتھ اُس کی غخطاؤں سے چشم پوشی فرمائی ۔گناہوں ہر خط معافی 
کھینچ کر ملازمان شاہی کے زرے میں کھڑا کر دیا ۔ شاہزادے و 
خلعت عطا فرما کر دس ہزاری ذات آٹھ پرار سوار کے منصب ے نرق دے کر 
بارہ ہزاری دات آٹھ پرار سوار کے رتبے پر فائز کیا ۔ دو ہزار سوار دو اسپم 
مقرر ہوے ۔ 

بتارنج مم محرم من ,. ,,ھ (م اپریل ۲ہ۹ہع) شاہزادہ اورنک ریب ے 
پیشکش حاضر کی جو تختاب جواہرات ء مرصع آلات ؛ دک نکی ثایاب سوغابوں 
اور کوہ بیکر ہاتھیوں پر مشتمل تھی ۔ حضرت نے اس میں ے ایک لاکھ 
بیس ہزار روے کا سامان قبول فرسایا ۔ دودمان_ سلطنت کے اس چشم و چراغ 
'ئو خلعت خاصہ ‏ جمدھرمرصہ مع پھول کثارہء سو گھوڑے جن میں ہے دو 
عربی اور عراق گھوڑے ؛ ایک کا زین طلائی ؛ دوسرے کا طلائی مینا کار 
بھاء ہتھٹی اور نتقرئی ساز والا پابھی عطا غرما کر سرفراز کیا ۔ ان کے 
صاحب زادے سلطان مچد کو موتیوں کی تسپیح عنایت کر کے باپ بیٹے کو 
دکن واپس جاۓ کی اجازت دی ۔ اس چشم د جراغ سلطنت کی سفارش ہے 
قزلیپاش ‌خاں کو نقارہ ٤‏ امان پیگ کو علم اور لطفات ولد لشکر خاں مشہدی 
کو ترق دے کر ہزاری ذات ہرار سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ اس 
نوروز کی نقریب پر شاہزادوں اور اما کی پیشکشوں میں ہے حضرت ہے 
چھ لاکھ روے یی چیزیں قبول فرمائیں ۔ 

سرزا عیسیل ترخان بندرکاە سورت کا حاکم ىا اے اعظم خاں یق 
جکه گجرات کا عہوے دار مقرر فرمایا ۔ اگرچب اعظم خاں ےۓ سرکشوں کی 
تنبیہ بخوی کی تھی لیک نگجرات کی وعایا کے ساتھ مٹاسب سلوک لە کر سکا ۔ 
سزا عیسول کے سواروں (بایچ ہزار):میں۔ ہے ڈھائی ہژار ہوار کی اسہد سد اسہد 
مقرر ہوۓ ۔ ایک بیٹا عتایت‌اقہ دو ہزاری ذات ڈیڑھ ‏ ہزار سوار. کے منصب 


شابجبان تا جلد دوم ۰۴ 
سے سورٹھ کی سرکار کے لفام و لسق ہر سرپراز ہوا ۔ دوسرے ہۓ جد صالح 
کو ہزاری ذات برار سوار کا منصب ملا ۔ سمد والا صفات سید جلال جو 
حسبالحکم گجرات ہے حاضر ہوا تھا باچ پرارروے کے انعام ے جرمبب 
ہوا ہ؛ رم (ہ ‏ اپریل ہمہمع) کو بہادر خان اور اصالت خالىی 
کو کانگڑہ وا ی مہم ے واپس آ کر ۔اریاب ہوۓ ۔ نحابت خان کو 
کوہستان کا انتظام سپرد روا جکت ۔نگھ اور اس کے یۓ راج روپ کو 
حضرت ہے لعلف و کرم ے سابق. متصب ہر بحال فرمایا ۔ 


شاہزادہ داراشکوہ کا شاہ صفی کے مقابلے کے لے قندھار جانا 
قندھار کا علاقں مدتوں ے سلطنت مغلید میں شامل ے ۔ بعض حادثات 
کے سبب شا,ی ملازموں کے ہاتھ سے نکل کر شا ایران کے قبضے میں چلا 
گیا تھا ۔ جب حضرت کی تخب نشینی کے بعد فتنم و فساد کی گرد بیٹھ گی 
اور پر طرف امن و امان پھیل گیا تو حضرت کے دل میں اپنے موروئی ملک 
کو فتح کرۓ کاشوں پیدا ہوا ۔ اس الا میں غان جہاں نودعی اور 
جھجھار سنگھ بندیا۔ کی بغاوت شروع ہو گئی ۔ پھر دکن کے ۔لاطین کک 
تید کے لے متوجہ ہونا پڑا ۔ غرض یہ معامله پھر التوا میں پڑ گیا ۔ جب 
ممام سہات مبخبر و خوف سر ہو گئیں تو حضرت نۓ اطمینان کے ساتھ لشکر 
فراہم کر کے قدھار کی تسخیر کا قصد فرمایا ۔ علی مردان خاں کو آپ کے 
ارادے کی خبر تھی ۔ اس نۓ شاہ ایران ے آزردہ ہوۓ کے سب بارگاو 
آمان جاہ کی ملازت اختیار کر ی اور قندھار کا قلعم شاہی آدمیوں کے سبرد 
کر دیا ۔ ثحاہ صغی کے مراج میں کال غیط و غضب تھا جو آداب سلطنت 
کے منائی ہے ۔ علی مردان خاں کی برگشتی کے بعد دن رات قندھار لینے کی 
فکر میں غلطاں پیچاں رہتا تھا ۔ 
انھی دنوں سلطان تری ماد خاں نۓ بغداد ہر حملم کر کے آے 
شاءایران ے چھین لیا ۔ قلعے والوں اور بہت ہے قزلباہوں کو قتل کز کے 
آکے بڑھنا چاہتا تھا ۔ شاہ صفی ۓ یبوواً ارتنگ کا قلعہ دے کر قیصر روم 
یعنی سلطان ساد خاں سے صلح کر لی ۔ جب ادھر ہے اطمینان ہو گیا 


٣‏ شلہجمبان اپ جل4ہدھم. 


یہاں شاہ صخی اور اُس کے حالات زندی کی کچھ تفصیلی درج۔کی جائی 
ے ۔ اُس کا باپ شاہ عباس سنوی غیظ و غضب کے معملے میں قھر اللھی, 
کا موئہ تھا ۔ بھائیوں ء بھتیجوں ؛ رشتےداروں کی طرف ے فساد کا اندیشہ 
تھا ؛ سبھوں کو قتل یا ابینا کروا کر اطمینان حاصل کیا ۔ بیٹوں اور 
ہوتوں کو اپنے آگے ملک عدم کی طرف روائه کر دیا ۔ شاہ صفی کی طرف 
ہے بغاوت و سرکشی کا گان نب تھا ؛ اسے زندہ رکھا لیکن حکم دیا گم 
حرمسرا سے باپر قدم نہ رکھے ۔ شاہ عباس کے انتقال پر ہواغواہوں ے 
شاہ صفی کو تخت نشین کیا جب اس کے قدم خوب جم گۓے تو بندکانر 
غدا پر جور و جنا اور سخت سزائیں بلکہ عذاب دینے پر کمر باندھ ٹی ٭ 
بچن ہے افیون کھاۓ کی عادت تھی ء اب شراب ىوشی بھی شروع 
کردی ۔ اتی زیادہ پینے لگا کہ عقل و خرد نے سلام کیا ۔ گی کا رض 
مدت ہے تھا ء ہر سہینے دورہ پڑتا تھا ء اب اس کی زیادی سے دماغ ماؤوف 
ہو گیا ۔ بادۂ اب کی نیڑی اور بد آموز مصاحبوں کے ہپکاۓ سے خونریزی 
پر اتر آیا ۔ عزیزوں قریبوں کو قتل کروا دیا ۔ اہل_ دربار اُس کی بدستی 
و خوئریزی ہے ایسے خائف رہنے لگے کہ دربار میں آاے تو وصیت نامم 
لکھکر آے۔ پھرصحیح سلامت واپسگھر پہنچتے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا 
کرۓے ۔ چودہ سال سلطنت کی ۔ اس مدت میں ایروان کا قلعہ.فتح کیا تو 
دوسری طرف بغداد ہاتھ سے لوا دیا ۔ لڑائی میں بیس ہزار قزلباشوں کو 
قتل کروا دیا ۔ بغداد کا ُس کے ہاتھ سے نکل کر سلطان مراد کے تقہضے میں 
جانا یه ثابت کرتا ے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو اس واسطے بادشاہوں 
کے قبضہ* اقتدار میں دیتا ےک وہ ان کی ۂلاح و بہبود کا انتظام کریں اور 
عدل و انصاف ہ ےکمزوروں مسکینوں کی دستگیریکرتے رہیں ۔ فرماںرواؤں 
کا یں شیوہ نہیں کس غیظ و غضب میں ٹوے ریں یا شراب خاله 
خراب کے رسیا بن کر بادۂ گلرنگ کی ترنگ میں خونریزی کرے رہ ۔ 
خدرا کاشکو ے کہ حضرت صاحبقران انی فرماں روائی و سلطنت کے قوائین 
کی پلندی فرماے ہیں اور ہر وقت بھی چاہتے ہیں کہ سباء اور رعیت. آسودگ 
و خوشحا ىی ے زندی بسر کریں ۔ اگرچہ بعض لوگ نادانی و جہالت کے 


فاہُِجمان امہ جَلد دوم' ٠‏ 


عبب سرکشی اور طرح طرح کے قصور کرے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت ان 
ہے اتقام نہیں لیتے ۔ ے اندازہ گناہوں ے جشم ہوٹنی فرماے ہیں ۔ چّی وجه 
ے کە ہندوستان جیسے وسمع مٹک میں جو مجاۓے خود ایک اقلم ے ء 
کسی کا دل رنبیدہ و آزردہ نہیں ے ۔ 
المختصر شاہ صفغی خراآسان کی طرف روالہ ہوۓ ے تس چالیس دن 
پہلے باغ کومہ میں مغابیوں کے شکار کو گیا تھا ۔ شاہ عباس کا بنا کیا 
ہوا یہ باغ اصفپان ہے ایک فرسخ ہر ے ۔ وہاں جا کر شاہ صفی شراب کے 
غار میں اس قدر مدہوش پڑا رہا کہ ہپدرہ روز تک وہیں بڑا ربہاء اصنہان 
تک واپس لد آ سکا ۔ می کے مادے نے زور پکڑا ۔ انسان کی زندگ کا 
خوراک اور نید پر دارومدار ے ء ان کا یه حال ہوا کہ شاہ صفی تین دن 
تی رات میں صرف ایک انڈے کی زردی کھا سکتا تھا ۔ طبیبوں کی کوشش 
ہے افاقہ ہوا ۔ صحت کے آثار نظر آئۓ ۔ اصفہان ہے کاشان کی طرف گیا ۔ 
تین چار روز بعد پھر شراب وشی شروع کر دی ۔ اب جو مرضض کا حملہ 
ہوا تو پہلے کی نسبت بہت [یادہ شدید ہوا ۔ حرم سرا اور غلوت خاۓ کے 
درمیان جس جگہ رہتا تھا ؛ سترہ روز تک وییں پڑا رہاء کسی اور جگے 
ٹیس جا سکا ۔ اس عرصے میں حکم احمد ء مہتر داؤد اور داروغه* مطبخ کے 
سواۓ اورکوئی شخص اُس تک نب جا سکتاتھا۔ ہم صفر ۵۲. ھ(ہومی 
+۰ بع) کک صبخ کو چو خبر ی تو معلوم ہوا کم س گیا سے ۔ نم جااۓ 
رات میں کس وقت دم لکلا۔ دم صفر (ن,م سی ہم ع) کو ارکانِ 
دولت نۓ اس کے بڑے بیۓے سلطان مد میرزا کو تخت نشین کر دیا ۔ اگرچہ 
کمسن تھا لیکن شاہ عباس کے لام ے موسوم کرکے خطبہ پڑھوایا ۔ 
ربیمالاول (یکم جون ۲م ۱ع) کو مقررہ ساعت پر آبائی غالیچے پر بٹھا کر 
جلوس کا اعلا کیا ۔ اس واقعے کے بعد شاہزادہ دارا شکوہ ۓ گزارش کیکەه 
اگر حکمروالا صادر ہو تو فدوی فراہ ؛ سیستان اور برات کی تسخیر کے ولسطے 
بڑھ ۔ یہاں ہے فرمان جاری ہوا کہ شاء صن یکو اپنےامل کی باداش مل چک 
ہے آس کے ملک پر حعلہ کرنا مناسب نہیں ۔ فوراً بارو والا میں واہپی 
کہ ما ندوات اس نے زا مھازی چنا کوازا یں کر کے" 


25 شاہجپان تاس جلد دبيی 


دربار_ شاہی. کے واقعات یہ ہیں : ہر صفر (ہ می مہ ع) کو 
شاہزادے کے منصب یعنی پندرہ ہزاری ذات دس ہزار سوار میں سے مزید 
ایک ہزار سوار دو اسپہ سہ اپہ مقرر ہوۓ۔ کل سات ہزار سواز دو اسپد عہ اپ 
4 پائۓ۔ آسفند یار خاں ڈیڑھ ہزاری ذات اور سوار کے منصب پر سرفراز 

| ۔ حسام الدین حسی نکو ہزاری ذات پایچ سو سوار کا منصب ملا ۔ دولوں 
دکئ ی بنٹی کری پر سربلند ہوے ۔ یکم رییع الاول (.م سی ۲م ہھ) 
کو اگرے کے واقعات سے اطلاع ملی کہ میرزا رستّم صفوی کا انتٹال 
ہوگیا۔ یں شخص اکر بادشاہ کے ہد میں حرم ۲, , ,رھ (اکتوبر ۱۵۹۳ع) 
میں ملازم ہوا ۔ بچاس سال تک سلطنت مغليں ے وابستد رہ کر فوت ہوا۔ 
امیر خاں بن قاسم خاں مکی غلعت سے سرفراز ہوکر شاد خاں کی جگد ٹھٹھە 
کا صوے دار مقرر ہوا ۔ عبداللہ خاں کی جگہ راجا بہار سنگھکو چنپت بندیله 
اور اس کے بھائیوں کی گوشا ی ہر مقرر فرمایا ۔ نین پراری ذات تین ہزار 
سوار : ہزار سوار دو اسپد سم اسپد کا منصب ملا ۔ جمعرات کے دن حضرت 
کی عمر مبارک کا ٭م واں قمری سال شروع ہوا ۔ تلادان کا جشن بڑی 
دھوم دھام ہے برپا ہوا ۔ بادشاہ سلامت کے جس مکو جو جان_ جہاں ے ء 
سوے چاندی وغیرہ میں نول کر تمام چیزیں غریبوں تاجوں کو تقسم 
کر دی گئیں ۔ 


شاہزادہ ساد ب٘ش کا شاہنواز خاں صفوی کی دختر ہے عقد 

حضرت ک آرزو تھی کہ شاہزادہ مراد کی شادی شاہنواز حاں صغوی کی 
دخٹر کے ساتھ بہت جلد صورت پذیر ہو جاۓ ۔ منگنی کی رسوم پہلے ہی ادا 
ہو چک تھیں ۔ اب جو شاہزادۂ والا گہر ۔سن ابدال سے واپس آ کر حاضر 
خدمت ہوا تو گویا اس کارِ خبر کا وقت آ پہنچا ۔ حضرت ہے اس تقربب 
معید کے سرانجام کے واسطے شاہزادے کو پایچ لاکھ رون عنایت کے 
تارج ربیع الثانی (ہ جولائی ۲.مہع) نیک گھڑی میں ساچق ک 
بطور صلابت خان میر ۔بخشی اور عاقتل خاں خانِ سامان کے ہدست ايك“ 
لاکھ زوے کے جواپرات ؛ مرمیع آلات اور بیش قیمث پارچات یڑ چالیی _ 


شاپجپان نام جلد دوم ۳٣‏ 


ہزار روے لقد شاہنوازز خاں صفوی کے گھر بھیچے گئے ۔ . ریع الٹائی 
(ہ ر جولائی م۹ہع) کو رسم مقررہ کے مطابق دلجن کے گھر ہے سہندی 
کے خوان آۓے ۔ اعالی حضرت کے حسْب الحکم دولت غانہ* شاہی میں حتا 
بندی کی محنل آراستہ ہوئی ۔ مقرب امیروں کو ان کے درے کے مطابق 
حفل میں بٹھایا گیا ۔ شاہنواز خاں اڑیسہ کی صوے داری پر ماسور تھا ۔ 
اُس کی بیی اہی ماں کے ہمراہ دوات خالہٴ شاہی میں آ گئی تھی ء وہیں 
محفل عقد آراستەہ ہوئی ۔ سب ہے پھلے حضرت ے شاہزادۂ والا حا ہکو غلمتر 
خاصہ ؛ زردوزی چار قب ء جواہرات ء مرصع آلات ؛ طویلہٴ شاہی کا گھوڑا 
بع طلائی زین ء نقرئی ساز والا ہاتھی عنایت کرکے سرفراز گیا ۔ یہ سب 
چیزیں ایک لاکھ روح کی تھیں ۔ جب عیش و شاط کا سب سامان فرا,ہم 
ہوگیا تو بزم_ عشرت اس زیب و زینت کے ساتھ منعقد ہوئی کہ زمین آسان 
فرط طرب ہے جھوم اٹھے ۔ غرض ہء ربیع الثانی کی شب میں نجومیوں کی 
مقرر کردہ ساعت میں بتارج ۹ جولائی ۲١ء‏ اتوار کی شام کو نو گھڑی 
رات گزرے نکاح پڑھا گیا ۔ چار لاکھ روے کا سپر باندھا گا ۔ مبارکیادی 
کا گورگە اور نقارہ اس زور ہے بجا کہ آسان تک کویج اُٹھا ۔ خوشی اور 
طرب کی رسمیں ادا ہونے ہے ہر شخص کا عنچہٴ دل کھل گیا ۔ 

حضرت نے قلعہ زمینداور ی عافظت ہبردل خاں کو سپرد کی ۔ سرکلو 
مند سور کی فوجداری پر ذوالفقار خاں مامور ہوا ۔ 


سن ہم جلوس 

خدا کا شکر ہے کہم ٍ شہریور ؛ یکم جادی الكثانی ۲٣ھ‏ کو جلوسِ 
مبارک کا سولھواں سال بخیر و خوی شروع ہوا (مطابق ےہ اگست ۴۰۲ )ء۔ 
گلزار .عالم پر نی بھار چھا گئی ۔ اس تارج پر شجاعت خاں کی جگہ عبدالہ 
خاں پہادر فیروز جنگ کو الہ آباد کی صوے داری ہر مامور کیا ۔ شجاعت 
حاں کو عبداللہ کی جگہ ایرج ء بھانڈیر ء پنواری اور اسلام آباد کے دیگر 
حالاتِ کی فوجداری عنایت کی گئی ۔ شاہزادہ ساد بخش کو غلعتِ خامم ء 
کچھ مرصع آلات ؛ طلائی ساز والے دو ,گھوڑے اور چھتر عنایت فرما کر 


ملتان کی طرف رعضت کیا کہ ان والاگپر کی جاگیر وہیں ۓ ۔ مادعو 
سنگھ تین ہزاری ذات تین ہزار سوار کے منصب ہر اور سپیش داس راٹھور 
دو ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب اور جالور کی جاگیرداری پر سرفراؤ 
ہوا ے۱ چادی الثانی ٭ن. ,ھ(ہ, ستمبر ۲م٦رءع)‏ کو شاہزادۂ والا صفات 
دارا شکوہ جو شاہ فی کا فتنہ فرو کرنے کے لیے کابل کی طرف گئۓے تھے ء 
لاہور کے نواح میں واہپس آۓ ۔ جملة الملی اسلام خاں اور چند دیگر اسرا 
ُس ذیجاہ شاہزادے کے استقبال کے لیے گۓ اور ہمراہ لے کر دربار شاہی 
میں آۓ ۔ ایران کی سہم پر گۓے تھے ۔ اقبال کا کرشعد دیکھیے کہ ادھر 
آپ نے توجم فرمائی ء ادھر ام مطالب پورے ہوگئے یعنی شاہ صفی کے 
جہانِ فافی ہے رختِ سفر باندھا ۔ شاہزادگی کے زساۓ میں اعلبی حضرت کا 
خطاب ”'بلند اقبال“ تھا؛ وہی خطاب حضرت نے انھیں عطا فرما کر 
سربلنڈ کیا ۔ 

معلوم ہوا کہ کابل کے سفر میں اللہ ویردی خان ۓ ء جس کی زان 
اُس کے بس میں نہیں ے ء بعض باتیں ایسی کیں جو امک علالی کے منانی 
تھیں ۔ حضرت نے تنبیہ کی غرض ہے اس کا منصب ضبط کر لیا ؛ تاہم مد۵ 
معاش کے بطور واح دہلىی کا پرگنٹ شکر پور اسے مرحمت کیا جس کی 
سالالہ آمدئی چونتیس لاکھ دام (یچاسی ہزار روے) سے ۔ کورنش کی سعادت 
سے محروم کرکے ہے دہل بھیج دیا ۔ متھرا اور مہابن اس کی جاگیر تھی 
وہ اعظم خاں کے ام ہوگئی ۔ جانم الکالات عالم_ ے نظبر ملا عبدالحکم 
سیالکوٹی کو حضرت نے چاندی میں تلوا دیا ۔ چھ ہزار روح چڑے جو 
آپٴٴۓ اُسے مرحمت فرماۓ ۔ 

بتارج رم جادی الثاتی (ہ و ستمبر ہمہ :ء) حضرت ۓ سید غانٴ جہاں 
کٹو عثلعت دے کر اس کی جاگیر گوالیار کی طرف روائ کیا ۔ گغٹمیر ‏ کے 
صّوے دار ظفر خاں کی عرضقداشت ہے معلوم ہوا کہ حضرت نے خزالہٴ ابی" 
سے جو ڈیڑھ لاکھ رون وَبال کے ے نوا مفلسوں کی فلاح و بھبود کے لے 
عطا قرماۓ تھے ؛ ان ہے ابل_ کشمیر کا حال کچھ سنبھلا تو ے لیکن 
اگر کساتوں کی' امذاد کے لیے پچاس ہزار روۓ اور مہحمت ہو جائیںٴ تو 


شاہجپان ام چد دوم ۹ 


وہ کاشتیاری کا سامان سہیا کر لیں اور ہلک کی آبادی و شادابی چٹے جسی 
ہو جاۓے ۔ حضرت ے فرمان صادر کیا کہ خزائمٴ غعامرە ے فقحمہ ھ2 
کسانوں کی امداد کے لے پھاس ہزار روے اور تقس مکے جائیں ۔ ج اوس میارک 
کے وقت حضرت نے منت مافی تھی کە حرمین شریفین کے باشندوں کو 
پاچ لاکھ روے بھیجیں کے ۔یہ رقم آپ ے میرڑا ابراہم صفدر خافی کے 
ہاتھ ارسال فرمائی ۔ چار لاکھ روے نقد اور ایک لاکھ روے کا سامان ۔ 
حکم ہوا کم ی۔ سامان وہاں فروخت کر کے تمام وقم مکتا معظمد اوو 
مدیند منورہ کے محتاجوں . مسکیوں میں نقسم کر دی جاۓ ۔ 

بتارج م رجب (ہ ستمبر +م۹رع) ملا علاءالملک توق کو حضرتِ 
ے دیوانِ تن مقرر فرمایا ۔ علوم عقلی۔ و نقلید کا یہ ے نظیر عالم جس کے 
اوضاع واطوار کو گزشتم و آئدہ دانشمندوں کا د۔تورالعمل قرار دپنا 
چاہے ؛ ساتویں سال جلوسص میں ایراں ے آیا تھا ۔ ہاں آصف جاہ کی 
مصاحبت میں رہا ۔ آصف جاہ کی وفات کے بعد بندگان شاہی کے زسرے 
میں داغل ہوا ۔ یکم رمضان ۵۲ . ,ھ کو پاب صدی ذات بچاس سوار کے 
منصب پر فائز ہوا ۔ راۓغ سکند داس آمف جاہی کو دیواآئنی بیوتات کا 
عیدهہ ملا ۔ بتار رم رجب (مم اکتوبر ٭+م۱۹ع) خان دوران پپادرء 
راجا ے سنگھ ء قلیچ حاں ء رستم خاں اور اصالت خاں قندھار ے ٢آ‏ کر 
حاضر خدمٹ ہوۓ ۔ حضرت ے انھیں اپنی اپنی جاگیروں پر جاۓ کی 
اجازت دی ۔ لعل خاں کلاونت کو جس کا لقب 'کن سمندرٴ سے ء ہاتھی 
عطا فرمایا ۔ م شعبان (ہء اکتوبر +م۹رء) کو میر برکہ جو زبدۃالمارنین 
مبر کلاں کی اولاد ے تھا اور لشکر شاہی کا قاضی تهاء فوت ہوا۔ 
حضرت ے اس کی جگہ خواجء ابوالخبر کو جو قدوۃالاولیا مولانا بعقوب چرخی 
کی نسل سے ہے ؛ قاضی لشکر مقرر فرمایا ۔ پندرہ ہزار روے سالانہ وظیفہ 
مقرر ہوا ۔ 

باغفیض بخش (شالا مار لاہور) جس کی بنیاد رکھےجاۓ اور بڑی نہر 
کے ۓ کا حال پہلے تحریر ہوچکا ے ء ان دونوں خلیلاللہ خاں کی نگرائی میں 
مکمل ہوا ۔ یہ باغ سارے ملک کی زینت ے ۔ ایک سال ؛ پاچ ما چار روز 


د- شاہجبان اس جلد دوم 


کی مدت میں تکمی لکو پہنچا ۔ بتاریخ ے شعبان ( م اکتوبر +م۹ہعم) مبارک 
ساعت میں حضرت اس کی سیر کے لےتشریف فرما ہوۓ ۔ آپ کے فیض قدم 
سے یہ کلشن ء باغ بہشت کا مموئم بن گیا : 


جہاں اس کا نتش قدم دیکھتے ہیں 
خیاباں خیاہاں ارم دیکھتے ہیں 

اس کے طوببٰی جسے پودے ؛ جوش کل سے دھکتے ہوۓ چمن ؛ 
ڈپڈپاے پھول بالخصوص وسیع غیاہاں اور نہر ی روانی دیکوکر مزاج معالی 
تہایت خوش ہوا ۔ تمام امرا ۓ مبارکباد دی ۔ ترکیە ؛ ماوراعالنہر اور 
ایران کے سیاح جو ہمرکاب تھے ؛ بولے کہ شاعرانہ مہالغە نہی بلکہ حقیقت 
ے کہ ایسا باغ آج تک نظر ہے نہیں گزرا ۔ اس بوستان, ے ۔دل کی نظیر 
روۓ زمین پر کہیں نہیں ۔ اس بہشب منظر کلمتاں کی وضع یہ ے کہ 
تین طبقوں پر مشتمل ہے ۔ بالائی طبفہ فرح بخش کہلاتا ے ۔ درمیانی طبقہ 
جو ھلے درجے سے ملا ہوا ہے ء؛ فیض بخش کے نام سے سوسوم ے ۔ بالائی 
طبقے میں آٹھ عارتیں ہیں ۔ ایک ایک عارت ہر ضلعے کے وسط میں اور ایک 
ایک پر کوۓ میں ۔ شال ی طرف کا نشیمن جس میں حضرت آرام فرماے 
ہیں ؛ نہایت خوش وضع اور پاکیزہ عارت ہے ۔ سفید براق سنگر مس سے 
بنا ے ۔ وسط میں چار گز ا چا گڑ' چو منیت کار عوض ہے جی کا 
پا چشے کی طرح اچھلتا ے ۔ اُس کے دو طرف سات گز لمبے 4 
چوڑے دو حجرے ہیں ۔ ان کے سامنے زینہ دار ایوان ہیں بچیس گز 
ساڑھے آٹھ گز چوڑے ۔ پچھلی طرب چھ گز لا ء ڈھائی گز چوڑا 
شہ نشین سے ۔ 

نہر کا پانی جنوب کی طرف سے زمین دوز نا ی کے ذریعے باغ میں آ کر 
اہلتا ے ۔ مم گز چوڑے خیاباں کے وسط ہے سات گز چوڑی انہر لہراتق 
ہوئی آتی اور شاا یىی ضلع والے لشیمن کی طرف نکل جاتی ہے جو سنگ مصسص 





.١‏ گز وہی شاہجہانی جس کی پمائش بیالیس انگل (م , گرہ) تھی ۔ 


شاہجہان ناب جلد دوم ۴۰۰۹ 


کا ےم گز لباء ہ؛ گز چوڑا دوہرا ایوان سے ۔ جاروں طرف ڑینے ہیں '۔ 
نہر کا ہانی پہلے دالان کے طول میں تین چشموں کی صورت میں اور چوڑائی 
میں دو چشموں کی شکل میں اہلتا ے ۔ یہاں سے زسین دوز نالی کے ذریعے 
دوسرے دالان کے وسطی چشے میں پہنچتا ے ۔ یہاں آ کر یہ پانی قینوں 
دیواروں میں ے گر رکر سات سات گز چوڑے آبشاروں یک صورت میں دوسرے 
طبتے کے حوض میں جا گرتا ے جو سات گر سریع ے ۔ تینوں آبشاروں کے 
نیچے سنگرمرس کا نہایت پاکیزہ فرش ہے ۔ یہاں سونۓ کے کٹوروں میں 
گلاب کے پھول پڑے رہتے ہیں جس ے دن کے و رنگین چمن کا ما 
نقشہ نظر آتا ے ۔ رات کو کافوری شمعیں رون ہوتۓ ے پافی میں ستارے 
سے جگمکاے ہیں ۔ مشرق دیوار کے وسط میں چھروکہ درشن ے جس کے 
سامنے ایوان سے باہر یق طرف دیوان خانہ ے ۔ دیوان خاے کے 
چاروں طرف چار دیواری ے ۔ عری دیوار کے وسط میں ملکہٴ دوراں 
جہاں آرا بیگم صاحب کی نشست گاہ ے ۔ دونوں عارتوں کے درمیان میں 
۳ گز چوڑی سڑک کے بیچوں بیچ سات گر چوڑی نہر جاری سے ۔ 

باغ کے وسط میں جہاں نہر کا پانی دو طرف سے لہراتا آتا سے ء 
٣‏ گز مریع حوض ہے ۔ اس جکہ کی پاکیزی و لطافت بیان ے باہر ہے ۔ 
صاف نرمل پائی شاداب کرنۓۓ میں ار نیساں ے۔ بہتر اور مٹھاس می 
دجاہ و فرات ہے زیادہ سے ۔ عوض میں سترہ موارے ہیں ۔ تینوں نہروں 
میں چار گر اونھے نوے مّوارے ہیں جن کا پافی اچھل اچھل کر فضا میں 
موق لٹاتا ے ۔ باغ کے کونوں میں ہشت پہلو برج ہیں جن پر سنگ سرخ 
کی ہشت پہلو چوکھڈیاں بنی ہیں ۔ اس بھشتب منظر باغ کا پلا طبقہ 
امم گزلمباء ہہ گر چوڑا ے - سبزہ و گل کی کثرت ہے باغ غلد کو 
شرماتا ے ۔ مذکورہ بالا سات گز مربع حوض کا پائی بصورتِ آبشار ایک 
نہر میں گرنا ہے جو اس طبقے کے شروع میں بارہ گز طول اور آٹھ گز 
عرض کی ے ۔ یہاں چاروں طرف رنگین چیئی خاۓ ہیں جن کے وسط میں 
پاقی ہل ]بل کر چاروں طرف بہتا ے ۔ درمیان میں سنگر مس کا ایک 
تخٹ اور ایک کرسی ے ۔ آبشاروں کا پافی مہ گز لمے ء ہے گز چوڑے: 


۰۴ شاہجہان ثامم جلد دوم 


حوض یں کرتا سے جو اس طبقے کے پیچوں نیچ واتم سے ۔ اس ہیں ۱٥١‏ 
فوارے ہیں ۔ حوض کے وسط میں گیارہ گز لعبا ‏ آٹھگز چوڑا چبوترہ ہے ۔ 
این سے مغرہی اور مشرق پہلوژؤں میں دو ایوان سنگ سرخ کے ہئے ہیں ۔ 
شال آور جنوپی جالئب بھی سنگر مس کے ایوان ہیں ۔ نہر کا پائی ان 
ایوانوں میں ہے زمین دوز الیوں کے ذری ےگزرکر تین آبشاروں کی صورت 
میں گرتا ہے ۔ چادر چھوٹنے ہے پانی کی صفائی و شفاف اتنی بڑھ جاتی ےکہ 
آئینە* چینی اور حلبی. مینا کی براق اُس کے سامنے ہیچ سے ۔ 

آب رواں کی یہ چادر یہاں سے ہہّی بہاتی طیبقمٴ سوم میں جو سریع 
ہے ء آق ہے اور ہمہوربِ آبشار آٹھ گز کی بلندی ہے حوض میں گرق ے ۔ 
یہاں بھی باغ فرح بخش کی مانمد آبشار کے نیچے چینی خانۓ ہیں ۔ باغ کے 
مشرق حصے میں نہایت پرنکلف ؛ آراستدں و پیراستہ حام ے جس میں 
پرچین کاری کا کام بڑی نزاکت کا سے ۔ فرح بخش اور فیض بش میں خیابانوں 
کی لمبائی چوڑائی ؛ نہروں اور حوضوں کا انداز ایک جیسا ہے ۔ اگر فرق سے 
نو صرف اتنا کہ فیض بش کی نہر میں جو جنوب ہے شال کی طرف رواں 
ے ء فواروں کی نین قطاریں ہیں جو تعداد میں مر ہیں ۔ بانچ گز ک 
اونچائی پر ان کا پانی اچھل کر اہی بہار دکھاتا سے ۔ اس باغ کے شالی 
ضلع کے وسط میں بھی جنوب رویہ سنکر مس کا زینہ دار ابوان ہے جس 
کے نقش و نکار دیکھ کر سیاحوں کو حیرت ہویق ے ۔ اس کا طول ن٢گز‏ 
ے جس میں تین چشے ہیں ۔ عرض ساڑے آٹھ گز ۔ اس میں بھی ایک 
چشعہ ے ۔ نہر کا پای اس کے بیچوں بیچ سے گزر کر باغ میوہ میں کلت 
ہے ہجو طول و عرض میں فیض بش اور فرح بخش کے براہر ہے ۔اس 
طبقے میں خواص ہورہ اور دوسری عارنیں اتٹی ہیں کہ جب ظلر سبحانی 
حرم سرا کی بیگات کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو غیموں ک 
ضرورت نہیں پڑق ۔ المختصر یہ وسیع باغ جس کا بیان تحریر و تقریر کی 
دستکاہ ہے باہر ے ء چھلاکھ رو کی لاگت سے تیار ہوا ۔ اتنا خوش منظرہ 
پاکیزہ اور وسیع گلشن روۓ زمین پر ہیں نہیں ۔ بعض خصوصیات میں 
روفْة رضواں بھی اس کے سامنے ہیچ ے ۔ 


شاہجہان ا جلد دوم ۳۲۳ 


اعلٰی حضرت کو ہمیشب يد خیال رہتا ے کہ ممام محتاجوں اور 
لیازسندوں کا ملاحظہ ے غل و غش فرما کر ان کی ضرورت اور استحقاق 
کے مطابق وظیفے اور راتبے مقرر گرتے رہیں ۔ پنانچہ ان اشخاص کو لقد 
رم ؛ غلے اور روزینے عطا کے جاۓ ہیں ۔ تلادان ؛ خیرات اور زکات کے 
صیفوں سے مفلس اور حتاج جھولیاں بھر بھر کر غنی بن جائۓ ہیں ۔ ان 
کاموں کا سراسجام صدر کل موسوی خاں کے سپرد نھا ۔ وہ اس خدمت کو 
حضرت کی مرضی کے مطابق ال جام نہیں دیتا تھا ۔ لہٰذا تاریج ہر شعبان 
٣ھ‏ زیکم نوسبں ۲م رعء) خلاصۂ ساداتر آل_ عباء سید عا یل ٹسب ء 
سید چلال کو جس کی پارسائی ؛ صفائی_ باطن اور معرف و بصیرت کا نور 
پہشانی ہر جلوہ گر ے ء کل ہندوستان کی صدارت کا عہدہ بخشا ء اس والا 
صفات کو خلعتِ خاصہ ؛ طلائی ساز کا گھوڑا؛ تیس ہزار روے نقد عطا 
کر کے چار ہزاری ذات ء سات سو سوار کے منصب پر سرفراز فرمایا ۔ 
زبدةۃالعارفین شاہ عالم کی جانشیتی اس کے بڑے بیٹے سید جعفر کے سپرد کی 
کە فضل و شرافت کے زیور ے آراستد ے ۔ 


شاہی سواری کی لاہور سے آگرے کو روالکی 

جب شاہجہاں کو کابل ؛ قندھار اور پنجاب کی ممات سے فراغت بویق 
تو بتاریخ ہ شعبان ٢‏ ن. ,مھ (حم نوببر ہمہ ۱ع) نجومیوں کی مقرر کردہ 
میلو کگھڑی میں پابھی پر سوار ہو کر دارالسلطت لاہور سے اکبرآباد کو 
روائہ ہوۓ ۔ پہلے دن باغ فرح بخش و فیض بخش (شالا مار لاہور) میں پڑاؤ 
ہوا ۔ تار رم شعبان (مم وسر ہمہ :ع) سعید خان کو خلعت خاصم 
عطا فرما کر ىنجاب کی صوے داری ہر سرفراز کیا ۔ سید جلال کو ہاتھی 
عنایت فرمایا ۔ م رسضان (مم نومبر ہ+م.۹رعء) کو شالامار باغ سے روائه 
ہو کر کانو واہن کی طرف منزلیں طے کرۓ ہوۓ بڑھے ۔ شاہزادۂ بلند اقبال 
کو حکم ہوا کہ قلیج خاں اور اصالت خاں کو ہمرکاب لے کر راجا جگت 
سنگھ کی عارتوں کا ملاحظہ کرو اور کانو واہن میں حاضر ہو ۔ خان دوراں 
بہادر اور راجا جے سنگھ کو ابی ابی جاگیروں ہر جائے کی اجازت ملی ۔ 


سر شاہجہان امہ جلد دوم 


اٹھی دنوں قلیج خاں کی جاگیر میں بھیرہ خوشاب کا علاقہ مقرر ہوا تھاء 
ہے وہاں جاے کا پروائه ملا ۔ مجابت خاںک وکوہستان کی طرف واپس جاے 
کا حکم دیا ۔ عضنفر ولد اللہ ویردی خاں کی جگہ میر خا ںکو میرتوزک مقرر 
فرمایا کہ پہلے بھی یہ خدمت اُسی کے سپرد تھی ۔ غضنفر کو لشکر_ شاہی کا 
داروغہ اور کوتوال مقرر کیا۔ ہم رسضان ڑہں دسمبر +ہہہم) کو 
سرہند کے نشیمن میں تشریف فرما ہوۓ ۔ یہاں کی فوجداری ء دیوانی اور 
انی راۓ ٹوڈرمل کے سپرد تھی ؛ حسن خدمت کے صلے میں ہے ترق 
دے کر پراری ذاٹت ہزار سوار دو اسپم سم اسپہ کا منصب عنایت گیا ۔ 
٭م رہضان (ں دسبجر +ہہع) کو سرہند ہے کوچ ہوا ۔ انبالے می 
مکرمت خاں صوبد دار دہلی حاضر ہوا ۔ پاچ سو سواروں کے اضافے ے 
تیں ہزاری دات تین پرار سوار دو اسپہ سب اسپب کے منصب ہر سرفرازی 
پائی ۔ ےم رمضان (وں دسمبر ۲مہ ۱ع) کو بوریہ کے نواح سے ہروگرام کے 
خلاف کشتی میں سوار ہو کر شکار کھیلتے ہوۓ سنرل مقصود کی طرف 
روانہ ہوۓ ۔ 

بتاریخ م, [شوال] مہ جنوری سم رء دارالحکومٹ دہلی کے نواح میں 
خیے ہوۓ۔ ہاں آپ کے حسبالحکم جمنا کے کنارے قلعہ اور دیگر 
عارتیں نیار ہو رہی تھیں ۔ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں ۔ حضرت نے ان کا 
معائنہ کر کے مکرمت خاں اور میں تعمیر کو بعض نے تصرفات کی ہدایت 
فرمانی جو آپ کی طیع_ رسا میں ابھی آئے تھے ۔ یہاں اطلاع ملی کہ 
سید شجاعت علىی بارہہ ۓ پرگنہ ایرج میں انتقال کیا ۔ ن٠‏ [شوال] کو 
فاصد خوانی کے لیے حضرت ہایوں بادشاہ کے مقیرے پر ىشریف لے گۓ ۔ 
مجاوروں اور محتاجوں کو پایچ ورار روے عطا فرماۓ ۔ اگلے دن یہاں ے 
کوچ کرکے بتاریخ مم شوال (م, جنوری ‏ مو م) سعادت و اقبال کو 
جلو میں لیے دارالحلاہہ اکبر آباد میں داخل ہوۓۓ ۔ شادماقی و کامراق 
کے ساتھ سریر سلطنت پر جلوہ گر ہوۓ ۔ آپ کے حسب الحکم علی مدان 
خاں سوہد دار_ کاہل پشاور سے آ کر حاصر خدمت ہوا ۔ شا بلند اقمال 
(دارا شکوہ) کو دیپ سندر ہاتھی عطا فرمایا جس کا ساز طلائی تھا ۔ ۔ ہتھی 


۔ 


شاپہجہات ثامۂہ جلڈ دوم ش٣‏ 


بھی مرحمت کی ۔ دونوں کی قیمت بچاس اس ہزار روے تھی ۔ علی مدان 
خاں کو خلعت خاصد مع چارقب زردوری ء جیغہ اور مر صم تلوار عنایت 
کر کے امبرالاسرا کے عطبرالشان خطاب ہے مہ بلند فرمایا ۔ کروڑ دام 
العام میں دے۔ ہعت ہزاری ڈات ہفت ہزار سوار ء پاسخ ہزار سوار دو اسپە 
سد اسپد کا سنصب ملا جس کی ننحواہ گیارہ کروڑ دام (ساڑھے ستائیس لاکھ 
روے) قرار پائی ۔ 


جشن تلادان شمسی سم ہپ اع 


س۳ ہہمن یکم ذی قعدہ ۲ن رھ مطابق ہم جنوری سم+رء جمعرات 
کے دن عمر مبارک کے ٢ن‏ ويیں سال کا جشن نلادان معمول کے مطابق 
نہایت خر و خوبی کے ساتھ منعقد ہوا ۔ اسرا کے منصب میں ترقیاں ہوئیں ۔ 
راچا یٹھل داس کو پراری ذاب کے اضانے ہے پنجہزاری ذات تین ہزار 
سوار کے منصب پر سرفرار فرمایا ۔ حیاب خاں کو ترق دے کر ہزاری ذات 
ساڑھے تین سو سوار کا منصب بخشا ۔ قاضی ید اسلم کو چاندی میں تلوا 
دیا ۔ ساڑھے چھ پرار رو چڑھے جو آسے مرحمت کے گۓ ۔ بارخ 
ىك ذیقعدہ (وم جنوری ۔ہ رع) علی مردان خاں کی حویلی میں تشریف 
لے کے ۔ دراصل یہ سیف حاں کا مسکن نھا جو عاریتاً امیرالا! کو دیا 
گیا ۔ خانِِ موصوف اس اعراز ے نہایت سربلند ہوا ۔ اعتقاد خاں کی حوبلی 
جو آگرے کی بہترین ارت ے ء بطور انعام خانٍِموصوف کو عنایت ہوئی ۔ 
علی سردان خاں کی پیشکش میں سے ایک لاکھ روےج کی چیزیں حضرت نۓے 
قبول فرمائیں ۔ اکلے روز أآے خلعتہ ر خاصبتء خنجر عم مع بھول کثارہ ہ 
طویلمٴ خاصہ کے دو گھوڑے ہ: نقرئی سار والا ہاتھی اور ایک ہتھنی عنایت 
کرکے صوبد کاہل کو واپس جاۓ کی اجازت دی ۔ے؛ ذیقعدہ (ے فروری 
+۹ ع) کو متاز محل مرحومہ کے روضے (تاج محل) میں جو انھی دنوں مکمل 
ہوا تھاء اُس ذیجاہ ملکەه کے عرس کی مل منعقد ہوئی ۔ عالم فاضل اور پارسا 
ہؤرگ شامل ہوۓ ۔ بادشاہ سلامت ہے بہ نفس نفیسں اس جلس میں شرکت 


)۲ غاہجہان اب جلد جاد یھم 


فرما کر مرحوب کے ایصال واب کے لیے فاتحہ خوای کر کے ان ي 
روح پاک کو خجوشنود فرمایا - 


روفٰه تاج عل 
اٹھی دنوں یہ پاکیزہ روضہ مکمل ہ وکر حضرت کی نظرانور ہے گزرا ۔ 
اس کی عارتوں کی تفصیل یں ے کہ سن ن جلوس (بہہع) میں ذریاۓ 
جمنا کے کنارے حنوب کی طرف اس عال یىی شان فلک بوس مقبرے کی ببنیاد 
رکھی گئی نھی ۔ معاروں ےۓ خوب گہری سنگین بنیادیں بھرۓ کے بعد 
اس ے نظیر ؛ وسیع اور پاکیزہ روضے کی کرسی رکھی ۔ پھلے ےم گز لعبا 
ہم گز چوڑا چبوترہ سولہ گز کی بلندی نک اٹھایا ۔ عارت کا روکار 
زاگیٹ) سنگ سرخ سے تراش کر أہے منبت کاری اور پرچین کاری سے 
خوب آراستہ کیا ۔ فرش میں سنگ سرخ کی گرہ بندی کی ۔ پھلے چیونرے 
کے وسط میں ایک سو بیس گز مریع چبوترے کی کرسی سات گز کی باندی 
تک اٹھائی ۔اسی پر گز بھر کی کرسی دے کر بغدادی وفع کا وہ ہشت 
پہلو مقبرہ نعمیر کیا جو بلندی میں آسمان کو اور رونق میں فردوس بریں 
کو شرمانا ے ۔ روضے کا گنبد کہ عارت کے وسط میں ے ء اندر ے باپر 
تک سنگ مرمس سے بنایا ہوا سے ۔ نیچے کی جانب بائیس گز قطر ہے ۔ گنید 
کی چوٹی بخروطی ہے ۔ زیریں کنارے سے چوٹی تک بتیس گز بلند ہے 
جس میں سٹگ مرم کی سلیں قالب کاری کے طریقے سے باہم پیوند کٍ کی 
ہیں ۔ چوٹی ہر امرودی وضع کا ایک اور چھوٹا گنبد ے جس کی وش 
وضعی دیکھ کر عقل حیران ہوی ے ۔ گنبد کی پیٹی کا دور ایک ہو دس 
گز ے ۔ انتہائی بلندی ہر خالص سوئۓ کا گیارہ گز اونھا کاس قائم 
جس کی مشہری رنگت آنتاب کی طرح جھمکتی ہے ا ۴ 
کلس کی چوٹی تک ے ى٠‏ گڑی بلندی ے ۔ 
. اس ہشت پہلو روضغے کے آٹھوں ضاموں میں*"ساڑے باچ نار 
تین تین گز چوڑے دو منزلہ نشیمن ہیں ۔ چاروں پھلوؤں میں چھ چھ 
مریع دوہرے احاطے ہیں ۔ ۔ ان میں چار نشیمن ہیں ؛ ساڑھ جار چار گز لمچے 


شاہجہان امہ جلد دوم ۶ 


تین تین گز چوڑے ۔ احاطوں کے سامنے سولہ گز لمبے لو گڑ چوڑے 
بجیس گز اونجے پیش طاق ہیں ۔ چاروں کولوں میں تین منزله ہشت پھلو 
کمرے ہیں ۔ ہر ایک کا قطر دس گز ے ۔ دونوں منژلوں میں آلھ نشیمن 
ہیں ۔ تیسری منزل میں ہشت پھلو ایوان ہیں جن کی چھتیں گنبد منما ہیں ۔ 
ان مشمن ایو'نوں کے تین بہرونی پھلوؤں میں سات گز لمبے چار گز چوڑے 
دس گز او پے پیش طاق ہیں ۔ بڑے گنبد کے نیچے عین وسط میں ؟س 
بپہشی خاتون کی قبر ے ۔ قبر کے اوپر سنگرٰ مس کا چبوترہ ہے جس پر 
قبر کا تعویڈ بنایا ے ۔ اُس کے گرداگرد ہشت پہلو جا ی دار محجر 
ے جس میں پرچین کاری کا نارک کام سراسر دا ہوا ہے ۔ محجر کا دروازہ 
سنگر یشم کا ہے ۔س میں ترکی (رومی) انداز کے آہنی قلاے لگے ہیں ۔ 
اوہر سنہرا رنگ چڑھا دیا ے ۔ یہ دس ہزار روے کی لاکت ے تیار ہوا ے ۔ 
روضے کے اندر میناکار طلائی قندیلیں اور کوکے آویزاں ہیں ۔ چاروں راوں 
میں حلبی آئینے جڑے ہیں ۔ ایک حراب میں آےۓ جاۓ کا راستہ ے ۔ 
روضے کے چاروں کونوں پر سنگر مس کی کرسی دے کر؛ جو ومین 
ہے بیس گز بلند ے ۔ سات گز قطر کے باون گر اوئٹھے ء سنگر مس کے 
چار مینار ہیں ۔ یں محسوس ہوتا ے کہ یہ مینار نہیں بلکہ کسی روشن ضمیز 
صاف دل ہزرگ کی دعا سے جو زمین کے سینے سے نکل کر آسان کک طرف جا 
رہی ے ۔سارے مقبرے میں اندر باہر سنگ مرمس پر لعل و یاقوت ؛ عقیق 
و رد کی اتنی ارک بھی کاری کی گی ےکہ تحریر و تقریر سے باہر ہے ۔ 
بالخصوص مرقد مٹور کے چبوترے پر بح یکاری اتی نفیس ہے کە اس 
کے سامنےارژنگر مائی اور نگارخانةۂ چین و فرنگ ے ممود و ے رنگ نظر 
آۓ ہیں ۔ 

اندروی اور بیروی کتے نہایت موزوں ہیں ۔ باریک طبع فرہاد فن 
کار یگروں ے سنگر مرس میں سنک موسلی کی بجی کاری کر کے کلام اق کی 
آیتیں اس لفاست کے ساتھ بٹھائی ہیں کہ حسینوں کا خط رمسار اُس کے 
سامنے پیچ ہے ۔ روضے سے مغرب کی طرف سنگر سرخ کی سم دری 
سنضلۃ ے ۔ طول ستر گز ہے اور عرض تیس گز ۔ یق گنبد ہیں جن میں 


)۰۰ شاہجبان ا جلد دوم 


الدر ری جائپ سنگر سرخ لگا ے اور باہر ی طرف سنگر سب۔ ازارے 
میں اندر باہر سنگ سس کی زمین میں سنگ زرد اور سنگ موسلی گی 
لہر دار پھی کاری ہے ۔ مسجد کے فرش میں سنگ. مرخ کی سلیں لگی ہیں 
جن میں زرد پتھر اور سنگ موسلی کی بھی کاری ہے مرابیں بنائیکئی ہیں ۔ 
اُس کے سامنے ستر گز لمبا بیس گز چوڑا چبوترہ اور چودہ گز لمبا دس گز 
چوڑا حوض ے ۔ ۔سجد کا صحن لیک بختوں کی پیشائی کی طرح لورائی ے ۔ 
فضا ایسی دلکشا کہ دیکھۓے والوں کے دل شگفتہ ہو جاے ہیں ۔ 

روضے ہے مشرں کی طرف سہان خاے کی عارت ہے جو اکثر 
خصوصیات میں مسجد ہے سمشاہہ ے ۔ البتہ صحن کی سلوں اور دیواروں 
میں جاٴماز جیسی رابیں نہیں بنائی گئٔی ہیں ۔ چاروں کونوں میں سنگر 
سرخ کی کرسی دے کر تین منزلہ ہشت پہلو نرج بناۓ ہیں جن کی چھت 
گنبد دار ے ۔ ان کی چوٹی ہر اندر کی طرف وہی سنگر سرخ ہے لیکن 
باہر کی جانب سنگر مرس لگا ے ۔ ہر برج کے پہلو میں بارہگز لہےچھ گز 
چوڑے دالان ہیں جن کے دائیں بائیں ایک ایک حجرہ ے ۔ سنگر سرخ 
کی کرسی کے سرے پر ایک بہشت منطر باغ ہے ۔ تین سو اڑسٹھ گز سربع 
اس میں طرح طرح کے میوہ دار درخت اور پھلوں کے پودے ہیں ۔ باغ ک 
فضا ایسی پاکیزہ اور دلفریب ہے کہ روئۓے زہین پر نظبر نظر نہیں آتی ۔ 
پر چمن روضہٴ رضواں کا جواب ے ۔ سرسبز و شاداب درغت ایے خوش 
قامت و موزوں ہیں کہ طوبیلٰ جھک کر سلام کرتا ہے ۔ باغم کے وسط 
تی گز چوڑے چار غیابان ہیں جن کے ان ےی کرای 

زری سے ۔ دریاۓ جەنا کا پانی اُس میں آتا ے اور فواروں میں ہے 
ابو اچوں ۶ری ا کے باغ کے بیچوں بیچ اٹھائیس گز مریع 
چبوترہ ے ؛ اس کے چاروں رف نہر کا بای لہراتا ہھرتا ہے ۔ چبوترے 
کے وسط میں سولہ گز مریع حوض ہے جس کے پائی کی صفائی کور کو 
ے آب و تاب کے دیتی ہے ۔ جاروں طرف فوارے ہیں جن میں پائی کے 
اچھلتے ہے پیرے موق برستے نطر آۓ ہیں ۔ 

المختصر اس بہشت منظر باغ کی غصوسصیات کا تصور مشکل ےڈ 


شاہجہان امہ جلد دوم ۴۰۰۹ 


سنگر سرخ کی روشوں میں بڑی نہر کہکشاں کی طرح گرری ے ۔ سنگ 
سس کا خوش وغع بلوریں حوض اس آب و تاب کا ے کہ اس کی خوبیوں 
کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہو سکتا ۔ باغم کے مشرق اور مفری ضلعوں میں 
گیارہ گر لمسے سات گز چوڑے دالان ہیں حن کے پھلوؤں میں دو دو 
حجرے ہیں ۔ آن کے عقب میں لو گز ماول اور پایج گز عرض کا طنبی خانہ 
ے ۔ دالان کے سامنے ہم گز لمبا دس گز چوڑا چسوترہ ہے ۔ ىاغ کے جنوئی 
ضلعے میں شال رویە دوہرے تہرے دالان ہیں ۔ اس کے مشرق اور مغربی 
کونوں میں دو عال یىی شان برج ہیں جن کے نشیمن نہایت دلغریب ہیں ۔ 
روضہ* تاج محل کا صدر دروازہ نہاو۔ عا ی شان ء خوش و۔م اور لد 
ے جس کی آرائش اور نقش و نر کی دلکشی دروازہٴ خلد کی یاد دلاق ے ۔ 
اندو داہر سات جوکھنڈیاں ہیں حن کے گنبد سنگر سرص کے ہیں ۔ چاروں 
کولوں میں نہایت پرتکلف خوشنا مینار ہیں ۔ دروازے کی چار دیواری 
سنگر سرخ کی ہے ۔ دروازے کے سامنے اسی گز لمبا چونتیس گز چوڑا 
چبوترہ اور ایک جلوخانہ ے جس کا طول ہ. م گر؛ عرض ۵۰؛ گزے۔ 
حلو خاےۓ کے چاروں ضلعوں میں ۸ہ؛ حجرے ہیں ۔ حلو خانےۓ کے سشرق 
اور مغری پہلو میں ناغ کی فصیل سے ملے ہوۓ دو خواص‌ہورے ہیں ۔ 
پر ایک کی لمائی ہے گر اور چوڑائی مہ گز ےے اور ہتیس حجروں پر 
مشتمل ے ۔ حجروں کے آگر دالان ہس . جلو خاے کے سامنے چوک ہے 
جس میں سنگر سرخ کے دالان ہیں ۔ حجرے البتم اینٹ چوئۓ ہے تعمیر 
ہوۓ ہیں ۔ اُس کے مشرق اور مغربی ضلعے نوے نوے گز کے اور شال 
و جنوبی پہلو تیس تیس گر کے ہیں < چوک کے چاروں جانب ایک ایک 
خوشن| سراے ے9 جو ایک سو ساٹھ گز سہبلع سے ۔ ہر ایک میں م۱ 
دالان دار حجرے ہیں ۔ آگے بڑھ کر ڈیڑھ سو گز لمبا سو گز حوڑا ایک اور 
چوک ے جس میں چار بازار اور مر سے ملی ہوئی دو سرائیں ہیں ۔ یہاں 
ملکوں ملکوں کے نایاب تحغفے ء نفیس پارچات اور بیش قیسب اشیا کی خرید و 
فروخت ہوتی ے ۔ تاجروں نۓ اپنے طور ہر جو ن“کانات اور سرائیں بنا فی ہیں 
و٭الگ ہیں ۔ غرض ایک قصبے کی سی آبادی ے جسے متاؤ آباد کہتے ہیں ۔ 


گے 


27 فاہجمان ٹاسہ جِلڈ عم 

اس روضے کی تعمبر کا اہتام مکرمت خاں اور میر عبدالکریم کے سپرھ 
تھا ۔ بارہ سال کی مدت میں اس لاکھ روے کی لاگ ہے تیار ہوا ۔ اس 
کے مصارف ے لیے آگرہ کے نواح والے تیس دیہات وقف ہیں جن کا سالانہ 
مالیں ایک لاکھ روے ہیں ۔ مکانوں اور سراؤں کے کراۓ ہے بھی دو لاکھ 
روے آے ہیں ۔ حضرت کا حکم ے کہ اگر اتفافاً سرمت کی حاجت پیش 
آجاۓ تو انھی وقوم میں سے صرف کریں ء ورذ. یہ تین لاک روے ک تقریباً 
سمام رقم وظیفہ خواروں ؛ حتاجوں اور مسکینوں کی دستگیری میں خرچ 
ہوتیق ے ۔ مجاوروں اور جلە نشنوں کے کھاۓ پینے کا خرچ بھی اسی ے 
ٹکاتا ے ۔ جو کچھ بچ جاۓ أسے بادشاء وقت اہی صواہدید سے خرچ 
کرے کہ وہی اس روضبٴ مطہرہ کا متول ہے ۔ 

بتارخ ر ذیالحجہ (ے۔ فروری ۳مہع) نیخ عبدالصد ء.ودی 
حاضر بارگاہ ہوا جسے شریف مکہ ے سفارت پر روانہ کیا تھا ۔ شریف کی 
بھیحی ہوئی خائد کعبە کی کنجی جسے ہفت اقلیم ی فتح کا شگون سمجونا 
چاہے ؛ پیش کی ۔ حضرت ے ہے خلعت اور چار ہزار روے عطا فرما کر 
سرفرازی یخشی ۔ غضنفر ولد التہ ویردی خاں کی جگہ مرشد قلی خاںگوتوا ی 
اور تویخاۓ کی داروغگ پر سربلند ہوا ۔ ہم ذی الحجد (م مارچ ۰۳ ۱ع) 
کو ائستہ خاں کی بجاۓ اعتقاد خاں صویبہ دار بہار مقرر ہوا ۔ اعتقاذ خاں 
جونپور کا فوجدار تھا ء وہ عہدہ شاہنواز خاں کو ملا ۔ عبداتہ خاں ہے 
روز بروز اشکراہن اور حق ا شناسی سرزد ہو رہی تھی ۔ حضرت ے 
منصب اور جاگیر ے بر طرف کر کے ایک لاکھ روے سالانہ کا وظینہ 
دے کر گھر میں بٹھا دیا کہ دعا کها کرے ۔ عبدالقہ خاں کی جکہ الم آباق 
کی صوے داری شائستہ خاں کو مرحمت فرمائی ۔ شیر خاں ترین کچھ 
عرصے تک منصب سے محروم رہا ء ان دنوں اپنے سابقہ منصب دو ہزاری ڈذات 
دوہزار سوار ہر بحال ہوا ۔ 

جن نوروز ۵۲ھ 

رم ذی الحجب ن, ,ھ مطابق رم مارچ مم۹؛ء آفتابٰ کی تمویل' 

برج حمل میں ہوئی۔ زمین و آسان ہر نور کی چادر پھیل گئی ۔ بادشاہ 


غاہجبان ا جلد دوم ەٴٔ 


سلامت ہے تخت سلطنت ہر جلوسص کر کے اہل عالم ہر فیض و گرم کے 
دروازے کھولے ۔ ب محرم ۵۳, ,ھ کو (مہم مارچ ٭مء) آپ شاہزادۂ 
بلند اقبال کی حویلىی میں جو انھیں دنوں دریاۓ جمن کے کنارے تیار ہوئی 
ے ء تشریف فرما ہوۓ ۔ شاہرادے کی پیش کردہ چیزوں میں سے آپ ے 
ایک لاکھ روے کا سامان قبول فرمایا ۔ شالستہ خاں کی پیشکش میں ہے 
سات ہاتھی اور ہتھنیاں نیز کچھ نادر تسفے ء اعظم خاں کی بیشکش میں ہے 
دو لاکھ روے کی اشیا اور اسلام خاں کے پیش کردہ نفائس میں ے ایک 
لاکھ روےح کی چیزیں درجںٴ قبول کو پہنچیں ۔ امرا اور شاہزادوں کی 
بیشکشوں میں سے جو چیزیں اس تقریب پر آپ ۓ قبول فرمائیں ان کی 
جموعی قیمت نو لاکھ روے ے ۔ عادل خاں وا ی_ بیحاپور ۓے میر رجب 
ایلچی کے بدست جواہرات ء مرصع آلات اور نو عدد ہاتھی جو بھجواۓے 
وہ علاوہ ہیں ۔ صلابت خاں میر بخشی ہزاری ذات کے اضانے سے جار ہزاری 
ذات دو ہزار سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ مراد کام کو ڈیڑھ ہزاری ذات 
چار سو سوار کے منصب پر ترق ملى ۔ حکم حاذق کے سالیاۓ میں 
دس ہزار رو سے کا اضافى کر کے تیس ہزار مقرر کیا ۔ شیخ عبدالصمد عمودی 
سغیر_ مکہ کو ہانوں ے بھرا ہوا پاندان ء ارگحے ے بھرا ہوا طلائی پیا 
مع سر پوش عطا قرمایا۔ ہر مرم (و اہریل مو رءع) کو اعظم خاں اور 
خلیل اللہ خاں خغلعت ے سرفراز ہوۓٔ۔ اعظم خاں کو متھرای طرف اور 
خلیل الہ خاں کو :کوہ کایوں اور ہبردوار کی طرف رخصت کا تاکه 
وہاں ے ہاتھی آورپتھنیاں پکڑ کر لائیں ۔ مم عرم (م ‏ اپریل ٭مء) 
کو حضرت ے میرزا سلطان ولد میرزا حیدر صفو یکو دس ہزار روے انعام 
فرساۓ تا کہ اسلام خاں کی بیٹی ے اس کی جو نسبت ٹھہری تھی اس کا 
سامان کرے ۔ ذوالفقار خاں کی جگم جاں سبار خاں کو خلعت دے کر 
مندسور کی فوجداری پر مامور کیا ۔ یکم ریمالاول (ہ می +م۹ع) کو 
معزالملک کو غلعت اور ہتھنی عنایت کر کے احمد آباد گجرات کی دیوانی 
پر رخصت فرمایا ۔ 


2۲۴ شاہجپان ابی جلد دوھ : 
جشن, تلادان قمری ٣۳٣۰ھ‏ 


بتارج ٭ ربیمالئانی ٭. بھ ہ تیر (.م جون ۰مع) پیر کے دن 
حضرت کی عمر کے من ویں سال کا جشن, تلادان منعقد ہوا ۔ مقررہ دستور 
کے مطابق مام رسوم بخبر و خوبی ان جام پائیں ۔ اس تاریخ پر آپ نے 
مم پاتھیو ۔ اور چھ ہتھنیوں کو ملاحظہ فریا جو شاہزادہ شجاع نے اپئے 
نوکر اجمیری ‏ >ٴ ددست روا کے تھے۔ سب ىر لقرئی سا تھا ء تفیس پارچات 
بھی تھے ۔ سب چیزوں کی جموعی قیمت تین لاکھ بیس ہزار روے ٹھہری۔ 
اسی دن ۹ہ پاتھی ہتھنیاں جو خلیل اللہ خاں پکڑ کر لایا تھا نہ: معتقد مٰاں 
کہ پیش کردہ پا ہاتھی بھی نظر اشرف ہے گزرے سک قیعت 
تین لاکھ آٹھ ہزار روے آنی گئی ۔ راچا جسونت سنگھ کو خلعتِ خاصه 
عطا فرہا کر وطن جاے کی اجازت دی ۔ اسلام خاں کا بھائی سیادت خاں 
ترق پا کر ڈیڑھ ہزاری ذات چار سو سوار کے منصب پر فائز ہوا۔ 
عادل خاں کے ایلچی مر رجب ۓ خلعت ؛ نقرئی زین کا گھوڑا اور سات ہزار 
روے نقد پا کر بیجاپور واپس جاۓ کی اجاات لي ۔ حضرت بے مظفر حمیٹتے 
داروغهۂعدالت کے ہاتھ عادل خاں کو فیل_ خاصہ مع نقرئی سازء ایک بتھٹی"_ 
بیش قیمت مصع پاندان رواتہ گیا اور شاہزادہ اورنگ زیمپ کے واسلے _ 
بیس گھوڑے بھوجواۓ ۔ داروغق_ عداإلت کى خدبت ناد علی سیدانی کے سپرد 
ہوئی ۔ نظر بہادر خویشکی ے تین ہزاری دا دو ہزار سوار ء سعدالقہ خاں 
ے ڈیڑھ ہزاریِ ذات 'چار سو سوار اور حقیقت خاں نے ڈیڑھ بناری ذات 
ڈھائی سو سوار .کے منصب پر ترق ہائی ۔'حاجی ید یار ؟زبگ کو ہزاری ڈات' " 


اس ےووہ 
کی ٠‏ اق 


سلطان پرویزکی دعتر کے 7 سے ا متازشکوہ کی ولادت. 

جادیالاول ۷ رھ مطابق ار اکست سم زع ::|3وارا“کی' شب 

میں سات گھنٹے ے منٹ گزرۓ پر شاہزادہ اقبال .دارا شکوه ے گھر 
میں سلطان پرویز کی دخٹر نیک اخخر (نادرہ ہیگم) کے بطن سے ایک شاہزاھم , 


شاہجھان لاد جلد دوم ابی 


پہدا ہوا ۔ ظل_ سبحانی نۓ باغ اقبال کے اس نونہا ی کا نام متاز شکوہ تمجویز 
فرمایا ۔ دس لااکھ روےج جشن کی تیاری کے لیے مرححمت فرماغ ۔ ۔ 


دن رات کی کھڑیوں کے تعین کا لیا آلین 

دائشمندوں کو واضح ہو کہ ہندی ہنجم دن رات کو ساٹھ گھڑدوں 
میں تقسم کرے ہیں ۔ طلوع_ آفتاب ہے دن کا اور غروبِ آقتاب ے رات 
کا آعاز قرار دیتے ہیں۔ ربیع و خریف کے اعتدال (ہم مارچ اور ہم ستمبر) 
پر دن رات کی گھڑیاں درائر یعی تیس ٹیس سمجھی جاقی ہیں . پھر جب 
دن یا رات گھٹنے بڑھنے لگتے ہیں تو ان کی گھڑیاں بھی کم زیادہ ہوۓ 
لگتی ہیں ۔ چنا چہ دارالسلطت لاہور میں سب سے بڑا دن مم گھڑی کا 
اور سب سے چھوٹی رات وم کھڑی کی ہوی ے ۔ اسی ضابطہ کے مطابق 
دن رات کی گھڑیاں مقرر کی جاتی ہیں ۔ مسلان نجومیوں نۓ نماز صبح اور 
تمازز سمغرب کا وقت سعین کرنے کے لیے دن کا آغاز طلوع_ آفتاب ہے 
ڈیڑھ گھڑی پہلے اور رات کا آغاؤ غروپِ آفتاب ہے نصف گھڑی بعد مترر 
کیا ۔ ان کے اعلان کے واسطے دونوں وقت گجر بجا کرتا ۔ مذکورہبالا 
دو گھڑی کيى مدت رات میں سے کم کر کے دن میں شال کر دی گی ۔ 
ایک گھڑی کی مقدار کا تعین یوں کیا گیا کہ لاہور کے عرض بلد پر سب 
ہے لمبادن وس گھڑی کا اور سب سے چھوٹی رات نہ گھڑی کی مقرر ہوئی۔_ ء 
ظاہر ے کہ اس طرح دن رات یق گھڑیاں مددت اور تعداد میں ایک دوسرے 
سے گم و بیش ہوق ہیں ۔ اس سال آفتابِ برج سلطنت حضرت شاہجہان 
ے چو ہر معاملے میں عدالت و انصاف کا قاعده ملحوظ رکھتے ہیں‌:ء یہ 
سوچا کہ گھڑیوں کی مقدار میں غرق نہیں ہونا چاہے ۔ الہام رنافی کے 
وجب آپ نے ایک اور قاعدہ مرتب کیا جس ہے گھڑیوں کی مقدار کا 
فرق رفع ہو گیا اور نماز فجر اور "از مغرب کا وقت بھی سنت کے مطابق 
مقرر ہوا ۔ یعنی حکم فرمایا کہ صیح اور شام کا گچر تو اپنے مقررہ وقت 
پر ببستور بجتا رے لیکن گھڑی کی مقدار اور پیاۓ میں کمی بیشی نم ہونۓ 
ہاۓے۔ اس مقصد کے لے یه طے ہوا کہ طلوع_آفتاب ہے پھلے کی ڈیڑھ گھڑی 


وی ماہجہان اہ جلد دوم 


اور غروب_ آفتاب کے بعد کی لصف گھڑی کو ہندی تبومیوں کی طرح رات 
میں شمار کرنے کی بجاۓۓ دن کی گھڑیوں میں محسوب کیا جاۓ ۔ اس 
قاعدے سے آکرے میں سب سے لمبا دن ہس گھڑی کا ء دہلی میں 
ساڑھے چھتیس گھڑی کا ء لاہور میں ےم گھڑی کا کابل میں ساڑھے سینٹیس 
گھڑی کا ء کشمیر میں رم گھڑی کا اور دولت آباد میں دم گھڑی کا 
مقترر ہوا۔ 


سن ے۱ جلوس اور سلطان متاز شکوہ کا جشن ولادت 
یکم جادیالثائی م۵. +,ھ مطابق ےم اگست سمہوء بروڑ دوشلیہ 
جلوس مبارک کا سترھواں سال بخبر و خوی شروع ہوا ۔ سارے عالم میں 


فرحت و لشاط کا ہنگاىم برہا ہونۓ سے ہر شخص کا دل شاد .رک 
شاہزادہ شجاع کا نوکر اجمیری جو ان کی پبشکش لے کر آیا تھاء ؛ خغلعت 


اور دو ہزار روے انعام پا کر بنگال کو زخصت ہوا ۔ آپ نۓ اس کے ہاتھ' 


شاہزادہ شجاع کے واسطے خلعتِ غاصہ اور ایک لاکھ روے کے جواہر و 
مرصع آلات روائہ گے ۔ بنگال کے خزاۓ ہے دو لاکھ روے مزید م,حمت 
فرساے ۔ اسی تارخ پر گوالیار ہے سید خان جہاں اپنے بیٹوں حعیت حاضر 
خدمت ہوا ۔ ہزار اشرفیوں گی نذر دی ۔ حضرت نے نے غلعت خاصم 
دے کر اور اُس کے بیٹوں سید ڈیر زىان اوو مہ رک ہاتھی عنایت 
کر کے سرفراز فرمایا ۔ 

بتاری ےم جادی الكثانی (. ر ستمبر ٦۳‏ بع) بادشاہ سلاحٹ شاہزادہ 
دارا شکوہ کی حویلی میں لونہالِ باغ_ سلطنت سلطان متاز شکوہ کو دیکھے 


کہ لیے تشریف لے گئۓے . اس مبارک نوسولود کی روئمائی میں موتیوں اور ٠‏ 


لعلوں کی تسبیح دی ۔ ذی شعور اہزادے ۓ پاانداز اور تھھاؤر کی رسیں 
بجا لاے کے بعد پیشکش حاضر کی جو ختلف جواہرات اور ملکون ملکوں کے 
فیس تحفوں ہر مشتمل تھی ۔ حضرت ۓ [اسی تاریج میں] سید خان چہان ء 
عبداللہ خانں ء اسلام غاں اور اعظم خاں کو خلصتر فاخرہٴ مم عغملىی زردوزی 
چار قب اور سرصع جمدھر عطا فرماۓ ۔ صدرالصدور سید چلال ء موسوی 


شاہچہاٹ ثامہ جلد دوم وس 


خاں ء جعفرغاں اور راجا بیٹھل داس کو غلعت اور فرجی عنایت گی ۔ 
چالیس اشخاص کو صرف غلعت عطا ہوۓ۔ دولت خاۓ میں اندو باپر یز 
دریاۓ جمٹا کے کتارے خوب چراغاں ہوا تھا ۔ حضرت اس کی سیر 
کر کے قصر شاہی میں واپس آے ۔ راؤ ستر سال اور ملا علاعالملک کو 
ہتھنی عنایت کی ۔ عدالصمد عمودی کو غلعت ہ سینا کار طلائی ساز کی تلوار 
اور ڈھال نیز چار ہزار روے نقد عطا کر کے مکہ معظمہ کو روانہ فرمایا۔ 
حاضر ہوۓےی نذارجخ سے آج تک آے بادشاء سلاست ے بیس ہزار روے اور 
طلائی و نقری ظروف وغیرہ عنایت کے ۔ تقریباً اتی ہی رتم اور چیزیں 
آاے شاہزادوں اور اس! ے عطا گکیں ۔ .۱ رحب (مم ستمبر ۹۳ ۱ع) 
کو غضنفر ولد الہ ویردی خاں فیل خاۓ کی داروےگی پر سرفراز ہوا۔ 
راۓ رایاں ایک مدت ہے ید التاس کر رہا بھا کہ مجھے بنارس میں 
گوشہ نشین ہوۓ کی اجازت عطا فرمائے ء آج سے یہ اجازت ملی ۔ 
و ررجب (مء ستمبر ۳م ۱ع) کی رات کو دریاۓ جمنا کے ساحل پراس زور 
کا چراغاں ہوا کہ دن کی روشنی ماند پڑ گئی ۔ ہو وجب (.م متمبر 
+م رع )کو شاہزادہ اورنگ زیب کا ملازم ٭د باقر دکن ہے ان کی عرضداشت 
لے کر حاضر ہوا جس میں یہ خوشخبری درج تھی کہ فدوی کے گھر 
بتاریخ رم رجب (مم اکتوبر مہ ؛ع) زیندار راجور ی دخٹر کہ بطن 
ے ایک ساہزادہ اور یکم شعیان (مم۔ ی, اکتوبر مہ عءی درںیانق شب) 
جمعرات کی شب میں شاہنواز خاں صفوی کی دغتر کے بطن ہے ایک 
شاہزادی تولد ہوٹی ے ۔ حضرت نے شاہزادے کا نام سلطان معظم اور 
شاہزادی کا ینت النسا تجویز کیا ۔ مد باق رکو جو یہ مژدہ لایا تھا غلعت اور 
ہزار روے عطا کر کے واہسی کی اجازت دی ۔ 


حضرت کا اکرآباد سے اجمیر کو سفر 
بادشاہ معرف اندیش ء حقائق آ گا خدا پرسی کے سبب ہمیہہ اہل 
حقیقت کی ہم صحبتی اور واصلانِ_ حق کے مزاروں کی زیارت پر مائل رہتے 
ہیں ۔ اسی میلان کے سبب آباء و اجداد کے دستور کے مطابق زبدۃ الاولیاء 


ب٣۳‏ شابجبان لام جله دوم 


عارفِ باصفا حضرت معین الدین چشی کے مزاری زیارت کے لیے اجمیر کا 
سفر اختیا رکیا ۔ے ؛ شعبان ( سم اکتوبر ۴مہ ء) اتوارکو دوگھڑی رات 
گزرۓ پر دولتخاۓ ہے روالم ہو کر دہرہ باغ یعتی نور منزل میں قیام 
فرہایا ۔ سید خان جہاں کو قلعم آگرہ کی نگہبافی سرد کر کے غلعت عطا 
فرمایا ۔ صلابت خاں کو علم ہے سرفرازی بخشی < لہرا۔پ غاں کو قوربیی 
اور دارا شکوہ کے ملازم میر صالح کو قراول بیگی کی خدمت پر مقرر کیا ۔ 
دہرہ باغ ہے کی کوچ کے بعد جویق کے الاب پر خیے ہوے تو راجا 
جے سنگھ اپنے بیٹوں سمیت حاضر بارگاہ ہوا ۔ اپنے وطن سے واہپس 
آ رپا نھا ۔ نو عدد گھوڑے اور ایک ہانبھی بطور پیشکش نظر عالىی سے 
گزارا ۔ یہیں رانا جگت سنگھ کا جانشین بیٹا رانا راج کنور جو اپنے باپ 
کے عہد حکومت میں ایک ہزار سواروں سمیٹ حضرت کی شاہزادق کے 
ایام میں دکن میں ہمرکاب رہا کرتا تھا ء آستاں بوسی کے لیے حاضر ہوا ۔ 
پیشکش کے ىطور ایک ہاتھی گزرانا ۔ حضرت نۓ خلعت ؛ مرسصع سر پیچ ء 
جمدھر اور طلائی ساز کا عراقی گھوڑا عنایت فرمایا ۔ 

باریچ مم رمضان (.ہ وسر ٭م۱ع) اجمبر میں حضرت خواجں کے 
سزار مبارک پر حاضر ہ وکر زیارت اور فاتحہ خوافی سے مشرف ہوے:۔ آستاۓے 
کے مجاوروں اور فقیرو ںکو دس ہزار روج تقس یم کر کے انا ساگر کے کنارے 
والے نشیمن میں تشریف لاۓ ۔ شام کے وقت پھر خواجہ علیدالرحمة کے 
آستاۓ پر حاضر ہو کر حکم دیا کہ جہانگیں بادشاء کی رکھی ہوف بڑی 
دیگ جس میں وم , من شاہجھانی چاول پکتے ہیں ؛ اس میں ما ہدولت کی 
شکار کی ہوئی یل کایوں کا گوشت اور مصالحے ڈال کر پلاؤ پکائیں اور 
نقیروں کو نقسم کر دیں ۔ راجا جسونت سنگھ ۓ بھی وطن ے آ گر 
آستاں ہوسی کی ۔ راجا جے سنگھ نۓ آج اپنی فوج معالنے کے لے حاضرک ۔ 
ل ہرار سوار شار میں آۓ - ۵ رمضان (ے نومپر ۷م ع) کو اگرے 
کی طرف واپس ہوۓ ۔ اجمیر ہے تین کوس چل کر منزل کی ۔ راجا ے سنگھ 
اور جسونت سنگھ نے خلعت خاصہ سے سرفرازی پائی ۔ رانا کا بیٹا راچ کنور 
غلعت ء تلوار ء ڈھال ء مینا کار طلائی ساز اور ہاتھی گھوڑے ہے سرفراز 
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ہوا ۔ اُس کے دو زاحہوت سردار غلعت اور: کھوڑے ہے اور آٹھ آدمی 
خلەت ہے متاز ہوکر وطن کو واہس ہوۓ ۔ رانا کے واسطے حضرت ے 
راج کنور کے ندست موتیوں کی مالا ء سینا کار طلائی ساز کی ڈھال ء تلوار اور 
طلائی ساز کے دو عری اور عراق گھوڑے مرحمت کے ۔ راجا ے سنگھ 
کے ہٹے رام سنکھ اور کیرت سنگھ خاعت اور کھوڑا پا کر باپ کے ساتھ 
رغصت ہوۓ ۔ ہرم رمضان (, ےم نومجر ہم ۱ع) کو معداللہ خاں 
خلعب خاصہ اور پاپچ صدی ذات دو سو سوارکی ترق ے۔ دو ہزار ذات 
پایخ سو سوار کے منصب ہر فائر ہو ۔ عافل خاں کی جگہ خان سامافنق کی 
خدبت سبرد ہوئی ۔ باق خاں جو عرضص مکرر کی خدمت ہر مامور تھا 
دازوغہٴ عسلخائہ مقرر ہوا ۔ عرض مکرر کی خدمت میرک شیخ کو تفویض 
ہوئی ۔ شاہی سواری جب راجا پیٹھل داس ک جاگبر مالہور میں داخل ہوئی 
نو اس نے ایک پابھی اور ہتھئی بطور پیشکش نذر کی . .م رمضان 
(ہم دسمبر پہہںع) کو راجا کشن سنگھ بھدوریہ ے وفات بائی ۔ 
کنیز کے پیٹ ے اس کا ایک لڑکا تھا لیکن ہندوؤں میں باندی کی اولاد 
کو غلام سمجھتے ہیں ٤‏ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاے ۔ راجا کیسے 
نسلم کرسکتے ہیں ء؛ لہٰذا حضرت ہے کشن سنکھ کے چھچا کے ہپوے 
اودے سنگھ کو غلعت اور پراری ڈاب ہژزار سوار کا منصب عطا کر کے 
راجا کا خطاب عنایت کیا ۔ 

یکم شوال ء عیدالفطر (مم دسمبر ۳م+؛ع) کے دن عبدالہ خاں 
سے منصپب سے معزول کر کے حضرت ہے ایک لاکھ روے کا سالیائه 
مقرر کر دیا تھاء دوبارہ چھ ہراری ذات اور سوار کے منصب پر سرفراز 
ہوا ۔ کابل کے واقعہ نویس ۓ اطلاع دی کم میر محیٔی دیوان کابل اور 
ملک سودود میں جنگ ہو کئی ۔ اس ہنکامه میں ملک مودود مارا گیا ۔ 
حضرب ے اس جرم کی پاداش میں ميیر بی کو برخاست کر کے 
میں صمصامالدولہ کو دیوان کاہل مقرر فرمایا ۔ 

شوال (ےم دسمبر ہم ۱ع) کو دہرہ باغ معروف ہہ نور منزل میں 
حضوت نشریف فرما ہوۓ ۔ ا٦کثر‏ اساۓے دربار بالخصوص سید خان جہاں 


یں شاہجہپان امہ جلد دوم 
باروم ء اسلام خاں ء سید جلال الدین صدرالصدور اور موسوی غخاں معمول 
کے مطابق استقبال کے لے گۓے اور باریای سے سشرف ہوۓ ۔ اگلے دن لیک 
گھڑی میں حضرت دولتخاے میں تشریف لائۓ ۔ احمد خاں وا ی کاشغر 
کے اتالیق ید دوست کا بیٹا الہ دوست کاشغری آستاں بوسی کر کے شاہی 
ملازمت میں داعل ہوا ۔ دربار عام کا انتظام ایک میر توڑزک کے سپرد 
رہتا تھا لیکن حاضرین کے زبردست ہجوم کے سبب ایک آدمی اس کا 
اہتمام کرتۓ سے قاصر رہتا ۔ بادشاء عالم ے وم شوال (رے دسمجر +م۱۹ءع) 
کو سکم دیا کت ایک کی با چارمیر تواک مر کہے جائیں۔: ان می 
سب سے اونھا منصبدار سامنے والے امرا کی باریابی کا اوتام کرے ۔ دو 
اشخاص دائیں اور بائیں والے حاضرین کا انتظام رکھیں ۔ چوتھا آدمی ان 
عقبی لوگوں کا انتظام سنبھالے جو شاہی علم کے ساتھ رہتے ہیں ۔ 


جشن تلادان شمسی ۳ء“ ۱ھ 


بتارخ [۹] ذیقعده ٭۵. رھ مطابق ۹م جنوری مہمہرء حضرت ک 
عمر گرامی کا ٭ن واں شمسی سال شروع ہوا ۔تلادان کا جشن کال یب و 
زینت اور انشہائی آرائش کے ساتھ منعقد ہوا ۔ صدقے غیرات کی رسمیں جو 
اس مسرت انگیز دن کا معمول ہیں ادا ہوئیں ۔ بخشش و انعام کا دروازہ 
کھلا ۔ دودمانِ صاحبقرانی کے ولی عہد کو پاب ہزار سوار ىی ترق دے کر 
بیس ہزاری ذات بیس ہزار سوار ء پاپ ہزار دی اسیا سد اسپ کے منصب پر 
سرفرازی بخشی ۔ ترقیاں پا کر صدرالصدور سید جلال چار ہزاری ذات اور 
سوار ء زاہد خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ہزار سوار اور سجان سنگھ سیسودیه 
ہزاری ذات چار سو سوار کے منصب پر سربلند ہوۓ۔ مظفر حسین ولد 
میر ابوالمعا ی جو بیجا پور گیا تھا ء؛ عادل خاں کے ملازم سید حسن کے 
ساتھ بارگاە والا میں حاضر ہوا ۔ عادل خاں کا بھیجا ہوا ہاتھی اور ہتھی 
بطور پیشکش حاضر کے < سید حسن ے وا ی بیجاپور کی عرضداشت چند 
حفوں کے ساتھ پیش کی ۔ حضرت نۓ آے غلعت ‏ نقرئی زین والا گھوڑا ء 
ایک ٹھیہا سو تولے سووۓ کا ؛ ایک چاندی کا عنایت کیا ۔ اسفرائن کا حاگم 


شاہجہان امس جلد دوم ۴۰۹ 


صفی قلی منصور جسے ايیران کے فرہاں روا ۓے سلطان کا رتبب بنثشاتھاء 
بارقہ شاہجہپانی کی خغدمت کے ارادے ے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت ے 
ہزاری ذات ؛ پاچ سو سوار کا منصب اور پدرہ ہزار روے عنایت کر کے 
کامیاب فرمایا ۔ 


شاہی سواری کی بجانئب س وکر روانگق 


ان دنوں دارالخلافت آگرہ میں طاعون کی وبا ایسی پھیلی کہ ہزاروں 
آدمی س گے ۔ دولت خواہوں ے گزارش کی کہ بادشاہ سلامت کی ذات 
ہے دنیا کا نظم و نسق وابستد ے ؛ حضرت کا یہاں ٹھہرنا ساسپ نہیں ۔ 
چنا پہ پر ذیالحجہ (ے ٠‏ فروری مہ۹ہع) کو آپ س وکر کی طرف روائہ 
ہوۓ جس کے جنگل میں شیر اور دوسرے جانور بس کثرت ملتے ہیں ۔ 
فتح پور سیکری میں پہنج کر دس تاریخ )۱۹ فروری مم٦۱عء)‏ کو جاىع 
مسجد میں ؛ جو ایک پھاڑی پر واقم ے ء منماز عید کے لیے تشریف لےگئے ۔ 
سنگر سرخ سے بی ہوئی یہ عارت رفعت اور وسعت میں آسان ے ہمسری 
کرق ے ۔ دوکانە پڑھنے والے اس کثرت ے داخل ہوۓ کہ دروازے میں 
ایک دوسرے پر گرۓ لگے ۔ ایک شخص کا جمدھر ۔یان ہے نکل آیا 
تھا ء دوسرا جو اس پر گرا تو زخمی ہو کر وہیں ڈھبر ہو گیا ۔ جہت ے 
آدمی پانؤں میں رولدے گۓ اور بستر پر پڑ گے ۔ 


بنارچےعےإ|, ذی الحجد (. م فروری مم۱۹ع) روپ باس میں پہنچے ۔ 
تین دن تک ہرن وغیرہ کے شکار سے عظوظ ہوے ۔ اگلے دن شاہزادہ 
شجاع کے ملازم میں بزرگ ۓ ان کا بنکال ے بھیجا ہوا ہاتھی صورت سندر 
پیش کیا ۔ حضرت نے اُسے خلعت اور گھوڑا دے کر رخصت قرایا ۔ اس 
کے ہدست شاہزادے کے لیے موتیوں اور زمرد کی تسبیح اور طلاق زین 
والے پا کھوڑے ارسال کے ۔ ۱ء فروری کو بدغشاں ے ایک دانشمند 
مقصود بیگ علىی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ حاضر بارگاہ ہوا ۔ 
حضرت ے ا سے خلعت ؛ طلائی ڈاب والا عانجر ؛ پا ہزار روۓ اور اس کے 


حسب_ حال منصب عنایت فرمایا ۔ مہ فرور یکو سوکر میں خیے ہوے۔ 
یہاں تین روز تک شکار کھیلا ۔ بارہ شیر اور شیرلیاں یز بہت سے جنگلی 
جانور شکار کے ۔ مہ فروری کو شاہزادہ دارا شکوہ کی طبیعت ناساز ہوئی ۔ 
رفتہ رفتہ تپ محری میں مبتلا ہوگۓے ۔ گردن ہیں تکایف ہوۓ اور بخار ی 
شدت کے سبب لوگو ںکو یہ گان گررا کہ شاہزادہ طاعون میں مپتلا ے ۔ 
حضرت کی طبیعت پر حزن و ملال چھا کیا ۔ صدقے ہے بلائیں رد ہویق 
ہیں چنانیں خیرات و عبدفاب دے گئے ۔ ہاۓ تخت کے طبیبوں نے بھی 
دوا دوش ی ۔ ہالآغخر حضرت کی نوجہ ہے نیز سینگیاں لگواے اور زہر سہرہ 
گھس کر پینے سے دو ہفتے بعد شاہزادے کو صحت ہوئی ۔ اس دو ہفتے 
کے عرصے میں حضرت آٹھ مرتبد ہمار پرسی کے لے ان کے مسکن ہر گے ۔ 


ہم ذیالحج (وں فروری مم:بع) کو سوکر ہے کوچ کرکے 
روپ باس میں پڑاؤ کیا ۔ چاں قطبالملک کا سلازم مد ناصر کولکنڈڑے 
سے آ کر حاضر خدہت ہوا ۔ چھ پابھی تین ہتھنیاں پیش کیں ۔ ان میں ے 
ایک کا ساز طلاٹی ء ہاو کا نقرٹی تھا ۔ بندرگار سورت سے جم قلىی حاضر 
بارگہ ہوا ۔ عری اور عراق کھوڑے ؛ جواہرات اور دوسرے تحفے جو 
' حضرت کے واسطے خرید کر لایا تھا ء پیش کے ۔ آپ نے ایک گھوڑا 
پسندکیا ۔ تمام عیار نام رکھا ۔ ہ مارچ مع کو قلعٴ آئرہ میں داخل 
ہوۓ ۔ معلوم ہوا کہ طاعون کا اثر ہنوز شر ہیں باق ے ء لہٰٰذا آپ 
سمو گڑھ تشریف لے گئے جو آگرے ہے تین کوس دور وافع ہے ۔ چہد روز 
وہیں قیام فرمایا ۔ اطلاع ملی کہ صقدر خان فدھار کی مہاب اور رعایا ہے 
احوال کی طرف پوری توجد نہیں کرنا ۔م حرم م۵ 6ھ (. مارچ مم ۱ع) 
کو قندھار کی صوے داری سعید خاں کو دەویض فرمائی ۔ ہنجاب کی 
صوے داری جو سعید خاں کے ام تھی ؛ قلیج خاں ے سبرد کی ۔ راجا 
اجکت سنگو کو سعید حاں ہے کچھ آزردی تھی ء؛ لہٰذا ا ہے کاہل میں 
تعینات کر دیا ۔ قلات کی قلعسدداری جس پر جگب سنگھ مامورتھاء 
سعید خاں کے بڑے بیٹے خانہ زاد خاں کو مرحمت ہوئی ۔ 


شاہجہان نام جلد دوم ۱ 
علاقہٴ ہلامون کی تمخر ٔ 
پلاسون کا زمیندار پرتاب اپئے علافمے کے ُھنے :نگل ء گنجّان درحتوں 
اور کثرت اشجار کے بھرویے بّار کے صوے دارک پوری اطاعت کرۓے 
ہے منحرف رہتا تھا ۔ اس وج ے اعتقاد غاں صوے دأر کو یہ فکر رہتی 
تھی کب اس کی 3بیں و تادیب کرے ۔ انھی دنوں پرتاب کے جچا 
دریا راے اور تیج راۓ آ کر اعتقاد غاں ہے ملے ۔ خانِ موصوف ے ان یق 
داجوٹی جو کی تو انھوں نے وعدہ کیا کہ ہم پرتاب کو قید کر کے آپ 
کے سامنے لے آئیں کے ۔ واہس جاے ہی کچھ آدمیوں کی مدد ے جو پرناب 
سے اخوش تھے ء بد سہولت أے گرفتار کر لیا ۔ اب تیچ راۓ نۓ اپنی 
سرداری کا اعلان کرکے آزادی بلکہ بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ۔ اعتقاد غاں 
ے زبردسب خان کو فوج. کثیر دے کر ہلاہون کی طرف بڑھایا ۔ اس 
ے وہاں پہچتے ہی پلامون کے بڑے تھاۓ دیو گڑھ پر قبضہ کر لیا ۔ 
لوگوں کو حکم دیا کب درخت کیلٹ کاٹ کر صاف کر دو ۔ تیج راۓۓے تنۓ 
قلعداری اور لڑائی کا سامان درست کرکے چھ سو سوار اور سات پرار 
پیادے روا کے کہ زبردست خاں کی فوج پر شبخون مارو ۔ خان کو 
جوں ہی ید اطلاع ملی ء برق و باد ی طرح أن کی طرف بڑھا ۔ راستے میں 
ُن بدیختوں ہے مڈ بھیڑ ہوئی ۔ کچھکو قتل کیا کچھکو زخمی ؛ کچھ 
قید میں آۓے ۔ 
اعتقاد خاں نے یہ خہر سن کر عبداللہ جم ثانی کو اپنے کچھ آدمی 
دے اور زبردست خاں کی کمک کے لے بھہچا ۔ تقدیر کی کار سازیے جو 
روز ازل سے لشکر اہی کے سانھ ساتھ رہتی ے ؛ عجیب اتفای پیش آیا ۔ 
تیچ راۓ اپنے ہوا خواہوں کو ہمراہ لیے شکار کے ارادے ے باہر نکلا ۔ 
( ومبر مہ ۱ع) صورت سین وغیرہ کچھ آدمی جو قلعے میں تھے متفق 
ہو گئۓے ۔ پرتاب کو قید سے نکال کر قلعے کو اس کے قبضغے میں دے دیا۔ 
تیج راۓ کے کچھ رفیق بھاگ گئۓے؛ کچھ پھرتی کے ساتھ قلعے میں آ گھسے ۔ 
تیچ راۓ حیران و سرگرداں کسی طرف کو لکل گیا ۔ زبردست ان یہ 
اطلاع پا کر دشوار گزار پھاڑیوں اور :جنکلوں ہے گزرتا ہوا بڑھا ۔ جو 


؟ شاہجہان اس جلد دوم 


مفسد باغی جہاں ملا تلوار کے گھاٹ اتار دیا ۔ پرتاب ے سابقہ غلطیوں 
کی تلاف کے واسطے غان موصوف کو لکھا کہ میں اطاعت اختیار کرکے 
بندان, شاہی میں داخل ہونا چاہتا ہوں ۔ اگر جھے عمد و بیان ہے ئن 
کردو اور نثقصان رسانی کا خیال چھوڑدو تو آپ کی خدمت میں حاضر 
ہو کر اعتقاد خاں صوے دار کے پاس جانا چاہتا ہوں ۔ زبردست خاں ے 
اس کی التجا کے مطابق اے قول و قرار ے مطمئن کر کے دلجوئی کی اور 
اعتقاد غاں کا مہری عہدنامب اُس کے پاس بھیج دیا ۔ ے, رمضان 
(وم نوسبر ٭م+رع) کو پرتاب زبردست خاں ہے ملا اور اُس کے ہمرکاب 
پلنه روانہ ہوا ۔ اعتقاد غاں نکے سامنے حاضر ہوکر ایک پاتھی لڈذر دیا 
اور یء وعدہ گیا کہ پر سال بیشکش کے بطور ایک لاکھ روے خزاے میں 
داخعل کیا کمروں گا ۔ اعتقاد خاں نے تمام حالات حضرت کو لکھ تھیے 
اور پرتاب کے گناہ معاف کر دینے کے واسطے سفارش کی ۔ حاقانر جرم ہوش 
ۓ اے بادشاہی ملازموں میں داخل فرما کر ہزاری ذات و سوار کا منصب 
شا ۔ پلامون کے علاقے کا مالیہ ایک کروڑ دام (ڈھائی لاکھ روۓ) قرار 
دے کر اس ک جاگیر میں دے دیا ۔ ایران ے ایک شاعر جس کا تتقلص 
ای تھا ء حاضر حضور ہوا ۔ ایک قصیدہ جو شاہزادہ دارا شکوہ کی مدج 
میں لکھا تھا ء حضرت کے سامنے پیش کیا ۔ آپ ے غلعت اور ایک ہزار 
روے عطا فرساۓ ۔ بیچارہ علم اور لیاقت سے ے ہہرہ ہوۓ کے باوصہف 
شعرکہتا ے لہٰذا اس تخلص ہے مشہور ے ۔ 


جشن لوروز م ۰۵٠ھ‏ (م۱۹۰ع) 


اتوار .ٛ حرم م۵, /ھ (وم مارچ مم ۱ع) کو آفتاب کی ضویل 
برچ حمل میں ہوئی ۔ خورشید برج_ سلطنت کشتی میں سوار ہ وکر سم وگڑھ 
ے آگرے کے دولتخاۓ میں تشریف فرما ہوۓ اور جشن نوروز کی زینت 
بڑھائی ۔ فیض_ عام کے تقاضے ہے ہر شخص کی مرادیں پوری کیں ۔ اس . 
تارج پر رسّم خاں سنبھل ے ؛ مکرمت خاں دبلی ہے اور ساتضلی خاں 
لکھنؤ ے آ کر آستان بوس ہویۓ۔ جم حرم (رم ىارچ) کو شاہزادہ 


شاوجپان نامہ جلد دوم ٠ى“‏ 


دارا شکوہ کا جشنر تلادان دولتخاۓ میں حسہیر معمول متعقد ہوا۔ 
حضرت کے سامنے ؟نھیں ختاف چیزوں میں تولا گیا ۔ آپ نے سرصحع بی 
اُنھیں عنایت فرمافی ۔ یم نحرم (م اہریل) کو اسلام خاں کی پیشکھی 
نظر عا یل ہے گزری جو جواہرات ؛ مرصع آلات وخیرہ پر مشتمل تھی ۔ 
آپ ے اھک لاکھ روے کی چیزیں ول فرہائیں ۔ حاجی عاشور کشمبر کا 
دیوان مقرر ہوا ۔ 


شاہزادی جہاں آرا بیگم کے جسم سارک کا جلنا 

ان دنوں ج بکە صاحبقرانِ افی کے عہدرحکومت کی برکت ے ساری 
دلیا شادمان و "تام ان تھی اور ہر روز عید اور نوروز کی طرح عیش و عشرت 
میںگزر رہا تھا ؛ یکایک ایک غماک حادثہ پیش آیا ۔ یعنی قرۃالعین سلطنت ء 
زینت دولت و حکومت ؛ معصومہ*ٴ دوراں جہاں آرا بیگم صاحب کا جسم 
مبارک جل گیا ۔ اس واقعہ سے حضرت سخت پریشان ہو گئۓے ۔ یش و آرام 
تلخ ہو گیا اور دل پر حزن و ملال چھا گیا ۔ اس حادۓ کی تفصیل یه ے 
کہ ےم عرم کی رات (م اپریل ممم۹رع) کو جب ھاہزادی اپنے والد 
بزرگوار کی خدمت ہے اٹھیں تو آپ کا دامن شمع سے جو وہاں روشن تھی ء 
جا لگا۔ چونکب اس چشم و چراغ دولت کی ہوشاک عطر اور پھلیل میں 
ڈوی ہوئی تھی ء کپڑوں میں فور آگ لک کئی ۔ دیکھتے ہی دیکھے 
ساری ہوشاک بھڑک اٹھی ۔ اس وقت چار خواصیں جو وہاں حاضر تھیں ء 
ے حاشا آگ بجھاۓ کے لیے دوڑیں ۔ ان کی پوشاکیں بھی عطر اور تیل کے 
سبب چکنی تھیں لإٰذا ان کے کپڑوں میں بھی آگ لگکی ٠‏ ہروانوں کی 
طرح جلنے لگیں اور بیهوش و ے بس ہو کر وہ گئیں ۔ اتنے می یک دوضرے 
لوکروں کو خبر ہو ء شاہزادی کے ممام کپڑے جل کے اور ان کا 
جسم اقدس شعلوں کی پیٹ میں یوں آیا گویا چائد برج آتش ہیں داعل 
ہو گیا ۔ زین و آسسان کے دل ہے دھواں اٹھا بلک ود شعلے بھی اس 
ساتحتے کو دیکھ کمر کلینے لگے:۔ المختصر اس معصوںہ کی پشتط ؛ دونوں 
پہلو اور دونوں ہاتھ ایسے جلے کہ سارے عالم کا دل کاب ہو گیا ۔ 


وج شابجبان ا ام جلذ ل٭یم۰,. 


جہاف آرا بیگم ابی صفات حمیدەء اوصائفِ ہسندیدہ ء سخاوت اور 
فیضس, رسافی کے سبہب حضرت کو بہت عزیز ہیں ۔ احسان اور لکو کاری کے 
سبپ ان کی ذات باعث' برکت ہے۔ غرض شنقت بہدری کے علاوہ اور 
بھی کی وجوہ ہے حضرت انھیں ے حد ییزیز رکھتے ہیں ۔ اب جو یه 
ساس پیژن آیا تو طبع اقدس اتی ملول و متوحش ہوئی کم دصور نہیں 
ہو سکتا ء اکثر ایسا ہوتا کہ آنکھوں ہے ے اختیار آنسو جاری ہو جااۓ ء 
اتنے سے تاب ہوۓ کہ صبر و شکیائی کا امکان باق ە رہتا۔ لیکن حونکہ 
حضرت کوہ وقار ہیں اس لے اہنے عظیم سائحے میں بھی تحمل و استقلال کا 
دامن , تھابے رکھا۔ سب ہے پہلے روحانی معالجہ کے بطور درویشوں ؛ 
عابدوں ء زاہدوں اور اللہ والوں ہے التجا کی کم دعاے غخیر کریں . 
محتاجوں ء؛ مسکینوں اور فقبروں کو صدقے خیرات سے نوازا ۔ پہلے دن 
ساٹھ ہزار روے غریبوںء ے نواؤں میں تقسم کے ۔ بھر نین روز تک 
باچ ہزار اشرفیاں پاچ ہزار روے یو تقسم ہوۓ۔ مم صفر, کو جو 
شاہزادی کا .یوم ولادت ے ؛ اتی ہی رقم عتاجوں کو عطاک ۔ 
یکم رہیمالاول (ہ سی مم رع) کو سا ویو رتو ہت 
بای تک پر روز ز ایک ہزار روے عتاجوں کو تسم ہوۓ رہیں ۔ بڑے بڑےِ 
جرم جو مدتوں سے زندان ی کوٹھریوں میں پڑے تھے اور ان ک رہائی 
کا امکان, ئە تھا ؛ رہا کر دے گئے جہت سے کارکن بھی جن کے ذے . 
جموعی طور پر سَاب لاکھ روے ک رتم تھی ؛ قید ہے آزاد ہوۓ ۔ رقم 
معاف ہوئی ۔ 

پاۓ تخت کے طبیبوں اور جراحوں ۓ جو دور دور ے آ کر جع 
ہوۓ تھے ؛ علاِج شروع کیا ۔ حضرت اپنے ہاتھ ے اس ھت 
دوائیں کھلاے اور رہم پٹی کا اہتام رکھتےٴ شاہزادیٰ کو ایسی تکلیف 
تھی کہ شافی مطلق اور حکیم حقیقی نیز بادشاہ سلامت کی توجہ اور 
نقیروں درویشوں کی دعا کے سوا کسی اور طرح افاقم ممکن نہ تھا'۔ 
تکلیف کی شدت کا یوں اندازہ ہو سکتا ےکہ وہ چار خوامں جو اس حادلم 
میں جلی تھوں ؛ اگرچہ ؟نھیں نمبتا کم ضر پہنچا_ تھا لیکن ان میں سے 


شاہجپان ا جلد دوم ۔ ه۰“ 


ایک تو سات روز بعد اور دوسری بیس دن اعد ونات پا کی ۔ پروردگار 
کا بڑا کرم ہوا کہ اُس شاہزادی کو امام ۔وناک اسراض و عوارض ہے حفوظ 
کر کے شنا عطاکی جس ہے بادشاہ سلامت ءا اضطراب کم ہوا ۔ آپ کی 
طہم مقدص ء جو امن و امان عاام کی کفبل ے ؛ مطثن ہوئی ۔ شاہرادی 
چار ماہ تک بسٹتر پر پڑی رہیں ۔ نادشاء حق درسٹ کی توجد یر حکم 
داؤد کے علاج ہے افاقد ہوا ۔ حکم موصوف شاء ءباس کہیر کا مصاحب 
تھا ۔ شاہ صفی کی بدسلوی سے ناخوش ہو کر انھی دنوں ایران ہے آ کر 
بارگ والا میں ملازم ہوا تھا ۔ عرض شاہزادی شنایاب ہوئیں ۔ حکم داؤد 
جب درہار میں پہلے دن حاضر ہوا تھا تو حصرت نے غلعت : یس ہزار 
روے اور ڈیڑھ ہزاری ذات دو سو سوار کا منصب عطا فرمایا تھا۔ اس 
چار ماہ ی مدت میں شاہزادی کو مستقل جار زہاء آنکھ اور یاؤں کے 
پنجوں ہر ورم بھا ء اسہال کی شکابت تھی جس ہے حضرت کی طبیعت 
سخت متوحش ہوئی ۔ لیکن حکمم داؤد ےۓ حکمم مسسی‌الزماں سے ہل کر ؛ 
جو فرمان شاہی کے ,وجب لاہور سے حاضر ہوا تھا ء ایسا عمدہ علاج کیا 
”نہ بادشام جمجآہ ے تحسین و آفریں کی ۔ چار ماہ بعد اور شکابتیں تو کم 
ہ وگلیں لیکن جراحوں ی کار گزای کے باوحود ژخم ىہ بھرے ۔ غلامان 
خاصمٰ میں سے ایک شخصٰ عارف نامی کے مہم ہے ژخم بھی بھرگۓ ۔ 
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شاو درہا دل نے ھا چاندی سو دنا ۔ سات برار روے چڑھ ‏ 


خان دوراں بہادر کی کوشش ہے قلعہ کنور کی فتح 
کنور کا زمیندار سنگرام جیتے جی ٴاطاعت و ارادت کے راستے ہر چلتا 
رہا۔ جب وہ رگا تو اُس کا غلام مارو جو پھلے ہی سے قلعہ کنور 
کا عائفظ تھاء؛ سرکشی ہر اتر آیا ۔ سنگرام کہ کم عمر بی ىھوپت کو 
اپنےَ پاتھ (قیدہ) میں لےکر چند مفسدوں کے سہارے بقاوت پر آمادہ ہو گیا 
صوببٴ مالوہ کے بعض پرگنوں کے باشندے بھی اُس کی حایت کے سہب 
خود سر ہو گئۓے اور مالیہ ادا کرۓ میں ٹال مٹول کرتے رے ۔ خان دوراں 


مد شابضبان لان جلددوم : 


بھادر محرم کے آخر (اوائل اپریل مم ۱ء) میں ابی اقامت گلہ قلعم ٴ 
راۓ سین سے فوج لے کر بہت تیزی ہے کنورک طرف بڑھا ۔ کچھ لوگوں 
کو جنگلات کاٹنے پر مامور کیا ۔ جابجا تھاے بٹھا کر بڑھتا گیا ۔ یہاں 

تک کە ہ, صفر (ی۔ اپریل مم+ء) کو کنور کی بہاڑی پر جا پہنچا ۔ 

مارو ۓۓ گھاٹی کی حفاظت کے لیے آٹھ سو بندوقچی اور سات ہزار پیادرے 
گونڈ قوم کے تعینات کر رکھے تھے ۔ خان ذوراں ۓ معمولی جھڑپ کے بعد 

آنھیں بھگا دیا ۔ برسات گزارۓ کے لیے کنور کے پاس لشکر گاہ بنائی ۔ آس 
پاس کے پرگنوں کو تاراج کرنا شروع کر دیا ۔ اب مارو گونڈ کو اندازہ ہوا 
کم مقابله مکن نہیں ۔ سنگرام کے بۓ بھوپ ت کو قید سے کال کر اپنے معتمد 

آدسوں کے ہمراہ خان دوراں کے پاس بھیجا لیکن قلعہ حوالے کرے کے 

بباۓ حیلوں بہانوں میں وقت گزارتا رہا ۔ 

خان دوراں ۓ لکھیرہ پپاڑ کو جو قلعہ کنور کا سرکوب ہے ؛ 

جنگ کرکے غنم ے چھین لیا ۔ مورے بنا کر وہیں ٹھہر گیا اور کنور 

کو تسخیر کرۓ کی تدییر میں مشغول ہوا ۔ یہ قلعہ ایسی جگہ واقع ہے 

جہاں اوپر لیچے پہاڑ کے دو طبقے ہیں ۔ فصیلک ضرورت ہی نہیں ۔ مضبوطی 

کا یہ عالمکہ سد سکندری اس کے سامنے ہیچ ۔ برجوں ہر توپیں بندوقیں سراسر 

چڑھی ہوئیں ۔ غرض زور بازو ے اسے فتح کرنا ممکن لہ تھا ۔ خان دوراں 

ے عرضداشت میں گزارش کی کد بجھے دو بڑی توپیں اور کچھ گمک 

بھیجی جاۓ ۔ فرمان صادر ہوا کہ رشید خاں ء راجا بہار سنگھ بندیلہ ؛ 

ہرتھی راج راٹھور اور جاں سپار خاں بربان پور ٤‏ رام پور اور مند سور سے 

خان دوراں کی مدد کے لیے جائیں اور جاں فشائی دکھائیں ۔ و ذیالحجہ 

(ہ رفروری مہ :ء) اتوار'ا کی صب حکو جالیاز دلیروں اور مجایدوں ۓ محاصرہ 

کر کے اور آگ برسا کر قلعے والوں کو پلاک کرنا شروع کیا ۔ چاڑ کے 

دونوں طبقوں کی دربیانی جگہ ہر قبضہ کر لیا ۔ دونوں بڑی توہون ے 


١‏ ۔ تقوم کے بموجب ١۹‏ ذیالحجہ کو اتوار نہیں بلکەه جمعرات کا 
دن پڑتا ے ۔ 


شابہجبان کاب جلاكد دوم ے۴۳ 


بلی کے کڑکوں کی آواز ے کولے اگلنے شروع کے تو بدبجت حصورین 
مقابلے سے غاح :کرت بدحواسی طاری ہوئی ۔ مارو گونڈ نے از حد 
سایوس ہو کر امان طلب کی ۔ نحرم ۵ن .ھ کے آخر (آخر مارچ م٦‏ عء) 
میں خان دوراں کی خدمت میں حاصر ہوا ۔ غان موصوف نۓ اگلے روز قلے 
میں داخل ہو کر برجوں فصیلوں کا بغور معائنم کیا اور قلعے کی عافظطت 
اپنے بھانی بچد صلاح کے حوالے کی ۔ پابچ سو سوار اور سات سو بندوٹچی وہاں 
چھوڑ کر اأجین واہس آ كیا 

ہہ صفر (ہم اپریل مم۹٥ع)‏ کو موسوی خالں صدرالصدور ۓ وفات 
پائی ۔ صوبوں کے واقعات عرض کرنے کی خدمت جو اس کے سبرد تھی ء 
عاقل خاں کو تفویض ہوئی ۔ مم صفر (یکم سی _+م۱ع) کو اطلاع ملی 
کہ راجا سورج سنگھ کے حقیئی بھائی کشن سکھ کا اتقال ہوا ۔ لاولد فوت 
ہوا تھا لہٰذا قدرداں بادشاہ ۓ اُس کے بھتیے روپ سنگھ کو غلعت ء 
گھوڑا اور منصب عطا کر کے کشن گڑھ کا علاقد جو اس کے چچا کا وطن 
تھا ء جاگیر مس مرحمت کر دیا۔ هن ریعالاول (ہم می ممہ۱ع) کو 
حضرت کے حسبالحکم سلوان شکوہ ء٤‏ اسلام خاں ء عبداہ خاں ء 
اصالت خاں اور صلابت خاں شاہزادہ اورنگ زیب کے استقبال کے لیے گئے 
جو جہاں آرا بیگم صاحب ہے جلنے کا واقعه سن کر بادشاہ سلامت کے 
حسب فرۃان بڑی تیزی کے ساتھ بربان پور سے آکرے آئۓ تھے ۔ 
مر نعمتاتہ ولد مبیر ظہیرالدین علی کی نسبت سیرزا سراد کام نہیرہٴ“ 
صرزا رستم صفوی کی دختر ہے طے پائی تھی ء شادی کا سرانجام کرنےۓ کے لے 
نعست‌اللہ کو ایک ہزار روے رحمت فرماۓ ۔ بیجاپور کے ایلچی سید حسین 
کو غلعت ؛گھوڑا ء ہتھی اور سات ہزار روے عطا کرکے رخصت کیا ۔ 
ُس کے ہاتھ عادل خاں کے لے طرۂ مرصع اوو خلعت خاصہ روانہ فرمایا ۔ 
بتارخ ہم رہیعالاول (ہ جون ہ۹۰ ۱ع) گوہر تاج_ شہریاری شاہزادہ 
مراد بخش؛ جہاں آرا بیگم صاحب کی عیادت کے لیے سلتان سے آئۓ ۔آ گرے 
کے قریب پہنچے تو اسلام خاںء عیداللہ خاںء لشکر کے بُشی یعنی اصالت غان 
م۶ صلابت خاں استقبال کے لیے کے اور انھیں بارکا والا میں لاۓٌ۔ 


رت شاہجپان ام جلد وم 


شائستہ خاں ۓے الہ آباد ے اور زبردست خاں ۓ پٹنے ہے آ کر شرف حضوری 
حاصل کیا ۔ مؤخرالڈکر ے پلامون کے زمیندار ہرتاب کی بیش کردہ دو ہزار 
اشرفیاں اور ایک ہاتھی ٹیز کچھ جواہرات و رصع آلات نظطر عا ی 
سے گزارے ۔ 


جشن تلادان قمری ۱۰۵ھ 


بتارج ےر خورداد .ےم رنیمالاول من۵, رھ مطابق ے جون م ۱ء 
جمعرات کے دن ظل سسحافنی کی عمر کا نم واں قمری سال شروع ہوا ۔ 
جشن تلادان ممام لوازم اور کال زھب و زینت ہے منعقد کیا گیا ۔ اتی 
داد و دہش ہوئی کہ شرح و بیان ہے زیادہ اور قلم کے احاطے ہے باہر سے ۔ 
اس مبارک تاریخ پر شاہزادہ مراد بخش کو ایک ہزار سوار دو اسہں سم اسپں 
کی ترق دے کر بارہ ہزاری ذات تو ہزار سوار دو اسوں سم اسپد کے منصب 
پر سرفراز فرمایا ۔ زاہد خاں کو دو ہراری ذات ہزار سوار کا منصب ملا۔ 
قطب الملک کے ملازم چد ناصر کو خلعت ہ گھوڑا اور آٹھ ہزار روےۓ ایت 
کرکے گولکنڈہ کی طرف رخصت کیا ۔ اُس کے ہاتھ قطب الملک کے واسطے 
غلعت خاصب اور رصع طرہ روانہ فرمایا ۔ 


فقیروں درویشوں کے قیض_ صحبت سے شاہرادہ*ٴ عالمیاں اورنگ زیب 
بہادر ے یہ فیصلہ کیا کہ دنیوی شان و شوکت ترک کرک ےکوشہٴ عزلت 
میں عباد تکریں ۔ شفقتر روحانی کے سبب بادشاہ سلام ت کو یہ بات پسند تو 
نہ آئی تاہم کچھ عرصے کے لیے اُس شہسوار میدان معرفت کو منصب 
ہے برطرف کرکے دکن کی صوے داری خان دوراں کے سپرد کر دی ۔ 
ترق دے کر ہغفت ہزاری ذات ہذت ہزار سوار ىنچ پرار دی اسی سم اسپم 
کے منصب ہر سرفراز فرمایا ۔ ایک کروڑ دام (ڈھائی لاکھ روۓ) بھی 
عطا کے ۔ حکم فرمایا کہ مالوے سے دکن پہنچ کر پرنھی راج راٹھور کو 
دولت آباد کی قلعداری ہر اور شیو رام کور کو قلعہٴ آسیر کی لگہبائی پر 
متعین کرو ۔ 


شاہجھان امہ جلد دوم ۳۹ 


پہ رہیماكانی (ہ+م جون ہمہ ہع) کو نواب جہاں آرا بیگم کے 
تلادان کی تاریج آئی ۔ حضرت نۓ اس گوہر بحر سلطنت کو سوۓ میں تلوا 
کر (ی۔ خصوصیت الھی کی ذات کے ساتھ وابسته ے) سارا سونا نقیروں 
اور عتاجوں میں تقسم کروا دیا ۔ اب ان کے ژغم بالکل بھر گئے تھے 
لہٰڈا حضرتب کے حکم ہے شادی و مبارک باد کے نقارے اور گورکے 
کھ ڑکنے لگے۔ صدقے کے بدطور مسکینوں محتاجو ں کو بڑی رقم خیرات کیکی ۔ 
مبرزا عیسٰی ترخان کو ڈھائی ہزار سوار دو اسہد ۔م اسپہ کی ترق دے گر 
ینج ہزاری ذات ‏ پاچ ہرار سوار دو لم سد اسیە کا منصب عطا فرمایا ۔ 
غلعت اور طلائی زین کا گھوڑا عنابت کر کے الہ آداد کو رواله کیا ۔ 

بتارح ہے ریمالٹانی  (‏ جولائی مم :ع) شاہرادہ مرادبخش گو غلعتء 
کچھ م رصع آلات اور طلائی ساز والے دو گھوڑے عنایت کرکے ملتان کو 
رخصت کیا ۔ سردار خاں کو مالوے کی صوے داری پر سرفراز کرکے 
خلعت ء جمدھر رصع اور چار ہزاری ذات تین ہزار سوار کا منصب عطا 
فرمایا ۔ جنیر کی قلعہ داری ہر سہہدار خاں مامور تھا ء اس کا انتقال ہوگیا ء 
لہٰذا اس خدمت پر لمشکر خاں کو سربلند کیا ۔ شاہزادہ بلند اقبال کی 
سفارش ہے اللہ ویردی خاں کی خطا معاف فرما کر سے سابقم منصب ہر حال 
کیا ۔ بُٗست کا قلعدار عزیزاللہ خاں احل طبعی ے فوت ہوگیا ۔ پردل خان 
کو اس کی جگہ قلعدار مقرر فرمایا ۔ پردل خاں کی خدمت یعئی قلعداریِ 
زمینداور خائد زاد خاں کے سبرد ہوئی ۔ جہاں آرا بیگم صاحب کی بیاری 
کے سبب حضرت کی طبیعت مکدر رہی تھی لہٰذا ۵م تارج کو (یکم جولائی 
مم ۱ع) ظل سبحافی شاہزادی کو ہمرکاب لے کر شاہزادۂ بلند اقبال کی 
حویلىی میں تشریف لے گئے جو دریاۓ جمنا کے کنارے نہایت زیب و 
زینت ہے نیار ہوئی تھی ۔ کچھ عرصم وہ قیام رہا۔ ۹م ریمالكانیق (م 
جولائی ممہع) کو صوبہ بہار میں پرگنہٴ بھوج پور ذوالفقار خاں کی 
جاگیر میں مرحمت کرکے آے ادھر روانہ فرمایا ۔ 


۰م غاہجبان اس جلد دوم 


اس سنگھ راٹھور کے ہاتھ سے صلابت خاں ہیر مخشی کا 
مارا جانا ء اس سنگھ کا قتل ہونا 


پتارخ ٠‏ جادی الاول (م اگست ۶۱۰۷۰۰۴) بدھ کی شا م کو جب رات 
کی سیاہی نۓ ظلمت کا شامیانہ حقلِعالم پر پھیلا دیا نھا ء ظل سبدانی قضتر 
سلطنت پر جلوہ گر تھے' ۔ تخت طاؤس کا رببہ عرش اعظم کی براہری کررہا 
تھا ۔ زسین و آسان حضرت کے نور چال ہے روشن تھے۔ بارگاہ تماہی میی 
شمعوں کی روشنی انجم_ تاہاں کے نور کو شرما رہی تھی ۔ أم‌اۓ اہدارماو 
اوج_ سلطنت و سعادت کے گرد ہالے کی طرح حلقه کے ہوۓ تھے ۔ ایے 
پارک وقت ہیں قضا و قدر کی نیرنی ےۓے عجب گل کھلایا بلکہ فتنه 
اٹھایا ۔ یعنی صلابت خاں میر خشی نے راؤ اس سنگھ راٹھور کو جو کچھ 
عرصہ بیار رہنے کے سبہب حاضری سے محروم رہا تھا ء بارگاو شاہی میں 
پیش کرکہ تخٹر سلطنت کی بائیں طرف اس کے درجے کے موافق مقررہ جگہ 
پر گھڑا کیا ۔ اُس بد فطرت بد عقل ۓ ء جو آغاز و ان جام سے ے خہر تھاء 
اجل رسبدوں کی طرح موت کو دعوت دی ۔ انتہائی خبرہ چشسی و بد عقلی 
کے سبب یکایک انی جگد ہے جھھپٹا اور صلابت خاں تک پہنچا جو رینے 
سے اتر کر چہار شاخہ شمعدان کے پاس کھڑا ہوا کسی تحریر کو پڑھ رہا 
تھا ۔ اس بدبخت ۓ زہرآلود جمدھر اس تندی کے ساتھ صلابت خاں کے 
سینے میں مارا کہ قبضے تک اتر گیا _ وار اس زور کا تھا کہ خان موصوف 
کے دل میں چەدھر پیوست ہوگیا اور وہ نیک سبرت سردار فیافور جہانر 
فانی سے کوچ کرکے بہشت بریں میں جا پہنچا ۔ غرض اس کافر ملەون 
ے حضرت کے سامنے ایسی اہنجار حرکت کی اور ابی محوست ہے ایے 
شاندار جوان کو جو حضرت کے فیض تربیت ہے متعدد عمدہ خدمات ا جام 
دے چکا تھا ء ایک لمحے میں ٹیسٹ و ابود کر دیا ۔ حضرت کے اشارے 


۰ ساثر الامرا جلد دوم طبع کلکتہ صٍے پر یہ تفصیل ےے کپ یه 
واقعم شاہزادہ دارائکوہە کے مل میں ہوا جہاں بادشاہ سلامت اس 
وقت قیام پذیر تھے ۔ 


فاہجہان امب جلاد دوم ری 


سے خلیل اہ خاں اور ارجن کور اُس کی طرف لپکے۔ پہلے غلیل اق خان 
نے اس پر تلوار چلائی ۔ اس سردود نے اس رد و بدل میں دو سرلبه ارجن 
کور پر جمدھر کا وار کیا ۔ اس بپلدر ے دونوں مرتبہ وار کو ڈھال پر 
گانٹھ کر تاوار کے دو ہاتھ مارے اوو اُس ملعون کا کام تام کر دیا ۔ ”مع 
چند گرز ہبرداروں ۓ دائیں بالی ے پڑھ کر اس کا بدن برزے پرڑے 
کر ڈالا ۔ ۱ 
رت نے میر خاں میر_توزک اور قاوک چند ناظر_ غساخائه کو حکم 
دیا کی اس سنگھ یق لاشض اس کے آدمیوں کے حوالے کردیں تاکہ وہ 
گھر لے جا کر اس کا _کریا کرم کریں ۔ یہ دونوں اس کی لاش اٹھا کر 
باپر نکلے نو اس سگھ کے گیارہ عزیزوں نۓ دہ ماجرا سا ۔ ستے ہی سے 
تامل مرئے مارۓ پر سمتعد ہوگئے ۔ میر خان اور لوک چند دروازے میں 
ے خبرکوڑے تھے؛ ان بدیختوں ے آے ہی ے در درے وار کرکے دوئوں 
کو ڈھیر کر دیا ۔ پھر پہرے داروں ہے الجھ گئے ۔ آن بہادروں ۓ زان 
تیغ سے جواب دیا ۔ کچھ بدبخت مارے گئے ء کچھ رات کے اندہیرے میں 
جان بچا کر نکل گئے ۔کرز برداروں میں سے چھ آدمی مارے کئے ۔ چھ 
زخمی ہوۓ ۔ بہرحال سب تحسین و آفریں کے مستحق ٹھہرے ۔ امس سنکھ 
. کے کچھ نوکر اپنے اپنے گھروں میں تھے ء سبھوں نۓ باہم یہ صلاح ک 
کہ ارجن کور کے گھر پر حمله کرو جو اس سنگھ کے احاطے سے متصل 
ے اور اپنے آقا کے انتقام میں أے قتل کر دو ۔ بلو راٹھور جو پہلے ارجن 
کور کا معتبر نوکر تھا ء نیز بہار سنگھ جو ارج ن کور کے باپ کا ملازم تھاء 
دونوں اب بادشاہی ملازمت میں داخل ہو کر منصب دار ہو چکے تھے ۔ ۱ 
یہ بھی جان ہے ہانھ دھو کر ان بدبجحتوں کے ساتھ شریک ہوکے ۔ 
حضرت کو جوں ہی ان واقعات کی اطلاع ملی سید خان جہاں ء 
رشید خاں اور چند کارگزار سرداروں کو حکم دیا کہ ان مردودوں 
کے گھروں پر جا کر انھیں کیفر_ کردار تک پہنچاؤ ۔ یہ دلاور یالفور 
أن بدینتوں کے مکانات پر پہن چکر تیغ زنی "ىرنۓ لگے۔ بالآخر ان برکشتہ بختوں 
کو؛ جن کے سر پر ادہار منڈلا رہا تھا اور قضا گھیل رہی تھی ؛ تىرتیغ کر کے 


۲۔۳ بڑویو می ہا 


واپس آ گئے ۔ اس ہنگایے میں سید عبدالرسول اپنے با عزیزوں اور بھائیوں 
سمیت شپید ہوا ۔ بادشامم قدردان ۓۓے ے گناہ مقتولوں کے پساندگان پر 
نوازش فرمائی ۔ صلابت خاں کے چار سالہ لڑکے کو پایچ صدی ذات ء سو 
سوار کا منصب دیا ۔ میر خاں میر توڑک کا بیٹا نہایت کم عمر تها؛ اے 
بھی مناسپ منصب عطا کیا ۔ صلابت خاں کی حوائمریی اور حسنِ خدمت کا 
خیال کرکے حضرت ے بہت افسو سکیا ۔ حکم فںىایا کہ رض کی جاۓ کہ 
راؤ اس سنگھ راٹھور ےۓے یم حرکت کس لیے کی ۔ بجر اس کے کچھ نه 
معلوم ہوا کہ منشیات کا عادی بھا اور مزاج میں سوداویت بڑھ گئی تھی ۔ 
عوام کی زبانوں پر یه بات ے کہ اس سگھ کی جاگیر ناگور اور راؤکرن 
کے وطن بیکانیر کی سرحدیں ملىی ہوئی ہیں ۔ ایک مرںیہ جس اس سنگھ 
بارگاہ والا میں حاضر نھا اور راؤکرن دکن میں نعینات ىھا؛ کسی بات پر 
دونوں کے نوکروں میں جھگڑا ہوگیا ۔ زبان ےگ رر کر زبان نیغ تک نوبت 
پہنچی۔ اس ہنکاہے میں اس سنگھ کے بعض کارگزار نو کر مارےگئے۔ آے سخت 
ملال ہوا ۔ اپنے باق ماندہ نوکروں کو لکھا کہ آدسىی جمع کر کے راؤکرن 
کے نوکروں پر حملہ کرو اور بدلہ لو ۔ راؤکرن نۓ سب حال لکھ کر 
درخواست کی کہ حق و باطل کی تحقیق کے لیے یعنی سرحدوں کے تعین کے 
واسطے امین مقرر کیا جائۓ ۔ صلابت خان نۓ یہ معاملہ اظلل سبحای ے 
عرض کرکے ایک ااندار امین اس مقصد کے لیے متعین کر دیا ۔ عجب 
نہیں کہ اس سنگھ نے صلابت خاں کو راۓۓے کرں کا حایتی سمجھ کن یں 
بیہودہ حرکت کی ہو ۔ 


سن ۱۸ جلوس 
خدا کا شکر ے کہ سترھواں سال جلوس جس میں بعض اگوار امور 
پیش آئۓ ء خّم ہوا اور اٹھارواں سال بخبر و خوی شروع ہوا ۔ پروردکار 
اس بادشاہ کے پابرگت عہد کو چشم بد ہے حفوظ رکھے ۔ یکم جبادی الثانی 
م۵.ھ(م اگسٹ ۶ء) برور جمعہ اٹھارویں سال جلوس نۓے شرو 
ہو کر اہل عالم پر مسرت و شلدمانی کے دروازے کھولے ۔ سصلابت غاں 


غاہجہان امہ جلد دوم چس 


مرحوم کی جگم اصالت خاتں خغلعت پا کر مبر فشی مقر ہوا ۔ 
خلیل اللہ خاں ۓ پاچ صدی کے اضافے سے تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کے 
منصب اورغشی دوم کے عہدے پر سرفرازی پائی جو اصالت خاں کا عہدہ 
تھا ۔ گوپال سنکھ ولد راجا من روپ کو ہزاری ذات ہزار سوار کے منصب 
پر ترق ملی ۔ خلیل اللہ خاں کی جگم سراد کام لبیرۂ مزا رسم صفوی کو 
قوش بیگی کا عہدہ ملا ۔ ارجن ولد راجا بیٹھل داس ترق پا کر ہراری ذات 
پابچ سو سوار کے منصب پر سربلند ہوا ۔ 


مم جادی الٹانی (ہ, اگست مم اء) کو ظل ۔بحای شاہزادہ 
داراشکوہ کی حویلی ہے قلعہٴ معلٔی میں تشریف لاۓ ۔ ۔ہمن یار ولد آصف خاں 
ڈیڑھ ہزاری ذات دو سو سوار کے منصے پر فائز ہوا ۔ عبدالنہ خاں کے 
بھتیجے الوالبقا کو افتخار خاں حطاب ملا اور میر خانں مرحوم کی جگہ 
میر توزک مقرر کیا گیا ۔ عصاۓ مرصع عطا ہوا ۔ , تار (ےم اگست 
مم رع) کو احمد خاں یازی ۓ ڈھائی ہزاری ذات و سوار کے منصب 
پر سربلندی پائی ۔ آے اور مھر شمس فوجدار پٹن کو نقارے عطا فرماۓ ۔ 
۹م اگست کو صوبہ'ٴ ملتان کے واتعات ے سعلوم ہوا کہ مبارز خاں 
روہیلہ فوجدار دیپال ہور چھت گر پڑۓ ے پلاک ہو گیا ۔ اتھی دنوں 
نذر مد خاں کا منشی حسن بیگ رفیع بلخ ہے حاضر بار ہوا۔ غلعت اور 
تین ہزار روے ہا کر ملازمانِ شاہی کی فہرست میں شامل ہوا ۔ اق ویردی 
خان کو ہرار ی صوے داری ملی ۔ ایلچ پور کے مضافات میں جاکیر عطا 
ہوئی ۔ پابچ ہراری ذات اور سوار کے منصب ہر ترق ہائی ۔ گوردھن راٹھور 
جو راجا کچ سنکھ کا کارگذار آدمی ے ٠ہ‏ آسیر کی قاعداری پر مامور ہوا ۔ 


سلطان سہہر شکوہ کی ولادت 
خالق عالم کے لطف وکرم ے شاہزادہ داراشکوہ کے حرم میں سلطان 
پرویز ی صاحبزادی کے بطن ے بتارخ |:, شعبان م۵. ؛ھ (مم اکتوبر 
م|م۹ع) ایک شاہزادہ پیدا ہوا ۔ اس نوئہال_ سلطت کی ولادت ے حرم سرا 


ہم مم ۷ شاہجہان ام جلد دم 


مس کئز نور بن گئی ۔ شادمافی کے نقارے مجے اور زسین و آسمان کو زینت 
حاصل ہوئی ۔ شاہرادۂ بللد اقبال ۓے حسب دستور ہزار اشرفیوں ى ادر پیش 
کرکے حضرت ہے التاس کی کہ نام نجوبز فرمائیے ۔ آپ نے سہہر شکوہ ام 
رکھا اور شاہزادۂ والا جاہ کو جشن ولادت منعقد آئرے کے ہے دو لاکھ 
روے عنایت کیے ۔ 

بعض ملی امور کے سرانجام کے واسطے خان دوراں بہادر کو فرمانِ 
طلب بھیجا گیا نھا ۔ ‏ شعبان (ہ ہ اکتوبر مم۹:ع) کو راج ے سنگھ 
کے نام فرمان صادر ہوا کہ اپنے وطن سے دکن پہچو اور جب نک 
خان دوراں ہہادر واپس نه آۓ ؛ وہاں کا انتظام سنبھالو ۔ . ٭ تارخ 
(+م اکتوبر مم۱۹ع) کو دولت خاں ولد الفت خانں جسے ىاگو رکا علاقہ 
جاگیر میں عطا ہوا تھا اُدھر روائه ہوا ۔ چھ بانھی جو شائستہ خاں نۓ 
الہ آباد سے بھیجے نھے؛ حضرت نے ملاحظہ فرساۓ ۔ بتاریج مم اکتوبر 
بممں رع میرزا ابراہم صفدر خافی جو حرسین شریفین کے مستحق لوگوں میں 
ایک لاکھ روے تقسم کرکے واپس آیا تھا ء باراء والا میں حاضر ہوا۔ 
جب امام قلی خاں بخارا ہے حج و زیارت کے لے روانہ ہوا تھا تو اس کے 
بھائی نذر مد خاں ۓ اُس کے ساتھ ے سروقیق ک بھی ۔ سامان_ سقر پر قبضہ 
کرے ے سروسامائی کے ساتھ اُسے چلتا کر دیا تھا ۔ یہ تمام واقعات 
حضرت ۓ سنے اور اڑ رام مہوت میرزا ابراہم کو یہ ہدایت کی تھی کس 
جب حجاز میں پہنچو نو امام قلی خاں کو ایک لاکھ روے دے دینا ۔ 
ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے ہی امام قلی خاں ے مدیم سمنورہ میں وقات 
پائی ۔ ابراہیم ۓ اس زرەم میں سے ٣م‏ سرخ وزں کا ایک امودی موق 
یہ قیمت تیس ہزار روے علی پاشا حاکم لحسا 
کی ہدوات حرسین شریعین کا جاور بن گیا 
یہ سب چیزیں حضرت کو پسد آئیں ۔ 

مذ کورہ بالا موارید سرہەچ خاصب کی مونیوں کی لڑی میں شامل ہوا 
ہے حضرت جشن کے دنوں می ژیب سر فرماۓ ہیں ۔ یم ۓ مثل و 
ے نظیں سرہیچ ؛ جے دیکھ کر اہلِ عالم کی عقل حیران رہ جاتی اور مل 


سے خرید لیا جو خوش اصیبی 
ے ۔ چند گھوڑے بھی غخریدے ۔ 


شاہجپان نامہ جلد دوم ظ۴ 


ے تاب ہو جاتا ے ء؛ باج لعلوں اور بچیس مونیول سے رصع ہے ۔ ےم سب 
جواہرات النے خوش رنک ؛ شفاف اور ے یب ہیں کہ اار_ نیساں اور آفتعاب 
عالمتاب نے ان کی نظیر نہیں پیدا کی ۔ درمیانی لعل کو جو آب و تاب میں 
مہر تاباں سے سوا ے ء؛ ائمول کہنا چاہے ۔ البته جوہریولں ىا اندازہ ے 
کە بارہ ٹانک وزن کا یہ لعل شب چراغ دو لاکھ روے کا ے ۔ سُبصر 
جوہریوں نے نردیک کامل عیار لعل وہ ے حس میں چار صفتیں ہوں ۔ 
ایک ہو یکا اُس کی سرخی ہای نم ہو بلکہ سیاہی مالل ہو جسے میر رنگ 
کہتے ہیں ۔ شفتالو جیسی سرشی والا لع لکمرنگ کہلاتا ے ۔ دوسرے یدگہ 
شفاف اور ے رگ ہو ۔ تیسرے خوش ىراش ہو ۔ چوتھے بڑا ہو ۔ یه لعل 
ے بہا جس کی رنگیٹی و درخشانی آفتاب تاباں پر آنکھ مارق ہے ء چاروں 
صفات رکھتا ے ۔ سرپیچ کے لعل اور مویق عدن کے سونیوں میں ستحب اور 
عقیق نی ئلکہ یاقوتِ رمانی کا دل خو نکرے ہیں ۔ ان ی آبداری و شادای 
کو دیکھ دیکھ کر ہحر عٴن کے موتی اشک ندامت بھاے ہیں اور بوقتر 
نظارہ آنکھیں خیرہ رہ جات ہیں ۔ قلم ان کی آبداری کی تعریف حواہ کتٹی 
ہی لکھے أے نقش برآب ے زیادہ حیثیت حاصل ئە ہوکی ۔ موتیوں کا پر 
دانہ وزن میں چار مائے ے ۔ سرپیچ کی قیمت کا تحمینہ بیس لااکھ روے 
ے ۔ جواہر خاۓ میں ایک بیش با تسبیح بھی ہے جس میں پاچ لمل اور 
تیس موق ہیں ۔ آٹھ لا اکھ روے کی ے ۔ شاہی جواہر خاے کی کیفیت کیا 
لکھی جاۓ ۔ شاہزادوں اور بیگحات کو دو کروڑ روے کے جواہرات دے 
جا چکے ہیں ۔ جواہرات خاصںہ جو حضرت کی پوشاک کی زینت یا جواہر عاۓ 
میں جمع ہیں پاب کروڑ روے کے ہیں ۔ دو کروڑ روےح کے جواہرات بالعموم 
زیب تن فرماۓ رہنے ہیں ۔ تین کروڑ روے کے نگینے تحویل داروں کی 
تمویل میں ہیں ۔ 


جہاں آرا بیگم صاحب کا جشن صحت 


ہزار ہزار شکرکە شاق مطلق کے فضل وکرم اورحکم علی الاطلاق کی 
عنایت ے زہدۂ معصومات ء ملکہٴ حور صفات جہاں آرا بیگم صاحب کو ء 


۳۹ سو سشیصتوز 


جن کی ذات ابرگت اپل عالم کے لیے باعث. فیغس ہے ء شفائۓے امل 
نصیب ہوئی ۔ جو لوگ مژدۂ صحت سننے کے لیے منتظر تھے ؛ وہ ظل. سبحاتی 
کے جودو گرم سے ہہرہ مند ہوۓ ۔ دلیا والوں ہر عیش و عشرت کے 
دروازے کھل گئۓے ۔ فراغ_ غاطر اور فرط مسرت کے سرب روۓے زمین ہر 
شادمانی و کاسرافی کا رنگ چھا گیا ۔ غیرخواہوں کی مراد کے مطابق 
دولٹ خانہٴ شاہی میں خوش دلیى کی بساط بچھ گئی ۔ بادۂ عشرت کے نے 
سے ہر شخص پر سرور طاری ہوگیا ۔ ختصر یہ کہ قصر شاہی میں ایسی 
ہہشت منظر محفل منعقد ہوئی کہ دیکھنے والے حیران ہ وگۓ ۔ در و دیوار 
پر رلکارنگ پارچات جو لپیٹے گئے تو صحن گلشن کا نقشہ آنکھوں می 
پھر گیا ۔ اس مسرت افرا تار پر ظل سبحائی نے اس مرمع تخت پر جلوس 
فرمایا جس کے سامنے ایران کے قد بادشاہوں کے مخت کوئی حیثیت نہیں 
رکھتے ۔ جہاں آرا ىیگم صاحب کی شفایابىی کے شکراۓ میں حضرت سے 
داد و دہش کا دروارہ کھول دیا ۔ آپ کی عنایاتر خاص اور لطف عام ہے 
خواص و عوام نے دلی سرادیں پائیں ۔ ساہرادوں اور عا ی مرتبت امرا سے 
مراسم تھنیت بجا لا کر دعا و ثنا کے فرائض انجام دے۔ پارساؤں؛ پرہیزگاروںء 
حتاجوں اور سسکینوں ۓ ہاتھ اٹھا کر بارگاہ اا ٰہی میں زندگ اور اقبال کی 
ترق کے لے دعائیں مانگیں ۔ شادیاۓ ى نوبت اس زور ے کھڑکىی کہ 
چھوۓ بڑے سب کے دل شاد ہوگۓئے ۔ سازندوں ۓے ساز ملاۓ اور ارباپ 
نشاط ۓ ایسے گائنۓ گائۓ کہ آسان بھی وجد میں آ گیا ۔ 1 

شاط و طرب کا زبس جوش بھا 

جہاں فرط مستی ہے مدہوش بھا 

سے عیش سے ہمت عالم ہوا 

خوشی چھا کئی ء پرطرفی عم ہوا 
ہ شوال (ھ دسمبر م٦‏ ع) کو وہ حور شائل شاہزادی اب یکوشک 


ہے جو دولت خائے کے سُتصل ہے ء آٹھ ماہ آٹھ روز بعد اٹھ کر والد 


بزرگوار کی کورنش کے لیے حاغر ہوئیں ۔ بادشاو دیں پاہ نے خدا کا شکر 


شاہجہان ناہہ جلد دوم 7ئ 


ادا کرۓے کے بعد لعل ء یاقوت ؛ زمرد ؛ موق ؛ روے اور اشرفیان اس 
عفت سرشت خاتون کے سر پر نھھاور کے ۔ مرید آٹھ دن تک جشن قائم 
وہا اور حضرت اسی طریقے ے دولت بکھیرے رے ۔ ستر ہرارروے ٹھھاور 
میں صرف ہوۓ۔ چوتکب ان حور سرشت ہے جو چلوئی کی بی ہیں ؛ 
حضرت "و کال الغت ے لہٰذا پہلے دن پاچ اکھ روے قیمت کے ۹ء۱ 
ناسفتم موتی دست ند شُواۓ کے لیے اس گوہر تاج_ سلطنت کو عطا 
فرماۓۓ۔ دوسرے دن ایک عدد سربند جس میں گوہر شاہوار کے آویزے 
میں ایک بڑا ہیرا جڑا ہوا تھا اور ایک لااکھ روۓ قیمت کا تھا ء عنایت 
فرمایا ۔ باق دنوں میں چار لا کھ روے کے عم آلات مرحم ہوے ۔ 
بندرک5ہ_ سورت جس کا سالائہ حاصل پابچ لاکھ روے ے ء انعام کے ىطورو 
شاہزادی کو مرحمت فمرمایا ۔ آٹھ روز کی مدت میں شاہرادوں ء بیگات ء 
اما اور خدەت گاروں کو نقد العام ؛ ختلف اشیا اور ہاتھی گھوڑے جو 
عنایت کے ان کی مجموعی قیمت دس لاکھ روے ے ۔ یکم ربیع الاول 
لہ می مم+؛۱ع) سے آج تک تیروں متاجوں کو جو کچھ خیرات ہوا اس 
کا شار دو لاکھ ردرے ے ۔ غرض ہر شحص نے دلی مرادیں پائیں ۔ 
بارق خاص و عام میں سب ے پھلے بڑے شاہرادے داراشکوە کو 
غلعتر خاصہ ؛ زردوزی نادری ؛ دو لاکھ روے کا سرپیج جس میں دو 
بیش قیمت موق اور ایک لعل جڑے ہوئے تھے ء ئیز دو لاکھ روے نقد 
مرحمت کرکے سرفراز فرمایا۔ پھر جہاں آرا بیگم صاحب کی التاس کے 
پموجب کال شعقت و قدردانی ے شاہزادۂ والا جاہ اورنگ ژیب بہادر کو 
جو حضرت کی اخوشی کے سبب کچھ مدت گوئہٴ عزلت میں رے ؛ 
خلعت خاصہ ب‌ زردوزی نادری عطا فرمایا ۔ دو بیش قیمت داند٭ ےوارید 
اور ایک لعل کا سرہیچ عناوت کیا ۔ پندرہ ہزاری ذات دس ہزار سوار ء 
چھ ہزار دو اسپہ۔ سم اسب کے منصب پر ہدستور. سابق سرفرازی خشی ۔ 
شاہزادہ شجاع صوبد دار بنگال اور شاہرادہ ساد صوبد دار ملتان کو 
خلعت خاصب ء زردوزی نادری اور پیرے پاقوت کے مسامع سربیچ 


روائه کے ۔ 


٣۸‏ ۴؟ داہجہان تاءہ جلد ضوم 


دارا شکوہ کے فرزند, ارجمند سلیان شکوہ کو مرضع جمدخر مح 
پھول کثارہ اور خلعت ؛ اور اورنگ زیب بہادر کے بڑے بیۓ مد سلطان کو 
غخلعت اور سرپیچ صرصع عطا فرمایا ۔. سید خان جہاں بارہہ ء اسلام خاں ء 
صدرالصدور سید چلال ء اعظم خان اور جعقر خاں کو خلعب اور طلافی 
ساز والا گھوڑا رحمت کیا ۔ راجا دٹھل داس کو غلعت؛ طلا کار زین کا 
گھوڑا اور پنج ہزاری ذات ساڑےے نین ہزار سوار کا منصب ملا ۔ 
سعداتہ خاں ےۓ خلت اور ڈھائی ہزاری ذات چھ سو سوار کہ منصهب 
سے سربلندی حاصل کی ۔ 

فیروز خاں حواجہ سراۓ خلعت ء علم اور تین ہزاری ذاب ڈیڑھ ہزار 
سوار کے سنصب ہے سرلندی پائی ۔ زاہد خاں کوک خذاعت ؛ مرصح حمدھرہ 
ہاتھی ؛ علم اور دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کہ منصب ہے کامیاب 
ہوا ۔ لہراسپ خاں کو غلعت اور دو ہزاری ذات ؛ء ڈیڑھ ہزار سوار کا 
منصب ملا ۔ سراد کام صفوی نے غلعت اور ڈھڑھ ہراری ذات ہزار سوار کا 
منصب پایا ۔ حکم داؤد کو" خلعت ہ طلائی زین کا گھوڑا ؛ ہانھی ء پاب سو 
تولے سونۓ کا ٹھیپا اور اسی وزن کا لقرئی ٹھیپا عنایت ہوۓ ۔ دو ہزاری ذات 
دو سو سوار کا منصب ملا ۔ یکہ تاز خاں کو غعلعت اور ڈیڑھ ہزاری ذات 
ڈیڑھ ہرار سوار ٤‏ پاب سو سوار دو اسپہ سب اسيب ػا ؛ کرماتہ ولد 
علی مدان خاں کو غلعت اور ہزاری ذات ہرار سوار کا ؛ روپ سنگھ راٹھور 
کو خلعت اور ہزاری ذات سات سو سوار کا ء ۔جان سنگھ سیسودیە کو 
غلعت اور ہراری ذات پاچ سو سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ قاضی چد اسلم 
غلعت اور ہزاری ذات بچاس سوار کے اور فراش خاں غلعت اور ہزاری ذات 
ڈیڑھ سو سوار کے سنصب ہے متاز ہوۓ ۔ حکمم مومنا کو تیس ہزار روے 
سالیانب ملتا تھاء اس تنریب پر خلعت اور ہزاری ذات پاس سوار ے 
منصب نیز پاپ ہرار روے العام ہے کامیاب ہوا ۔ حکمم مسیحالزمان کا 
سالیانہ بچاس ہزار روح تھا ؛ اس ہیں دس ہزار روے کا اضافە کیا گیا ۔ 
دس ہزار روے بطور انعام سرحمت ہوئۓ ۔ حکم حاذق چالیس ہزار روے 
کا سالیانہ پاتا تھا ء اُس میں دس ہزار روے کا اضافہ ہوا۔ دوسرے ملازمین 


ٹاہچپان ٹامہ جلد دوم چمح 


کو بھی ایک ہزار غلعت تقسم ہوۓ ۔ حاجی مد جان قدسی اور دیگر شعرا 
کو نیز سازندوں ؛ گویوں وغیرہ کو بیش بہا العامات اور طرح طرح ک 
عنابات ے نوازا گیا ۔ احسان و کرم اور زیب و زینت کا ہنگامہ اس شىن 
ے برہپا ہوا کی جشن جلوس ہپارک کےر بعد ایسی ہزم عیش و طرب 
دیکھنے میں نہ آئی تھی ۔ شان و شکوہ ؛ انعام و اگرام اور داد و دہش 
کی تفصیل تقریر و تحریر کے دائرے ے باہر ے ہلٰذا اس دعا ہر ختم کلام 
کرتا ہوں کہ شاء عالم پناء جن کی ذات ہے دیا کا چین آرام وابستهہ ے؛ 
ہمیشہ خوش و حرم رییں اور یہ دودمانِ عالی ۔ان تا قیامت برفرار رے ! 

یہا ںکچھ حالات ماوراءالٹہر کے بھی رق م کے جاتۓ ہیں ۔ نڈر مد خاں 
وا ل, بلخ ۓ کھمرود اور ُس کا نواحی علاقہ جو یلنگتوش کی جاگیر تھا ء 
بلا وج آُس کے نام ہے کاٹ کر اپنے بیٹے سبدان ة لی کے ام کر دیا ۔ 
سبحان قلى کے اتالیق تردی علی قطغا کو اس جاگیر کا انتظام سبرد کیا ۔ 
اس کوتاہ اندیش ۓ بدعقلی کے سبب یہ سوچا کہ لگے ہاتھوں قدەار اور 
کاہل کے ہرگوں پر ؛ جوکھمرود ہے متصل ہیں ؛ ہاتھ صافکرو ۔ المختصر 
پہلےتو زمینداور کے بلوچ قبیلو ںکو لوٹا ؛ واپسی میں سنگ بارہ کے قبائلیوں 
کو جو درداۓ پیرسند کے کنارے مقیم تھے ؛ تاراج کیا ۔ پھر بامیان سے 
بیس کوس کے فاصلے ہر ٹھہر گیا ۔ ارادہ یں تھا کہ موقع ملے تو بامیان 
کے دبھات کو عارت کرے ۔.ءلىی مدان خاں صوے دار کو ان باتوں ‏ 
اطملاع ملیء اس ے خلیل بیگ تھائہدار غوربند اور اسحٰق بیگ بخشی 
صوہہٴ کاہ لکو منصب داروں اور احدیوں کی جاعت کے ساتھ یز اپنے غلام 
فرہاد کو کچھ سہابی دے کر بتار ١م‏ شعبان (۔م اکتونر م٦‏ ۱ع) 
تردی علی کی طرف بڑھایا ۔ یم لوگ ٹیزی ہے منزلیں طر کر کے ہم شعبان 
(ہ٢‏ اکتوبر ہم+؛ع) ک صبح کو اڑبکوں کی لشکرکہ پر جا پڑے ۔ 
تردی علی ےۓ خفیف سی کوشش کے بعد رام فرار اختیاری ۔ ے اغختیار و 
نیتاب ننگی پیٹھ کھوڑے پر سوار ہو کر اپنے عزبزوں اور رفیقوں کے ساتھ 
لوک دم بھانا ۔ اس کے ٠٦١‏ ساتھی قتل ہوۓ ۔ أنیس آدہی جن میں ہے 
کچھ اس کے رشتے دار بھی تھے ء قید میں آۓ ۔ بیوی بھی گرفتار ہو ۔ 


ھ۳ شاہجتبان ثامہ جلد ەوم 


سارا سامان فوج شاہی نے ضبط کیا ۔ ے شبا رکھوڑے ء اولٹ ؛ بھیڑ بکریان 
شابی شیروں نے مال غنیمت کے بطور سمیٹ لیں ۔ اگرے میں جشن کا 
ہنگامہ برپا تھا کہ اس فتح کی خوشخبری وصول ہوئی ۔ 

تار ۓ شوال ۴٠۰ھ‏ (ے۱ دسمہرم ۴٣۳‏ عبداللہ غاں 
فیروڑ جنگ ۓ ستر سال سے [یادہ عمر پا کر عالم_ جاودافی کی راہ ی ۔ 
جہاں آرا بیگم صاحب کی تتکلیف کے سبب جہاں پناہ ۓ اس طولائی مدت 
میں سیر و شکار ہے جی ئم بہلایا تھا بلکہ قلعے ہے باہر ہی ئە ٹکلے تھے ؛ 
اب جو اُس حور شائل خغاتون نۓ شفا پائی تو حضرت کی طبیعت مطمن 
ہوئی ۔ چنانچد بتارخ . شوال (, م دسمبر مم ۱ء) شکار گا باری کی طرف 
روائہ ہوۓ ۔ دولت و اقبال کو جلو میں لے پاجخ روز بعد وہاں پہنچے ۔ 
تین دن میں اس لیل گائیں اور بہت سے ہرن شکار کرکے آگرے وابپس 
آۓ ٠٠ر‏ ذیقعدہ (, م جنوری ۵مہ ۱ء) کو راۓ سنگھ ولد راؤ اس سنگھ 
وطن ے وا١س‏ آ کر حاضر بارگاہ ہوا ۔ ظل_ سبحافی کی بارگاہ میں باپ کے 
جرم کا بیٹے سے مواخذہ نہیں کیا جانا ؛ حضرت ۓ رحم و عنایت کے تقاضے 
سے جو مراحم پروردگار کی طرح عام ے ء اس کے باپ کی تقصیں سے چشم 
ہوشی فرمائی ۔ ہزاری ڈذات ؛ سات سو سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ مم ذیقعدہ 
۲٢)‏ جنوری ۵م ۱ع) کو طلائی زین کے گھوڑے ہر سوار ہو کر حضرت 
ے شاہرادۂ بلند اقبال یىی ہوستاں سرا کی راہ کی اور وہاں تشریف فرما 
ہو کر أہے چرخ چہپارم کا ہمپایہ کر دیا ۔ شاہزادہ مپہرشکوہ کی رونمائی 
میں بیش قیمت موتیوں کی تسبیح عطا فرمافی جس میں پاب قیمتی لعل شامل 
تھے ۔ شاہزادے کی پیشکش میں سے حضرت ًۓ ایک لاکھ روے کی چیزھی 
قپول فرمائیں ۔ آب کے ایما ے شاہزادے (دارا شکوہ) ۓے اسلام خاں کو 
خلعت و چارقب عثنایت کيا ۔ صدرالصدور سید جلال ؛ جعفر غاں اور 
راجا بیٹھل داس کو خلعت اور فرجی عنایت ہوئیں ۔ چالیس امیروں کو 
صرف غلعت ملے ۔ بلق کو ارگجہ اور پان ہے سرفراز کیا ۔ +ء ذیقعدہ 
(( مہ جنوری جس۔+بع) کو حضرت کے حسب الحکم علل سردان غخان 
امپرالاےا کابل ہے حاضر بارگاہ ہوا۔ تردی علىی قطفا کے الیس رشتہ دار اور 


شاہجہان اس جلد دوم ؟* 


رفیق جو قید ہوۓے تھے ٤‏ انھیں نظر عال ی ے گزارا ۔ آپ ۓ انھیں 
سید ان جہاں کے سپرد کیا کہ گوالیار کے قلعے میں رکھے جائس ۔ 


جشن تلادان شسی م۵, ؛ھ (ہم+ء) 


م من مم ذیقعدہ م۵ , رھ مطائق ہمہ جوری دم ۱ء پر کے دن 
حصرت کی عر گرامی کے مدویں شمسی سال کا حشن تلادان منعقد ہوا۔ 
ہنگامہٴ عیش و مسرت ہے جہان کہنہ ے نئی رواق پائی ۔ داد و دہش اور 
فی و بخشش کا نازار ایسا گرم ہوا کم ہر شحص تۓے دلى مرادیں پائیں ۔ 
اس چشن کا ارتام جاب بیگم صاحب کے سپرد بھا جنھوں ۓ نہایت تیلف 
و آرااش سے اس کا سر انجام کیا ۔ ایک لاکھ روے کے جواہرات و مرمح 
آلاٹ نذر کے اور اس‌اۓ نامدار کو خلعت ہے سرفرازی یخشی ۔ سعداللہ غاى 
ۓے پاپچ صدی ذات کے اضافے سے تین ہزاری ذات چھ سو سوار کے منصب 
پر ؛ زبردست خاں ے دو ہزاری ذات ہزار سوار کے منصب پر ء بھرام غان 
نبیرۂ خان اعظم کوکلتاش ۓے براری دات و سو سوار ے سصب پر 
سرفرازی پائی ۔ صحاک اور بامیاں کا تھاۓ دار غخلیل بیگ ہزاری ذات 
آٹھ سو سوار ؛ اور شاف ولد سیف خاں ہزاری ذات ۰ ساڑے تین سو سوار ء 
کے سنصب پر سربلند ہوۓ ۔ شاہی لشکر کے مفتّی سید احمد سعید کو 
سفر حچ کی اجاڑت دے کر چار ہزار روے عطا فرماۓ ۔ جہاں آرا بیگم 
صاحب کی صحت یای کے واسطے حضرت نے پاچ لاکھ روح کی منت مائی 
تھی ؛ اُن میں ہے پجاس ہرار روے کا سامان شریف مکہ کے لیے ء اتی ہی 
رقم وہاں کے محتاجوں کے لے اور مزید بچاس ہزار روے مدینہ منورہ کے 
درویشوں اور فقرا کے واسطے سید موصوف کے ہاتھ ارسال کے ۔ نیگم صاحبکی 
کی خفایای پر ان کی حسب فرمائش ایک مسع قندیل تیار کی گئی تھی 
کہ رسول_ پاک صلى اللہ عليه و آلہ وسلم کے روضہٴ منور ہر رون ہوا 
کرے گی ء وہ بھی ہعراہ کی ء 


۲ شاہجہان تام جثد مومع 
کوکبہٴ شاہی کی لاہور و کشمیبر کو روانگق 


سنر, جلوس ہپ ذیقعدہ ن. ,ھ (م جنوری ۵مہ بع) بدھ کے دن 
مبارک ساعت میں حضرت کی سواری لاہور کی جانب روائه ہوئی ۔ پہلا 
پڑاؤ نور باری کی منزل میں ہوا ۔ باتی خاں کو جو معتمد نل وکر ے ؛ قلعم" 
اگرہ کی حرامت پر مادور کیا ۔ یہاں سے ہوستاں سرا میں اور وہاںلن ے 
فتح پور سیکری میں خیمہ زن ہوۓ ۔ ایک پڑاؤ کر کے روپ باس میں منزل 
کی ۔ صوببٴ اکہر آباد کی حکومت شیخ فرید ولد قطبالدبن خان کے سپرد 
ہوئی تھی ء سید خان جہاں کو حکم ہوا کے شیخ فرید کے بہنچنے تک مم 
یہ خدمت سنبھالو ء؛ جب وہ آ جاۓ تو اُس کے حوالے گر کے بارگاووالا میں 
حاضر ہو جانا ۔ صوبہٴ اگرہ کی دیوانی راۓ کاشی داس کو اور فوجداری 
آگه خاں کو نفویض ہوئی ۔ رشید حاں کو خلعب اور گھوڑا دے کر دکن 
روالہ کیا ۔ حضرت کے سفر کا پروگرام یہ تھا کہ جہاں آرا بیگم صاحب 
کی صحت یابی کی خوشی میں یہلے زبدہالواصلین حضرت خواجہ معینالدین 
چشی کے مزار منور پر حاضری دیں گے بعد ازاں پنجاب کو رواله ہوں 
کے ۔ لیکن آغاز عفر ہی میں یە۔ صورت ہوئی کە جھٹکوں کے سیب 
بیگم صاعب کے زخموں کے انگور پھٹ گئے ۔ بادشام حقیقت ناس تے 
سوچا کہ ہوا کی حرارت کے سبب کہہیں مادہ جوش میں نہ آ جاۓ اور 
عارضہ دوبارہ لاحق نہ ہو جاۓ ء اس خیال ے اجمیر شریف کی زیارت کو 
ملتوی کر کے روپ ہاس سے لاہور کارخ کیا ۔ متھرا پهنچ کر فیصلہ کیا 
کہ یہاں ہے کشتی میں سفر کریں کے ۔ سہارن پور تک کا سفر یوں ہی 
طے کیا ۔ 
اس اثنا میں سد علىی فوحدار حصبار نے ہامون ام ایک ے نوا 
ے سر و پا قیر کو پیش کر کے عرض کیا کہ یه شخص دوا دارو 
بالخصوص سہم ٹیار کرۓ میں کامل ے ۔ طالع کی کارسازی دیکھے کہ 
اس کے دے ہوۓ سرہم سے بیگم صاحب کے زخم بھت جلد مندمل ہو گئے 
یعنی تین روز کے عرمے میں بمام زخم بھر آۓ ۔ آٹھ روز بعد کہ دہلي میں 


شاہجہان نام جلد دوم ۵۳ 


قیام تھا ء اس عفت مآب کو شفاۓ کاسل حاصل ہوئی ۔ حضرت کو نبہایت 
شادماقی میسر آئی ۔ ے نوا فقبر کو جو ٹکڑے ٹکڑے کا تاج تھا ء بلوا 
کر چالدی میں تلوا دیا ۔ خفعت ء ہاتھی اور گھوڑا مرحمت کرتۓ کہ 
علاومے۔ سم آلات عطا فرماۓ ۔ غرض اتنا کچھ دھا کہ باق عمر کے لے 
غنی کر دیا ۔ اس ے پہلے مشہور عالم ہندو و مسلان اور فرنی جراحوں 
نے جو اپنے تئیں أستاد, کامل سمجھتے تھے ؛ طرح طرح کے مہم تیار کرے 
دے تھے لیکن کوئی مفید نہ ہوا ۔ لیکن دو 'اشخاص یعلی عارف اور ہامون 
فقبر کے مرہموں سے فائدہ ہوا ۔ طالح کی ياوری ہے دولت جاوید 
سال کا 

+٭ [ذیالحجہ] ٠.‏ فروری جم ,ء کو خاقان آفاق ہے قلع۔ٴ 
شاہجہان آباد کے نزدیک جو ابھی دنوں تعمیر ہونا شروع ہوا تھا ء قیام 
کیا ۔ عارتوں کے معائنے کے لیے تشریف لے کۓ ۔ معاروں وغیرہ کو 
پایچ ہزار روے انعام میں دے۔ مپہندسوں کے تیار کردہ نقشوں میں ابی 
طبع رسا کے زور ے نہایت عمدہ تصرفات کرکے مکرمت خاں صوے دار 
کو ہدائتیں دیں ۔ ےء تاربحخ (ہہ فروری ۵م :ء) کواسلام خاں کو حکم 
دیا کد تم لشکر اہی کو لے کر بڑھو ۔ خود بدولت چند معتمد ام١‏ کو 
ہمرکاب لیے شکار کاہ پالم کو روانہ ہوۓ۔ ۹ء ذیالحجہ (ہم فروری 
دم ۱عء) کو یہاں سے گوہر تاج سلطنت شاہزادہ اورنگ زیب بھادر کو 
٭علعتِ خاصہ ء نادری ؛ میناکار طلائی زین اور ساز والے دو گھوڑے ء نقرئی 
ساز کا ہاتھی اور ہتھنی عایت کر کے اور ان کے بیٹوں بد سلطان اور 
ید معظم کو دو ہابھی دے کر گجرات کی صوے داری پر رخصت قرمایا۔ 
امبرالاما علی سردان خاں کی پیشکش میں ے ایک لاکھ روے ک چیزیں 
قبول ہوئیں ۔ حضرت نۓ غلعتِ خاصم مع نادری ہ رصع تلوار اور طلائی 
ساز کے دو گھوڑے د ےکر کابل کو رخصت کیا ۔ دکن کے تعیناتیوں میں 
ے عبدالرحمان ولد رکنالدین روہیلەہ کو ڈیڑھ ہزاری ذات اور سوار کے 
منصب پر ترق دی ۔ پالم کی شکار گاہ میں چار روڑ قیامکر کے آپ ۓ تفنگر 
خاصہ دی غاص باب ے ٢م‏ یل گائیں: بہت ہے ہرن اور تی شیر شکارکے۔ 


۴۶“"؟' شا ہجہان امہ جلد دوم 


پھر بڑی سڑک کے راستے لشکر شاہی سے جا ملے ۔ علىی مدان خاں کا داماد 
حسین بیگ غلعتء؛ مرمع عصا اور ترق پا کر میرتوڑک مقرر ہوا ۔ 
لقیب خاں کا بھتیجا جاں سپار خاں فوجدار مند ۔ور اٹھی دنوں فوت ہوا۔ 
آپ ۓ جانباز غاں کو ڈیڑھ ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب ہر ترق 

د ےکر اس کی جگہ مامو رکیا۔ ہ ؛ [حرم] ٥ہ.‏ ؛,ھ(ہم مارچ مبعء) کو 
حضرت سرہند کے نشیمن میں جلوہ فرما ہوۓ ۔ شاہزادی جہاں آرا بیگم صاحب 
ے دوسری بار غسل صحت فسایا تھا اس لے تین روز یہاں ٹھہر گر 
ایک ہزار اشرفیاں اور پان ہزار روح سرہند کے متاجوں کو تقسم کے ۔ 

جشن لو روز 

بتاریغ ہم حرم ن۴.۵ھ (۹)م مارچ ۵۔۹مع) پیر کے دن آفتاب کی 
تحویل برچ_ حمل میں ہوئی ۔ فصل بہار یۓۓے روے زمین پر فرحت و البساط کا 
دروازہ کھولا ۔ جشن نوروزی جو سم و زر اور لعل و گوہر ہے زیب 
وزینٹ کا سکز با ہوا تھاء حضرت کی تشریف آوری ہے اور آراستہ 
ہو گیا ۔ تخت طاؤس کا رتبہ آسان ہے زیادہ ٹھرا ۔ صفدر خاں تندھار ہے 
آیا تھا لیکن بیاری کی شدت کے باعث حاضر ہوۓے ے معذور رہا ۔ حضرت 
ے اس کی پیشکش سلاحظہد فرمائی جو ایرانی پارچات اور ہء عراق گھوڑوں 
پر مشتمل تھی ۔ سرہند میں تین روز قیام کے بعد .م مارچ کو آگےر رواله 
ہوۓے۔ یکم صفر (وءم مارج ہم٦مع)‏ کو سراۓ امالت خاں میں مقام 
تھا کہ قلیج خاں صوبد دار لاہور حاضر_ خدمت ہوا۔ چونلکه حضرت گو 
موضع بنوج کے پھولوں اور کشمیر کے سبزہ زاروں کی سیر کا بہت اشتیاق 
تھا اس لیے فیصلہ کیا که دارالسلطنت لاہور میں داغخل لہ ہوں گے ۔ 
چناچہ اگلے روز باغ_ فیض بخش و فرح بنش (شالامار) میں مقام فپرمایا جو 
آپ کے فیضر قدوم ہے رشکر بہشت بن گیا ۔ اگلے روز قلعہٴ لاہور میں 
دولت خاۓ اور أُن عارتوں کے معائنے کے لیے تشریف لاۓ جو دریاۓ 
راوی کے کنارے تمام و کال سگر مرس ہے بن رہی تھیں ۔ بعض تصرفات 
جو طیع اقدس میں آۓء سہتمم تعمیرات کو سجھا کر باغ میں واہس 


شاہجہان دس جلد دوم ۳۵ 


آگۓ ۔ چونکه پنجاب ک صوے داری پر قلیج خاں مامور تھا لہٰذا کور 
کانگڑہ کے دامن کی فوجداری اس کے بھاغیے خنجر خاں کے سبرد کی .۔ 
سپیش داس راٹھور قلعہٴ لاہور کی نگہداشت پر مقرر ہوا ۔ قاسم خان میر حر 
کا ہوتا مد قاسم ترق باگر ہزاری ذات پاپی۳ سو سوار کے منصب اور 
داروغق توپ خائه پر سرفراز ہوا ۔ شاہی الشکر کی گوتوال ی بھی مبر آتش 
کی تمویل میں ہوق ے لہلٰذا ید عہدہ بھی أسی کو ملا ۔ 

بتارع ہ سفر (م اہریل مہ,ع) دولت و اقبال کو جلو میں لے 
حضرت شالامار باغ سے کشمیر کو روالہ ہوۓ۔ ., صفر مطابق ۱۹ 
فروردیں (ے اہریل م۹ :ع) کو این آناد میں خیے تھے۔ خان دوران بہادر 
دکن سے آکر حاضر خدمت ہوا ۔ یہاں از رام لطف و گرم حکم فرمایا که 
سال بھر تک جمعے کی پیشکش حکم داؤد کو ملا کرے ۔ على مردان خاں 
جب آگرے سے رخصت ہوا تھا تو آپ ۓ ہدایت کی تھی کہ کابل پہنچتے 
ہی بدخشان کے جتنے علاقے پر تصرف کرسکو کر لینا ۔ اگر ید ام انحام 
نہ پا سکے تو اس مہم کا سامان تیار رکھنا۔ جب ساہدولت کاہل می 
تشریف لائیں گے تو کسی شاہزادے کو بھاری لشکر دے کر بلخ و 
پدخشاں کی تہخبر پر مامور گیا جاۓ گا۔ اس قرارداد کے ۔موجب 
سید اصالت خاں میر بخشی کو خلعت ہ مینا کار طلائی ڈاب والی تلوار اور 
سنہرے ساز کا گھوڑا عنایت کر کے منصبداروں ؛ احدیوں اور برقندازوں 
کی فوج دے کر کابل گو رخصت کیا ۔ ہدایت کی کہ کابل اور بدعشاں 
کے سرحدی قبیلوں اور چغتائیوں میں ے کارگزار جری آدمی بھرق کرنا 
اور امیرالا! کے مشورے ے پر ایک کے واسطے منصب تجویز کر دینا۔ 
باقی آدمیوں کو احدیوں کی فہرست میں وکھنا۔ امیرالاےا (علی مدان خاں) 
کی صوابدید کے مطابق کوئی آسان سا راستم اختیار کرنا ۔ بہت ہے سنکتراش 
اور بیلدار آگے آگے بھیجنا تاکہ تنگ راستوں کو کشادہ کریں اور ہل 
باندھتے جائیں ۔ امیرالامرا! کے نام فرمان صادر ہوا گمە اگر اس سال موقع 
پاکر پدخشان پر لشکرکشی کرو تو مابدولت کو اطلاع دینا تاکہ 
صویںٴ پنجاب کی فوجیں اور پپادر خاں ابی جاگیر ے روائه ہو کر کمک 


وو ۔شاہجہان لات جاك دوم 


کے لیے پہنچیں ۔ 

بتارخ ١‏ صفر (ہ اپریل ۶۵) سن بیگ کو حکم ہوا گی 
موضع پنوج کا راستہ اور حیدرآباد کی کھائی کا برف صاف کرو ۔ صف 
شکن خاں کو ڈیڑم ہزاری ذات پاٹچ سو سوار ء فراش خاںکو ہزاری ذات ؛ 
دو سو سوار ء قرلباش خاں قلعدار احمد تگر کو ہراری ذات ہزار سوارء 
پاچ سو دو اسپ سم اسپم ء مغل خاں کو ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوارء 
ازہک خاں کو دو ہزاری ذات دو ہزار سوارء پاچ سو دو اپ سم اسم ؛ 
پرتھی راج راٹھور قلعدارر دولت آباد کو دو ہزاری ذات دو ہزار سوار ء 
دیانت خاں دیواں دک ن کو دو ہزاری ذات سات سو سوارہ امان بیک قلعدار 
قندھار (دکن) کو ڈیڑھ ہزاری ذات پایچ سو سوار ء حسام الدین بخشی دکن 
کو خان کے خطاب اور ڈیڑھ ہزاری ذات ہ تین سو سوار کے منصب پر ترق 
دی ۔ خان دوراں بھادر ے کبھ یکشمبر جنت نظیر کی سیں نہیں کی تھی ء 
اُس کی التاس کے بموجب حکم ہوا کہ ہمرکاب رہ کر یہاں کے سبزہ زاروں؛ 
چشموں ؛ پھولوں ء یھلوں ہے دل خوش کرو اور پھر دکن کو واپس 
ہو جاؤ ۔ 

لاہور کہ واقعہ نویسوں کی اطلاع ہے معلوم ہوا کہ قندھار میں جو 
بماری صفدر خاں کو لاحق ہوئی تھی اُس ہے خان موصوف نے وفات پائی ۔ 
رم صفر(ہ اپریل ۵مںع) کو تہنب ے چل کر سہرن کوٹ میں 
سے ہوئۓے۔ سرخ بھول جو پنوج کی گھاٹی کا خصوص حنہ ہے ء اثناۓ 
راہ میں پوری جلوہ گری کرتا نظر آیا ۔ طبع_ اقدس بہت مسرور ہوئی ۔ 
اگلے دن قصبہ* نوج میں خیمہ زن ہوۓ ٦م‏ اپریل کو حیدر آباد یىی 
گھاٹی ہےگزرے جس کی ڈھلان میں نص فکوس تک برف ہی درف تھا ۔ اگرچہ 
برف کو کاٹ کر راستد نکالا تھا لیکن بڑی کیچڑ تھی ۔ سڑک کے کنارے 
برف کو کوٹ کر زینے دار واستہ بنایا گیا تھا جس ے حضرت خت رواں 
بر سوار ہو کر گزرے ۔ اہل. لشکر میں ہے اکثر نے یم راستہ پیدل طے 
کیا۔۲۸ صفر (ن ابریل) کو بارہ مول میں پڑاؤ ہوا ۔ اس تار پر 
کشبیر کا مہو دار ظثر خان مام مانتوں سیت شابی نوا کے کر ما 


شاہجہان نام جلد ذوم ےھ۳ 


ہوا ۔ اکلے روز بادشاء جمجاہ حرم حرا ی بیگات کو ساتھ لے کر نواڑے 
میں یٹھے ۔شام کے وقت تاضی ہد اسم بنشی کشەیر کی حوبی تک 
پہنچے ۔ رات کو کشتیوں ہی میں آرام فرمایا ۔ 

و اردی بہشت ء یکم ربیعالاول مطابق ےم اہریل دمہمء حضرت 
سلامت سری نگر کے دولتحاۓ میں تشریف فرسا ہوۓ ۔ پھولوں کا موسم 
ختم ہو رہا تھا ۔ لالہ“ افرمان اور سوسن کی بہار قریب الخم تھی ۔ 
.سپ اپریل کو ظل سبحاى ارغواں کے پھولوں کی بہار دیکھنے کے لے 
آصف جاہ مرحوم کی حویلى میں تشریف لے گۓے جو ان دنوں خان دوراں 
کی اقامت کے لیے نامزد ہوئی تھی ۔ ارغواں کی سیر ے بہت عظوظ ہوۓ ۔ 
خان دوراں ۓے بطور پیشکش ایک بیش قیمت لعل اور دو مروارید ننو 
کے جن کی قیمت ایک لاکھ روےح ہو ىی ۔ ابوطالب کلم کشمیر میں رہ 
کر حضرت کے عہد حکومت کے حالات نظم کرتا ہے ۔ ایک قصیدہ جو 
حضرت کی تشریف آوری کی تہنیت میں کہا تھا ء پڑھا ۔ غلعت اور دو سو 
اشرفیاں انعام میں ملیں ۔ چونکب کشمیر کی رعایا اور دیگر ام اشخاصی 
ظفر خاں کی عملداری ہے خوش تھے ؛ بادشام حق شناس نے ایک لاکھ 
روے کا مطالیم جو اُس کے ذہے تھا ء معاف فرمایا ۔ ۰ ربیع الاول حضرت 
۷ى مصطفٰی صلی الس علیہ و آلہ وسلم کی تاریخ ولادت ے ء اس تاریچ کى شب 
میں (ے سی دہببع) حسپب دستور کال زیب و زینت کے ساتھ عفل 
میلاد منعقد ہوئی ۔ متقی ء پارسا ء حافظ اور عالم یز مسنحق اشخاص کو 
ہار عام ملا ۔ آپ ےۓ بارہ ہرار روے اُنھیں نقسم فرماۓ ۔ ۰ء ربیع الاول 
(ہ مئی ۵م٦رع)‏ کو کشتی میں سوار ہوکر صفا پور میں رونق افروز 
ہوۓ۔ رات کے وقت صفا پور کی سڑک اور جھیل کے کنارے اس زور کا 
چراغاں ہوا کە ستاروں کی آب و ناب نظر ے گر گئی ۔ حضرت بہت 
محعظوظ ہوۓ ۔ اکلے دن سڑک کے راستے سری نگر وابس پہنچے ۔ 

بتارجخ و ربیع الثافق ۵۵. ,رھ (م جون دم+ہرع) حضرت ى عمر کے 
پچین سال پورے ہو کر ہن ویں قمری سال کے آغاز کا جشنر تلادان 
منعقد ہوا ۔ سب دستور زیب و زینت کے سبب دولتخاے کا فرش اور 


۴۸ شاہحپان لاس جلد دیوم. 


در وبام مخمل و زربفٹ ے یوں آراستہ کے گئے کہ فردوسر بریں سے 
بڑھ گۓے ۔ ملا شاہ بدخشی ے حو غواصِر دریاۓ معرفت سیائت می کے 
ید ہیں ء یه رباعی سنا کر بہت تحسین و آفریں ہائی : 


اے افضل بندهہ فضل فضل تو بود 
فضلت خوشباد فضل فضل تو بود 
چیزرے کہ براہری تواند 'کردن 
در پاە' میزانو تو عدلر تو بود 


اس مپارک تاریخ ہر شاہزادہ ماد کے منصب کے سواروں میں ے دو 
ہزار دو اسپہ سہ اسپہ مقررہوۓ ۔ اس طرح اُن کا سصب بارہ ہزاریٴذات و 
ہزار سوارء پابچ ہزار دو امہ سہ اسپہ ٹھہرا ۔ صدرالصدور سید جلال کو 
ایک ہراری ذات کی ترق سے پاچ ہزاری ذات ہرار سوار کے منصب پر 
فائز کیا ۔ سعداللہ خاں پایچ صدی ذات دو سو سوار کے اضافے سے ساڑھے 
تین ہزار ذات ء آٹھ سو سوار _کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ خلیل اللہ خاں ے 
پابچ سو سواروں کے اضافے ہے تین ہراری ذات ڈھائی ہرار سوار کے منصب 
پر سربلدی پائی ۔ جلال کا کڑ کو دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار ء 
کا کڑ خاں کو دو ہزاری ذات ؛ ہزار سوار عاقل خاں کو دو ہزاری 
ذات ء سات سو سوار ؛: مہبارک رو کو پراری ذات دو سو سوار کا منصب 
ملا ۔ یہی اعزاز عبدالکاف کو بھی عطا ہوا ۔ جامع الکالات ملا علاءالملک 
تونی ہزاری ذاب ء سو سوار کے منصب پر چڑھے ۔ مذکورہ بالا مناصب ترق 
دینے کے بعد مقرر ہوۓ ۔ حکم فتح اللہ جو پھاس روے یومیہ کا وظیفہ دار 
تھاء نو صدی ذات بچاس سوار کے منصب سے متاز ہوا ۔ 

عادل خاں وا ی_ پیجاپور کا سفیں ابوالحسن بارہ والا میں حاضر 
ہوا ۔ اپنے آقا کی عرضداشت اور پیشکش جو مرصع آلاٹ ؛ نو عدد عری 
گھوڑوں (ایک رصع زین کا) ؛ هتھی ء طلائی سار والے ہاتھی اور طره 
مرمبع پر مشتمل نھی ؛ پیش ى ۔ اہی طرف ہے بھی ایک ہاتھی اور دو 
گھوڑے نذر کے ۔ حضرت ۓ علعت اور پندرہ ہزار روے عطا فرماے . 


شاہجہان نا جلد دوم ھم 


اسی تار پر قطب الماک کے حاجب سید حسن نۓ حاضر ہو کر اپنے آقا 
کی عرضداشت اور جواہرات و رصع آلات کی پیشکش نطر انور ے گزاری ۔ 
غلعت اور جار ہزار روے انعام ہے سرفراز ہوا۔ خان دوراں چادر ے 
نقری ساز کے دو ہاتھی نیز ایک ہٹھنی جو قطب الملک نے سید حسن کے 
ہاتھ اُس کے لیے بھیۓے تھے ء دکن اور مالوے کے چار ہزار نفیس پارچات 
شاسل کر کے انی طرف سے حضرت کو پیش کے ۔ آپ ے خلعت ؛ 
جمدھر خاصہ مع پھول کثارہ اور طلافی زیں و ساز والے دو گھوڑے أآے 
مہحمت فرماۓغ۔ مغل خاں ولد زین خاں کو خلعت اور نقارہ عطا کر کے 
دکن کو رغصت کیا ۔ زاہد خاں کو خلعت اور قوش بگی کی عدمت 
خدمت م لی ۔ 

کابل ے امیرالامرا علی مدان خاں ۓے عرضداشت میں التاس کی تھی 
کہ بدخشاں ی تسخبر کے ل ےکمک روائی جاۓ۔ حضرت ے بتارعخ 
٦۹‏ (رییع ١انی)‏ جون جم ء جحکت سنگھ کو غلعت ؛ میناکار طلافی 
ڈاب وا ی تلوار اور نقرئی زین کا گھوڑا عنایت کر کے کابل روانہ کیا ۔ 
فرمان صادر ہوا کہ بہادر خاں ابی جاگیر پر سے کابل پہنچے ۔ قلیج خاں ء 
غبابت خاں ؛ راچا راۓ سنگھ ء راجا بہار سنگھ ؛ مادھو سنگھ ء عیدالرحم 
خا مخاناں کا پوتا میرزا خاںء نظر بہادر خویثی اور آُس کے بیٹےء سر انداز غاں, 
شمس الدین ولد ختار حاں ء چند اور منصب دار ؛ ہزار سوار برق انداؤ 
اور دو ہزار ہیادہ بندوقچی لاہور ہے کابل پہنچ کر امیر الامر!اکی صوابدید 
کے مطابق سہم کا سرانجام کریں ۔ حکم عدولىی ند کریں ۔ نقد تنخواء 
پاۓ والے ملازمین کے واسطے راجا راۓ ۔نگھ بیس لاکھ روے لے کر 
جاۓے۔ یکم جادی الاول (دںم جون ۵م+بع) کو صوببٴ الد آبلدا ء 
قلعہٴ رہتاس اور چنا رگڑھ حضرت ۓ شاپرادۂ بلند اقبال کو عطا فرماۓ ۔ 
بیس ہزاری ذات دس ہزار سوار دو اسہم سے اسپں کے منصب پرترق دی ۔ 
ان کے ملازم باق بیگ کو ہزاری ذات دو سو سوار کا منصب دے کر 
صوبہٴ الب آباد وغیرہ کے انتظام پر مامور کیا ۔ شائسته خان کو سردار خاں 
کی جگہ مالوے کا صوے دار مقرر فرمایا ۔ سردار خاں کو دھاموق اور 


۴۰ غاہجہان ڈامیں جلة ڈو 


چورا گڑھ کی جاگیں عطا ہوئی ۔ 

متھرا اور سپابن وغبرہ کا انتظام اعظم خاں کے سبرد تھا؛ وہی علاقم 
اس کی جاگیر بھی تھا لیکن ضعیقی کے سبب وہ مناسب انتظام ئك کر سکا۔ 
غرض متھرا کی فوجداری بھی مکرمت خاں کو تفویض ہوئی ۔ چار ہزاری 
ذات چار ہزار سوار دو اسپە سہ اپ منصب مقرر ہوا ۔ اعظم خاں کو حکم 
ملا کہ بیٹوں سمیت بارگاہ ہ الا میں حاضر ہو ۔ میرڑا ‏ وذر صفوی کو جو 
مزا مظفر کا پونا سے ؛ چھ سو سوار کے اضافے ے دو ہزاری ذات دو ہزار 
سوار کے منصب پر سرفرازی بخشی ۔ اسی روز لاہور کے واقعات ہے معلوم 
ہوا کہ ایک کشمیری برہمن لڑ کے نے جسے سردار ءقیدب غعار خان دوراں 
بہادر نصرت جنگ ے مشرف بد اسلام کے اپنے خدہتگاروں میں داغعل 
کر لیا تھاء اُس مخلص بہادر سردار کو جمدھر مار کر ہلاک کر دیا ۔ 
حان مذکور ۓ لاہور ہے کوچ کر کے دو کوس کے فاصلے ہر پڑاؤ کیا 
تھا ۔ رات کے بچھلے پھر جب خانر موصوف حو_ خواب تھا ء اُس لڑکے ے 
پیٹ پر جمدھر کا وار کر کے مار ڈالا۔ خود بھی مارا گیا ۔ دن بھر 
خان دوراں کے ہوش و حواس درس رے ۔ لاہورء آگرہ اور مالوہ میں 
جو کچھ نقد و جنس تھا ء آآس کو بیویوں اور بیٹوں کے نام کر کے اپنے 
ہاتھ ہے وصیت نام لکھا ۔ تحریر کیا کہ سرکار کے اس قدیم ممکغخوارۓ 
درکا والا کی نوکری کے طفیل جو کچھ کایا ء اس کا کجھ حصد وصیت 
تاہے کی رو ے اولاد کے نام کر دیا ے ۔ باق خالصہٴ شاہی میں ضبط 
کیا جاۓ۔ چونکب اُس کا وقت آلکا تھا لہٰذا پ جادیالاول کی شب 
(وم ۔.ء جون کی دربیانی رات) کو ڈیڑھ پہر رات گزرے جاں بحق تسلم 
کی . یہ حوصلہ مند ؛ کارگزار سردار ہر سہم میں دوسروں ہے آگے رہتا 
تھاء زور بازو اور ضرب شمشیر سے حضرت ىی عنایات کا مستحق ٹھہراء 
دولت و اقبال حاصل کیا اور عض لیاقت کی بدولت ہفت ہزاری ذات و 
سوار پاچ ہزار دی اسیں سم اسپہ کے منصب پر پہنچا ۔ سالائهہ تنخواہ بارہ 
کروڑ دام یعنی تیس لاکھ روے نھی ۔ ہر معرکہ میں مک حلالی ء 
چغا کشی اور جاں فشانی کا حق ادا کرتا رہا۔ کتنی ہی لڑائیوں میں 


شاہجہان ناپ جلد دوم ۹ے ۔ 


غنیم کو شکست دے کر کارنامے دگھاےۓ ۔ ان ممام اسور کے پیش اظر 
حضرت کو اس جاں نثار کی سوت کا بڑا قلق ہوا ۔ کئی مرتبە فرمایا کے 
کش یہ خلمر جرار دلاور کسی بڑے معرکے یی ایران با توران کی لڑافی 
میں شپید ہوتا تاکہ اس کا نام مدتوں زماۓ کو یاد وہنا ۔ ہمیں بھی اتنا 
ملال ند ہوتا ۔ بہرحال بادشام حق شناس سے مرحوم کی اولاد پر لطف 
و کرم فرمایا ۔ خان دوراں ۓ چتنی وصیت کی تھی اس ے زیادہ انھیں 
دیا ۔ باق ساٹھ لاکھ روے سرکار خاصد میں جمم ہوۓ۔ اس کے دو بڑے 
بیٹوں یعنی سید بد اور سید حمود گو ہزاری ذات و سوار کا اور چھوۓے 
بیٹے عبدالنبی کو جو بارہ سال کا تھا ء پا سو ذالت دو سو سوار کا سصب 
عنایت کیا ۔ ے حد شنقت اور دلجونی فرمائی ۔ خان دوراں مرحوم کو جس 
وقت حضرت نۓ طاب فرمایا تھا ء راجا جے ۔نگھ کو دکن کے انتظام ہر 
اور کر ديا تھاء اب اس کے ام فرمان اور غلعت ارسال ہوا۔ 
ےم جادی الاول (م, جولائی ۵مرعء) کو حضرت شاہ آباد عرف وھرناگ 
کی سیر کے لیے تشریف لے گے ۔ وہاں کے کوثر و سلبیل جيے چشموں 
کہ نظارے ہے محظوظ ہو کرء جن کی تعریف و توصیف مکن نہیں ہ بتارخ 
۹م جادی الاول (مم جولائی) سری نگر میں واہس آۓ ۔ 


سن وم جلوس 

رو خداے پاک کا شکر سے کم جلوس مبارک کا اٹھارواں سال خیر و 
غوی غم ہوا ۔ م سرداد ؛ یکم جادی‌اكانی ۵ن . ھ (ج جولاف ن۔٦٠ع)‏ 
کو الیسواں سال شروع ہوا ۔ صاحبقران افی ے سری نگر کےہ نشین میں 
جلوس فرمایا ۔بتاریج م جادی الثانی (ے جولائی) اسلام خا ںکو خلعتخاصد ء 
رصع جمدھر بع پھول کثارہ اور رصع تلوار عطا کر کے دِکن کے چاروں 
صوبوں کی صوے داری پر سرفراز کیا ۔ ہزاری ڈات ہزار سوار دو اسم 
س.ٴ اسب کے اضافے سے چھ ہزاری ذات و سوار؛ پاب ہزار سوار دو اسم 
مہ اسہد کا منصب شا ۔ طلائی زین والے دو کھوڑے ہ نقرٹی ساز کا ہاتھی 
اور ایک ہتھی سزید عنایت کرے دکن کو رخصت فرمایا ۔ اسلام خاں 


می شاہجہان ثامہ جلد دوم 


کے بھائی سیادت خاں کو دو ہزاری ذات پاپ سو سوار کاء داماد یھی 
مبرزا سلطان نبیرہ میرزا مظفر صفوی کو ہراری ذات چار صد سوار کا ء بڑے 
بی چد اشرف کو ہزاری ذات دو سو سوار ے منصبوں پر ترق دے کر 
دکن میں تعینات گیا ۔ اسلام خاں کے باق نیٹوں مبر شریف ؛ میر صی 
وغیرہ کو بھی ترق دی ۔ سعداللہ خاں علوم متداولہ کے معاملے میں تمام 
اہل دربار پر فوقیت رکھتا ے ؛ سے غلعتر خاصہ ء خالصہٴ شریفه ک 
دیوان گری اور فرمانوں کے مسودے تحریر کرۓ پر سرفرازی بخشی ۔ 
پایچ صدی ذات دو سو سوار کی ترق ہے چار ہزاری ذات ہزار سوار کے منصب 
پر فائز ہوا ۔ جو خدمت اسلام خاں کے سپرد تھی وہ آے تفویض فرما کر 
قلمدانِ سرصم عنایٹ کیا ۔ سعدالہ خاں کا عہدہ یعئی خان سامافی یق خدمت 
عاقل خاتن شوق کو تفویض ہوئی ۔ عاقل خاں صونوں کے واقعات عرض 
کرۓ پر مامور تھا ء یە خدمت !ب علاءالملک توفی کو سرد ی گئی ۔ 
علی مدان خاں کے داماد حسین بیک اور سید مظنر ولد سید شجاعت غان 
کئو ہزاری ذات پاپ سو سوار کے منصب پر ترق ملی ۔ میرزا حسین صفوی 
ولد میرزا رسّم کو ترق دے کر تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کا نصب 
اور فتحہور بیائم کی جاکیر عنایت کی ۔ بہمن یار ولد آصف جاہ ےۓ دو ہزاری 
ذات دو سو سوار کے منصب پر ترق ہائی ۔ 

بتاریچ و جادی الكٹانی ( اگست ۰۰۰۵ئع) حضرت سری لگر ہے کرائی 
مستقر یعنی کودی رک کو روانئم ہویۓ ۔ م اگسٹ کو اس پاکیرہ مقام 
پر پہنچ کر مام خصوصیات کا سلاحظہ فرمایا ۔ اگرچہ یہاں ابھی پھولوں کی 
بھار بھری نہیں تھی تاہم چالیس قسم کے بھول شار میں آۓ ۔ بیان فرمایا 
کہ شاہزادگی کے زماۓ میں ہم نے جو بہار دیکھی وہ اس سے کہیں زیادہ 
تھی ۔ اکلے دن سری لگر واپس چلے آۓے۔ .م جادی الكثافی کی جب 
( اگست) میں چراعاں کی سیر نے عحنلوظ ہوۓ جو ڈل کے کنارے باغوں 
اور جھیل کے اندر ی عارتوں پر دوسری مرتبمد کیا گیا تھا ۔ [ہ١‏ رجب] 
ے ستمبر ۵مہ مع کو دوبارہ تسٹم و کوثر جیسے پچشموں کی سیر کے لیے 
روائەه ہوۓ ۔ و ستمبر کو صاحب آباد میں قیام فرمایا ۔ یہاں کی دلکشا 


شاہجہان امہ جلد دوم ۳م 


ارتیں بہشت بریں کے قصروں کی طرح نہابت پاکیزہ ہیں ۔ بڑی نر باغ کے 
شروع ہے آخر تک عمر دراز کی طرح پهھیل کر بی ہے ۔ اس میں جایجا 
آبشار ہیں جن کی چوڑی چادریں لطف دکھاتی ہیں ۔ نہر کے کنارے اور 
وسط میں دلفریب لواڑے پڑے رہتے ہیں ۔ رات کو چراغاں ہوا ء وہ ھی 
اس شان کا کہم دن کی روشنی اس کے سامنے مالد تھی ۔ حضرت ان مام 
مناظر کی سیر ے نہایت شادمان ہوۓ ۔ چونکه حصرت ظل سبحافی کی عادت 
ےک اپنے سلازموں کی ترق اور سرفرازی میں سرگرم رہتے ہیں لہٰذا اکلے 
روز سعداھ خاں کو ہزاری ذات پاچ سو سوار کی تبرق ق اق کا پجہزاری ذات 
ڈیڑھ ہزار سوار کا منصب اور کل ہندوستان کی وزارت ععا فرمائی ۔ غلعتِ 
خاصم اور رصع جمدھر مم پھول کثارہ عایت کیا ۔ یادگار بیگ ولد 
زیردست خا ںکو ترق دے کر پراری ذات دو سو سوار کا متصب بشا اور 
احدی و منصب دار گرز برداروں کی داروغی کا عہدہ عایت کیا ۔ 


صاحب آباد ے اعلبی حضرت سری لگر کو واپس ہوے ۔ ٭ [رجب] 
سس ستمبر ن مع کو سریلگر کے نشیمن_ شاہی میں قیام کیا ۔ زاہد خاں 
کسی سخت بیاری میں مبتلا تھا ء حکم داؤد ۓ اصرار کے ساتھ کہا کەه 
فصد کھلوا لیجے ء ہرگز ‏ مالا۔ غرض ۵ ستمبر کو فوں ہو گیا ۔ 
جہاں آرا بیگم صاحب کا کوکہ تھا لہٰدا ان کے پاسر خاطر ے حضرت 
اس سرحوم کے گھر تشریف لے گۓے ۔ اس کے پساندوں اور والدہ 
حوری غائم کو جو بیگم صاحب کی دای ہیں ء سلی و تشفی دےکر سوگ ۔ 
اٹھوایا ۔ دس سالہ بیۓ فیفضضا کو ہزاری ذات چار سو سوار کا منصب عطا 
کیا ۔ تین چھوۓ بیٹوں کو بھی مناسب منصب دے ۔ م ععیان زم م عتمبر 
۵م۹ع) کو شاہزادہ والأ گہر مد شجاع ک عرضداشت ے واضح ہوا کہ 
آن کے دولتخاۓ میں اوگرسین راجںٴ کشتوار کی دختر کے بطن ے 
فرزندر ارجمند پیدا ہوا سے ۔ طبع مبارک نہایت مسرور ہوف ۔ خاقانِ زماله 
ے اس نونہال بوستانِ سلطنت کا ام سلطان بلند اعتر تحویز فرمایا ۔ اپنے 
مراسلے میں مبارک باد کے دو کلے دستر ہبارک ے حریر کے ۔ 


م۴ شاہجہان ثاىہ جلد وم 


نذرھد خاں اور بلخ و بمارا کے حالات 

جب نذر مچد خاں ۓ اپنے بڑے بھائی امام قلی خاں کے ممام مال و 
اسباب پر قبصہ کر لیا تو اطمینان کے ساتھ توران پر حکومت شروع کی ۔ 
اپنے بیۓ عہدالعزیز خاں کو ساتھ لے کر بُارا میں قیام کیا ۔ موسم_ بھار 
۲ھ. رھ (ہارچ +م۹رع) کے آغاز میں باپ بیے اپے اما کو ہمرکاب لیے 
بمارا سے قرشی پہنچے ۔ آخر بہار (سٔی مہ ع) تک وہاں شکار میں مشغول 
رے ۔ اس اثنا میں اسفندیارخاں وا یق خوارزم ےۓے جو نذر مد غاں کا 
دوست اور اپنے بھائی ابوالغازی کا خالف تھا ء وفات ہائی ۔ آُس کے بیٹوں 
ے وصیت کے )موجب خوارزم میں نذرہد خاں کے نام کا خطیہ بڑھوایا ۔ 
چھ ما بعد اس ہے آ کر ملے اور خواہش ک کہ ہارے ملک میں کوئی 
“حاکم مقرر کر دیجے ۔ نذرد خاں نے طاہر نکاول کو چند اما کے ساتھ 
او رکنچ میں تعینات کر کے اس علاقے کو اپنے نصرف میں لیا - ابوالغازی 
کو ے دخل رػکھا ۔ چونکہ اىام قلی خاں ۓ اپنے عہد حکومت میں ازبکوں 
ے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا تھا اور ماوراعالنہر کا مالید اور ہندوبست 
ابھی کے پاتھ میں رکھا ىا ٢:س‏ لے وہ لوگ نہایت خوش تھے ۔ امام قلی 
ے ام کی حکومت پر اکتفا کی نھی۔ جب نذر ید خاں کے قدم جمگۓ اور 
استقلال کے ساتھ حکوست کرتے لگا دو ہر معاملے میں دحل دینا شرو ع کیا ۔ 
ازبک سرداروں ے کہا کہ امام قلی کے زماےۓ کے مالیے کا حساب سمجھاؤ ۔ 
وہ سب آزردہ و ہرکشته ہو کر دور ارکار منعوے باندھنے لکے۔ فیصلہ کیا 
کہ نڈذر مد خاں اور عبدالعریز خاں کو اس علاقے ے تکال دو ۔ 

ندر چد خا ںکو ازنکوں کے ارادے کی خبر لک کئی ۔ ان کا فساد مٹاۓ 
کے لے انھیں ختلف مقامات پر ىعینات کر دیا ۔ سمرقند اور نواحی علاقے 
کو عبدالعزیز خاں کے حوالے کر کے بیگ اوعلی کنکس کو اس کا اتالیق 
اور غسرو بیگ کو دیوان بیگی مقرر کیا ۔ تاشکند کو مع مضافات اپنے 
تیسرے بیٹے بہرام کے سپرد کیا ۔ ناق یوز کو اس کا انالیق اسزد کیا ۔ 
امام قلی خاں کا اتالیق نظری تھا جسے ازبک قوم میں بہت احترام حاصل 
تھا ۔ نذر مد خاں کی راۓ میں ساری مصیبت سی کی پیدا کی ہوئی تھی ے- 


شا ہجہان ٹامہ جثد دوم ام 


اے بلخ ی حکومت سپرد کی ۔ اٹھی دنوں اندجان کے کی باشندوں ے 
لشکر قرغر کے مظالم کی فربلد کر کے درخواست کی کہ ہم ہر کوئی حاکم 
مقرر کیا جاۓ ۔ اس علاقے ۔ے کسی قسم کی آبندیق تو تھی نہیں؛ 
ننرچد خاں ہۓ حکم دیا که جے چاہو اپنا حاکم مقررکر لو ۔ عبدالرحمٰن 
دیوان بیگی کو لشکر دے کر موچ قرعر کو بھکاۓے کے لے روائه کیا ۔ 
ہدایت کی کم تاشکند ہنچ کر (جو تر لستان کی سرحد پر ے) جہانگیر قزاق 
ہے ملنا اور عبدالعزیر خاں کے واسطے اُس کی ہبی کی خواستکاوی کرنا۔ 
پھر اس ہے کمک لےکر برغر جاعت کی سرکوی کے لے بڑھنا۔ 
عبدالرحمٰن ۓ چجہانگیر قراق ہے ملے اور اس کی دختر کی غواستکاری کے 
بعد فوج قرعر پر حملہ کیا ۔ اس کے سردار تتلق د کو حیلے اور فریب 
ہے پکڑ کر قتل کروا دیا ۔ طر عد خاں میووں کی فصل کے شروع می 
ہلخ پہنچا ۔ گرمیاں اور موسم خراں کے کجھ دن وہیں گزارے ۔ بلخ سے 
واپسی میں بدخشاں کے دارالحکومت قندز کو مجھلے بیٹے غسرو کے 
حوالے کیا ۔ کھمرود اور اس کے مضافات جو مدت ہے یانگتوش کی جاکیر 
تھے ؛ ے غخطا ے قصور اس ہے ثکال کمر چوتھے بیٹے سبحان ظلی کے نام 
کردے ۔ تردی لی قطغان کو اس کا اتالیق مقررکر کے خود بخارا چلاگیا ۔ 

نذر مد خاں ہے جاڑے کا موسم بمارا میں بسر گیا۔ رمضان میں 
عبدالعزیز کو اپنے پاس للایا ۔ عید بعد واہسی کی اجازت دی ۔ پانھوبں 
بیٹے قتلق ید کو بارا میں چھوڑ کر ٭م. ںھ کے آغاز یعنی اپریل جمہںء 
میں شکار کھیلنے کے لے دوبارہ قرشی کو رواند پوا۔ ىبن ماہ تک شکار 
گھلا ۔ اٹھی دنوں جہانگیر قراق نے لکھا کم قلا٘ق لشکر نے میرے 
علاقے پر حملہ کر کے (ترکستان ہیں) تاخت و تاراج شروع کر دی ہے 
بلکت ایک جاعت تاشکند کی طرف بھی گئی ے ۔ نذر مچد خاں نۓ ید خبر 
سن کر یلنگتوش کو بارا سے بزوایا اور فوج دے کر قلاقوں ے لڑے کے 
لیے روائدکیا . یلنگنوش کے پہنچنے ہے پہلے عبدالعزیز خاں سعرفند سے چل 
کر قلاقوں کے سر ہر آ پہنچا تھا ۔ غنم کے سرداروں ۓ دیکھا کہ عبدالعزیز 
گص وچ بت تھوڑی ہے سوچا کہ جب وہ تاشکد میں داغل ہو جاۓے 


کہ شاہجبان اد جلد دوم 


تو گرفتار گر لیں ۔ تیھوڑے ہے لاق آگے بھیج دے تھے ۔ تقدیر کا کھیلی 
دیکھے گە یہ لوگ یلنگنوش کے ہاتھ لگ گئے ۔ اُس ۓ سبھوں کو قتل 
گر دیا۔ اسی انا میں عبدالرحان بھی قرغر کی سہم ہے فارغ ہ وکر یلنگتوش 
سے آ ملا ۔ اب قلاقوں ۓ الدازہ کیا گمہ ان متحدہ فوجوں کا ۔قابلہ ممکن 
نہیں ء سبھوں ۓ رام فرار اختیار ی ۔ 

متحدہ فوجیں تاکند سے واپس آ گئیں تو نذر مچد غاں قرشی ے باخ چلا 
آیا ۔ گرمیاں یہاں گزاریں ۔ اگٹوبر ٭۔ہ ء میں بخارا واپس پہنچا ۔ بلخ کو 
جاۓ ہے پھلے یہ سن کا تھا کہ ہہرام اور اس کے اتالیق باق یوز میں باہم 
سازگاری نہیں ے ۔ بہرام کو اپنے ہاس بلا کر چاہا کہ امام قلی خاں گی 
بی جس گی لسبت خانِ موصوف ے اپنے عہد حکومت میں بہرام ‏ ےکر دی 
تھی ہہرام سے بیاہ دے ۔ نڈذر ید خاں کو ازنکوں میں عبدالرمان دیوان 
بیگی پر پورا اعتاد تھا ۔ وہ بھی یہ خدمت بڑے استقلال ہے انام دے رپا 
تھا ۔ ازیکوں ے روشک و حسد کے مارے نذر ید خاںل کو طعنەه ديیا کے 
آپ کی حکومت ہے عبدالرحان کے سواۓ اور کسی کو کچھ فیض نہیں ۔ 
ئذر مجد خان ہے اکثر ازبکوں کی جاگیریں ضبط کر کے نقد تنخواہیں بالدھ 
دیں ۔ بہت سی مدد معاش وظیفے وغیرہ یہ کہ,کر بند کر دے کہ جعلی 
ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا آفتاب اقبال کہنا چکا تھا ۔ ادہار کی آمد 
آمد تھی ۔ پروردگار عالم کی ہشیت يہ ہو چکی تھی کم فرماں‌روائی کی 
عنان کسی اور کے ہاتھ میں آۓے۔ غرض توران کے وہ سردار جن پر 
چھوے بڑے سب جان چھڑکتے تھے ء بەض باتوں پر اس ے بگڑ گے ۔ 
نذر چد خاں نے ختلف مقامات کی چرا کاہیں اپنے کھوڑوں کے لیے مخصوص 
کر رکھی تھیں ء کسی اور کو ان میں مویشی یا گھوڑے چرانۓۓ کک 
اجازت ئە تھی ؛ اس وجە سے بھی امام سردار برکشتہ ہو گئے ۔ 

نذر چد خاں کے زوال کی ایک وج اور بھی تھی ۔ عبدالعزیز خاں 
ے معزز اسرا اور سن رسیدہ سرداروں کی زبانی ید التاس کی تھی کہ جس 
طرح امام قلی خاں ے بمارا کو اپنا دارالسلطنت بنا کر بلخ کا علاقہ آپ کو 
عطا کر دیا تھا ؛ آپ بھی بارا کو دارالحکومت بنا کر بلخ میرے سپرد 


شاہجمان نادمہ جلد دوم ے۷٣۳‏ 


فرما دیں ۔ ؟ُس نے یم بات تد مافی ۔ چالیس سال بلخ میں گزارے تھے ۔ 
وہاں کی آب و ہوا طبیعت کو سازگر تھی ۔ ساری عمر کا مال و متاع بھی 
وہیں تھا ۔ غرض نذر مد خاں کا جی نہ چاپا کہ ہلغ سے کہیں اور جاۓ 
اور سارا ساز و سامان اٹھا ے پھرے ۔ عبدالعزیز کی التاس منظور ئەه کی ۔ 
وہ سخت رئغبیدہ ہوا ۔ ہراۓے پرانۓے سردار جنھوں نے سالا سال ہے اطاعت 
میں ىال ہرابر کوتاہی نہیں کی تھی اور ہر چد خاں ہے لطف و کرم کی 
اید رکھتے تھے ء برگشتد ہو گئۓ ۔ اس نۓ مروت و احسان کا میوہ 
ایسا ترک کیا کد سبوں کے حقوق پر بای پھیر دیا ۔ اگر کوئی بھی خواہ 
غیرغواہی کے تثقائے سے تخلیے میں سمجھاتا کہ فلاں شخص آپ ے 
دشمنی پر آنادہ ے تو اس کا راز برملا پیاں کرکے اُس یچارے کو 
سب کے سامنے شرمسار و ے اعتبار کر دیتا ۔ اگر کسی شخص کے متعلق 
یہ غیال گزرتا کہ وہ دشمنی اور دعا پر مستعد ے لو تنک ظرق کے 
سبہب شیب و فراز سوچے بغعر اس کا اعلان کر دیتا ۔ حالالکم یم بات 
آداب, حکوست کے خلاف ہے کہ بلا محقیق کوئی رائۓے قائم کمر ی <ائے ۔ 
ختصر یه کے رفته رفتہ ممام تورانی نذر مچد خاں ہے ببرار ہو گئے ۔ 
عبدالعریز خاں بلخ نس ملنے کی وجہ ہے پہلے ہی رفینهہ تھا۔ سبھوں ے 
فیصلۃہ کیا کہ اسے بادشاہ بنا لیں ۔ سب ےۓے اس کی اطاعت اختیار گرے 
اسختی کے ساتھ نذر ید خاں کی عخالفغت کا اعلان کر دیا ۔ باقیوز اتالیق 
تاشکند میں تھا ء أے بھی بغاوت پر آمادہ کیا ۔ غان ے عبدالرحان 
دیوان بیگی کو باقیوز کے پاس بویجا کہ عبت و مدارا ے أے رام 
کرے ۔ باق ہوز یہ رنگا رنگ واقعات سن کر قلعہٴ تاشکند میں جا یٹھا ۔ 
عبدالرحان نے نام و پیغام کے ذریعے أے یہ ترغیب دی کد اپنے "ام 
متعلقبن کو ہمرکاب لے کر خان کی خدمت میں چلے جاؤ ۔ تاشکند کا انتظام 
میں سنبھالے رہوں گا ۔ وہ سادہ لوح وہاں ہے ٹکل کر بلخ کو روائه ہوا۔ 
راستے میں جو قلعد آتا ‏ قلعدار أے دور ہی ے عبدالرحان کی تحربر 
دِکھا دیتے گە تھارے اندر آۓ کی مانعت ے ۔ اب اُس کی آنکھ کھلی ۔ 
واضح ہوا کە عبدالرحن کا امہ و پیغام عض فریپ تھا ۔ بالآخر قاعمٴ - 





۹۲۸ شاہجہان تلم جلاد دوم 


خجند میں داخل ہو گیا ۔ یہاں اس نے امام لی غاب کے ہویۓے سنچر کو 
بادشاہ بنا کر نذر مد خاں ے بغاوت کا اعلان کر دیا ۔ نذر مچد ۓ عبدائمزھز 
کو لکھا کہ بیگ اوغلی اور اپنی ممام فوج کو ہعرکاب لے کر سمرقند 
ہے خجند پہنچو اور باق یوڑ کی تنبیه اور گوشا ی میں کوئی دقیقہ باق لە 
چھوڑو ۔ عبدالعزیز ۓ ہیک اوغلی کو آگے آ کے روائه کیا ۔ اس کے پیجھے 
خود چلا ۔ اس عرصے میں یلنگتوش اور سیو ہی! بھی بلخ و ھارا ہے 
بہادروں سمیت جو کمک پر مقرر ہوۓ تھے ؛ اُس ے آملے ۔ عبدالمزھز 
ے یلنگتوش اور دوسرے اما کے مشورے ے عبدالرحان دیوان یک کو 
تاشکد ے طلب کیا۔ مطلب یہ تھا کہ أہے تاشکند ہے لکل لیں اور 
سرگشتہ و پریشان رکھیں ۔ سمجھتے تھے کہ وہ ندر مد خاں ەا ہواخواء 
ے اور ہارے مطالب و مقاصد میں سنگر راہ بنا ہوا ے ۔ 

عبدالرحان تاشکند ے آیا تو عبدالعزیز ۓ از راو فریب کپا کہ 
میرے اور فوج کے خرچ کے لے ببارا جا کر والد صاحب ہے خزاله لے 
کر آؤ ۔ مطلب وہی تھا جو ابھی لکھا جا چکا ے ۔ عبدالرحان بڑی 
پھرق ہے ببارا پہنچا ۔ چھ لاکھ خانی (سکہ) عبدالعزیز خاں کے لے اور 
سات لاکھ خانی اہل لشکر کے لیے لے کر بہت جلد واہپس آ گیا ۔ عبدالعزیز 
خاں ۓ یلنگتو ش کو آگے بڑھایا کہ غجند پہن چکر باق یوز کو پندو نصیحت 
سے رام راست پر لے آۓ ۔ اُس ۓ خجند کے قریب پہنچ کر بای یوز کو 
پیغام بھیجا۔ درپردہ دونوں میں لاگ ڈائٹ تھی ۔ چنانھہ باق یوز ۓ 
جواب دیا کہ مجھے بھی بڑی آرزو تھی کہ آپ جیسا معقول معتبر آدمی 
بیچ میں پڑ کر صفائی کروا دے ۔ اب یہ آرزو پوری ہوئی ۔ مناسب یہ ے 
کہ آپ لشکر گاہ سے چل کر دریاۓ خجند کی کھاٹی تک آئیں ۔ ادھر ے 
یہ خادم آپ کے استقبال کے لیے بڑھے ۔ یلنگتوش ۓ جواب دیا کہ میں 
بوڑھا آدمی ہوں ۔ لمبا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں ۔ بہتر ے 
ر۔ سیویج ہی کا دوسرا لفظ ینی ہی یا ے وہی سے جس کا عام للنظ بیگ 

کیا جاتا ے ؛ معنی سردار ۔ 


شاہجہان اس جلد دوم 


گ٠‏ مم جو فرزلد کی جگہ ہو ؛ نہیں آ کر پجھ ہے ملاقات کر لو ۔ بالآخر 
پلنگتوش نے بیگ اوغلىی کو بعرکاب لیا اور دریا کی کھائی تک (جو صوبی 
شاہرخیہ کی سرحد ) پھنچ کر انتظار کرنۓ لگا ۔ جانتا تھا کہ کغش قیلق 
نذر ٭د غاں کا ہوا خواہ ے ؛ أے پیغام دے کر آگے بڑھایا۔ مدعا یہ 
تھا گہ کسی طرح اس کا قصہ ہاک ہو ۔ وہی ہوا یعنی جسے ہی وہ 
پہنچا ؛ بای یوز ۓ تلوار کے دو ہاتھ رسید کر کے أے زہین پر گرا دیا ۔ 
پھر اپنی فوج لے یلنگنوش اور بیگ اوغلىی پر حملد آور ہوا ۔ 


اب ان لوگوں ۓ دیکھا کہ معاملہ دگرگوں ہوا۔ گھوڑوں پر 
سوار ہو کر باقیور پر حلہ کیا۔ جنگ زرگری تو تھی ہی ممائشی 
لڑائی لڑ کر نے گھائی ہے لکال دیا ۔ بای یوز قلعے ہیں واہس پپنچا تو 
کغش لاق بڑی مشکل ے جان بھا کر یلنگتوش کے پاس آیا ۔ یہ خبریں 
سن کر عبدالعزیز خاں اکلے لشکر ہے آ ملا اور قلعم' غجند کو گھیں لیا ۔ 
چاروں طرف سے مورچے بنا کر سہم کا سرانجام کرۓ پر تل گیا ۔ اس 
موقع ہر لشکر کے سرداروں ۓ رخند ڈالا ۔ کہنے لگے کد مصاحت یہ ہے 
کد محاصرہ ترک کر کے آپ دریا کے کنارے قیام فرمائیں تا کم ہم باق یوڑ 
گو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں۔ وہ محبور ہو کر ان کی تحویز کے 
مطابق پیچھے ہٹ آیا ۔ اس وقت ممام تورانی لشکر بغاەت پر متفق ہو گیا ۔ 
عاسنے سے بای یوز ے اور عقب ہے اس کے ذاتی لشکر ے عبدالعزیز خاں 
گو ارغے میں لے لیا ۔ مومن ے اور قرای ے کی زبانی ہے پیغام بھیجا کے 
”ہم سب لذر ٭ خاں کے اور آپ کے غلام ہیں لیکن بلخ والوں کے حکم 
اور غلیے ہے عاجز آ چکے ہیں . قاب ضبط باتی نہیں۔ بتر یہ ے کہ 
بلخ کا ممام لشکر عمدالرحان ے کے ہعرکاب نذرچد خاں کے پاس پلا 
جاۓ۔ خان, موصوف بدستور سابق بلخ میں حکمرانی گریں ۔ توران ی 
فرماں روائی ہارے سپرد ہو ۔ بای بوژ کو خدمت والا میں حاضر کرۓے ہیں 
لیکن شوط یہ ہے کہ اس کی خطا معاف فرما کر جاں مخشی کریں وونے 
جنگ و بیکار کی نئوبت آۓ گی ۔؛“ 

عبدالمزیز ان کی اس غداری پر بہت بگڑا ۔ بولا کہ میرے باپ کے 


۳۲۹ 


۳۰ شاہجہان نام جلد دوم 


پراۓ مک حلال سرداروں ۓ ختلف مع رکوں میں جانیازی و جاں نثاری 
کا حق ادا کیا ے ۔ اب جو ہمیں توران کی حکومت بلا شرکت بر ملی 
ہے تو ان سرداروں کو حروم رکھا حق فراموشی اور ے مروق ہو گی ۔ 
غرض راضی ە ہوا ۔ لیکن خود بلخ والوں نے جو ان تمام مذاکرات ے 
واقف ہو چکے تھے کہا کہ ”یہ تنگ دل حاسد تورانی ہمیں آپ کی غدمت 
سے جدا کرۓ پر تلے ہوئۓ ہیں ۔ اگر آپ نے خالفت کی تو یہ لوگ فتنم و 
فساد برپا کریں گے بلکہ اکثر معاملات کو بکاڑ دیں کے ۔ بھتر بھی ے کہ 
ہمیں جلد از جلد رخصت کر دیجیے ۔“ عبدالعریز ۓ مصاحتر وقت کے 
تقاضے ہے یہ بات مان ی - ازیکوں نے گزارش کی کہ اب ہم خالت ے 
ہاتھ اٹھا کر آپ کے حامی ہو گۓے ۔ دو تین روز تک باق یور کو خدمتِ 
والا میں حاضر کرے ہیں ۔ اس کے بعد پانگ:وش اپنی چھاؤئی ے باہر آیا ۔ 
ادھر ہے باق یوز بھی نکلا ۔ دونوں گھوڑے پر سوار تھے ۔ کچھ فاصلے 
سے بات چیت کر کے اپنے اپنے ٹھکاۓ پر واپس آ گے ۔ عبدالعزیز ۓ 
یلنگتوش ہے پوچھا کہ باق یوز کیوں حاصر نہیں ہوا ؟ جواب دیا کہ آج 
موقع ند ملاء کل کورنش کے لیے آۓ کا ۔ شام کے وقت لشکر بجارا کچ 
ایک دستہ چھاؤنی ہے نکل کر کھاٹی میں آ ٹھہرا۔ عبدالعزیر حاں ے 
پوچھا کی اس حرکک کا کیا سہب ہے ؟ جواب ملا کہ ظریف ببگ دیوان_ 
تاشکند آپ کی کمک کے لے آ کر شاہرخیه میں خیمہ زں ہوا ہ۔ وع 
ے ء؛ ازہک خواجں اور دوسرے امرااۓ جو سڑک کی نگہداشت پر مامور 
ہیں ء یلنگتوش کا ایک مراسلہ پکڑا ے جو ظریف بیگ کے نام ے۔ 
مضمون یہ کہ ”گر تم بڑھ کر دریاۓ خجند کے کمارے ہم ے آملو تو 
مل کر کچھ چارہ سازی کریں ۔؛؛ ہم اس فساد کو روکنے کے لیے یہیں 


آنڈی'۔ 

یلنگتوش بخارا والوں کے ارادے کو بھانپ گیا ۔ عبدالزیز غاں ے 
چا .کہ ان لوکوں نے آج صبح جو عہد و ہمان کیا ے ء اس ہے پھرنا 
چاھتے ہیں ۔ جهرحال تحمل کا حل ہے ۔ اس کے باوجود اگر یم نگ لزا 
و اپرا آمادہ ہوں تو ہم بھی منہ لہ پھیریں گے ۔ بد علی عزااقی لن رات 


ماہجہان امہ جلد دوم ۳۱ 


کے وقت باہر تکل کر اہل بلخ کو مام واقعات ے آگل کر دیا بلک یہ 
بھی دلنشیں کیا کہ کل صیح یم تورافی غدار جنگ کریں گے ۔ نس وقت 
تھھیں موقع ند ملے گا ۔ تر بھی ہے کم ابھی جان بچا کر نکل حاؤ ۔ یه 
سن کر بلخ والے راتوں رات کیمپ ہے نکل کر اپل_ مخارا میں پتاہ گزییں 
ہو گئے ۔ عبدالعزیز خاں کے ساتھ عبدالرحان ء پلنگنوش اور چار پاچ سو 
غلانوں کے سوا کوئی اد رہا ۔ صبح ہوتے ہی بخاربوں ۓ عبدالعزیز ی 
لشکر کا کو لوٹنا شروع کیا ۔ وہ اپنے سرداروں اور غلاموں گو ہمرکاب 
لیے ایک طرف کھڑا ہو گیا ۔ ازبکوں نے تر برساۓ ۔ ایک قیرْ اس کی 
پشت پر بھی آ کر لگا۔ زرہ کی وجد ہے کارگر نم ہو سکا ۔ اب اس کے 
پاؤں اکھڑ گئے ۔ امام قلی خاں کے آقا ہاشی نظر ایشک اور فرہاد بیکگ 
کی التاس کے بموجسب آقسو کو روائہ ہوا ۔ اس اثنا میں امام قلی عاں 
کے بعض دلاور آدمی عبدالرحان کے ساتھ لڑےۓے لگے کە بارے اور 
نذر بچد خاں کے درمیان جھگڑے کا اصلی سبب تح ہو ۔ جب تک مھیں 
صاف کر کے اس فتنب و فساد کو لە دبا دیں ؛ واری تسلىی نہ ہو کی ۔ 

اس موقع پر عبدالعزیز خاں ۓ عبدالرحن کو چ ٹا لیا اور فسادیوں 
ہےکہا کہ اگر بھی نیت ہے تو پہلے جھے مار دو پھر اس پر ہاتھ صاف کرنا ۔ 
خسرو بیگ اور فرہاد بیگ نۓ سوچا کہ اگر عبدالرحاں پر ہاتھ ڈالا تو 
نذر مچد خاں بلخ میں ہارے والدوں کو کتے کی موت مار دے گا ۔ غرقی 
عپدالرحان کو بھا لیا ۔ ازبکوں ۓ کہپا کم بمھارے پاس بیسیوں اشخاص 
یرعال کے بطور ہیں ء عبدالرحان ہارا یرغال سہی ۔ اتنے میں بیگ اوغلىی 
ے آ کر انھیں دھمکایا اور عبدالرحان کے قتل ے باز رکھا۔ عبدالعزیز خاق 
عبدالرحان کو ساتھ لے آفسو پہنچا جو غجند ے سمرقند کی جاتب ایک 
سنزل دور واقع ہے ۔ چونکہ قیائلیوں کی لوٹ مار ے عبدالمزیز خاں اور 
اس کے رنیقوں کے پاس کھوڑے اور قمچی کے سوا کچھ باق نہ رپا 5 
اسام قلی خاں کے دیوان بیگی بد حکیم ولد نذر طفائی. ۓ بای 
ج زان اور دو اونٹ دو خجر جن پر سامانر سفر اور متے 
بوڈ کو ) پیش کے ۔ اس وقت سرداررن ۓ عدائمزیز عاا غ 








۳۴۲ غاہجہان قامہ جلد حم 


امام فی خاں کے اکثر جاں ثار عبدالرحان کے جافی دشمن ہیں ۔ سخاسب 
یہ ے کە اے فرہاد بیگ کے ہعراہ پھلے ہی سمرقند بھیج دو ۔ اگر لمکو 
میں رہا تو ممکن ے کہ کوئی أہے قتل کر دے ۔ 

آگلے دن عبدالعزیز خاں ۓ عبدالرحان کو فرہاد بیگ کے ساتھ 
سمرقند روائہ کیا ۔ امام قلی خاں کے جاں نثاروں ۓ معمر بزرگوں کے 
ساتھ مل کر بتارج یکم ربع الاول دی . بھزے اہریل ٥مہ‏ بع) جمعب کے 
دن ماوراء النھر میں عبدالعزیز خاں کی بادساہت کا خطبہ پڑھوا دیا ۔ ‏ ماز 
جمعہ کے بعد باق یوز اپنے بیٹوں سمیت کورنش کے لے آیا ۔ خجند اور الیہ 
اور دوسرے پر گنے جن کا سالائم مالیں پاۓچ لاکھ غانی (سکہ) تھا ء اس گی 
جاگیر مقرر ہوۓ ۔ وہ خجند کو واپس ہوا۔ س٠‏ رہیع الاول (و سی فم۱۹ء) 
کو عبدالعزیز خاں سمرقند میں داخل ہوا۔ چند روزلە گزرے تھے که 
صوف سلطان ولد ترسون سلطان برادر جاىی خاں کے قتل کا واقعہ پیش آیا ۔ 
تفصیل اس کی یہ ے کہ نذر چد خاں ۓے صوف سلطان کو فرمان بھیجا تھا 
کہ طالقان ے اورکنچ پہنچو اور نر ے کے ساتھ ہوری جاں فشاق سم 
اورزگچ کی حافظت کرو ۔ چونکہ نذر ہے وہاں پہنچنے سے پھلوتھی کر رہا 
تھا ء خان نۓ سے درے ا ہے ڈائٹ ڈپٹ کے پیغام بھیے ۔ رفتم رفتہ نئر ے 
کے دل میں تفرت اور نفاق پیدا ہوگیا۔ فیصله کیا کە جیے ہی 
صوفق سلطان پہنچے ء اپنے ہوا حواہوں کی فوج اور لشکر باراكی مدد ہے 
عبدالعزیز خاں کو ہٹا کر صوفق سلطان کو تخت نشین کر دو کہ وہ بھی 
شاہی خاندان کا فرد ے ۔ لیکن ادھر تو صوف سلطان کے آنے میں دیر لک 
گئی ء ادھر اتنا لشکر فراہم نہ ہو سکا کہ جس کی مدد ہے اتنا بڑا کام انجام 
پا چاتا ۔ نڈر مد خاں نے بدمزاج ء تندخو سزاول تعینات کر دے کئەه 
صرفق سلطان کو طالقان ہے اورکنچ کی طرف رواله کر دیں ۔ ناچار اُدھر 
روائه ہوا ۔ جب بلخ کے نزدیک پہنچا ء خان ۓ نذر شواپت کو فران 
بھیجا کہ چوں ہی صوفق سلطان بلخ کے پاس پہنچے ؛ أے پکڑ کر قید 
کر دو ۔ 

اتفاقاً صوق سلطان کو یہ خبر مل گئی ۔ ساز و سامان پیچھے چھوڑ 


شاوجہان ام جلد موح رای 


کر اکیلا سمرقند پہنچا ۔ عبدالمزیز خاں کے منافق ا۔ا ے اس کا آتا غیم 
سمجھا اور چاپا کہ آے سمرقند کا حاکم بنا دیں ۔ کسی ہوا غواہ نے 
عبدالمزیز خاں کو اطلاع دے دی کم صورتر حال یم ے ۔ صبح سویرے 
عبدالمزیز خاں کے اشارے ہے قلاں غلاموں نے صوف سلطان کو حجرے 
میں لا کر قتل کر دیا ۔ اکلے دن غازی بیگ نے باق یوز کے یۓ کو پیش 
کیا جو اپنے آئیں سنجر سلطان ولد سکندر سلطان ولد امام قلی خاں ظاہ رکرقا 
تھا ۔ عبدالعزیز خاں ے آے بھی قتل کروا دیا اور اطمینان کی سانس ‏ یف ۔ 
نفر ٭ خاں ان دنوں قرشی میں تھا ۔ قبائلیوں ۓے جو ایک سر تبه پہلے بھی 
قرشی کے گلے لوٹ چکے تھے دوبارہ لوٹ مار کا قصد گیا ۔ خان ۓ اوراز 
بیگ اور تردی علىی قطغان کو ان کے ۔قالے ہر ىھیجا ۔ دولوں گروہ ے عاہا 
تلواریں کھینچ کر لڑے لگے ۔ بالآخر قبائلی شکست کھا کر منتشر ہوگئے۔ 
لذر د خاں موقع کو غنیمت سمجھ کر بلخ کی طرف چلا ۔ دو تین روز میں 
وہاں پہنچا ۔معلوم ہوا کہ بخارا میں پندرہ لاکھ کا جو نقد و جنس چھوڑا تھا 
أہے وہاں کے سہاہیوں اور قبائلیوں ۓ لوٹ لیا ۔ عبدالعزیز کے تصرف میں 
بہت تھوڑا حصد آیا ۔ نذررے ۓ اند خود کر پاس غجند کے واقعات اور 
عبدالعزیز کی بادشاہت کا حال سنا۔ یه سب کچھ اٴسی کا ساغتہ برداغتہ 
تھا ۔ سن کر بخارا ہے سمرقند آیا ۔ عبدالعزیز خاں اتالیقی کی خدمت کسی 
کے سپرد کرنا چاہتا تھا ء یلنگتوش ے کہا تو اس نۓ جواب دیا کہ اب 
میرا دل نوکری سے ہٹ گیا ہے ۔ جنگ و پیکار کے ہکاموں ے جی اچاٹ 
ہے ۔ بیگ اوعلی ۓ بھی پھلو تھی کی ۔ اب ئذرے کے آنۓ ہے یم سشکل 
حل ہوئی ۔ أے اتالیق مقرر کیا اور سیوی ے کو دیوان بیگی ۔ 

جہرام ان دنوں حصار میں تھا لیکن دولت ے سے اس کی خالفت 
تھی ۔ سرداروں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے ان کی اعانت ہے دولت ے کو 
ثکال باپر کیا ۔ وہ حصار سے سمرقند پہنچا ۔ عبدالعزیز خاں ۓ یم خبریں 
سن کر مد بیگ قیچاق کو حکم دیا کہ نہایت تیزی ہے دہ نو میں پھنچ کر 
(حصار کے واح میں ے) اُس پر قبضم کر لے ۔ ید پیک نے وہاں پہنچ کر 
کوشش تو کی لیکن حصار کے اسا ۓ اہے ہٹا دیا ۔ مجبوراً وہاں سے ابنی 


ہے ۳٣‏ شاہجبان ثایہ جلد دوم 


جاگبر شپر صفا میں چلا گیا ۔ نذر بچد خاں نے ید غبر سی تو اپنے بیٹے 
سبحان قلی اور غسر اوراز ے کو ء جسے بلنگتوش کے بعد اپنا اتالیق مقزو 
کیا تھا ء یز تردی علی قطغان کو ۔ہرام کی کک پر روالہ کیا ۔ ان لوگوں 
ے پہلے مد بیگ سے لڑ کر اے شکست دی ۔ وہ زغمی ہو کر بھاگا اور 
سمرقند میں آیا ۔ سبحان قلی ؛ اورازے اور تردی علىی ترمذ میں مقیم ہو گۓ ۔ 
وہاں ہے نذر مد خاں کے داماد خواجہ عبدالخالق کو دہ نو کے انتظام کے 
لیے بھیجا ۔ عبدالعزیز خاں نے فرہاد بیگ کو چارجو کی حکومت ہر ماموو 
ک رکے سمرقد سے روانم کیا ۔ نذر مچد خاں کی طرف ے اسد بیگ اندحافی 
چارجو کا حاکم تهاء قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا ۔ فرہاد بیگ نۓ ےاصرہ 
کر لیا ۔ نذر مچد خاں کو حال معلوم ہوا تو عبدالرحان دیوان بیق کو 
اسد بیگ کی مدد کے واسطے بڑھایا ۔ عبدالرح|ن ابھی بلخ ہے ایک ہی 
منزل گیا تھا جو نذر ٭ خاں کو اطلاع ملی کہ شاہجہاں کی فوجوں نے 
قلعہٴ کھمرد پر قبضہ کر لیا ۔ نذر ید خاں ۓ عبدالرحان کو واپس بلاکر 
قلعہٴ کھمرد کی فتح ہر مامورکیا ۔ کمک نہ ملنے کے سبب اسد بیگ عاجز 
آ گیا اور قلعہٴ چارجو کو فرہاد بیگ کے حوالے کر کے ہلخ میں چلا آیا ۔ 

مچد بیگ نے سمرقند پھنح کر تمام واقعات عبدالعزیز خاں ہے بیان کے ۔ 
اُس نے حصاری تسخیر کے لیے بیگ اوءلی کو روائہ کیا ۔ لیگ اوغلی 
بھرام کو قلعے سے کال کر رفیقوں سەیت نابجرلاں سمرقند میں لے آیا ۔ قلعم 
٭د یار کے سپرد کیا ۔ اس انا میں عبدالرحان دیوان بیگی کو اطلاع سلىی کہ 
شاہجہانی لشکر اصالت خاں کی سرداری میں خنجان تک آپہنچا ے ۔ 
بدخشاں پر حملہ کرۓ کی یت ے ۔ یہ س نکر وہ غوری ک طرف بڑھا لیکن 
ہماری کے سبب یہاں فوت ہو گیا ۔ انھی دنوں نذر چد خاں کو معلوم ہوا 
کہ راجا جگت سنگھ اندراب اور سراب کی حدود میں پہنچ کر چویں قلص 
تیار کر رہا ہے ۔ اُس نے کغش قلای کو کچھ فوج دے کر اأدھر روانہ 
کیا لیکن وہ ناکام واپس آ کیا ۔ قضا و قدر کے حکم ہے توران کی حکومت 
کا نظم و نسق بالکل برباد ہو چکا تھا ۔ ملکی اور ما ی معاملات بگڑ رے 
تھے ۔ سرحدوں کا حال ابتر تھا ۔ بیدین الان قھائلیوں کے گروہ جنت الان 


شاہجہان ثامہ جلد دوم ۵؟ 


کی سید سالاری میں ء جو پھلے لذر مد خاں کا نوکر تھاء اگست ومہمھ 
میں درہپاۓ آمو کو عبور کر آۓ . کولہ الدیش ء حاسد ازیکوں ے انھی 
پڑھاوا دیا تو انھوں ۓ نذر 4 خاں کے علاقوں ہر ہاتھ صاف کیا ۔ تاخعت 
و تاراج کر کے قصبہ الدخود میں جہاں نذر عچد خاں کی طرف ے قاسم ولد 
خسرو سعلطان اپنے اتالیق مد قلی کے ساتھ حکومت کرتا تها؛ الانوں ے 
بہت تباہی بھائی ۔ 

جنت الإن ے اکتوبر مع میں دس ہرار سوار لے کر آفچہ اور 
اُس کے مضافات ہر جو بلخ اور شبرعان کے وسط میں واقع ہیں ء پھر حملہ 
کرنا چاہا ۔ ندر مد خاں نے اس کا مقصد معلوم کر کے تردی علىی تطغان 
کو بلخ کا ام لشکر دے کر اس کے مقابلے ہر بھیجا ۔ جنت الان یہ خبر 
سنتے ہی اپنے کر پر واہس آیا ۔ ال٘ن سوار دریاۓ جیحوں کو عبور کرنا 
چاہتے تھے ء یکایک نذر مد خاں کے ایما سے خاں قباد میں آغور نے ترمڈ 
سے بڑی پھرق کے ساتھ وہاں پہنچ کر ان ے دینوں ہر حملە کیا ۔ بہت ے 
قتل ہوۓ ۔ باق فرار کر گئے ۔ ان کلمہ گو کافروں کی ایک اور جاعت تۓے 
بلخ و بدخشاں کے مضافات میں خوب لوٹ مار کی ۔ عابد ء زاہد اور سادات 
تک کے مال اور آبرو ہر ہاتھ صاف کیا ۔ پھر حصار پر اور جوزجائاں پر جو 
پلخ ہے مغرب کو ایک دن کا راستە ے ء مسلط ہو گۓ ۔ وہاں ایک 
خھا رسیدہ درویش سید ابراہم دنیا کے ہنگاموں ے الگ ء عبادت میں مصروف 
وہتا تھا ۔ وہاں کے باشندے أے سرکار رسالت ماب کی اولاد سمجھ کر 
اُس کا نہایت احترام کرے تھے ۔ اس ۓے آس پاس کے مکتبوں ہے چار سو 
مععصوم بو ںکو جم کیا ؛ سب کی گردنوں میں قرآن شریف ڈلواۓ اور ان 
سفاک ظالموں کے ہاس لے گیا کہ شاید وہ شتی کلام الہ کی حرمت کریں 
اور أن معصوسوں کی التجا کے بموجب بشندوں کی اذا رسای اورے آبروئی 
کمرئۓے ہے باز رہیں ۔ خدا اور رسول کی شرمکر کے اپنے اشائستد افعال سے 
باز آ جائیں ۔ لیکن ید دوزخی جن کے دلوں میں شقاوت بھری ہوئی تھی ؛ 
نہ مائۓ ۔ ے دینی و گمراہی کے تقاضے سے اس نیک ذات سید اور معصوم 
بھو ںکو ایک مسجد میں جم عکیا اور اُس کے چاروں طرف ایندھن کا انبار لکا 


۳۹ شاہجہان امہ جلد موم 


کر سبھوں کو پھونک ڈالا ۔ عذاب حجنم اور بربادی کا سامان سپیاکو لیا ۔ 

بالآخر خداۓ جبار و قہار کا غیظ و غضب ان ہر ازل ہوا ۔ ظلم و سم 
اور شقاوت کی پاداش انھں یوں ملىی کہ یہلے تو ةەط کا ٹکار ہوۓ ۔ بھر 
ایسی طاعون پھیلی کہ ستھراؤ کر گی ۔ اس کے بعد زردست اہی فوجی 
ے در ہے ان پر تعینات ہوئیں جنھوں ے ان طالموں کے ٹکڑے اڑا دے ۔ 
حصار میں بھی ان ے !مان المانوں ۓ بڑے مظال مکے تھے۔ قرآن جلاۓء 
سادات کو قت لکیا اور مصوم بچو ںکوگھوڑوں کی ٹاہوں کے تن ےکچل دیا ۔ 

حصار کے حاکم عد یارۓ عبدالعزیز خاں کو لکھا گہ عنقریب نڈر د خاں 
کا لشکر بلخ سے آ کر حملہ آور ہوۓ والا سے ؛ کمک بھیحیے تاکەه مجھے 
اطمینان ہو ۔ اُس سے فوح دے کر شفیع دوبان کو بطور یلغار رواله کیا ۔ 
ادھر ہے نذر مچد خاں نۓ شمیع دربان کے مقابلے پر اپنے بیٹے سبحان قلی کو 
تردی علی کے ساتھ بھیجا جسے عبدالرحاں کے بعد اپنا دیوان بیگی مقرر کیا 
تھا ۔ سبحان قلی ۓ دریاۓ آمور عبور کر کے حصبار کے پاس معرکە آرائی 
شروع کی ۔ شفیع دربان خائف ہو کر قلعة بالیسون میں بیٹھ رہا ۔ لشکر ہلخ 
ے بالیسون کا حاصرہ کر لیا ۔ جب شفیع کو اندازہ ہو گیا کە مقابلہ مکن 
نہیں تو سبحان قلی اور تردی علی کو پیغام بھیجا کہ اگر جان بخشی ہو تو 
قلعہ آپ کے حوالے کر کے عبدالعزیز خاں کے پاس چلا جاؤں ۔ غرض اما 
حاصل کرکے عبدالعزیز خاں کے پاس پہنچا ۔ سیونج ے دیوان ہیی ے اے 
ہمراہ لے کر لشکر بخارا کے ساتھ بالیسون پر حملہ کیا ۔ ئذر چد غاد کو 
بھی اطلاع ملی ۔ امان قبچان ء چورہ اقاسی اور طاہر بکاول کو جو سفارت 
ایران ہے واپس آیا تھا نیز نظر یساول اور دوسرے اما کو سبحان قلی کی 
مدد کے لے بلخ ہے روالہ کیا ۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر اتریں ۔ 
اآزہک قاعدے کے مطابق خندقیں کھود کو انھی کی مئی ہے فصیلیں 
کھہینچ لیں ۔ 

اُدھر ہے عبدالعزیز خاں ے اپنے اتالیق نظر ے بروق کو پہلے لشکر 
کی ککمک کے لیے بھیجا ۔ نذر مچد خاں ۓ بھی بہرام اور اورازے کو اپنی 
فوج کی کمک پر بڑھایا ۔ باپ بیٹے دونوں کی فوجیں صف بستد ہو۔ کر 


نابہجہان نام جلد دوم جے ۳ 


معرکہ آرائی میں مشغول ہوفیں ۔ دن بھر لڑائی تراڑو رہی ۔ نام کے وقت 
دولوں فوچیں اپنی اپنی لشکر اہ میں واہس آئیئ ۔ لے دن بلخ والوں گو 
اطلاع ملىی کم لڈرے ۓ عبدالعزیز خاںن کو لکھا ے کہ خود تغریف 
لائیے ۔ اورازے ۓ بلخ کے پراۓ سرذاروں ے مشورہ گیا کہ ہمںی بھی 
تثر محمد خاں ػٹو ہلانا چاہے ۔ کعمتی متمذ آدعی کو بلخ بھیجو اور 
خان کو اطلاع دو ؟ دیر کرئے کا موقغ نہیں ۔ باب بیٹے میں سے جو بھی 
پہلے پہچاء فتح اُسی کی ہے ۔ سبھتوں ۓ فیصلہ کر کے طاہر بکاو لکو عاہ 
کی خدمت میں بھیجا ۔ اس ۓ پیغام پہنچایا ۔ نذر محمد خاں ۓ کہا کہ 
حیرت سے تجھ جیسا معاملس فہم خبرخواہ آھسی جھے بلخ سے باہو جانۓے 
کی صلاح دیتا ے ۔ اس وقت بنارا کہ تمام اڑیکوں میں باہم اتفاق ہے ء 
اگر یہ لوگ المانی قبائل کو ملا کر عبدالعزیز خاں کے ہمرکاب بلخ بر 
حملہ کر دیں تو شہر ہاتھ ہے نکل جاۓ کا ۔ غرض خان ے بالیسون چانا 
مناسب ئہ سمجھا ۔ عبدالعزیز خاں ای فوج لے وہاں جا پپہنچا ۔ اوراؤے 
جنگ کے بغیر بھرام ء سبحان لی اور محمد یار (نڈو محمد غاں کا بھاٹھا) 
کر یاھ لے کررلع بای 1 گا۔ نذر نس عان سک رر ہوا کے لن 
نزدل نے لشگر ے کے بیٹوں و بھی واہس کر دیا اور خود بھی بھگ 
آیا اتی ثوفیقی نہ ہوئیکە میدان میں ڈٹ کر مع رکہ آرائی کرتا ۔ اووازے 
ےۓ ایگ سرتبد برات حافظ کو مار ڈالا تھاء اب نذر ۔حمد خاں ۓ اس کے 
بیٹو ں کو اکسا دیاکە باپ کے خون کا بدلا لو ۔ غرض جس وقت اوراڑے خان 
کے دربار ے اٹو کر چار بیٹوں سمیت گھر جا رہا تھاء ان لوگوں ۓے 
اورازے کو قتل کر دیا ۔ ںہ خوذ أے ہمت ہوٹی ئە بیٹو ںکو حوصلء ہوا که 
حملہ اُوروں پر تنوار کا ایگ ہاٹھ ہی مار دیں ۔ 


المختصر مصلحتر وقت کے تقائے نے لذُو محمد خاں کے حسبِ اما 
چند اما بلخ ہے عبدالعزیز خاں کے پاس پہنچے اوو طے اک بلخ و بدغُثان 
سم غلاقہ خان کے پاس رہنے دو ء باق مھیں مبارگ ۔ اس فیصلى کے بعد 
نڈر محمد خاں کے دل ہے نچنگ و پیٹار کا دغدغم نکل گیا ۔ تن بب ٹقدیر 


۰۸ء۳ شا ہجہان امہ جلد دوم 


ہو کر بیٹھ رہا ۔ اس کے باوجود ازبکوں کی منافقت کا دھڑکا براہر لگا وہا ۔ 
یقین تھا که جب موقع ملے گا یہ لوگ حان و مال بلک عزت آیرو برباد 
کرےۓ سے ئہ چوکیں گر ۔ سبر و شکار ے ہاتھ اٹھا کر بلخ کے قلے میں 
خانہ نشین ہو گیا ۔ بالآخر زہالہٴ غدار ی یرلی آے ایران لے کی ۔ 
کھمرد اور خنجان پر حملے کا بمان 

اصالت خاں ےۓ کابل پہن چکر علی مردان خاں کے زیر ہدایت توران کی 
فتح کے لیے فوج اور سامان کا انتظام شروع کیا ۔ ٠‏ ریعالاول 
( ہم شی ۵م ,ع) کو غورند کے تھااۓ دار خلیل یگ نۓ امبرالامرا کو 
اطلاع دی کہ آج کل تردی علی قطغان اورکھمرد کے سپاہی بھرام کی کمک 
اور محمد بیگ سے لڑۓے کے لیے گئے ہوئۓ ہیں جو عبدالعریز خاں کی طرف 
سے حصار شادماں کی متح کے واسطے آیا ہے ۔ کھمرد کا قلعم خا یىی ے ۔ 
اگر مجھے کچھ فوج دے دیں تو ہبہ آسانی کھمرد ہر قبضہ کر سکتا ہوں ۔ 
رسد اور چارے کی قكب کے ۔ہب امیرالامرا ۓ زیادہ لشکر بھیجنا مناسب 
نہ سمجھا ۔ منصب داروں کے ایک ہزار سوار ء اسحاق بیگ بخشی کابل کے 
ایک ہزار احدی اور اپنے ایک ہزار سپاہی اپنے غلام فرہاد کے ہمرکاب ادھر 
روائم کر دے ۔ ان لوگوں اور خلیل بیگ کے کھمرد پہنچتے ہی قلے کے 
تھوڑے ے آدمی جو وہاں تھے بھاگ لکلے ۔ لڑائی یا محنت کے غبر قلعہ 
ہاتھ آ گیا ۔ 

غلیل بیگک اور اس کے رفیق جنگ آزمودہ لە تھے ء نہ انھیں ملک 
قوران کے حالات کا اندازہ تھا ۔ قلعد*“ کھمرد پر قبضب قو کر لیا لیکن 
نگہداشت کا انتظام نك کیا ۔ سبارز خاں کے پوے سرمست ؛ دولت اور ُس 
کے چند عزیزوں کو بچاس بندوقچی دے کر وہاں چھوڑ دیا ۔ خود محاک 
چلا آیا ۔ علی مدان خان کو اطلاع سلی ء خود جانا چاہا لیکن سوچا کہ 
ابھی کمک نہیں آئی ۔ غرض اس معاملے کو ملتوی کر کے اصالت خاںن 
"و قوج سمیت ور بند کی طرف بھیچ دیا ۔ لہ جمادی الاول٤‏ 4۹و پ2 
وم اھ کو اصاإلِ خاں کاہل ہے لکل کر موفع باہرو اور لے موا 





مہرہ ب۴ 


شاہجہان امہ جلد دوم ۳۹ 


درمیان خیمہ زن ہوا ۔ سوچا کم ازنکوں کے متعلق صحیمح معلومات حاصل 
ہوۓ تک ہیں ٹھہرلا بہتر سے ۔ ہم قاریخ (.م جولایق دمہ۱ء) کو 
اسر الامر! بھی سارا لشکو ہمرکاب لیے اصالت خاں ے آ ملا کہ کہیں 
ایسا لہ ہ وکہکمک کے انتظار میں ہدخشاں کی فتح کا یہ موقع ہاتھ ہے ٹکل 
جاۓۓ ۔ غرض کوج کرتۓۓ ہوئۓے نمور ند ہے چار منرل نکل گئے۔ یہاں پھلی بر 
یہ می کہ سرمست کے سو احدی اور ساٹھ سوار ذغیرہ وغبرہ جع کر کے 
قلعے میں پہنچاۓ کے واسطے لکلے ہوۓ تھے ۔ بامیان سے تین کوس آگے 
یہ غافل جاعت رات کو اطمینان کے ساتھ سو گئی ۔ جھلے پھر چار سو 
ازیک سوار ان پر آ پڑے ۔ کچھ کو زخمی کیا کچھ کو مارا ۔ تھوڑے 
ے قید ہو گئے ۔ دوسری خبر یہ ۔ن یکہ عبدالرحان دیواں بیگی اور تردی علی 
ۓے ١آ‏ کر کھمرد کا بحاصرہ کیا تھا ۔ سرمست اور اس کے سپاہیوں ہے کسی 
سختی یا مجپوری کے ہعیر عبدالرحان ے امان مائگ کر قلعہ اُس کے حوالے 
کر دیا ۔ لا مذہب یدین ازبکوں کو اہنے قول کا کیا ہاس ہوتا ؛ ا۔ان 
دھنے کے باوجود أن بیوقوفو ںکو لوٹ لیا بلکہ اکثر کو زخمی اور قتل بھی 
کیا ۔ سرمست ہزار مصیبتیں سم کر ضحاک پہنچا ۔ 

اس واقعے کے بعد خلیل بیگ نۓ اصالت خاں ے جا کر کہا که اس 
کوہستان میں جو برف ے اٹا پڑا ے اور رسد اور چارے کی لت ےء 
بھاری لشکر کا آنا مصلحت کے غخلاف ے ۔ اس کے علاوہ نذر محمد خال کا 
مام لشکرکھمرد کے پاس آ کرکوہستان میں جا بجا چھاؤی ڈالے پڑا ہے ۔ 
پنجشیر کے تھاۓ داردولت بیگ ۓ بھی آ کرگزارش ‏ یک لے چارے کے 
بغیر اتنے بڑے لشکر کا بڑھے چلے آا مناسب نہیں ۔ کوہستان کی کھاٹیاں 
دشوارگزار ہیں ۔ بعض جگہ فقط چھ ساتگز چوڑی ہیں ۔ بارش اور برف کا 
سوسم سر پر آ پہنچا ے ۔ بھیائنک خونی جاڑا بھی سامنے سے - رامتے میں 
گیارہ ندیاں پڑتی ہیں جن میں چابجا بڑی بڑی چٹالیں ہیں ۔ پانی اس زلاے ہے 
بھٹا ے کہ پل باندھے بغبر انھیں عبور کرنا نا کن ے ۔ یم صووتہ دھکھ ... 
کر اکر سرداروں ۓ علی مردان خاں ے کہا کہ اگر کاول کے گے کل 
ہچ امل کھمرد کو فتح کرۓۓے کے لے بدخشاں کی طرف چل بژنا 







۳۸۰ شاہجہان ناب چلد دیع 


معاماہ سہل تھا۔ اب اولٹ گھوڑے ے دم ہو چکے ہیں ب جاڑا سر پر آےۓ 
والا ے ۔ لے چارے کی قلت ۔ اس حال میں دشوار گزار سنگلاخ گھاٹیوں 
سے لکلنا مال ے ۔ مصلحت یہ ے کہ جن سپاہیوں کے گھوڑے تازہ دم 
ہیں؛ وہ تھوڑا سا غلہ ان پر لاد کر ہلکے بھلکے شہا ىدخیاں کے علاتے 
میں گھسں جائیں اور سختي ے لوٹ مار کریں کہ اس سر بین میں آیادی 
کا نام و نشان بای ئہ رے ۔ اس طرح کوہستان کے دروں اور راہیتوں کا 
حال بھی یعلوم ہو جاۓ کا اور غنیم کے ہلک کی کیفیت بھی واج 
ہو رے کی ۔ 


ابیرالامںا لی ردان خان ىیۓ اس راۓ سے اقفاق کیا ۔ بادناہی 
فوچ یز اہنے اور بھادر خاں کے ہہاہیوں میں ہے ایک ہزار جرار جالباز 
سوار چھائیغشغ کر جو ابھی لشکر میں داخل ہوئۓ تھے ء اصالت خاں کی 
سا تی میں اس سہم پر تعینات کر دے ۔ اگلے دن اصالتِ جاںِ آٹھ روز ی 
رہد سنبھالے ہندو کوہ سے گزر کر برق و باد کی طرح اندراب کے پاس 
جا چہنچا ۔ باشندوں بکے مویشی ؛ مال و |سباب ء ساز و امان کو ایسا لوٹا 
کہ جھاڑو سی پھر دی ۔ علی دانشمندیء پیلانچق ؛ کور کے آدمیوںء 
اہمٰیہل إبائی اور مودودی کے خواجت زادوں نیز اندراب کے میر پزارەجات 
قاسیم بیگ کو ہحراہ لے کر پلٹا . گھاٹیاں اور دریا سی توزی سے عہور 
گر کے لشکر ثیاپی سے آ ملا ۔ یم تمام واقعات لل_ سبحافی آنیۓے سنے تو 
سخیت ‏ | خوش ہوےۓ > امھرالاسی| علی ردان خاں کے نام عتاب آمہز فرمان 
عبادر کیا ۔ سضمون یم تھا کب “میں کابل کا ممام لشکر لے کر بدنناں 
تچ کربے کے لے جانا چاہیے تھا ۔ وہ موقم تم نے کھو دیا۔ فرمان پہنچتے 
پہی بۓکتراش بیلدار اور بڑھی'ٴ وغیں آگے بڑھاؤ تإ کہ راستہ بنائیں ۔ 
چھادر ا ں کو اپنے ہیرکاپ رکھو ۔ اصیالت خائم اور نجابت ال کو پارکاوالا 
میں بھچ دو ۔ راجا رای ببیکھ الک ؛ ریم جاں رہتاس ہیں اور 
قلیچ خان بهیں میں آھہرے رہ ۔ چي باہدولت کاہل آلیں تو جحاضر 
غتي ہوں“'م 


شاہجپان امہ جاد دوم 


راجا جگت سنگھ کا اندراب چا کر چوں قلعہ بناا 
ایک ہر تیم فرط تھور کے سیب راجا جکمت بنکگھ ے گزارش کی تھی 
کم اگر جضور فرمائیں تو طوں کی گھاٹی ہے گزر کر ولابت بدخئاں می 
دال ہو چاؤں ۔ عوسیت اور انبراب پر قبفیہ کر کے ام ہرگیوں اور 
قبائ ی علاقے پر تصرف کر لوں 5 ۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے باس 
مہب ہے زیادہ جتنے سوار اور پیادے ہیں ان ک [:خواء اہی 4زاے ہے 
تی رے ۔ ظل سبحانی یۓ ڈیڑھ ہزار ببواروں دو ہزار بیادوںي کی تنخواہ 
بمرائیٴ کاہل سے مفرر کر کے أے فرمان بھیجا کیہ لُکر کم ہازو سایان 
درس کر کے ادعیر کوچ کرے ۔ جب چک سنگھ نے طول کی گھاٹی طے 
کر کے خوست ہر حملے کا ارادہ کیا تو وہاں کے ارہاب و اشراف امتقبال 
کہ لیے آۓ اور بولے کید ہم ہمیشہ مطیع اور فرمان بردار رہیں کے ۔ سابقس 
تقوبیریں معاب کی چائیں ۔ پر طرح کی جدمت اور توافع کے بعد پہ بھی 
کہا کہ اگر آپ اس علاقے میں قلعہ بنا کر قیام فرمائیں تو ہم سں آپ کی 
ملازیت میں حاضر پوکر جاں نثاری کبریں گے اور پر طرح فرماں یرداری کا 
ثہوتِ دپں کے ۔ چونکہ راجا کا مقصد بھی تھا کہ وہ لوگ اطاعت و بندگ 
انار کر لیں اور نظم و نسق درہت ہو جاۓ لعٰلٰذا أن ۔بھوں کو 
عبایاہتر مماہی کا اسیدوار کر کے دلجوئی کی ۔ پھر ان کے ممُورے عے 
اندراب اور سہراب کے درمیان مضبوط چو إعم تیار کیا کیولک ویا 
لکڑی اراط ے تھی ۔ ہینگین برج بنا کر قاع ہکمل کیا ۔ برچوں اھر 
چوی نعیلوں پر ٹوہیں چڑھا دیں ۔ دو کنویں کھیواۓ۔ باس ہی ایک 
درہ تھا چہاں سے غنم آ ہکتا تھا ؛ اس کے دہاۓ میں دائھں بائیں مضبوط 
لٹھے اور تھم گا کا کر میرف تنا راستم بای چھوڑا کہ ہے بشکل ایک سوار 
گزر ہکے ۔ ایں پر تنوبند پھادر بندوقچی اور تور الداز بٹھا دے کہ حناطت 
کیرے رہیں ۔ 
ا اننر مد خاں ۓ راجا کے مقابلے پر کغش قلاق کو ازبک تیر اندازوں 
کی فوج دۓکر بھیجا ۔ اس ے فوج کے تین حص ےکر کے لڑائی ھروع ک ۔ 


راجا ۓ بھی دلاوری کے ساتھ شاہی لشکر کو تین حصوں میں تقسم کے 
عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ۔ ایک بازو خود سنبھالا ء دوسرے 
پر اپنے بیۓ بہار سنگھ کو متعین کیا ۔ تیسرے حصے کے بندوقچیوں کو 
قبائل پیادوں کی طرف بھیجا جو پہاڑ پر چڑھ آۓ تھے۔ غرض ہر طرف لڑائی 
کا بازار گرم ہو گیا ۔ ازبیک سواروں کو ہندوستانی دلاوروں نے گرد برد 
کر دیا ۔ قبائلیو ںکو راجا ہے پھاڑی بندوقچیوں ۓ بھگا دیا ۔ یں دیکوکر ازبہک 
فوج بندوقوں کے بلتے سے ہٹ گی ۔ فاصلے ہر جا کر لشکر شاہی کے 
سامنے جمع ہو کئٔی کم جب موقع ملے گھوڑے اڑا کر آ پڑے ۔ راجا تۓ 
اپنے جانبازوں کو ساتھ لے کر حملہ کیا اور اس زور شور ے کہ میدان 
جنگ میدان قیامت بن گیا ۔ جب بہت ہے !زبک تلوار کے گھاٹ اتر گے 
تو باق آدمی ناامید ہو کر ہے اور اپنے مسکن ہر پہنچے ۔ 

راجا جگت سنگھ نے یہ ممام کارگزاری امیرالامرا کو لکھ بھیجی اور 
کمک مائگی ۔ امیرالاسر!ا نۓ اس کے بیٹے راج روپ کے ہاتھ گولہ بارود 
اور اپنے ماتحتوں نیز کمی سرداروں کی فوج میں سے چار ہزار سوار 
ذوالقدر خاں ء علی بیگ ء اسحاق بیگ اور اپنے غلام فریدوں کے ہمراہ 
بھیچ دے ۔ برفباری کے سیب جگت سنکھ تۓے وہاں زیادہ ٹھہرنا بیکار 
سمجھا ۔ چار سو اعتباری راجپوت اور پاب سو ؛ندوتچی قلے میں چھوڑ کر 
پرندہ کی گھاٹی ۔۔ پنجشیر کی طرف ٥‏ رسضات (م نوسبر م٦‏ ہء) کو 
واہس ہوا ۔ سفر کے دوران میں ایسی برفیاری ہوئی کم بہت سے آدمی اور 
گھوڑے پلاک ہو گئۓے ۔ لشکر درے میں ہے نہ گزر کا ۔ راجا ۓ صبورً 
وہ رات بڑی مصیبت سے وہیں بسری ۔ صبح دم پیچھے ہٹ کر ایک جگه 
پڑاؤ کیا جہاں ایندھن بکثرت تھا ۔ اس وقت امیرالامرا کے ماتعتوں میں 
سب ہے پہلے فریدوں آ کر راجا سے ملا ۔ لوگوں کا حوصلہ بندھا ۔ ازہک 
بھی موقع کی تلاش میں ساتھ ساتھ لگے آۓے تھے ۔ انھوں ۓ دیکھا کم 
راستم بند ے ء بڑی بیپایق کے ساتھ چاروں طرف سے گھر کر آۓ ۔ راجا 
ے ے تاسل اپنے فولاد پوش سورماؤں کو ہمرکاب لے کر حملم کیا ۔ 
طرفین کے بھادروں نے خوب داد شجاعت دی ۔ راجا کی فوجچ میں سہاہی 


شاہجہان امہ جلد دوم ۳ں 


سردار سب برابر ہو کر لڑے لگے یہاں تک کہ بدبخت ازبک شکست گھا 
کر بھاگے ۔ لشکر شاہی میں فتح کا نقارہ جا ۔ راجا دو روز تک قلے کے 
باہر ٹھپراء تیسرے دن طول ک گھائی ہے روانہ ہو کر وادی میں پڑاؤ 
کیا ۔ چوتھے روز کوہ برف سے گرر کر پنجشیر کے مضافات میں پہنچا ۔ 


شاہی سواری کی کشمیر ہے لاہور کو روانگق 

بتاری م شعبان (م ستمبر ن۵۔ہ۱ع) دولت و اقبال کو ہعرکاب لے 
مل سبحانی صاحبقران, ثانی شاہ آباد کے راستے کشمیر ے واپس چلے ۔ 
مقررہ مقامات پر جن کی کیفیت پھلے لکھی جا چُق ہے ء سزلیں گرے ہوۓے 
جب ہیرا پور میں ٹھہرے تو رات کو بارش پڑے لی ۔ صبح کو روانق 
کے بعد زوری بارش ہوئی جو سراےۓ سوختم (خیر سرا) تک برابر جاری 
رہی ۔ پھر برنباری شروع ہو کی ۔ پیرپنجال کی گھاٹی تک پہنچتے پہنچنے 
کچھ کی ہوئی لیکن سردی کی شدت کے باعث گھائی پار کرے تک لوگوں 
نے بہت تکلیف اٹھائی ۔ برف کہیں بالشت بھر کہیں ڈیڑھ بالشت گچری 
تھی ۔ یہاں حضرت ے ظفر خاں کو غلعت اور نقری زین کا گھوڑا عنایت 
کر کے اور کشتوار کے راجا اوگرسین کو ہراری دات چار سو سوار کے 
منصب پر ترق دے کر واہسی کی اجازت عطا کى ۔ 

بھنبر میں خیے ہوۓ تو شاہرادۂ بلند اقبال جو پھلے ہی کشمیر ے 
یہاں۔ بھیج دے گۓے تھے ء نیز اعظم خاں جو متھرا ے حاضر ہوا تھاء 
استقبال کے لیے آۓ ۔ دیندار خاں کا اتقال ہو چکا تھاء حضرت ہے اس کے 
بھائی سید اسداقہ کو ہزاری ذات سات سو سوار کا منصب اور قلعداری 
کاہل عنایت کر کے اأدھر رخصت فرمایا ۔ پر شعبان (وم ستمبر ۰۱۹۰۵) 
کو بھنبر ے ”نوج ہوا ۔ شکار کھیلتے ہوےۓ حافط آباد کے راستے چلے ۔ 
در رمضان (م لوبر ۵۔+بع) کو لاہور کے دولتخاے میں آ اترے ۔ 
اس تاویچ پر شاہزادۂ عا ی گر سراد بش نۓ ملتان ے حاضر ہو کر دو ہزار 
اشرنیوں کی نذر دی ۔ سید خان جہاں بارہہ ۓ بھی آستاں بوسی کے بعد 
ہزار اشرفیوں کی نذر حاضر کی ۔ کابل ے اصالت خاں اور نجابت خاں وغیرہ 
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۰۶۰۴ شاہجہآن دہ جلد ڈوم 


بھی حاضر بارگاء ہوۓ ۔ سعدالقہ خاں نے پاچ ہزاری ذات دو ہزار راز کے 
منححب پر ترق پائی ۔ علم اور لقارہ عطا ہوا ۔ اصاات خاں ۓ ٹرق پا گر 
چار پزاری ذات تین ہزار سوار کے منصب ہر سرفرازی ہائی ۔ راحا جسولت 
سنگھ بھی وطن ے آ کر حاضر ہوا ۔ مبرزا لوذر کو ثھائىی ہزاری ذات 
دو ہزار سواز کے متصب اور قوش یگی کی خدست پر عربلندی ملی ۔ 
لہراسپ خاں ڈھاٹی ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب ہر سرفراز ہوا ۔ 
اصالٹث خاں کے بھائی عبدا(کاق کو نوازش خانں خغخطاب ملا ۔علىی مدان غالنں 
کے لوکھر مرشد لی کو ۔خنجر خاں کی جگہ موہ کائٹڑہ کے دامن کی 
فوجداری عظا ہوٹی ۔ غلعت اور گھوڑا ملا ۔ اصالت خاں کی پیشکش والے 
سو غرالیق کھوڑے آور بمت کے قلعدار پردل خاں کی پیشکی کے سالھ 
گگھوڑے نظر عا ی سے گزرے ۔ پنجاب میں غلے کا لرخ چڑھ جانۓے سے 
غریبوں گی گزر مشکل ہو گبٔی تھی ء حضرت ے سید والا لسب سید جلال 
ختدرالصدور کو دس ہزار روے مرحمت فرماۓ 'کہ مستحق حتاجوں میں 
تدم کر دے ۔ 


م شوال (ےم لومبر ۵م عء) کو شاہزادہ مراھ بخش کی بیشکش کے 
چالیس عراق گھوڑے اور چار سو بلوچی اولٹ نظ عالی ہے گزرے ۔ 
شاہزادہ بلند اقبال داراشکوہ ۓ دہلی کے لال قلعے کے نزدیک دریاۓ جمنا 
کے کنارے اپنے محل کی تعمیر شروع کروائی تھی ؛ اس کے اغراجات کہ 
لیے حضرت نے دو لااکھ روچ سہحمت فردساۓے ۔ عادل خاں کے اپابھی 
آبوالحس نکو پندرہ ہار روے عطا کے ۔ حیات ترین کو پڑاری ہزار سواو؛ 
راۓ سنگھ چھالا کو ہزاری چھ سو سوار۔ سر بند کہ متصدی راۓ ٹوڈر می 
کو ڈیڑھ ہزاری ذات بارہ سو سوار دو امپہ سم اسپہ کے منصب ہر توق دی ۔ 
رأجا سان سنگھ کا پوقا کشن سنگھ ڈیڑھ ہزاری ذات ڈھائی مو سولر ء 
ذُوالقدر خاں دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار ؛ راجا جو رام پڈ گوچر ڈیڑھ 
پزاری ذات ہزار سوار اور روپ سنگھ یاٹیور پزاپی ذات ہزار سوان کے 
منصب ہر ترق یاب ہوۓ ٭ ۲ء شوال (ںر دسر ھم۹ں) کو سید خان 
جہاں جو فالچ میں مہتلا ہوا تھا ء فوت ہوگیا ۔ پراۓ جاں نثاروں میں 


شاہججان ٹامه چلد دوم و 


نہایت متاز تھا لہٰذا اس کے مرۓ کا حضرت کو ے حد قلق ہوا ۔ اس کے 
حقوق کا خیالی کر کے دو بیٹوں یعنی شبر زاں اور ع_د مدور گو ہزاری 
ذات پا سو سوار کے سنصب دے ۔ بھتیجے عید فیروز گو ترق دے گر 
ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سواز کے منصب پرسو بلند فرماھا ۔ اس جے ملازموں 
میں ہے تیس آدمی شاہی ملازست میں داخ لکیے کے ۔ ان میں ہے بہار لوحاتی 
کو پاچ سو ذات تین سو سوار کا منصب عطا ہوا ۔ حید سالار کو خالعہٴ 
گوالیار کے پرگنوں کا فوجدار مقر رکیا جو ان جہان سرحوم کی جاگیر می 
تھےالپتہ خان جہاں کا ایک بد نصیب بیٹا؛ جو عمر میں سب ے بڑا سا ؛ 
باپ کے انتقال کے بعد ادبار کی تحریک یا جنون کے اثر ہے اردوۓ معلىی 
سے بھاک گیا ۔ حضرت کے حسب الحکمگرز برداروں کے داروغہ یادگار یگ 
ولد زبردست خاں ۓ تعاقب کرکے سپرلد کے قریب گرفتار کر لیا اور 
حضور میں پیش کیا ۔ کچھ عرصہ زلدان باداش میں قید رہا ۔ پھر ہاں کی 
سغارش پر چار ماہ بعد قید خاےۓ ہے چھوٹا ۔ محمد زمان طہرانی ی جگہ 
معتقد خاں اڑھس کا صوے دارمقرر ہوا ۔ غلعت ملا ۔ اضی طاہر آصف عانی 
کو احدیوں کی بخشی کری سونہی گئی ۔ اسی ٹاری میں ور جہاں نیگم گا 
بھی التقال ہوا جو اعنادالدولد کی بیٹی اور آہف خاں کی بھن تھیں ۔ پهلے 
شیر انگن ترکان کے عقد میں تھیں؛ اس کے مارے جانۓ کے بعد جات مکافی 
جہانگر بادشاء یق زوجیت میں آئیں ۔ رفتد رفتہ ان گے مزاج میں ایسا 
دخل پایا کە انھوں نے ہندوستان کی حکومٹ کا ہر معاملب ان کی 
صوابدید پر چھوڑ دیا ۔ کسی بات کا محاسبم نہ کرے اور خواہ سخواہ ان کی 
سضی پر عمل فرماے ۔ انتہا یہ کم سکے پر بھی ان کا ام لئش ہوۓ لگا۔ 
جپانگیں بادشاہ کے انتقال کے بعد نادشاہ حقائق آگہ ۓ ان کا سالیاله دو 
لاکھ روے ۔قررگر دیا ۔ المختصر اس مقبرے میں جو مقبرۂ آصف غاں کے 
پہلو میں اپنے حین حیات تیار گرواھا تھا ؛ دفن ہوئیں ۔ 

بتارج م ذیقعدہ (م دسمبر ۵م ۵) شاہزادہ بمجاع کی عرفداعت 
وصول ہوئی جس میں یہ خوشخبری درج تھی کہ ان کے کاشاۓ میں 
اعظم خاں کی دغٹر کے بطن سے یٹا پیدا ہوا ے ۔ ہزار .ہریں بطور 


۸ شاہجہان ثامبہ جفد هوم 


نئر بھی جکر ام تجوھز فرماۓے کی التجا کی تھی ۔ حضرت کال مسرور ہوۓ ۔ 
اُس نو نال ہوستانِ خلافت کا نام سلطان زین العابدین تبویز فراھا ۔ 
مبارکپاد کا فرمان اپنے ہاتھ سے لکھ کر ارسال کیا ۔ 

پتارع م ڈیالحجہ وج .ٴھ مطاىق ء بہمن ۶۰ جنوری ہمہ ء بروز 
دو شنبد عمر گرامی کے ئن ویں مسی سال کے آغاز کا جشن تلادان 
معمول کے مطابق کال زیب و زینت ہے منعقد ہوا ۔ اس مبارک تاریم میں 
صدقے اور خیرات کی کترت ہے محتاجوں ؛ غریبوں ک آرزوئیں ہوری ہ وگئیں ۔ 
تمام رسوم بخوی انجام پائیں ۔ پشاور سے علىی مردان حاں اور بلخغ ے 
نذر محمد خاں کا ایلچی نذر شوایت آستاں بوسی کی سعادت ے مشرف 
ہوئۓ ۔ امبرالاسرا ے ہزار اشرفیوں کی لذر دی ۔ خلعت غخاصب اور تیعم 
آستین کی عنایت ہے سرفراز ہوا ۔ ایلچی ہے بذر محمد خاں کا مر اسله ؛ لو 
عدد لعل ؛ مم گھوڑے ؛ اکیس اونٹ اور دیگر اشیا جن کی جموعی قیمت 
تیس ہزار روے تھی ؛ پیش کیے ۔ حضرت نے ایے غلعت ء رصع بکدہ اور 
بیس ہزار روے عطا فرماۓ ۔ روح اشرفیوں کی صورت میں نثار ک رقم بھی 
عنایت کی جو چار ہزار روےح کے بقدر تھی ۔ 

اس مسرت انگیز جشن کے موقع پر سعد اللہ خاں ہزاری ذات کی ترق 
ے چھ ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب پر سرںلند ہوا ۔ نقرئی ساز کا 
ہاتھی بھی ملا ۔ صدرالصدور سید جلال ہزاری ذات کے اضافے سے چھ ہزاری 
ذات ہزار سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ راجا بیٹھل داس پاچ سو سوار کے 
اضانے سے پنجہزاری ذات چار ہزار سوار اور راجا بہار سنگھ نین ہزاری 
ذات تین ہزار سوار ایک ہزار دو اسپد سم اسپہ کے منصب ہر متاؤ ہوۓ ۔ 
نظر بہادر خویشکیی تین ہزاری ذات ڈھائی ہزار سوار ؛ میرزا نوذر تین ہزاری 
ذات دو ہزار سوار ء مپیش داس راٹھور ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوارء 
عاقل خاں میر سامان ڈھائی ہزاری ذات آٹھ سو سوار ؛ حبات خاں دو ہزاری 
ذژك چھ سو سوار ؛ انرودھ ولد راجہ بیٹھل داس ڈیڑھ پزاری ذات ہزار 
سوار ء گردھر داس کور ہزاری ذات سات سو سوار کے سنصب پر ترق یاب 
ہوۓ ۔ خوشحال بیگ کاشغری کو ہزاری ذات چار سو سوار اور شنیع اللہ 


٦ 


شاہجہان ٹامب جلد دوم ے۳۸ 


برلاس مبر توڑک و رحمت خاں کو ہزاری ذات ء دو سو سوار کے منصب 
پر ترق ملی ۔ نذو محمد خاں کے ایلچی لٹر شوایت نے ابی طرف ہے سات 
گھوڑے ء اٹھارہ اوئنٹ پی شکےء حضرت ہے اے خنجر اور آٌس کے ساتھہوں 
کو نو ہرار روے عطا فرما کر سر دلند کیا ۔ 

محمد حسن ولد میر فتاح امضبافیق ہرگتہ پتنوج صون کشمیر کی 
تیولداری پر سرفراز تھا ۔ حکومت صعوید میں اس کے باپ اور بھائی کا لقب 
فتاح رہا ۔ اس نے کاشال کے سرکشوں کیگو شال ی اور تنبيه و تادیب کا حق 
خوب ادا کیا ؛ حضرت نۓ اہے مبر :"اح کا موووئی لقب اور کاشال کک جاگیر 
عطا فرمائی مم [ذیالحجە] ,م جنوری ہمہ ١ء‏ کو ظلِ سبحافی امعرالاصا 
کی حوھلی میں تشریف فرما ہوۓ ۔ اس عزت افرافئی کے شکراۓ میں خان 
موصوف نے ثثار ؛ پا انداز اور پیشکش میں جوکچھ حاضرکیا اس میں ے 
حضرت نے ایک لاکھ روے کی چیزیں قبول فرمائیں ۔ اطلاع آئی کہ دوہ 
طول ہے گزرتے وقت راجا جگت سنگھکو برفیاری کی آفت ہے جو بیاری لاحق 
ہوئی تھی اس میں اس کا انتقال ہوا ۔ حضرت نے مرحوم کے بڑے بیۓ راج 
روپ کو غلعت ارسا لکیا - ترق د ےکر ڈیڑھ ہزاری ذات ہزار سوار کا منصب 
بخنشا۔ وطن میں اُس کے ناپ کے نام جو جاگیر تھی وہ ہے دے کر راجا 
کا خطاب عمایت فرمایا ۔ اندراب و سراب کے درمیان چوف قلعے کی محافظت 
کے لے راجا جگت سنگھ کو ڈیڑھ ہزار سوار دو ہرا, پیادوں ی کمک عطا 
ہوئی تھی ء اسی مقصد کے لیے راجا راج روپ کو بھی پاب سو سوار ہزار 
پیادے کی کمک عنایت کی گئٔی ۔ تخواہ خزائمٴ کال سے مقرر ہوئی ۔ 


ہلخ و بدخشاں کی فتح کا قصد اور لشکر شاہی کا تعین 

جنت مکافی جہپالگبر بادشاہ کے بعد (اکتونر ے۹ ۱ع) صاحبقران_ ائی 
غاہجھان کو دارالخلافت آگرہ پہنچنے میں کچھ مدت لگ کئی ۔ قضتر 
سلطنت خالی پڑا رہا ۔ ایسے موقعوں ہر ملک کے انتظام میں خلل واقع ہوا 
قدرق بات ے ۔ چنانچہ اکثر اسور سلطنت اہتر ہوگئے ۔ ظفر خاں اپنے باپ 
کے ائپ کی حیثیت سے صوبہٴ کابل کا انتظام کرتا تھاء لیکن درہٴ خیبر میں 


,۴۸ شاہجپان لام جلد دوم 


پٹھالوں کے ہاتھوں اہے سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ بدلا لینا تو کیا ء کابل 
پہنچنے کا بھی موقع ە ملا ۔ نڈر محمد خاں ۓ میدان خالی پا کر شہر 
کاہل اور عضافات ہر فو جکشی کی اور اس علاقے میں بہت ابتری پھیلائی ۔ 
جب معلوم ہوا کەه حضرت ے تخت سلطنت پر جلوس فرما کر اس کی تنہیه 
کےلےمہابت خاں محان خانا ںکو مامورکیا سے تو ناکام و نامراد ہ وکربھاگا ۔ 
خوری کے راستے بل خ کو روانہ ہوا ء دہشت کا یہ عالم تھا کہ اٹھارہ روز کا 
راستہ تین دن میں طے کر لیا ۔ حضرت کو نذر محمد خاں کی یہ ے آمہزی 
سخت اگوار گزری ۔ ہھیشہ یہ فکر رہی کہ اس کی کوشا ی کی جائے . 
چوئکں پر کام کا وقت مقرر ے لہِٰدا یہ معاملہ مدتوں ماتوی ہی رہا۔ 
خان جہاں لودھی اور چھجھار سنگھ بددیلہ کی بغاوت یز دکن کے ساطالوں 
کی شورش کے سہب تاخیر ہوق رہی ۔ حضرت کا زیادہ وقت دکن کی سمات 
میں صرف ہوگیا ء بلخ و بدخشاں کی طرف توجد کرتۓ کی فرصت پہ ملی ۔ 

توفیق_ ایزدی کی بدولت دکن کی سہات کامیاب ہوئیں ۔ خان جہاں 
اور بندیلہ کیفر کردار کو پہنچے ۔ نظام الملک نے غان جہاں کی ہشت 
پناہی کی تھی ؛ اُس کی شامت میں ابی پیڑھیوں پرائی سلطنت کھو بیٹھا اور 
حضرت کے ایما ے قتل ہوا ۔ جب دکن کے معاملات حسب دلخواہ فیصل 
ہو گئے تو حضرت کی خاطر جمع ہوئی ۔ اب آپ نے قصد فرہاھا کہ الان 
قبیلوں ی سرکوی کریں جنھوں نے توران میں ظلم و سم گرکے قیامت 
ڈھائی تھی ۔ ان ظالموں نے جو بظاہر کلمدگو تھے؛ مسلانوں کا خون بھاۓ 
اور ے آھروئی کرنۓۓ میں کوئی دقیقد باق ئم چھوڑا ۔ نذر محمد خانں نے 
کاہل کی رعایا کؤ جس طرح تباہ کیا نھا اس کا انتقام بھی واجب تھا۔ 
غرض لاموس سلطنت اور دہداہٴ حگوسمت کو قائم رکھنے گی غاطر خدیو_ 
رورار ء صاحبقران, انی ۓ ازر قہرانی فرمان عادر کیا کہ ھاہزادۂ 
والاگہر سراد بغش بچاس ہزار سوار جرار ؛ دس ہزار پیادے بندوقچی ء 
بان انداز اور توبچی ہمرکاب ل ےکر ولایت بدخشاں کی تسخیر اور ناہنجار 
المانوں کی تبیہ و تادیب کے لے بہت جلد وہاں پہنچیں ۔ 

لشکر ظفر اث ر کو سات فوجوں میں تقسمم کیا گیا ۔ پراول اور قلی 


ھاہجہان امہ جلد دوم ۹ہْ۴ 


بارہ بارہ ہزار سواروں اور دو دو ہزار بیادوں بر مشتمل تھے ۔ مہمنە اور 
میسرہ میں چھ چھ ہزار سوار دو دو ہزار بیادے رکھے گے ۔ مممنہ اور 
میسرہ کی تحفوظ فوجیں بھی چھ چھ ہرار سواروں اور ایک ایک ہزار بیادوںن 
پر مشتمل تھیں ۔ چھلی فوج (عقب) میں دو ہزار سوار تھے ۔ قلب میں 
شمہسوار معرگکہٴ کارزار شاہزادہٴ والا تبار ماد سخش ء علی مردان خاں ؛ 
جاہبت خاں؛ میرزا محاں بن شا۔نواز خاں بن عبدالرحم خا خالاں ؛ محتشم خاں ؛ء 
شاد خاں: ذوالقدر خاں ء شیخ الہ دیا ولد کشور خاں بن قطب الدی نگ وکہ ء 
ملتفت خہاں ولد اعظم خاں وغیرہ چار سو ذیحاہ منصب دار اور ایک ہزار 
احد یکمال شوکت و سطوت بے مالب ہو ٌے ۔ طےپاھا کہ لڑائی میں امبرالاس! 
دائیں طرف اور مجابت خاں بائیں جالب صف آرا ہو گر داد شجاعت دیں ۔ 
فوج پراول کی سرداری بہادر حاں کے ام طے ہوئی ۔ اس گروہ میں راجا 
بیٹھل داس ء راؤ ستر سال ؛ مادھو سنگھ ؛ لظر بھادر خویشگی ؛ مہیش داس 
راٹھور ء سید عالم بارہہ ء شیو رام گوڑء کشن سگھ راٹھور کا ہوتا 
روپ سنگھ ء حیات ترین ء جال خاں لوحانی ؛ محکم سنگھ ؛ گوپال سنگھ 
سیسودیہ ء علاول ترین ؛ گردھرکور ء راجا. اس سنگھ نروری ء سید شاب ء 
راۓ سنگھ جھالاء ارجن کورء سید لور العیان ء سید محمد وغیرہ چار سو 
ستر امیر اور منصب دار تھے جن کی شجاعت اور ثابت قدمی کے چھنڈے 
گڑے ہوۓ تیے۔ ہزار برق الدار بھی ہمرکاب تھے ۔ 

٭ سیمد کی سرداری پر قلیج خاں جیسا دلاور تھا ۔ اس میں بھی چار سو 
ساٹھ منصمبدار اور ا ! شامل تھے مثلا شاہ ىیگ خاں ؛ راجا دی سنگھ بندیلہ ء 
اہتام خاں ء خنجر خاں ؛ ترکتاز خاں ء مقصود بیگ علی دانشمندی ۔ سات 
سو سوار احدی اور بندوقچی بھی شریک تھے۔ میسرہ کا انتظام رسم خاں ء 
دولت خاں ؛ مراد قلیلٰ گکھڑ اور احدیوں کے بخشی نورالحسن کے سہرد 
تھا ۔ اس میں ڈھائی سو امیر اور منصبدار اپنا کروفر دکھا رے تھے ۔ 
دو ہزار احدیوں اور بندوقچیوں کی پلٹن ان کے ساتھ تھی ۔ میمند کی محفوظ 
فوج میں اصالت خاںء راج راۓ سنگھ سیسودہہ ء راجا راچ روپ ء راجا ے 
رام ہبڈ گوجر ء سید اسداللہ ؛ شادماں پگھلی وال ء جگرام ء راجا بہروز 


۰ شاہجہپان امہ جلد دوم 


وغیرہ وےم منصبدار اور امیر سلحشوری کی داد دے رے تھے ۔ سات سو 
سوار برق اندازوں احدیوں کا ہرا ان کے علاوہ تھا ۔ میسرہ کی عنوظ فوج 
کی سالاری پر خلیل اللہ خاں تھا ۔ جم دلاور اما اور منصبدار اس کے 
ہمرکاب تھے مثلا راجا ہار سنگھ بندیلہ ؛ زین خا ںک وکہ کا ہوتا معادت خاں ء 
چندر من ء صف کن خاں صفوی ء خلیل بیگ ء خوشحال بیگ ء جبار قلی 
گکھڑ ؛ غضنفر ولد اللہ ویردی خاں؛ خواجہ عنایت اللہ خاں ولد صفدر خاں 
وغعرہ ۔ سات سو احدی اور بندوتچی سواروںک دستہ ان کے ہمراہ تھا۔ عقی 
فوج میں میرزا ‏ وڈر صفوی ء لہراسپ خاں ولد مہابہے حان ؛ سید محمد 
ولد خان دوراں ء صفی قلی ىرکان ء گرشاسپ ولد مہات خاں جیسے چالباز 
منعمبدار شوکت و شحاعت کا مظاہرہ کر رے تھے ۔ 

المختصر یہ ے بایاں لشکر جس کی ہر فوج ظفر موج سمندرکی لہروں 
کی طرح تلاطم برہا کر رہی بھی ء اوائل ذی الحجہ (آخر جنوری م٦‏ ۱ع) 
میں لاہور سے چل کر حنط و حابتِ ایزدی کے ساۓ میں ؛ اقیالنادشاہی 
کے پرچم آڑاتا کابل کی طرف بڑھا ۔ چلتے وقت حضرت نۓ شاہپرادۂ ادا رکو 
خلعتر خاصہ ؛ طلادوز نادری ء سر پر باندھنے کے لیے ایک لعل شب چراغ 
اور دوبیش قیمت موقی ؛ پیرے کا رصع طرہ؛ مرصع جمدھر مع پھولکثارہ ء 
مرصع تلوار ء نقرئی ساز کا ہاتھی ؛ ایک ہتھنی ء سو راس گھوڑے جن میں 
سے ایک کا زین سرصع دوسرے کا مینا کار طلائی تھا ء اُس چشم و چراغ 
سلطنت کو عنایت فرما کر سرفراز کیا ۔ بارہ ہزاری ذات دس ہزار سوار 
کے منصب پر ہزار سوار کا اضافہ کیا ۔ ان میں دو ہزار سوار دو اسپیں سس اسہم 
قرار دے ۔ سات لاکھ روے بطور مساعدت (مدد خرچ) عطا فرماۓ ۔ ان 
کے بعد علی مردان خاں کو خلعبِ خاصہ ؛ ا پاس کا جیغہ ؛ خنجر صمح ؛ 
پھول کثارہء شمشیر_ مرصع ء طلائی ساز کے دو گھوڑے ء نقرئی ساز کا 
ہاتھی اور ایک ہتھٹی عنایت فرماۓ۔ اس کے بیٹے بد اسمٰعیل کو غلعت ‏ 
جیفہٴ سصع اور ہاتھی عطا ہوا ۔ رفیقوں میں ے لو آدمیوں کو غلعت 
دے ۔ قلیچ خاں ء نبجاہت خاں ء رس خاں ہ اصالت خاں ء راجا بیٹھل داس 
اور راؤ ستر سال کو غلصتر خاصہ ء مرمع جمدھر اور گھوڑا عنایت کے ۔ 


شاہجہان ٹاہ جلد دوم ہس 


نظر بھادر خویش کو خلعت ؛ گھوڑا اور نقارہ دے کر بل:د آوازہ فرمایا ۔ 
دوسرے سرداروں اور ام ! پر بھی نوازشیں فرمائیں ء خلعت ء حنجرء پاتھی ء 
گھوڑے ء نقد انعام اتنے دے کہ یہاں ان کی تفصیل ممکن نہیں ۔ مزید 
حکم فرمایا کہ لشکر کا کچھ حصد شاہزادے بے ہم راب پشاور کے راستے 
بڑے ۔ دوسرا حصہ بالائی بنگش کے راستے اور تیسرا زیریں بنگش کی راہ ے 
رواله ہو کر کابل میں شاہزادے ے جا ملے ۔ 

قلیج خاں ء خلیل اللہ خاں اور میرزا نودر کو ہدایت فرمائی کە تم 
اپنی اپنی فوجیں لے کر آیدرہ کے راستے کھمرد بہنچ کر پھلے ے پھر 
قلعہ* غوری کو فتح کرو ٤‏ بعد ازاں شاہرادے ے جا ملنا ۔ شاہزادہ ناق 
چاروں فوچوں کی سپہ سالاری کردا ہوا درهۂ طول کے راستے بڑھ کر قندھار 
اور مضافات کی تسحیر کے بعد بلخ پر پیش قدمی کرے ۔ لشکر. شاہی کی 
دیوانی کفایت خاں کے اور خشیگری ملتفت خاں کے سپرد ہوئی ۔ 
داروغیِ داغ اور تصحیحہ کی خدمت پر شمس الدین ولد مختار غاں کا تقرر 
ہوا ۔ بہادر خاں پشاور میں تھاء اُس کے لے غلعت خاصہ؛ جمدھر مرصع ء 
پھول کثارہ ؛ طلائی ساز والا اسپ_ خاصد اور نقرئی ساز کا ہاتھی اصالت غاں 
کے ہاتھ روالہ کیا ۔ دو پرار عمدہ گھوڑے لشکر کے ساتھ کیے کہ کچھ 
تو ضرورتمند احدیوں اور بندوقچیوں کو اور باق آن اما اور منصب 
داروں کو دے دے جائیں جنھیں یہ درکار ہوں ۔ 

* یکم حرم ہن .ھ مطابق ے؛ فروری ہم ۱ء یادگر بیگ میر توڑک 
ولد زبردست خاں ہزاری ذات پاب سو سوار کے منصب اور جاں ثثار خاں 
کے خطاب ے سرفراز ہوا ۔ حضرت کو اطلاع ملی تھی کہ ق×ط اور گرانی 
کے مارے پنجاب کے بعض مفلس کسان اور صحرا نشین (جانگگی) اولاد 
کو بیچ وے ہیں ء حکم صادر ہوا کہ شاہی خزائے ہے ان کی قیعت دے 
دے کر اولاد کو والدین کے سپرد کیا جاۓ ۔ پر روز دس جگە لنگر خاۓے 
گھول کر دو سو روے کا کھانا محتاجوں میں تقسم کریں ۔ تارا گڑھہ کے 
قلعے کی فصیلیں برباد ہو جاۓ کے بعد دوبارہ راج جگت سنگھ کو دے 
دیا گیا تھا ؛ دامن_ کوہ کانگڑہ کے فوجدار مرشد قلی نے حضرت کہ حسب 


۹۳ شاہجچان ناس جلد عوم 


الحکم ہے راجا راج روپ ولد جگت سنگھ کے قبضے ہے نئال کر بادشاہی 
لوکروں کے سپرد کر دیا ۔ حضوت کی طرف ہے .بادر کنبوہ وہاں کا 
قنعدار مقرو ہوا ۔ 


جشن لو روز ۵۹ھ (م۹ء) 

افضالِ الٹھی سے سم صفر المظفر (رم ارچ پہہ+رع) کو دو گھڑی 
رات گزرے آفتاب کی محویل برچ حوت سے برج_ حمل میں ہوئی ۔ سارا عالم 
ہار کے فیض ہے شاداب و خرم ہوگیا ۔ اکلی صبح کو ظل سبحانی دربار 
میں رولق افزا ہوۓ ۔ دونوں ہاتھوں ے موق لٹاۓ اور عان و عدن کو 
شرم سے پانی ہافئی کرتے تشریف لاۓ ۔ نذر مد خاں کے ایاجی نذر شوایت 
کو غلعت ؛ بیس ہزار روے ؛ سو تولے وزن کا طلائی ٹھیا ء اتنے ہی وزن 
کے دو نقرٹی ٹھیبے عطا فرساۓُ ۔ عادل خاں کا ایلچی ممراہوالحسن خلعت ء 
نقرثی زین والے گھوڑے اور ایک ہانھی کی عنایت ے سرفراز ہو کر 
بیجاپور گو رخصت ہوا ۔ عادل خاں کی سربلندی کے لے ابوالحسن کے 
بدست خلعت خاصمء جمدھر مرمع ؛ پھول کثارہ ء مرصع بند والی سہر ء 
احمد آبادی اورکشمیںی پارچات کے سو تھان روائم فرماۓ ۔ خلیل اللہ خاں 
مو بلخ و بدخشاں جاۓ والے لشکر میں شامل کرتے وقت آپ ۓ ہے 
خلعت ء سرصع جمدھر اور طلائی زین والے کھوڑے ے سرفراز کیا تھا 
اس کا عہدہ یعنی بخشی گری دوم عاقل خاں کو عطا فرمایا ۔ غلعت اور 
ڈھائی ہزاری ذات ہزار سوار کا منصب عنای ت کیا ۔ ملا عطاء الملک کی جکه 
صوبوں کے واقعات سناۓ کی خدمت بھی سبرد کی ۔ عاقل خاں کا عہدمَ 
یی خان سامانی جو سلطنت کا اہم عہدہ اور وزارت کا ہمرتبە ے ٴ٤‏ 
ملا علاھ الملک کو تفویض ہوا ۔ ڈیڑھ ہزاری ذات دو سو سوار کا منصب 
ملا ے؛ صفر (م اپریل ۶۹ :ع) کو مبارک ساعت میں شاہی سواری کا 
پیش خیعد کابل کو روانہ ہوا ۔ علی سردان خاں کا داماد حسین بیگ غلعت 
اور ہزاری ذات پاچ سو سوار کے منصب پر سربلند ہو کر آختد بیگی مقر 
ہوا ۔ جاں ثثار خاں کی جگہ سید بھادر کو غلعت دے کو می توڑک مقرو 


شاہجہان امہ جلد ذوم ۰۳ 


کیا ۔ بد قاسم ولد پاشم خاں لیر قاسم خاں ميیر حر جو میر آتش اور 
کوتوال کے عہدے پر سرفراز تھا ء بلخ والے لشکر میں نامزد ہوگیا تھا ء 
اس کی جگی مظفر حسین شاہی قوبماۓ کا داروغہ اور اردوۓ معلبی کا 
کوتوال مقرر ہوا ۔ 

حضرت کی تخت نشینی (ے ۹۰۱ ہع) کے بعد ختلف ملکوں کے تاجدار 
دانائی و تدبر کے تقاضے سے سلطنت مغلید کے ساتھ دوستائد روابط قائم 
کر چکے نھے ۔ اہ عباس فرماں وواۓ ایران ہے بھی بحری بیگ کے بدست 
ماسله بهیجا تھا جس میں تخت لشینی کی تہنیت اور دوسٹی و رفاقت کے 
مضاسین درج تھے ۔ شاہ عباس کے انتقال کے بعد شاہ صفی فت نشین ہوا تو 
اس کی بہھودگی و غلط اندیشی کے باعث یہ سلسلہ مسدود ہوگیا ۔ شاہ صفی 
کے التقال کے بعد( می ہمہبع) شاہ عباس ثٛانی مخت نشین ہوا ۔ 
حضرت ے کال ے نیازی کے باوجود مناسب سمجھا کہ پرائق دوسی 
کا سلسلہ جو ان دونوں عالیشان خاندانوں میں مدت ہے قائم ے / برقرار 
ہی رے ۔ چنانچہ ہ, صفر (م اہریل ہ۹ ع) گو جاں نثار خاں کو 
غلعت ؛ جمدھر رصع ؛ دو راس عری گھوڑے طل×ائی ساز والے اور ایک 
ہاتھی عنایب کر کے شا عباس انی کے لام سراسلء دے کر ایران روانه کہا 
جس میں شاہ صفی سحوم کی ىعزیت اور شاء موصوف کی تہنہت جلوس کا 
مضمون درج تھا ۔ یم ےاسلہ سعد ات خاں کا انثا کردہ تھا ۔ حکم فرمایا 
کہ پچاہی دیوان جاں نثار خاں اور اُس کے رفیقوں کی دو سال کی تنخواہء 
پیشی ادا کر دے ۔ خخلف کارخانوں کے سپتمم ایک لاکھ روج کے صرمح 
آلات ء ڈھائی لاکھ روے کی دوسری سوغاتیں اور ختلف صوبوں میں تیار 
کردہ ہارچات کے ہابچ ہزار تھان بطور تفہ ابران لے جانۓ کے لیے اس کے 
حوالے کرہی ۔ 


فتح بلخ و بدخشاں کے لے شاہی سواری کی لاہور ہے 
کاہل کو روانگی 


ہ رفروردیں ؛ پر ہم صفر وی , مھ مطابق ج اہریل ہمہ, بروز پاجشنبہ 


سخ غاہجہان ناب جلد دوم 


ساڑے گیارہ گھڑی دن چڑے لشکر شاہی کا علم فتح و ظنر اور داد و دہش 
کی ہوا میں لہراتا ہوا لاہور سے کابل کی طرف روانہ ہوا ۔ بادشام دیندار 
توفیق آیزدی کے ساۓ میں صاحبقرائی شان و شکوہ کے ساتھ سمتد اقبال پر 
سوار ہو کر لکلے ۔ حضرت کی سواری سے اسپر خاصہ کا رتچہ تخت طاؤس 
سے بڑھ گیا۔ دو قدم چلا ہوکا کہ اس ہے نعلوں کے نتش بلال کو 
شرماۓ لگے۔کیلوں کے نشان نے ستاروں اور سیاروں کی چمک ماند پڑگئی ۔ 
تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ برق و باد ہزاروں کوس پیچھے رہ گۓ ۔ 
بڑے بڑے ذیجاہ منصب دار حضرت کے جلو میں پیدل چل رے تھے ۔ 
شا قاعدہ داں گال فرحت و البساط کے عالم میں گھوڑے پر سوار تھے ۔ 
خدام ہاتھیوں کے اوہر بیٹھے آپ کے حسبالحکم روپوں اشرفیوں کی ہکھیں 
کر کے اہل عالم کو فیض پہنچا رے تھے ۔ اس شان کے ساتھ کوکبے'ٴ 
شاہی درباۓ راوی کے بار پہنچ گر خیمد زن ہوا ۔ اس منزل میں آپ ے 
جعفر خاں کو خلعت خاصمہ دے کر پنجاب کی صوے داری پر سرفراز 
فرمایا ۔ !ُس کے بھائی بھرام کو واقعە نویسی اور بخشیگری کی خدمت 
سبرد کی ۔ جعفر خاں کے بیٹۓے امدار کو پاب سو ذات سو سوار کا منصب 
عطا کیا ۔ اعظم خاں نۓ اپنے بیٹے کو پاب سو سوار دے کر ہمرکاب کیا 
تھاء حضرت ہے اعظم خاں کو ضعیفی کے پیش نظر ہمرکاب چلنے ہے معاف 
رکھا ۔ حکم ہوا کہ مابدولت کی واپسی تک کشمیر میں قیام کرو ۔ 

ہم صفر (ے اہریل) کو جہانگیر آباد میں خیے ہوۓ ۔ کنور 
رام سنگھ ولد راجا ےسنگھ پابچ سو سوار ہمراہ لےوطن سے آ کر حاضر بارکاہ 
ہوا ۔ ہزاری ذات ہزار سوار کے سمنصب ہر سربلندی پائی ۔ انھیں دنوں تکان کے 
سبب شاہزادہ بلند اقبال کی بیگم (نادرہ بیگم) کی طییعت اساز ہوگئی تھی ۔ 
تکلیف روز بروز بڑھ رہی تھی ۔ شاہزادۂ بلند اقبال کو حکم ہوا کم 
جہانگیر آباد میں قیام رکھو ۔ علاج کے لیے حکمم مومنا کو ان کے پاس 
چھوڑا ۔ اکلے روز حضرت یہاں ہے روانہ ہوۓ ۔ م رییعالاول (۱۹ اہریل 
ہم ع) کو دریاۓ چناب ے اور نو تار (ہہ اپریل) کو دریاۓُ جہلم 
ے پار ہوۓ ۔ دونوں جک کشتیوں کے پل بندے ہوۓ تھے ۔ 


شاہجہان نامہ جلد دوم ۰ 


بتارج مم ربیمالاول ٢ہ‏ سی ہمہ؛ء حسن اہدال کے دولتلاے 
میں رونق افروز ہوۓ ۔ یہاں تالاب کے کنارے دلغریب ء دل آویز شاہی 
عارتیں تیار ہوئی ہیں جنھیں حضرت نے پسند فرمایا ۔ چاں دو پڑاؤ کر کے 
آگےہ بڑے ۔ یکم ربیعاللانی (ے, مٔی) کو درباۓٔ سندھ عبور کر کے 
١ہ‏ مئی کو قلعہ* پشاور کے نشیمن میں رونق افزا ہوۓ جو امیرالا! 
علی مردان خاں کے اہتام ے تیار ہوا ے ۔ یہاں کی عارتوں کا الداز ایرانی 
ے۔حضرت کو پسند ئء آئیں ۔ ۲م شی کو ظفر خاں کے باغ میں جو 
پشاور کے باہر ے ء غیمہ زژن ہوۓ ؛ راستے میں ہشاور کا چھتا ہوا بازار 
دیکھا ۔ امیرالامرا ۓ یہ چھت دار دازار بختہ بنوایا ے ۔ درمیان میں دو 
چوک ہیں جن پر چھت نہیں ۔ بغدادی وفع کا ہشت پہلو بازار ے جے 
آپ ۓ بہت پسند کیا ۔ اس کا نقشہ مکرمت خاں صوبہ دار دہلی کو روائہ 
کر کے حکم دیا کہ لال قلے کے الدر اسی وضع کا چھت دار بازار 
جلوخاےۓ اور لاہوری دروازے کے درمیان تیار کرواؤ ۔ 

۸ رہیمالثانی .٦‏ كھ(مم می ومہرع) جمعرات کے دن حضرت کی 
عمر کے ےدویں قمری سال کا جشن تلادان نہایس زیب و رینت ہے منعقد 
ہوا ۔ اس مسرت بش تقریب پر سعداللہ خاں ایک ہزار سواروں کے اضافے 
ے چھ ہزاری ذات تین ہزار سوار کے منصب ہر اور راجا جسونت سنگھ 
پنجہزاری ذات پا ہزار سوار کے منصب ہر سرفراز ہوۓ ۔ مؤخرالذکر کے 
دُو ہزار سوار دو اسپہ سم اسپہ مقرر ہوۓ ۔ معلوم ہوا کہ شاعر پاک نفس 
حاجی محمد جان قدسی ے لاہور میں وفات پہائی ۔ سرانداز خاں قلاق 
قلعدار لاہور ے ھی وفات پائی ۔ اُس کی جگہ شفیع الہ مبر توڑک کو 
پنجہزاری ذات چار سو سوار کا منصب دے کر قلعدار مقرر کر کے رخصت 
فرمایا ۔ ہم ربیعاثانق (ے جون ہمہ ۱عء) گمو قلعہ کابل کے دولتخاۓ میں 
رونق افزا ہو کر ہے بہشت بریں کا ہمسر بنایا ۔ ابھی یہاں ی عارتی 
مکمل ہ ہوئی تھیں لہُٰذا غازی بیگ کو تعمیر کا سپتىم مقرر کر کے 
+× جون کو على مردان خاں کی حویلی میں اٹھ آۓ جہاں عا یل شان 
نشیمن ہیں ۔ فیصلہ گیا کە عارات شاہی مکمل ہوۓے تک یہیں قیام 


۴٦‏ شاہجہان اس جلد دوم 
رکھیں کے ۔ 

بتار یکم جادیالاول (ہ, جون ۹مہ :ع) حضرت فردوس مکانی باہر 
بادشاہ اور رقیہ سلطان بیگم کے متبرے ف زھارت کے لیے تشریف لے گئے ۔ 
دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی احتراماً گھوڑے ہے اترے اور زھارت و 
پاتیں خوائی کے بعد وہاں کے عتاجوں نقیروں کو دس پرار روےح تقسم 
فرماۓ ۔ سعید خاں کے بی لطفاللہ کو خلعت اور اسپ دے کر قندھار 
گو رخصت کیا تاکہ سعید خاں آے بطور ائب وہاں چھوڑ کر خود حاضر_ 
بارگاہ ہو ۔ حضرت کو معلوم ہوا تھا کہ شاہزادہ اوراگ زیب بہادر ۓ 
صوبہ گجرات کے نظم و نسق اور سرکشوں کی تنبیم کے لیے بہت سی فوج 
بھریق کی ہے ؛ خرچ آمدنی ہے زیادہ ہو گیا ے لہلدا آپ ہنۓۓ ان کے 
ایک ہزار سواروں کو دو آسپد سم اسپے مقرر فرمایا۔ ,رم جادی الاول 
(ہم جون ہم رع) گو صدرالصدور سید جلال ترق پا کر چھ ہراری ذات 
ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر فائز ہوا۔ اس اثنا میں دولتخائبٴ کاہل کے 
لشیمن مکمل ہو چکے تھے ء نقش و لگار کی بدولت رشک افلاک ہو گئے 
ٹھے ء اس لیے آپ امیرالامرا کی حویلی ہے اٹھ کر دولتخاۓ میں رونق 
افزا ہوۓ ۔ 


شاہرادہ مراد کا ہلغ و بدخشاں کی تسخبر کے لے روالہ ہوٹا 

بارگاو خلافت ہے رحعصت ہوئۓ کر بعد شاہزادہ ماد نۓے بیس روز 
گگھڑوں کے علاقے میں قیام کیا تاکہ لشکر کو آرام ملے ۔ حسن ابدال 
میں بای روز اور پاور میں بیس دن پڑاؤ کرتۓ کے بعد و ربیمالثانی 
(ہم سی مہ ع) کو کابل میں پہنچے ۔ جب بہادر خاں ء قلیچ خاں ء 
سم خاں اور خلیل اللہ خاں وغیرہ جو دنگش کے راستے آ رے تھے ء کابل 
میں آ ملے تو شاہزادے ۓ انھیں ہحرکاب لیے وہاں ہے کوچ کیا۔ موضع 
پاۓ منار پر پہلی منزل ہوئی ۔ لشکر کی ٹرتیب کے وقت بادشاء سلاست 
ے حکم دیا تھا کہ منصب داروں کو نقد روچ دے جائیں اور سوار ء 
احدیوں؛ برق اندازوں: تبراندازوں؛ پیادہ پندوتچیوں اور دوسررے شاگردپیشہ 


شاہجہان امہ جلد دوم ؛۹۰" 


کو تین ماہ کی پیشکی تنخواء دی جاۓے نیز جائیرداروں کو جن کے سباہی 
اور کھوڑے ضابطی کے موافق ہوں ؛ جاکیر کے مالیے کا ہوتھائی 
خزالہٴ شاہی سے عطا کیا جاۓ کہ وہ بھی لن ماہ کی تنخواء کے برابر ىا 
ے ۔ بعض اشحاص کو ید سم ماہی لاہور میں نہیں ملی تھی اس لیے وہ 
بد دل تھے ۔ بد ہوائیاں بھی اڑائی جا رہی تھی کہ بلخ کا راحتمہ ے حد 
دشوار گزار ے ء برف ہے پٹا بڑا ے لہلڈا اکر اشخاص آگے بڑھنے ہے 
ہچکچا رے تھے ۔ بادشاہ حقیتت شاس ۓے سعداللہ خاں کو کابل روا کیا 
اور ہدایت فرمائیکہ جن لوگوں کو پیٹشگی سم ماہی ە ملی ہو انھوںەکابل کے 
خزاے سے یں رتم ادا گردو ۔ ىاق سمام امور کا بھی ایسا بدوبست کرو کہ 
کسی شخ صکو سہم پر جاۓ میں پس و پیش نہ رے ۔ علامی سعدانتہ محاں 
باغ_ صفا ہے چل کر دو روز بعد کاہل پہچا ۔ پایچ دن میں تمام کاموں کا 
بندوبست کر کے لشکر کو روائی کر دیا ۔ 

شاہزادے ے ۱۸ رییمالٹانی (م جون ہمہ مع) کو بہادر خاں اور 
راجا بیٹھل داس کو ہراول کی فوج کے ساتھ بڑھایا ۔ اصالت خاں کو حکم 
دبا کہ اپتی فوج سے درہ طول کا راستہ صاف کرواۓ ۔ خود ہ جون 
کو پاۓ سنار ے روالس ہو کر دو کوچ کر کے قرا باغ میں اور وہاں ے 
ایک منزل طے کر کے چاریکار میں پھلچا ۔ فوج میعند گے سردار قلیج خاں 
کو ؛ میسرے کی محفوظ نوج کے سالار خلیل اہ مخاں کو اور میرزا نوذر 
صفوی سالار عقب کو آبدرہ کے راستے کھمرد اور غوری کی طرف بڑھایا۔ 
یہ سب عردار ان سواث کے الصرام پر یکدل اور متحد ہوگر (کە ممام 
بڑے کاموں کا سرانچام اتفای و الماد پر سبنی ے) بجانڈشانی گے ماتھ مہم 
تی تکمیل پر آمادہ ہو گئے ۔ بدخشاں کی تسخبر پر عزم و ہمت کے ساتھ 
ککمربستب ہوے اور کوچ کرے ہوۓ اٴدھر بڑے . شاہزادہ مراد درۂ طول 
میں پہنچا تو دیکھا کہ برف کی کثرت ے راتہ اٹا ہوا ے ۔ فوراً ہزاروں 
سزدوروں کو جنھیں امیرالامرا کے سلاؤموں نے کابل کے قبائلی علاقے نے 
جح کیا تھا یز شاہی بیلداروں کو حگم دیا کہ سڑژگ کا برف صاف کرو 
تاکہ اولٹ آسائی ےگرر سکیی ۔ سڑککے دولوں طرف بر فکو اس طر حکو لو 


۴۰۸ شاہجہان امہ جلد دوم 


کەه گھوڑے اور پیادرے آرام سے نکی سکیں ۔ ہندوستان ھ2 آدمی ہرف کا 
ام سن کر تھراۓے ہیں؛ کاٹنے اور کوٹنے کا کام کی ےکرے ۔ غرض 
پیلداروں ہے یہ کام حسبِ دلخواہ ال جام لہ پا سکا۔ 


آئلے دن بہادر خاں ء راجا بیٹھل داس اور اصالت خاں نۓ اہنے 
سواروں اور پیادوں کو حکم دیا کہ راستہ تیار کرو ۔ ان لوکوںن نے 
بالخصوص بہادر خاں کے پٹھالوں نے بڑی جاں فشافی ہے کوس بھر تک 
جہاں برف بہت زیادہ تھاء دو گز چوڑا کوچەہ نکالا ۔ اگلے دن دائیں ہائی 
برف کو کوٹ کر راستہ اور چوڑا کیا ۔ ام کے وقت اصالت خاں اپنی 
فوج کو لیے درے سے گزرا ۔ آگلے دن بہادر خاں اور راجا بیٹھل داس 
ہراول کے دلاوروں سمیت ئکلے ۔ سب کے بعد شاہزادہ سراد ۓ درہ عبور 
کیا ۔ یکم تیر (ہم جون +ہمہبع) کو یں لشکر سراب کے میدان میں 
غیمہ زن ہوا جو بدخشاں کے علاقے میں ے ۔ 

شاہزادے کی آمد آمد کا علفلد س نکر ناہنجار ازبکوں اور بدیخت الالوں 
ے جو بدخشاں کے زیریں اور ہالائی حصوں کے دیہاتگو لو ٹکر لذر٭د خاں 
کے بیۓے خسرو سلظان کو عاجز کر چکے تھے ؛ نیالفور راو فرار اختیار کی ۔ 
لشکر شاہی کے دلاوروں ے تیزی کے ساتھ آکے بڑھ کر بدعشاں کے 
سضافات میں چھاؤنی قائم کی ۔ دلجوئی اور اچھے سلوک ے مقامی باشندوں 
کی پریشانی رنٹع کر کے انھیں اپنا ہواخواہ بنایا ۔ چھوۓ بڑے ایسے مطمئن 
ہوۓے کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بادشاہ سلامت کے عمر و اقبال کی ترق کی 
دھا مالگنے لگے ۔ اس النا میں خسرو سلطان کو خبر ملی کہ شاہ بعد قطغان 
اور قل بد دریاۓ آمو عبور کر چکے ہیں ۔ قندز پر حملے کی لیت ے ۔ 
یہ سن کر اپنے بیٹے بدیع سلطان کو اور قندز کے دو ہزار خاندالوں کو 
ہمرکاب لے ؛ جن میں ہے اکثر لٹے پے آدمی تھے ء اصالت خان ہے ملا 
جو سارے لشکر ہے آگے آیا تھا ۔ بتایا کہ بادشاہ سلامت کی ملازمت کرنا 
چاہتا ہوں ۔ اپنے معتبر لوکر صدیق بیگ کے ہاتھ بارگٹو غلافت میں 
عرضداشت بھیجی کہ آستاں بوسی کی اجازت عطا کی جاۓ ۔ حضرت ۓ 


شاہجپان اب جلد دوم ۹ ڑ- 


کال شنفقت کے ساتھ دلجوئی و عنایت ے بھرا ہوا عاطفت ناممد اُس کے 
نام بھیجا ۔ 

اصالت خاں ےۓے خسرو سلطان کو شاہی عنابات کا امیدوار کر کے 
دولت ہیگ قاقشال کے ہحراہ بار ػ5 شاہجہانی کیٌٗطرف روائ کیا ۔ حکم والا کے 
وجب قندز کے ہاشندوں اور دوسرے اشخاص گو اپنے ہاس رو کے رکھا ۔ 
جب خسرو سلطان الدراب کے لنزدیک پہنچا تو امیرالامرا ےۓے حسبالحکم 
استقبال کر کے محالت سواری ملاقات کی اور شاہزادے کی غدمت میں لایا ۔ 
غیے میں داخل ہوا تو شاہزادے نے حکم شاہی کے مطانق فرش کے آخر 
تک بڑھ گر معانقہ گیا اور ساتھ لا گر مسند کے ردیک بٹھایا ۔ ہر طرح 
قدردانی و سہربافی کمر کے مرصع جمدھر ء پارچات کی نو گٹھریاں ؛ نو 
گھوڑے ؛ تقر عاری والا ہاتھی اور ہتھنی اور لشکر کہ خزاۓ ے 
اس ہزار روے تواضع کے ۔ سہان داری اور ضیافت کا خوب سرانجام گیا ۔ 
پھر شاہزادے نے اے قباد پسر اسد خاں کابلی کے ہمراہ بارگ شاہی کو 
روالب ہوے یی اجازت دی ۔ 

جب خسرو سلطان ہندو کوہ ہے گزر کرپٰعروج و اقبال کی وادیاں 
طے کرتا کابل کے نزدبک پہنچا تو حضرت ے مرحمت ولد صادق غخان کو 
حکم ديا کم تیزی ہے چل کر فرمانِ عا لی شان آج ہی آے پہنچا دو ۔ 
طلائی زین والے چار عری اور عراق گھوڑے ء ہندوستان کے نفیس پارچات 
کی ہیں گٹھریاں اس کے ہاتھ بھیجیں ۔ عورتیں گھوڑوں اور اونٹوں پر 
سوار تھیں ۔ ان کے لے ایک الی اور چار ڈولے جن کی چوہیں چاندی کی 
تھیں اور خمل کے ہردے )ان پر پڑے تھے ء ارسال کے ۔ دو بڑی 
بارگہیں مع سامان بھیجیں اور ہدایت کی کەه آے آداب و کورنش کے ام 
قاعدے تعلم کر دے اور ہمراہ لے ہوۓ درگاہ شاہی تک پہنچاۓ ۔ 
٥‏ رییعاثای (. , جون) کو خسرو سلطان لواح کاہل میں داخل ہوا ۔ 
حضرت کے حسبالحکم سید والا نسب سید جلال صدرالصدور اور 
مدارالمپام سعداللہ خان سڑک کے سرے تک استقیال کے لے آۓ اور ؛ُسی 
ذیجاہ شاہزادے کو ساتھ لیے درکاءوسلاطین پناہ میں حاضر ہوۓ ۔ اس وقت 


۰ شاہجپان امم جلد دوم 


حضرت خواب گە میں رونق افزا تھے ۔ خمرو ساطان ۓ تسلم و کورلش 
کے بعد ہزار روےح ہزار اشرفیوں کی نڈذر دی اور کہا کہ قدم چوسٹے کا 
آرزو مند ہوں ۔ آپ ۓے اجازت دی ۔ پھر کال شنتت کے ساتھ اس کا سر 
اپنے سینے ہے لگا کر بیٹھنے کی اجازت دی ۔ طرح طرح ہے شفتت و دلجوھی 
کرۓ رے ۔ خلعترخاصہ مع زردوڑی چارقب ؛ سرع چیقد ؛ مرمع شتجر بع 
پھول کثٹارہ ء سرصع تلوار ء عم گرفت وا ی سپر عنایت کر کے چھ ہزاری 
ذات دو ہزار سوار کے منعسب پر سرآرازی بخشی ۔ نقرٹی ساز کا ہاتھی ء 
نقرئی عماری وا یی ہتھنی اور بچاس ہرار روے سرحمت کرکے خان دوراں پھادر 
نصہرت جنگ مرحوم کے عمل میں قیام کرنۓ کا حکم دیا جو فرش فروش ء 
جھاڑ فانوس وغیرہ ہے آراسته کیا گیا تھا ۔ نذر مد خان کے چھ بیٹوں میں 
ے خسرو ساطان دوسرا بپٹا ےب وس سال عمر ؛ میدم قاست ؛ ضعیفبالجلک ؛ 
گندنی رنگ جوان ے ۔ افیم کا وسیا ء داڑھی میں چار چھ بال ہوں کے ۔ 


قلعہ“ کھمرد اور غوری کی فتح 

حکم۔ والا کے مطابق شاہزادہ مراد ہے قلیچ خان ء؛ غخلیلاتق خاں اور 
میرزا نوڈر صفوی کو میمنہ ء عفوظہ اور عتب کی فوجیں دے کر چاریکار 
ے برامو آہدرہ آگےر بڑھایا کب کھمرد اور غوری کو فتح کرو ۔ راسته تنک 
تھا لہٰذا خلیلالقہ خاں مپرزا وڈر کے ساتھ ایک منزل آگےم وہ کو کوچ 
کرتا ہوا توتم درہ ؛ سوخختدہ چٹار ؛ سرخ گنبد ہے گر کو غووبند پہنچے ۔ 
وہاں ہے دوآبسء پھر دو کوچ کر کے درہٴ شر ے کزرے جو ہت 
دشوار گزار ے۔ درے ہے جو راستد رحاک کو نکلا ے اس میں دو 
گھاٹیاں بہت سخت ہیں ۔ ایک کا نام ہللىی اور دوسری کا عراق ےے ۔ 
مؤغخرالذکر میں تندرو دریا ہپتا ے ۔ دوسرا راحتم جو درے ے پائیں طرف 
ہو کر نکلا ہے ء ذرا طولانی سے ۔ اس میں بھی درہ پڑتا ہے لیکن کھائی 
نہیں آتی ۔ اونٹ بہ آسانی گزر چاتا ے ۔ ضحاک ِک دو ہنزلیں ہیں ۔ 
خلیل اہ خاں ۓاردو کو درے کے راستے روائە کیا۔ غود تھوڑی سی 
فوج لے کر کھائی کے راستے ضحاک پہنچا۔ جپ اردو یہاں آ ملا تو 


شاہجہان فا جلد دوم ٠۰۰۹‏ 


خان موصرف ے ضحاک سے بامہاں اور وبان ے آق رباط نچ کر 
[ہ جادیالاول] مطابق ٭, جون مع فرہٴ گنبد کو عہور کیا جو 
ولایت کاسل اور کھمرد کی سرحد ہے ۔ بہاں ىلخ کے کچھ سوداکر ملے جن 
سے معلوم ہوا کہ ازبکوں کو شاہی لشکر کے آنے کی خبر نہیں ہے ۔ 
خان موصوف نۓ غلیل بیگ کو احدی ؛ بندوقچی اوربہت ہے کارگزار سپاہی 
دے گر حکم دیا کە راتوں رات درہٴ دنداں شکن ہے گزر گر کھمرد پر 
حملهہ کرو اور ممکن ہو تو قلعے پر قبضہ کر لو۔ 

ان ۔ہادروں ےۓ قضاۓ ناگہانی کی طرح کھعرد پہنچ کر چاروں طرف 
ہے قلعے کو کھیں لیا ۔ م تیر ١‏ جادیالاول (مم حون) اتوار کے دث 
ازہک قمے ے تطلے اور درے کا راستم روگئے کے بہاے ادھر اُدھر بھاگ 
گے قلعے کے لگہبان غوجم شکور کے تھوڑے ے بندوقچی گویاں 
چلاۓ لگے لیکن معمولی مقائلے کے بعد گھبرا کر امان مانکی اوو نبایت 
ھجز و انکسار کے ساتھ قلمے کو تسلم کر دیا۔ ہم جون مھ کو 
خلیل اللہ خاںن نۓ آ کر خلیل بیگک کو قلعدار مقرر کیا ۔ اسی انا میں 
قلیچ خاں بھی آ پہنچا ۔ دو روز بعد دونوں سردار عوری کی طرلَ بڑے ۔ 
دریاۓ سرخغاب کے کنارے جہاں ہے غوری بارہە کوس آگہ سے 
خلیل اللہ خاں ۓ غضنفر ولد اللہ وپردی خاں کو احدیوں اور برقندازون کی 
ایک جاعت دے کر اور مراد قلی کھوگھر وغیرہ کو ساتھ کر کے بطور 
پراولہ آگےر بھیجا ۔ قلیج خاں ۓ بھی بڑی تیزی ے راجا دیبی سنگھ ء 
اہتام خاں اور غنجر غاں کو غوری کی طرف بڑھایا ۔ 

م جولائی ہمہ :1ء بدھ کے دن غضنفر وغیرہ تلعے کے نزدیک پہنچے 
تو قباد مر آخور ہاشی ہے سمجھا گد شاید کچھ قبائی آ دھمکے ہیں ء؛ 
قلعے ہے تین سو سوار ل ےکر باہر نکلا ۔ شاہی بھادروں ے تھوڑی سی چیتلش 
کے بعد انھیں بھگا کر قلعے میں گھسیڑ دیا۔ پھر بڑی دلاوری کے ساتھ 
گھوڑوں ے اتر کر قلعم فتح کرۓۓ پر مستعد ہوۓ۔ ذرا سی دیر میں 
خندق پار کر لی . اندر والوں نے پوری جاں انی ے مقابله کما اور 
سخت خولریز جھڑپ ہوئی ۔ تباد کے ساتھ فقط پاب سو آسی تھے ۔ گمک 


٢ک۲ٌٌّّ‏ شاہجہان نامہ جلد <دوم 


کی امید کہیں ے تھی نہیں ۔ جب دیکھا کہ شاہی فوج چاروں طرف ہے 
چھائی جارہی ے تو فصیلوں ہے ہٹ کر اندرونی حصار میں پناہ گزیں 
ہوا ۔ ناموس پرست شاہی بہادروں ۓ قلعے کا پھاٹک توڑ دیاء اندر گھسی 
کر پر طرف پھیل گئۓے ۔ یہاں تک کہ قباد ۓ جبور ہوکر امان طلب ک 
اور غضنفر کی وساطب سے خلیلاللہ خاں سے ملا ۔ غوری کے تمام اشراف و 
اکاب رک اکثر چغتائی تھے ؛ اطاعت اختیار کر کےر اقبال_ شاہجپانی کی 
ترق کی دعا دینے لگے ۔ قلیج خاں اور خلیل !لہ خاں نۓ قباد کو چار بیٹوں 
اور سمام متعلقین سمیت ابراہیم حسین ترکان کے ہمراہ بارٹاو شاہی میں روانہ 
کر دیا ۔ قلعے اور مضافات کا انتظام کر کے اہتام خاںل کو قلعہ دار مقرر 
کیا اور "ام حالات درگ والا میں لکھ ھیے ۔ قلعہ غوری کی ام 
ضروریات کا بندوبست کرئتے کے بعد وم جولائی ہمہ؛ء کو اییک کے 
راستے روانہ ہو کر شاہزادہ ساد یىی خدمت میں حاضر ہو گئۓے ۔ 

شاہزادے کے حالات یں ہیں کہ ے جادیالاول (,ء جون ۰ ۱ع) 
کو افواج_ قاہرہ کے ہمراہ درہٴ طول کو عبور کر کے اکلے دن سراب کے 
میدان میں خیمہ زں ہوا ۔ خسرو ہے ملئے کے لیے ایک روز یہاں قیام کیا ء 
مم جون کو کوچ کر کے تین روز میں موغع تاجکان ء دہ میرزایان اور 
دہ خواجہ اولیا ہے گزر کر نارین میں پہنچا ۔ اصالت خاں کو حکم دیا کہ 
آگے آگے چل کر قندز میں داخل ہو ۔ خود نارین ہے نیلبر پھنچ کر اگلے 
دن دہ خواجہ لقان میں منزل کی ۔ یکم جولائی کو شورابہ پہنچے جو قندز 
سے نو کوس ہے ۔ ایک روز ىعد قدز کے نواح میں خیے کے ۔ لشکرشاہی 
کے دہدے ہے خائف ہو کر سارے ان ؛ راہزن اور مفسد فرار ہو کر 
دریاۓ قندز کے پار اتر گئے ۔ مٍ جولائی کو شاہزادہٴ ذنجاہ ۓ شہر قندز 
میں داخل ہو کر رعایا کی دلجوئی و تسلی کی ۔ دن رات لوٹ مار کا نشالہ 
بننے کے سبب بیچاروں ى روح فنا ہو رہی تھی ۔ شاہرادے کے تسلىی دینے 
ہے جان میں جان آئی ۔ پہاڑوں کے دروں اور غاروں ہے باہر ٹکلے ۔ الانوں 
کی لوٹ مار اور قتل عام کے سبب سارا علاقہ ویران ہو رہا تھا ۔ یٹیموں ء 
بیواؤں ء محتاجوں ؛ مسکینوں کا یہ حال تھا کہ تھی دستی اور بھوک کے 


شاہجہان امہ جلد دوم ۳ 


مارے درختوں کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ مجھاے تھے ۔ شاہزادے کے 
آۓ کو خدای رحمت سمجھے ۔ ظل سحافی ے حسبالحکم شاہزادے اور 
امیرالاسا ۓ مجس ہزار روے جو ماوواعالنہر ی ایک لا کھ غائی (سکم) 
کے براہر ہیں ء دیانت دار آدمیوں کے سبرد کے ٹا کە محتاحوں میں حسبِ 
استحقای تقسم کر دیں ۔ راج روب اور اسداللہ کو برق اندازوں یىی ایک 
جاعت دے کر قندز کی حفاظت پر مامور کیا۔ دو لاکھ روے دے کەه 
حسبر ضرورت حرچ کرے رییں ۔ 

بتاریجخ ۱ جادی الاول ١م‏ جولائی ہم ع) شاہزادہ مراد نے بلخ 
کا ارداہ کیا ۔ ظل سبحافی کا مراسلہ نڈر مچد خاں کے نام اور ایک فرمان 
شاہرادے کے نام پہنچا ۔ فرمان میں لکھا تھا کە نلنر محمد خاں کی 
خودسری بالخصوص ہارے ارشاد کے ناوحود حاجی وقاص کے بیٹوں گو نہ 
بھیجنا وغیرہ ایسے امور ہیں کہ وہ مروت و مہربافی کا سمتەق نہی ء 
تاہم رشتے داری اور سابقد تعلقات کا لحاظ کرنا بزرگوں کا شیوہ سے ۔ 
ہاری درکاہ میں آ کر دنیا بھر کے گاہگروں کے قصور معاف ہو جاے 
ہیں ۔ پھر ایے بادشاہوں کی غلطیوں ہے چشم بوشی کیوں ئہ کریں ۔ 
اگر اس کا نصیب یاوری کرے اور وہ بب سازگر کی رہنائی ے یا مندی 
کا اظہار کر کے ہارا دامن تھاہے تو بلح کا علاقب اُس کے واسطے چھوڑ دینا ۔ 
بدخشاں کی نگھداشت کے لیے ایک نامور سردار کو فوج کثبر دے کر 
مامو۴ کر دینا ۔ یز نذر محمد خاں کی سلطنت کو <س طریقے ہے استحکام 
حاصل ہوسکے وہ عمل میں لانا ۔ اگر وہ سمرقند و بَارا فت حکرا اور الانوں 
ازبکوں کو زیر فرمان لانا چاے تو کافی فوج جمع کر کہ توقعم سے زیادہ 
ا سے امداد پہنچانا ۔“ 

فارزادجھ او لی رداق کان جن فلدز ے فو محوز ھی بس سے 
تین منزل ورے خلم میں پڑاؤ کیا ۔ اعلی حضرت کا مراسلہ اسحاق یگ 
بخشی_ کابل کے ہاتھ ئذر محمد خاں کو بھیچ کر بعض بای پیغام بھی دے۔ 
خان نے مراسلہٴ گرامی لے کر بظاہر اظہار مسرت کیا اور بولا کہ 
ماوراء النہ رکا ملک بھی صاحبقرانِ ثائی ہی کا ے ۔ لیکن درہردہ ست برہم 


رس شاہجہان ات جمد دوم 


ہو کر کہا که جب شاہزادہ مراد تشریف لے آئیں گے تو ہلغ کو ان کے 
حوالے کر کے کابل چلا جاؤل گا ۔ پھر صاحبقران انی کی ملاقات ہے 
فیض باپا ہو کر حخ کے لیے روالہ ہوں کا اسعاق بیگ ۓ اندازہ گیا کہ 
نذر محمد خاں کا عال خراب سے ۔ ازیک سردار گسٹاغیاں کر رے ہیں۔ 
کیا عجب کہ لذر محمد خاں کو مار ڈالیں ۔ یه سوچ کر شاہزادےے کو 
لکھا کد دھاوا کر کے بھت جلد تشریف لائیے ۔ اسی اثنا میں نذر محعد خاں 
کا نوکر چوچک بیگ اس کا مراسلہ لے کر شاہزادے کی خغدست میں آیا ۔ 
وہ ذیاء آستانِ امام کے پاس پہنچ کر قیام کرنا چاہتا تھا کہ چوچک بیگ 
ےے سراسلفب پش کیا۔ لکها تھا کیب ”مپراملک و مال سب حضرت 
ھاہجہاں کی ملکیت سے ۔ اگر جھے عفر حچ کی تیاری کے لیے کچھ مہات 
دے دیں تو میں اطمیدان کے ساتھ بلخ آپ کے حوالے کر دوں ۔““ 

شاپرادے اور امبرالاا ۓے خان کی حریر کو عض ٹریب سجھا ۔ 
آستانِ امام میں پڑاؤ کرنےۓ کا ارادہ ترک کر کے پندرہ کوس اور طے کے ۔ 
اکلے دن موضع پلاس إزوش میں اترے جو باخ ہے دو کوس ورے ے ۔ 
اسحاق بیگ بلخ ے آ کر حاضر خدمت ہوا اور جوکچھ دیکھا یا سنا تھا ء 
بیا نکیا ۔ :عاز مغرب کے بعد نذر محمد خاں کے بیٹے بہرام اور سبحان قلی ء 
بلم کے اکابر ملا شیخ الاسلام عبدالول ؛ خواجه عیدالوہاب رئیس ؛ 
خواجم سحمد یوسف دہ بیدی ؛ قاصی احمد ولد میر موسن ء پالتون ہروانھی 
اور یادگار اویرات لشکر شاہی میں داخل ہوۓ ۔ بمان کیا کہ فماہزادے 
کے استتبال کے لیے آئے ہیں ۔ لیکن لطف یہ کہ کسی سردار کو اطلام دے 
بغیر یکایک چلے آۓ ۔ پہلے خواجہ عبدالوی اور خواجم عبدالوباب کو 
اصالت خان کے پاس بھیجا _ اس نے کہا کە آپ کا اس طرح آنا مناحب 
ند تھا ۔ بہتر ہوتا کہ پھلے اطلاع کر دیتے تا کہ کچھ منصب دار آپ کی 
پذیرائی کے لیے جاۓ اوز پسندیدہ طریقے ے آپ کو شاہرادے کی عدمتی 
میں پہنچا دیتے ۔ 

راستے میں جتنا پچارہە مل سکتا تھا وہ شاہزادے کے لشکر کے 
چوہاؤں کے لے کافی د ہوتا تھا ۔ لشکر بھی ایسا کە جس کی تعداد ستاروں 


شاہجچان امہ جلد دوم (غد 
سے زیادہ تھی ۔ راستے میں لمبی لمبی منزلیںی جو طے کیں تو اوئٹ اور 
کھوڑے ے شار تلف ہوۓے۔ بارکاہ اور خہے پہنچنے میں تاغبر ہوئی ۔ غرضص 
ان وجوہ ہے کچھ دیر لگ کئی ۔ حب بار بردار جانور غیعم و خرکہ 
لیے ہو آۓۓ تو بارآاہ قائم کی گئی ۔ اصالت خاں کو حکم ہوا کہ بلخ 
والوں کو لاؤ ۔ علی مردان خاں ےۓے دیوان خاۓ کے دروازے تک جا کر 
ان کا استقبال کیا اور ہمراہ لایا ۔ شاہزادے نے ان کا بہت احترام کیا ۔ 
مسند کے پاس سوزنی پر ٹھایا ۔ کال سہردانی و قدردانی کے ساتھ کپا کہ 
خان_ والا شان (نذر محمد خاں) ے آزارش کر دیجے کد درگاء شاہجہانی 
کا لشکر آ پہنچا ے ۔ سرکش اربکوں ال دوں وغیرہ کی تنبیہ و تادیب کےلے 
جو امداد درکار ہوی پیش کی جاے کی ۔ آپ ک مقصد و مدعا پورا ہوۓ تک 
سارا لشکر کمربستہ رے کا اور آمداد و اعانت میں کسی قسم کی کوتاہی 
نہ ہو گی ۔ خان کے دونوں بیٹوں کو خلعت ء خنجر مرصم اور طلائی زین 
والےکھوڑے عطا کے ۔ ہعراہیوں کو خلعت دے اور رغصت کیا ۔ 

بتارع رم تیر ےم جادیالاول مطابق ہ جولائی ہمہرء جععرات کے 
دن شاہرادہ امیر الاما اور دوسرے سرداروں منصب داروں کو جلو می 
لیے ؛ آئین_ شاہاس کے ساتھ بلح کو زوائە ہوۓ ۔ دولت و اقبال ہمرکیاب 
چلے ۔ بنخ کے باشندوں نے ایسا زبردست لشکر دیکھنا تو کیاء سنا بھی 
نہ تھا ۔ ہزاروں سپاہیوں اور سواروں کا صف بستە ہو کر چلناء جھنٹوں 
اور نروں ىی شان ؛ ے شار برق اندازوں ء سدوفچیوں ؛ نہزہ بازوں کا 
الہ بب شائد بڑھنا نھایت پر شکوە منظر تھا ۔ کوہ پیکر بلند قاست ہاتھی 
کہ صفوں کو الٹ دیں ء ان پر زردوز سخمل کی جھولیں پڑی جھل جھل 
کرق تہیں ۔ کسی کا نقرٹی ساز ؛ کسی کا طلائی ۔ گے ہیں گھنۓ پڑے ۔ 
قرنا کی لغیر ء نقارے کی گویج اور عری و عراق کھوڑوں کے ہندہناۓ سے 
شور عشر برہا تھا ۔ سرع زین لگام ہے آراستہ پری پیکر کھوڑے اپنی 
چھل ہل جدا دکھا رے تھے ۔ فوج کی شاندار وردیاں ء پھر اس کا قاعدے 
کے ماتھ صفبستہ ہو کر بڑھنا ایسا پر شکوہ ساں تھا کہ رعب و جلال 
ہرس رپا تھا ۔ ک وکبە" شاہی کا دہدیە دیکھ "ثر اہل_ بلخ دم صود وہ گئے ۔ 


- شا ہجہان ناب جلد دوم 


شاہزادہ سراد نے آئین سنر کے مطابق فوج_ غافر موج کو میدان 
یش اق میں ٹھہرایا جو حصاز و بلخ کے درواؤۃ شترغوار ىے مائے ے ۔ 
رستم خاں ؛ قاسم خاں مبر آتش اور توجخاۓ کر عملے کو حکم دیا کہ 
قلتے میں داخل ہو کر پھاٹکوں کا انتظام سنبھالو اور نقارہ وا دو ۔ 
امحاق بیگ کی زبانی نذر بد خاں کو پیغام بھی کەه ”اس نیازمند کو 
آپ سے ملئے کا کال اشتیاف ہے ۔ جس وقت بلخ سے آنا چاہیں اطلام دیں 
تاکە آپ کا استقبال گ٠ر‏ کے شرفر ملاقات حاصل کروں ۔ بہاں آپ کے 
آرام کے لیے جو راحت کدہ امرتب کیا گیا ےہ سن می آزام فرمائیے ۔ 
اگلے روز آپ کو اپنے مسکم پر لے جا کر ضیافت کا سرانجام کمروں گا ۔ 
جی چاہے تو پھلے روز ہی ہے تکلفانہ میرے گھر قدم رج فرمائیے اور 
اک وت مد نے مات نے جا کر سوا ر کے سس وت ری 
ودای انا نا مد ان کرات مو مآ کیا با ا ہا 
چنا گیا تھاء غم و غصہ کے سبب خود کچھ ئە کھایاء؛ حاضرین کو 
'"کھلاتا رہا ۔ بعض داناؤں ۓ اس کے انداز کلام سے اندازہ کیا کہ سن 
کہ وو کے نسیب بی فوقع کرنا تھا کہ شاہزادہ ے نیل ا کر اس سے 
سہان ہوتا ۔ 

نذر چد خاں یق دونت و اقبال کا زمائہ ختم ہونۓ کو تھا ۔ چراغر 
علطنت "ٹا رہا تھا ۔ سبھوں پر یم ظاہر کیا کہ میں با مراد میں جا کر 
شاہزادے کی ضیافٹ کا انتظام کرنا چاہتا ہوں ۔ اس بھاۓ پیش غیمم وہاں 
بھجوا دیا ۔ کمر میں قیمتی لعلوں کی مرمم پینی باندھی ۔ زرہ بن کر 
ہوشاک پہنی ۔ اشرفیاں ؛ لعل و گہر اور سونا جتنا اٹھا مکا ساتھ لیا ۔ دو 
بیٹوں سیحان قلی اور قتلق نیز چند ازنکوں اور غلاموں کو ہمرکاب لے کر 
۸ جادی الاول ۱٢(‏ جولائی ٦۵ء))‏ کو بوقت ظہر قامے ہے لکل گیا ۔ 
چولکم بلخ کی نصیل چایت وسیع ہے ؛ ساڑدے بانچ کوس کا بھیر ے ء 
شاہی ملازم اس کے دروازوں کی پوری نگہبائیٰ کرۓ سے قاصر رے ۔ 
نذر چد خاں کی سواری بھی معمولں شان کی تھی ۔ غرض جب نکلا تو 
دولت خواہوں میں ہے کسی کو علم لہ ہو سکا ۔ ماز عصر کے وقت 


شاہجہان ثتاءم جلد دوم 


۳٤ 


سب ہے پہلے مقصود على پیشیں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی ۔ امبرالامر! 
ہے اظہار کیا ۔ اُس ۓ شاہزادے کو اطلاع دی ۔ بلخ کے مسصاقات کا 
پورا پورا انتظام اب تک نہیں ہو کا تھا ۔ شہر کے اندر باہر پر حگم 
بدمغز شورش پسند ازبک بھرے ہوئۓ تھے ۔ شاہرادے ے خود نذر مد ان 
کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا ۔ بپادر حاں اور اصالت خاں کو کچھ 
فوج دے کر تعاقب کے لے بھیجا ۔ 

دونوں سردار اُسی وقت یعئی نذر ۔۔حمد حاں کے ںکلنے کے تین گھنۓے 
بعد تعاقب کے لے بڑی تیری ے بڑھے ۔ گرہی سحت تھی لہٰدا یم قاعدہ 
رکھا کہ ہر روز س بہر کے وفت سوار ہو کر تین چار گھنٹے تک گھوڑے 
مارے چلے حاتۓ ۔ نیسرے دن اس کے غلامان خاصم میں ے ایک گرفتار 
ہوا ۔ اس ۓ بتایا کہ لشکر_ شاہی کے آۓ کی خبر سنتے ہی بہت ے اڑبک 
بھاگ کر آلچن اور قطعان وعیرہ قبیلوں میں دہ مقام شہرغان چلے گئی 
تھے ۔ نثر محمد خاں بھی آنھی میں جا ملا ے اور آمادۂ جگ ے۔اس 
مقصمد کہ لیے فوج_ میمنم و چیچکتو کو بھی طاتب کیا ے ۔ ہہادر خاں 
اور اصالبے خان مصاحب کے مطابق تن گھۓ دن رے سوار ہوۓ ۔ 
اگلے دن ڈھائی پھر تک بڑی تکلیفیں سپتے ہوۓ بڑے چلے گۓ ۔ سارا 
علاقم ایسا ریگستان تھا کہ پائی کی بوند میسر نہ آئی ۔ عرص شبرغان ہے 
چھ کوس ورے موضع غوطی میں پڑاؤ کیا ۔ جاسوسوں کا انتظار اور لڑائی 
کا مسامان کرۓ رے ۔ دس ہزار سواروں میں سے صرف چار ہرار سوار یہاں 
تک پہنچے تھے ۔ صبح کے وقت انھیں آراستہ کیا ۔ ۔ادات بارہں کو ہراول 
میں ؛ پٹھانوں کو میمنے پر اور راجپودوں کو میسرے میں مقرر کر کے 
روائہ ہوۓ ۔ ازیکوں الائوں کو مقائلے کی تاب کہاں تھی ۔ جانتے تھے 
کس پہلے ہی حملے میں ہارے اہل و عیال اسیر ہو جائیں گے ء مال و 
اسباب لٹ جااۓ کا ۔ غرض ہمت ہار کر شبرغان ے اندحود کی طرف 
کھسک گۓ ۔ 

نذڈر محمد خاں ے سن رکھا تھا کہ شاہی لشکر کے اونٹ کھوڑے 
تھککر نیم جان ہو چکےئیں ۔ تھوڑی سی فوج میرے پیچھے آفی سے ۔ بہت 


ہے ازہک اس کی رکاپ میں اپ بھی باق رہ گے تھے ۔ نادانی و کم عقلىی کے 
سہب ید سمجھا کہ انھیں ہحرکاب لے کرمغل فوج ہے جو صرف چار ہزار 
ے جنگ کروں گا اور فتح پاؤں گا ۔ غرض ازبکوں کو لین فوجوں میں 
تقسم کر کے شبرغان ہے چار کوس آگے آ کر سامنے ہوا ۔ سبحان لی اور 
قتلق مد کو حکم دیا کہ بہادر خاں کی فوج کے دائیں اور بائیں بازو پر 
حملد کرو ۔ خود ہہادر خاں کے مقابل ہوا ۔ بست ہمتی کے باوجود فتح و 
ظفر کے منصوے باندھنے لکا ۔ اول اول مریقین ۓ ندوقوں ی گولیوں سے 
ایک دوسرے کو پیغام مرگ سنایا ۔ بعد ازاں دست بدستی جنگ کی لوبت 
آئی ۔ شیر دل بہادروں نے تلوارین سونت سونت کر وہ غخوئریزی کی کہ 
غنیم کی صفیں درہم برہم ہوگئیں ۔ پھر ان ممک حلالوں ےۓے کھوڑوں کو 
اڑا کر پکایک دھاوا کیا . وہ مارا مار ہوی کہ گھوڑے پر گھوڑا اور 
آدمی پر آدمی گر کر کشتوں کے ڈھیر لگ گۓ ۔ تائید ادزدی کی برکت 
سے لشکر شاہی ۓ خالفوں کے ٹکڑے اڑا دے ۔ ہے درىے حملے کر کے 
ان ہدیختوں کی بڑی نعداد کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا ۔ 

ننر چد خاں ۓ دیکھا کہ بازی بگڑ گئی ء ے اختیار میدان ے 
فرار ہو گر اندخود کی راہ ی ۔ ندامت و پریشانق ہمرکات ہوئیں ۔ اژبکوں 
کی ایک جاعت سبحان قلی کو ساتھ لے کر چارجو اور بخارا کی طرف بھاکی ۔ 
بھادر خاں اور اہالت خاں نے کاسیاب و کاسراں ہو کر شبرعان تک 
بھاگتوں کا تعاقب کیا لیکن نذر محمد خان کا سراغ نہ ملا ۔ خبر آۓ کے 
انتظار میں وہیں ٹھپر گۓے ۔ ازبکوں اور المانوں نے وہ مام مال و اباب 
جو رعایا ہے چھین چھین کر سمیٹا تھا ء وہیں پھیکا ۔ اہل و عال کو 
ہمراہ لے کر بھاک گے ۔ بادشاو گیتی بناہ کی نیت کی برکت سمجھیے کہ 
بلغ و بدخشاں کے عوام ؛ کیا مرد ء کیا عورنیں ؛ جو مدت ے ان 
ظالموں کے ظلم و جور کا نشانہ نے ہویۓ تھے ء قید ستم ہے چھوٹ چھوٹ 
کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں آباد ہو گئے۔ ازنکوں المائوں کا "مام مال و متاع 
لٹ گیا ۔ اگر بہادر خاں فتح پر قناعت کمر لینے کے بباۓ نذر محمد خاں 
کے تعاقب میں بڑھا چلا جاتا تو ییباً خان اور اس کی اولاد کو گرفتار 


شابجہان اس جلد دوم ۹ 


کر لیتا ۔ دو لین روز بعف الدخود کا ارہاب خواجہ گال اور ظاہر بکاؤل 
آ کر بھادر خاں ہے سلے۔ ٴن گی ژبانی یہی بات ثابت ہوئی - 

ننر محمد خاں کے مال و دوت کی تفصہل بھی سنیر ۔ جس وقت 
ہلخ نے بھااگا تو شاہزادہ مراد اور اممرالامرا اُس کے تعاقب میں لشکر 
بھیجنے کا انتظام کرتے رہے ۔ اقنی سہلت ند ملی کہ سامان اور غزاۓ کو 
ضہط (درج) کرتۓ ۔ رستم خاں اور محمد قاسم میر آتش اس کام پر مامور 
تھے ۔ آنہھوں ۓ سوچا کە دن چھپ رہا سے ۔ رات کے وقت معائنہ اوو 
اندراج بخوی لم ہو سکے گا ؛ جواب دہی کی لوبت آۓ کی لہذا ای وقت 
یہ کام سلتوی رکھا ۔ ازبکوں اور اہل شپر نے موتم پا کر کجھ سامان لوٹا۔ 
مرصیع آلات ء نقرئی برتن ء ڈھائی ہزار گھوڑے ؛ گھوڑیاں ء تین سو اونۓٹ 
اور سالڈنیاں ؛ کل بارہ لاکھ روے قیمت کا ساىان تھا حو غلیل اللہ عانٰ 
نے ملتفت خاں ؛ شیخ موسلی گیلائی ء قاضی نطاما اور محمد م٭م کو ہمراہ 
لے کر ضبط کیا ۔ نئر محمد خاں کا قاعدہ تھا کہ اپنے مال و مثاع کی 
فہرست خود بنا کر مندوقوں میں رکھتا رہثا تھا؛ کنجیاں اپنے پاس رکھتا ۔ 
غرض صحیح اندازہ لد ہو سکا کہ کٹٹا اندوختہ تھا ۔ تاہم حویلداروں اور 
منشیوں کے بیان ےاتنا معلوم ہوا کم تخعیناً ستر لاکھ روہے کا لقد و جانس 
رکھتا تھا جو اس کے بزرگوں کی دولت سے کہیں زیادہ تھا ۔ حب ٹرشی ے 
فرار ہوا تھا تو اس وقت بارا میں تقریباً پندرہ لاکھ روے کا نقداو جنس 
ضائع ہوا ۔کچھ عبدالعزیز خاں ۓ اور زیادہ حصہ ازبکوں اور المانوں ۓ 
لوٹ گر ہتھیا لیا ۔ مم لاکھ روے پریشائی و اضطراب کے زماۓ میں تل 
ہوۓ ۔ گچھ تو فوج ی تنخواء میں دے گۓ ؛ کچھ ازنکوں ؛ المانوں اور 
للماقوں نے لشگر. شاری کے آۓ ہے پہلے دس بندرہ دن کے عرصے میں اُس 
کے سامنے ہی لوٹ لے ۔ بای بارہ للاکھ روے کا نقد و جنس اب شاہزادے 
کے آدمیوں ہے بط گیا ۔ 

باغخ و ہدخشاں اور واحی پرگنوں کا مجموعی مالیم یڑ ماوراءالنہر 
اؤر ٹرکستان کا خراج جو امام لی خاں حاکم بمارا اور لڈر محمد خاں گو 
وصول ہوتا تھا لیز غلۓ ؛ راج اور زکٹوۃ کی شکل میں ہجو کھھ آتا تھا 


1 شاہجہان امہ جلد دوم 


ایک کروڑ بیس لاکھ غانی (تقریباً تیس لاکھ روے سالائہ) تھا ۔ اس میں 
ہے چونسٹھ لاکھ خانی (ہ ر لاکھ روے) امام قلی خاں کے حصے میں آتے 
تھے ۔ چھہن لاکھ خانی یعنی چودہ لاکھ روےح نذر محمد خاں کو ملنے ۔ 
باپ کی سلطنت تقسیم کرے وقت امام قلی خاں کو ملک اور مالیے کے لحاظ 
ہے زیادہ حصہ ملا تھا لیکن ے پروائی و غفات کے سیب اس نے بہت کچھ 
ضائع کر دیا ۔ نذر محمد خاں نۓ زراعت کی ترق اور عارتیں تعمیر کرتے 
کی طرف توج۔ کی لہٰذا عروج پاتا رہا ۔ ازنکوں کی لوٹ مار کے سیب 
ملک کی حالت اتی خراب ہوئی کہ جب لشکر شاہی کا عمل دغل ہوا تو پہلے 
سال کا مالیں نصف وصول ہوا ۔ اللے سال گھٹ کر چوتھائی رہ گیا ۔ اگر 
مال و دولت کے لحاظ سے دیکھا جاۓ تو دونوں بھائیوں کی سلطنتوں کا 
ماليە خان دوراں بہادر نصرت جنگ مرحوم ک جاگیر کے ہبرابر ے ۔ دولتِ 
مغلیہ کے بعض اسای جاگیں اس سے بھی زیادہ سے ۔ چنانھہ آصف خاں 
مرحوم سپ سالار کی جاگیں کا سالانہ مالیہ بچاس لاکھ روے تھا جو امام لی یا 
نذر مد کے مالیے ہے تین گنا بلکہ زیادہ ے ۔ ہندوستان کی وسیع اقلیم کا کل 
مالیہ آٹھ ارب ٹکےیا بیس کروڑ روے ے ۔ماوراءالشہر اور ہلخ و بمارا کا خراج 
اس کا پاسنگ بھی نہیں ۔ امید ے کہ خاندان مغلیه کا جاە و جلال روز 
بروز بڑھتا جاۓ گا اور اقبال_ شاہجہانی تا ابد روز افزوں ہوتا رے گا ۔ 


سن .م جلوس ء بلخ و بدخشاں کی فتح کا حال 

خدا کا شکر ہے کہ یکم جادی الثانی ۹ , رھ ( , جولائی ہمہ ۱ء) 
گو بیسواں سال جو برکت و سعادت کا سرچشمم ہے بغیر و غوی شروع 
ہوا ۔ اہل عالم کو خوشی کی نوید ملی ۔ عالم بالا ے فتوحات اور فیض 
کا نزول ہوا ۔ صاحبقران انی کے اقبال کی ندولت دثمنوں کو شکست 
ہوئی ۔ بلخغ و بدخشاں کے قلعے ہہ سہولت ہواخواہوں کے قبغے میں 
آ گئۓے ۔ شاہزادہ سراد ء امیرالاماء بہادرغاں اور اصالت خاں کی عرضداشتوں 
سے ہ جادی الثانی ( ہم جولائی) کو اطلاع ملی کہ بتارخ ۲ جولائی بلخ پر 
شاہی فوج کا قبضہ ہوا اور ئنر محمد خاں فرار ہو کر کسی طرف چلا گیا ۔ 


شاہجہان اس جلد دوم 


۴۱۷۹ 
شاہزادے ۓ بہرام اور عبدالرحان پسران ننر محمد غاں ٹیز رسم ولد 
غسرو سلطان کو جو اطلاع نہ مانے کے سبب نذر محمد خاں کے اپل و عیال 
کے ساتھ قلعے ہی میں رہ گئے تھے ؛ لہراسپ خاں کے سپرد کر دیا ۔ خان 
کی بیگات ء بیٹیوں اور کنیزوں کی عانفظت کے لے معتبر آدمی مقرر 
کر دے ۔ے ؛ جولائی کو شاہی جھنڈا فتح و ظفر کی ہوا میں لہراتا ہوا بلخ 
پر سایى فگن ہوا۔ منک کے اشراف و اکابر مثل5 طیب خواجہ ؛ سنگی خواجہء 
محمد صادق دہ نیدی ؛ خواجہ عبدالغفار اور خواجہ عبدالول جمع ہوے ۔ 
نذر محمد خاں نۓ اپنے معل کے سامنے جو جامع مسجد بنوائی تھی اس میں 
ان سمام اکاىر کے روبرو خطیب نے حمد و نعت کے بعد ىادشاء دین پرور 
کے ام کا خطبە پڑھا ۔ آسی وقت چند سکے جں ہر حضرت کا ام امی نقش 
ہوا تھا ء شاہزادے کی نظر انور ے گرارے گۓے ۔ 
خدا شناس حق پرست نادشاہ سلامت ہروقت خدا کے قہرو خذضب 
سے ڈرے اور اپنے لفس کا محاسبہ کرے رہتے ہیں ۔ دوسرے سلاطین کی طرح 
دولت و حکومت پر مغرور نہیں ۔ بارگاو اكإٰہی میں سر نیاز جھکاۓ رکھتے 
ہیں ۔ فتحر لخ کی خوشخبری سے ہی ہروردکلر عالم کا شکر ادا کیا ۔ 
حکم فرمایا کم شگون کے نطور فتح کے شادیائۓ بجاۓے جائیں ۔ اركان_ سلطنت 
نے فتح کی مبارکباد دی ۔ دوت بحاۓ والوں ۓ شاہی گورگہ رنقارہ) اس 
زور ہے کھڑکایا کہ آسٴن گونج اٹھا ۔ اربابپ :شاط ۓ وقت اور مقام کی 
رعایت ہے ایسے دلفریب گاے کاۓ کہ پیر فلک ھی جھومنے لگا ۔ اللہ کی 
عنایت ے دولوں جہاں کی فهلاح و بہبود میسر آئی ۔ عفل نشاط منعقد 
ہوے سے چھوۓ بڑے کے دل کی گرہ کھل گئی ۔ حضرت کے حکم کے 
مطابق اس فتح کا جشن آٹھ روز تک برہا رہا ۔ لشکر شاہی کے کارگزار 
سرداروں ء بالخصوص پہادر خاں اور اصاات خاں کو یز أں کے ماتحتوں کو 
چٹھوں نۓ نذر محمد خاں کے تعاقب میں سرگرمی دکھائی تھی ؛ غلعتر 
فاخرہ اور منصب کی ترق ملی ۔ آٹھ روز تک عیش و لشاط کا پنگاسمہ اس شان 
سے قائم رہا کہ ہر شخص کی امیدیں ہوری ہو گئیں۔ شاعروں ےۓ فصیح و بلیغ 
قصہدے کہہ کر تہنیت کے مضامین ادا کے اور تاری کہیں ۔ صین 


6۴۰۲٢‏ شاہجپان لا چلد دوع 
و آفریں ے سرفراؤ ہوۓ ۔ نصسراۓ شیرازی بے مندرجەه ذیل قطے میں 
تعمید و تخرج کے قماعدے ہے تاریخ کہہی اور حضرت کی عنایتوں ے کزامیاب 
ہیا : 

شکر تہ کز عنایاٹر خداوندر جہاں 

کرد فتح ملک توراں سرور مالک رقاب 

بادشاو غازی_ٰ عادل شہنشام جہاں 

آلکه کرد او را جہاں از جملہ شاہاں انتخاب 

گشت در تسخیر عالم ثافیر صاحبقراں 

ایزد او را کرد در نشور ستانی کامیاب 

در دلش عزم جہانگیری شے گر بگزرد 

گیرد اقبالش جہاں را صبح پیش از آفتاب 

سال_ ایں تاریخ جست از عقل_ دانشور نصیر 

گفت ہا طبعش ز راو تعمیه کی نکتہ یاب 

وادر توراں برآر از ملک توراں وانگے 

انی صاحہقراں بنشاں بجایش کن حساب' 
اب ان عنایات کا ذ کر کیا جاتا ے جو اس مسرت بش تاریخ پر 
بھادر خاںِ وغیرہ اسراۓ نامدار اور ان کے ماتحتوں پر ہوئیں ۔ حضرت نے 
شاہزادہ مراد اور امیرالامرا کو غلعت خاصد مع طلا دوز نادری عطا 
فرمائیں ۔ محمد بدیع کو جو اپنے پاپ غسرو سلطان کے وسیلے ہے حاضر 
درک ہوا تھا ء خلعتر خاصم ء جیہٴ مرصیع ء مرعیع خنجر ؛ طلاکار زین کا 
گھوڑا عنایت ہوئۓ ۔ مدارالمہام سعد اللہ خاں ہزار سوار کی ترق پاکر چھ 


یعٹی ملک توران (بب حساب ایجد ےمے) میں سے والی توران 
(ابہدی عددم,ے) کو ثکال دو (باق رے ہم) اور اس کی جگہ 
ایر صاحب قران (ابیدی قیمت سے .٠‏ ؛) کو بٹھا دو ۔ پھر حساب 
کرو یعنی مم ++ء, رہہ ہجری ۔ 


شاہجپان امہ جلد دوم َ۴" 


ہزاری ذات چار ہزار سوار کے منصب ہر فائز ہوا ۔ فضائل علمی و علىی کا 
جاہم ملا علاء الملک تونی مپر سامان علمم جوم میں ہوری مپارت اور اس 
کے دقائق پر کال عبور رکھتا ے ۔ السخبر بلخ و بدشتاں ے کچھ عرصم 
پلے اپنے علم کے )وجب اس فتح کی پیش گوئی کر جکا تھا ۔ پانچ سو 
اھ کی رق ہے دو ہزاری ذات ء دو سو سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ 
بہادر خاں کو خلعت اور دو لاکھ روے العام عطا ہوا ۔ منصب بڑھ کر 
پاچ ہزاری ذات پائچ ہزار سوار دو اسپد سے اسپہ ہوا ۔ اصالت غاں ۓ 
خلعتر خاصہ اور چار ہزاری ذات تین ہزار سوار کے منصب پر ترق پائی ۔ 
مہیش داس راٹھور کو خامەت اور ڈیڑھ ہراری ذات ارہ سو سوار کا سصب 
م٭ ۔ روپ سنگھ راٹھور ء رام سنگھ راٹھور ؛ راؤ روپ سنگھ چندراوت اور 
حیات ترین میں ے ہر ایک کو غلعت اور ڈیڑھ ہزاری ذات ہرار سوار کا 
منصب عطا ہوا ۔ علاول ترین ۓے غلعت اور ہزاری ذات چھ سو سوار کا 
درجہ پاپا ۔ عجپ سنگھاء چتر بھوج ء چندر بھان ؛ سنگرام ء لیک نام 
سید چاون ء بلو چوہان وغیرہ بہت ے عہدہ دار جن کی تفصیل پہاں مکن 

٤‏ ترق پاکر سربلند ہوۓ ۔ قباد میر آخور جو غوری کک فتح کے بعد 
ابراہم حسین ترکمان کے ہعراہ دو بیٹوں سمیت بارگلو تشاہی میں حاضر ہوا 
تھا ء خلعت اور خنجر مرصح پاکر ہزاری ذات پالچ سو سوار کے منصب پر 
فائز ہوا ۔ گھوڑا اور بیس ہزار روے انعام ملے ۔ سعید خاں بھادر ظفر جنگ 
حکم_ شاہی کے بموجب قندھار ہے حاضر خدمت ہوا۔ ہزار مہر کی نتر 
دی ۔ اٹھارہ گھوڑے بطورر پیشکش حاضر کے ۔ واجا راج روپ کو حضرت 
ے غلعت ء جمدھر مرعع ؛ موتیوں کے بالے اور دو ہزاری ذات ڈیڑھ پرار 
سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ منصور حاجی نۓ ٹرمڈ کا قلعہ سعادت خاں کے 
سپرد کر دیا تھا _ ننر محمد خاں کے زماۓ میں بلخ کی صدارت اس کو 
تفویش تھی ۔ حکم ہوا کہ اسی خدمت پر سرفراز کیا جاۓ ۔ دو ہزاری 
ذات ہزار سوار کا منصب مقرر ہوا ۔ اس کے بیۓ محمد حسین کو پالچ سو 
ڈات دو سو ۔وار کے منصب کا حکم ہوا ۔ 


۴۰۰۶" شاہجپان تا جلد دوم 
نادانی کے باعث شاہزادہ ساد کا درگگہ شاہی میں واہسی کے لیے 
النجا کرلا اور اُس کا نتیجہ 


اربابِ نظر جالتے ہی ںکہ جس ذیجاہ کی پیشانی سے جاہ و جلال, سلطنت 
برستا ہو اہے ہر شخص دیکھتے ہی پہجان جاتا ے ۔ جن لوگوںکو خداۓے 
کرم نے حکوست و دولت ے سرفراز کیا ہو انھیں ان کے رتبے کے سوافق 
کارگزاری ؛ معاملہ فہمی اور تدنر کا جوہر بھی عطا ہوتا ے ۔ لیکن جن 
اشخاص کو یہ رتبد نہیں ملتا وہ آداب_ حہاں گیری و حہائبانی سے ے ۔ہرہ 
ہوے ہیں اور ادانی و ے شعوری ان کے چہرے سے آشکار ہوتی ے ۔ اس 
مہید ہے مراد یہ ے کہ شاہزادہ مراد کا حال بیان کیا جاۓ جو خدا کے 
فضل و کرم سے ابنے موروئی ملک کو فتح ککرۓے میں تو کاىیاب ہوۓے 
لیکن اپنے لاقص خیالات کے سہب اقبالِ خداداد کو ٹھکراےۓ اور لیکنامی 
کو بدثامی میں بدلئے پر مائل ہوگئے ۔ بلخ و ندخشاں وہ ملک ہیں کہ اب 
تک ہندوستان کے کسی ذیجاہ بادشاہ کو ااھیں فتح کرنا تو کیا ؛ کبھی 
فتح کا خیال بھی نہیں آیا تھا ۔ افسوس کہ شاہرادے نۓ ناتص العقلیٰ کے 
ہاتھوں اپنے کارناہے پر پانی پھیر دیا ۔ طخ میں داخعل ہوئۓ کے بعد پہلی 
غلطی یہ کی کہ بعض بدخواہ ملازسوں کے کہنے ہے ءرضداعت میں لکھا 
کہ حاضر بارکاہ ہونا چاہتا ہوں ۔ کسی معتمد امبرکو یہاں کے نظم و ئسق 
پر تعینات فرماکر فدوی کو واپس بلایا جاۓ تاکه میں یہ ملک اس کے 
حوالے کرکے خدمتِ والا میں حار ہو جاؤں ۔ 

حضرت کو ان کی یہ درغواست سخت ناگوار گزری ۔ اس کے جواب 
میں اپنے دستر خاص ہے فرمان لکھا ۔ مضمون یہ کہ : ”عنابتر پروردگار 
سے تمھیں بلخ کی فتح میسر آئی سے جو توران کی تسخیر کا ذریعم ے ۔ 
چغتائی قبیلے اور سردار مدت ے یہ آرزو کر رے تھے کە حضرت باہر کی 
اولاد اس ملک پر دوبارہ تصرف کرے ۔ اب ان ی یں نا پوری ہوئی اور 
وہ ممھاری قدم بوسی کے لے آ رے ہیں ۔ علاوہ ازیں بلغ و بدخشاں کے 
علاقے ہر ابھی پوری طرح تسلط بھی نہیں ہوا ۔ الان اور ازک شورش برپا 


شاہجہان امہ جلد دوم 


کمرنے کی فکر میں ہیں ۔ ایسے وقت میں اس فرزند کی یہ گرارش نہایت 
ے مل اور ے حد نامناسب ہے ۔ ماہدولت ے کی با ر کہا سے کہه 
توران فتح ہوۓ کے بعد وہ ملک مھیں عطا کر دیا جاۓ کا ۔ جتنا خزائم 
اور لشکر تمھیں درکار ہو وہ فراہم گیا جاے ٢‏ ۔ معاملات کے نشیب و 
فراز ے آنکھیں بد کر لینا اور ادانی کے سبب یه درخواست کرلا سخت 
ازیبا ے ۔ اگر ماہدولت کے ہر و عناب کا نشانم بنا چاہتے ہو تو مھاری 
مرضی ورلہ دوبارہ اس قسم کی التاس لە کرلا ۔ بی ہوئی بات الد بکڑو ۔ 
استقال کے ساتھ ىلخ میں قیام رکھو اور انتظام کے لیے اپنے سردار جا بجا 
تعینات کر دو ۔ امیرالامرا کے مشورے ہے وہاں کا نظم و نسمق کرو ۔ 
فتنم انگیزوں کی شورشیں دباؤ ۔ رعایا کے ساتھ احسان و کرم کا سلوک 
کرے رہو“ ۔ 

ہرچند حضرت نے شاہزادے کو اتی باتیں سمجھائی تھیں لیکن 
عقل و فہم سے ے بہرہ ہوۓ کے سبب کچھ ب سمجھا ۔ نشہٴ غفات ک 
جھونک میں دوبارہ عرضداشت لکھ بھیجی کس ''یس فدوی حاضر خدمت 
ہو کر ایک مر تید تمام معاملات زبانی عرص کرتۓے کا آرزومند ے ۔ بلخ 
میں رہنا کسی طرح سنظور نہیں'“ ۔ سرید ے میزی یہ کی کہ ہہادر خاں 
اور اصالت محاں کو جو نذر ید خاں کو شکست دینے کے بعد شبرغان ے 
اندخود کی طرف گئے ہوۓ تھے ء واپس بلا لیا ۔ اتطام_ ملک کی غاطر ان 
لوگوں کا ایک دو ماہ وہاں رہنا ضروری تھا ۔ قلعوں کا استحکام بھی 
درپیش تھا ۔ خلیل اللہ خاں لشکر شاہی کی کمک پر گیا ہوا تھا ء اے 
بھی واپس ہلا لیا اور چاہاکە سارا علاقہ اس کے سپرد کر کے کابل کی راہ لے۔ 
بعض بموقوف امیروں اور منصبداروں ۓ بھی ناعاقیت اندیش شہزادے 
کو شہ دی ۔ مقامی باشندوں کی شکل دیکھنے اوربلخ کک آبوہوا ے 
سب کا دل سرد ہو چکا تھا ۔ وطن کی یاد ۓ اور ستایا ۔ سب ۓ وابسی پر 
کمر باندھ ‏ ی ۔ 

یس صورت دیکھ کر رعایا پریشان ہوئی ۔ آس پاس کے قییلے جو بلخ 
ہیں آ گۓے تھے ء بد دل ہوئۓ ۔ فوج میں بھی ے اطمینانی بھیلی ۔ بعض 


1ّ 


و شاہسہان ناد جلد دوع 


ے میزوں نے رعایا کا مال لوٹنا شروع کیا ۔ سارا انتظام درہم برہم 
کر ڈالا ۔ حضرت نے سوچا کہ اس وقت کسی ایسے سردار کا بلخ بھیچنا 
ضروری ے جس کے رحب و داب کے سہب چھوۓ بڑے ممام اما اطاصت 
کے داثرے ہیں رہیں اور ہرگز حکم عدولى کی جرأت ام کرسکیں ۔ غرضی 
مدارالمپام سعد اللہ غال کو جو عقل و دانش میں یکناۓ دہر تھا ء اس 
خدمت پر نامزد کیا ۔ ہدایت فرمائی کہ اگر شاہزادہ انی ہٹ پر قائم ہو اور 
یہاں آۓ کا ارادہ رکھتا ہو تو اس سے ملے بغیر مبادر بماں کو بلخ کے 
انتظام پر مامور کر دیںا کہ مفسدوں اور سرکشوں کی تنبید و تادیب میں 
ماہر اور تہور و شجاعت پر کامل ے ۔ اس کی فوج بھی کاف ہے۔لوج ؛ 
خزاۓ اور مالے کا انتظام اصالت خال کے سبرد کرئا کہ حسن_ سلوک اور 
خوش ندبری کا جوہر رکھتا ے ۔بلخ کے ہر صوے اور سزکاز کا 
نظم ونسق ایک ایک سردار کے حوالے گرا جو کا موج رکھ کر مقامی 
قصوں قضیوں کا فیصلہ کر سکے ۔ نبابت خاں ولد شاہرخ مرڑا کے آباء و 
اجداد کارگزاری کے صلے میں حکومت بدخشاں پر مامور رہ چکے ہیں ۔ 
اگر خوش نصیی اور دانشمندی گی تحریک ہے اہے وہاں کی صوے داری 
منظور ہو تو ید خدمت اس کے سبرد کر دیتا ٭ ہالں نالایتی اور ہست غفطرق 
سے مجبور ہوکر اپنے آہائی ورۓ ے منە موڑژے تو وہاں کی صوے داری پر 
قلیج خاں کو آراستس فوج کے ساته مامور کرنا۔ کلف وج دے کر 
رستم خاں کو اندغود اور مضالات کا انتظام حوالے کرتا ۔ سارے علاتے کا 
مالیں معین کر کے جہاں تخفیف مناسب سمعھو ماليه کم کردیٹا ۔ لشکر 
کی آمدورفت یا سپاہیوں کی سے اعثتدا ل سے کسالوں اور فالیز والوں کو 
جو لتصان پہنچا ہو اس گی قلاق کے لیے غزالہ* شاہی ہے نقد رقم ادا ی 
جاۓ ۔ جاگیردارو ںکو ان کی فوج کے حساب سے امداڈی رقوم دی جائیں ۔ 
منصب داروں کو تین ماہ کی پیشگی تنخواہ دینا ضروری ے ۔ جو لوگ 
تنخواہ کے بجائۓ جاگبر لینے کے خواہش مند ہوں انھیں مفتوحہ علاقے میں 
چاگیریں دے دینا ۔ قاعم*ٴ بل کی مرمت کے لے تنخواہ دار اور روزینہ 
لّتے والج بیلدار ؛ راج سزدور وغیرہ لگا کر تاکید کے ساتھ یم کام کروایا 


شاہجہان امہ جلد دوم ے٢۷۴‏ 


جاۓ ۔ نذر محمد خاں کی اولاد اور دیگر مام متعلقین کو راجا بیٹھل داس؛ 
خلیل اللہ خاں ؛ لہراسپ خاں اور پیش داس راٹھور کے ہمراہ بارگ شاہی 
میں روالہ کر دینا ۔ بلخ کے عالموں ؛ اشراف و اکابر اور خان کے غلاموں 
اور خواجد سراؤں ہیں ے جو شخص رجوع کرے اوریہ چاے کہ طاہر 
بچول کی طرح 'ہایت خلوص و ارادت ہے ہاری ملازمت میں آۓ ء اے 
دربار شاہی کی طرف روائہ کر دو۔ نذر ٭د خاں کے سامان اور گھوڑوں 
میں ے جو کچھ ہاری سرکار کے لائق ہو ارسال کرو ۔ بدخشاں میں لعل 
کی کان کا انتظام کسی ایماندار اسین کے حوالے کرلا ۔ سرکاری ملازموں میں 
ے جو شخص وابس آۓے پر مصر ہو اور تعمیزر حکم میں عذر کرے اس 
کا منصسب اور چاگبر ضبط کر لینا ۔ ىلخ میں لین دین کے لیے خافی (سکد) 
کا رواج ے ۔ شاہجہانی روپیە رائج کرۓ ہے ان لوگوں کو تکلیف ہو ء 
ساسب یہ ے کم خانی جتنی ہاتھ آئی سب کو پکھلا کر اسی دھات کی 
جس میں ٹائے کا میل ے ؛ چونیاں تیار کرکے رائچ کر دی جانی جن پر 
بارے ام نامی کا نقش ہو ۔ ان کا ام خافی کے بجاۓ شاہی رکھو۔ 
انبرالامرا کو حکم ہوا کہ جب علامی سعداتہ خان ئىاخ وچ جاے تو 
تم قندز کی طرف روالہ ہو جاؤ اور الانوں کی اچھی طرح تنید کرو جو 
دریاۓ چیحوں عبور کرکے بدخشاںن کے علاقے میں تنەدو فاد برہا 
گر رے ہیں ۔ جب بدخشال کا صوے دار وہاں پہنح جاۓ تو تم کابل واہپی 
آٗ انا ؟ە“۔ 

المختصر حضرت نے ہم جادیالثائی (و اگمت م۹ بع) بدھ جمعرات 
کی درسیائی شب میں ید تمام امور سعد الہ خاں کو سمجھا کر اور کچھ 
فوج دے کر بلخ کی طرف روائم کیا ۔ غلعت ؛ مرصع جمدھر مع بھول 
کثارہ ؛ طلائی اور ىطلا زین والے دو کھوڑے عطا فرماے ۔ ہدابت کی گے 
خنجان کا راستہ اخیار کونا ۔ اگرچم دشوارگرار ے لیکن دوسرے رلستوں 


کی لمبت تختصر ہے ۔ سید فیروز کو حکم پہنچا کہ فوج, شاہی کی تخولے 
اور د ٭ - 
کر ایر شروریات کے واسطے غواۓ سے یس لاکھ روے بلاغ میں پہتچا 


حا مار عوان کارہ روز میں باج پیڑا 


)۰۲۸ شاہجہان ام جلد دوم 


(, م اگست) اتوار کی رات تھی ۔ شاہزادے ہے مل کر وہ "مام حکمت آمیز 
باتیں جو حضرت کے فرمائی تھیں ؛ اس کے گوشگزار کی ۔ اس نے 
افہمی و کج رائی کے سبب ایک بات بھی ە مائی ۔ افرمانی پر تل گیا ۔ 
سعد اللہ خاں ۓ مام منصب داروں کو ہدایت کردی کہ شاہزادے ہے 
دربار میں نہ جائیں ۔ بلح کی صوے داری بہادر خان اور اصالت خاں کے 
حوالےکر دی ۔ نبابت خاں بدخشاں کی صوے داری سبھالنے پر آمادہ نہ ہواء 
یە خدمت قلیج خاں کے سپرد کى ۔احدیوں کے بخشی نورالحسن کو دو 
ہزار احدیوں سمیت ؛ نیز نظر بھادر وغیرہ اسا کو جن کی کل فوج کی تعداد 
پانچ ہزار سوار تھی ء قلیج خاں کے ہمرکاب کرکے بدخشاں روانہ کیا ۔ 
محمد قاسم مبر آت ش کو دو ہزار برقنداز سواروں کے ساتھ نیز راجا بہار سنگھ ء 
بینی سنگھ اور راچا چندرمن بندیلہ کو جن کی فوج کا شار پانچ ہرار سوار 
تھا رسّم خاں کی ماتسصتی میں مقرر کرکے اندخود کی طرف بڑھایا ۔ 
شاہ بیگ خاں کو غوری کا : شاد خاں کو میمنہ کا ء حیات خاں ترین کو 
خان آباد کا ء خنجر خاں کو روستاق کا ء ]ٗجبار قلی گکھڑ کو شبرغان کا 
اور خوشحال بیگ کاشغری کو سان چاریک کا انتظام سپرد کیا ۔ شادماں 
پگھلی وال آتچہ کی ء عبدالعزیز خاں ولد صندر خاں خلم کی ء بہار نوحانی 
درہٴ کز کی ء محمد شاہ قدیمی بابا شاہو کی ؛ شیخ فتح اللہ مومن آباد کی 
اور افلاطون ایہک کی حافظت پر مامور ہوۓ ۔ رباط زیرکان کا بندوبمت 
ہمت خاں کے بیٹو ں کو ء آستانہٴعلويه کا نظام میوات یکو ء نارین کا شاہ محمد 
گرزدار کو ؛ خنجان کا میرک بیگ کو ء دوشاخ کا عبدالغنور کو ء فتح 
آباد کا فرخ حسین کو ؛ کالہ اور کرکان کا اوکرسین کچھواہە کو ؛ قرشک 
کيا محمد زمان کو ؛ اندراب کا قاسم بیگ کو اور کولاب کا بندوبست 
جلال الدین حمود کو سپرد کیا گیا ۔ غرض بائیس روز کی مدت میں ممام 
التظاہات درست کرکے بارکاو شاہی کی طرف واپس روانہ ہوا ۔ کولاب کے 
سرداروں یعنی میم قریش ؛ میر عبداللہ ؛ میر حسین اور میر کلاں نے اپنے 
علاقے میں حضرت شاہجہاں کے ام کا خطبہ پڑھوایا ۔ الانوں کو مار مارکر 
نکال دیا ۔ جلالالدین محمود دروازی کے ہمراہ سعد اللہ خاں کی خدمت 


شاہجہان اه جلد دوم و٤٤ٔ"‏ 


میں حاضر ہوۓ ۔ پالچ چھ ہزار معتبر سکھیا مقدم ان کے ساتھ تھے ۔ 
علامی نے سبھوں کو عناباتِ شاہی کا امیدوار کر کے وطن واہس جاہے ک 
احازت دی ۔ 

رستم خاں اندخود کی طرف جا رہا تھا نذر محمد خاں کے قوش یىی 
غسرو بیگ ترک|ن کا قاصد آیا اور نیان کیا کہ قبائلی الانوں ہے اندخود 
کے نواح میں پہنچ کر لوگوں کا مال و اساب اور مویشی لوٹ لے ہیں ۔ 
اب ان کا یہ آرادہ ے کے مرے علاقے ہر حملہ کرے اے بھی تباء 
کر دیں ۔ امیدوار ہو ں کہ کمک روالہ فرماکر حھے ان کافروں کے ہاتھ ے 
بچائیں ۔ اسی الا می اطلاع ملی کہ ظالم الانوں ے ابنے قیدیوں اور مالر 
غنیمت کو ایک قرلبی احاطے میں بند کر رکھا ے ۔ خود پشتے پر آ کر 
لڑائی کے لیے سسمتعد کھڑے ہیں ۔ ان سفاکوں ے رسم خاں کی فوج کو 
دیکھنے ہی آہستد آہستد آگے بڑھ گر یکایک حملد کیا ۔ بھادر سردار سطلق 
براسان نم ہوا ء ثابت قدمی کے ساتھ بھاڑ ی طرح ڈِٹ کر کھڑا ہو گیا ۔ 
اقبال بادشاہی اور ىائیر الٹھی کی برکت سے ذرا سی دیر می تقیروں اور 
گولیوں کی بوچھاڑ ے ان گمرا,وں کا ستھراؤ کر دیا ۔ باق بھاگ نکلے ۔ 
رستم خاں نے مال غنیمت کا جائزہ لیا تو ے اندازہ سامان تھا ۔ گھوڑوں ء 
اونٹوں ء بھیڑ بکریوں کی گنی نہ تھی ۔ لٹےیکھسۓےباشندوں ۓ اپنا اپنا مال 
پہچانا ۔ نیک دل سردار ۓ انھیں دے دیا ۔ اس معرکےہ میں غسرو بیگ سۓے 
رہتم کی سی بہادری دکھائی ۔ بختر بیدارکی برکت ہے شاہی ملازموں میں 
داخل ہوا ۔ ہزاری ذات پایچ سو سوار کا منصب ہلا ۔ اپنےرفیقوں ؛ ہمراہیوں 
کے ساتھ الدخود کو واہس چلا گیا ۔ 

اب باراہ, شاہی کے واقعات تحریر کے جاے ہیں ۔ شاہزادہ دارا شکوہ 
اپنی حرم محترم (نادرہ بیگم) کی بیاری کے سبب جہانگیر آباد (ھرن مینار) 
میں ٹھہر گئے تھے ۔ وہ چالیس روز کا سفر سوله دن میں طے کرکے نواح 
کاہل میں آ پہنچے ۔ سعید خاں بہادر ظفر جنگ اور سید جلال صدر الصدور 
استقبال کے لیے گۓ اور حاضر خدمت ہوۓ۔ [۹ء رجب] و سٹم جرہرع 
کو شاہزادہ سراد کے گھر بیٹا پیدا ہوا ء محمد بار نام رکھا گیا ۔ 


"٢۲۰‏ شاہجہان امم جلا دوم 
میر عبدالعزیز کو نڈذر چد خاں کےر نام مراسله 
دے کر ایران کی طرف بھیجنا 

شام دالشمند لیک طینت کو خدا ے جو اخلاقِ حمیدہ عطا کیا ے 

اس کا ایک شمد بھی بیان‌کرا ممکن نہیں تاہم ان دنوں حضرت ے بد نصیب 
نفر مد خاں پر جو عنابات کیں ان کا بیان لازم ہے ۔خان ہذکور نے 
حضرت کے آغاز سلطنت میں نہایت ے شعوری و ے لحاظی سے بعض 
اسٹاسب حرکتیں کی تھیں ۔ اب یہ ادائی کی کہ قبلہٴ سراد ہے منہ موڑکر 
بد بختی کے تقاضے ہے پناہ لینے کے لیے ایران کا رخ کیا ۔ جہاں پناہ ےۓے 
جبلی شفقت و رحمدلی کے تقاضے ہے اس کی تام لغزشوں ہے چشم پوشی 
فرمائی اور چاہا کہ اے اپنے مشفقانہ خیالات سے آگاہ کریں ۔ غرض شاہزادہ 
داراشکوەہ کے نوکر عزیر کو جو پھلے بھی ان کی طرف ہے نذر مد خاں 
کے ام نام و پیغام لے کر جا چکا نھا ء اس خدمت کے لیے نامرد فرمایا ۔ 
خلمت اور چار ہزار روے انعام دے کر ایک مراسله جو سعد اللہ خاں کا 
انشا کردہ تھا اور یہاں نقل کیا جاتا ے' ء اس کے ہاتھ روائه کیا ۔ 
شاہزادہ دارا شکوہ کی طرف ہے بھی ایک خط تھا ۔ میر عبدالعزیز ہ رجب 
(.م اگست مہ+ع) کو یە فرمان لے کر تیزی ہے راستەم طے کرتا ہوا 
فراہ پہنچا اور جاں ثثار خاں کو فرمان مذکور دکھایا ۔ معلوم ہوا کہ 
لذر محمد خاں صفاہان کی طرف روانہ ہو چکا ے ۔ عبدالعزیز ىون اور طیس 
کے راستے اصفہان کی طرف بڑھا ۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شوریدہ 
مغزی کے سہب ذر محمد خاں یہاں قیام کے بغیر میمند واپس جا چکا ے ۔ 
عبدالعزیز ے چاہا کہ اس کے پیچھے جاۓ اور جہاں ملے اسے سراسله 
دے دے ۔ ایراث۵ کے فرماں روا شاہ عباس انی نے اسے کہلوایا کم آشفتە 
سزاجی اور شوریدہ مغزی کے سبب لنر محمد خاں کا دماغ خراب 
١‏ کتاب پلٰذا میں ساسله درج نہیں ہوا ء الیتم بادشاہ ٹاتمٴ عبدالحمید 
خاں میں اس کی نقل موجود ے ۔ (وقائع سال وزدہم ۔ جلد دوم) 


شاہجہان امہ جلد دوم ۲۹ە"ٔ 


ہو چکا ہے ؛ اس سے مل کر تمهیں خفت حاصل ہوگی ؛ ہبتر ید ے کہ 
عید اضحئی کے دنں جاں نثار خاں کے ہمراہ ہارے درہار میں حاضر ہو اور 
مام حالات بارکاہ, شاہجپانی میں لکھ بھیجو ۔ عبدالعزیز ۓ اس ہدایت پرعمل 
کیا اور مفصل حالات لکھ بھیجے۔ جواب آیاکہ ''اگر بد نصیب تذر محمد خاں 
کی قسمت اچھی ہوقی تو ما بدولت کے فرمان سے محروم لہ رہتا ۔ اب اس 
کے پیچھے جانا ے سود ے ۔ ہارا سراسله ل ےکر واہس چلے آؤٴ؟ ۔ 

۵ رجب (ےم اگست وم۹ ع) ۔ سعید خاں غلعت اور طلائی ساز 
کے گھوڑے ے سرفراز ہوکر حکوستِ ملتان پر رخصت ہوا ۔ اس کی جکہ 
قندھار ى صوے داری خواص خاں کو عطا ہوئی ۔ خلعت ء جمدھر سرصح 
اور ہزاری ذات ہزار سوار کی ترق ہے چار ہزاری ذات چار ہزار سوار دو 
امہ سم اسپں کا منصب پاگر قندھار کو روانہ ہوا ۔ خواص خاں یىی جگہ 
حیات خاں کو داروغہٴ جلو مقرر فرمایا ۔ دو ہزاری ذات ہزار سوار منصب 
ٹھہرا ٭ راجا راج روپ کو دو ہراری ذات دو ہزار سوار ء شادمانں کو 
ہزاری ذات و سو سوار اور جبار قلی کو ہزاری آٹھ سو سوار کے منصب 
پر ترق ملی ۔ غضنفر ولد اللہ ویردی خاں اور محسن ولد حاجی منصور بلخ 
ہے حاضر بارگاہ ہوۓ ۔ مؤغخر الذکر کو خلعت ء طلائی پیٹی مع غخنجر؛ 
نقری زین کا کھوڑا اور تلوار عنایت ہوئی ۔ ترمذ کے قلعدار معادت عاں 
کو نقارہ اور ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوار کا منصب ہلا پندرہ لاکھ 
روے اور ستر پرار اشرفیاں جن کا جموعہ بھیس لاکھ روے ہواء عاقل خاں 
کے پمراہ بلخ کو بھیجے گۓے ۔حکم ہوا کم یم رقم غوری کے قامدار 
شاہ بیگ کو پہنچا کر واپس آؤ ۔ بہادر خاں کو فرمان گیا کہ اپنے آدەی 
بھیچ کریە رقم غوری ہے منگوالو۔ بچیس لاکھ روے لے ء؛ یس 
لاکھ یہ ء کل بچاس لاکھ روے لشکر کی تنخواء اور دیگر ضروریات میں 
خرج کرو ۔ 

م+م رجب (م ستمبر ہم+وری کو شاہزادہ ساد آق سرا میں پہنچا ۔ 
حکم معلٰی صادر ہوا کە سمھیں منصب اور جاگیر ے حروم کے دیا 
گیا ے ۔ دربار ی حاضری بند ۔ شپر میں داخل لە ہوا ۔ جب مابدولت 


۲۲م" شاہجبان اٹم جلد دوم 


لاہور کو روائە ہو جائیں تو پشاور پہنچ کر قیام کرو ۔ ۵ رجب 
‌ہ ستمبر ہمہ ۱ع) گنو آپ ہۓ شیر مرد خواج_ کے ہاتھ طلای زین والے 
تین گھوڑے بہادر خان ء اصالت خاں اور رستم خاں کے لے روائه کے ۔ 
ستمبرگو شلیل اللہ خاں ء راجا ىیٹھل داس اور لہراسپ خاں حاضر ہوے۔ 
ان کے ہمراء نذر محمد خاں کے اہل و عیال بعنٔی بیویاں ء بیۓے اور تین 
بیٹیاں تھیں۔ دین محمد خاں کے نواہے اور ہاندہ سلطان کے ہوے محمد یار 
کی دو بیویاں بھی ہمراہ تھیں جن میں ہے ایک امام قلی خاں کہ عقد میں 
رہ چکی تھی اور بعد ازاں محمد یار کے عقد میں آئی ۔ یہ سب میدان ماہرو 
میں ٹھہرے ۔ اّلے دن سید جلال صدرالصدور ۓ خیابان (سڑک) تک جاکر 
رام ء عدالرحان اور رستّم ولد خسرو کا استقبال کیا اور ہمراء لے کر 
حاضر بارکاہ ہوا ۔ شام فلک سریر نے ہہھرام کو غلعتِ خاصہ ؛ چارقب 
زردوزی ؛ جیغہ“ مرمع ؛ خنجر سرصع مع پھول کثارہ عطا کر کے پانچ ہزاری 
ذات پانچ ہزار سوار کے منصب ہر سربلند فرمایا ۔ طلائی ساز والے دو 
گھوڑے ء پارچات کی دو گٹھریاں اور بجیس ہزار روے مزید سرحمت ہوئۓے۔ 
عبدالرمان کو خلعت ء چیغدٴ مرصع ء طلانی ساز کا گھوڑا ء بارجات کی 
پانچ گٹھریاں' عطا ہوئیں ۔ رسّم ولد خسرو کو غلعت اور گھوڑا عنایت 
ہوۓ ۔ نذر محمد خاں کے غسر بالتون پروانچی' اور داناد عبدالحالق کو 
خلعت عطا ہوا ۔ ازرو شفقت عبدالرحان کو شاہزادہ دارا شکوہ کے سرد 
کرکے سو روے روزینە مقرر فرمایا ۔ 

نذر محمد خاں کی مستورات جو کابل پہنچیں ؛ ان کی تفصیل یہ سے : 
تین بیویاں جن میں سے ایک اورازے کی بیٹی ء دوسری بالتون پروالچی کی 
دخٹر ء؛ تیسری خسرو کی والدہ ۔ تین بیٹیاں ؛ ایک کی عمر سوله سال ؛ 

ہر گٹھری میں نو تھان ہوتے تھے کہ نو کا عدد ترکوں کے 

نزدیک مبارک و متجروک ے . 
٢‏ ۔ پروانھی بس معنی پیش رو لشکر ۔ وہی عہدہ جسے انگرھزی 
میں چانسلر کہتے ہیں ۔ ۔ 


شاہجہان امہ جلد دوم ۳۴۳"!" 


دوسری کی چار سال ؛ ٹیسری سال بھر کی ۔ صاحپ_ اولاد کنیزوں میں ے 
ایک تو قاضغی تولک کی خائد زاد تھی جسے لذر محمد خاں کی بہن بے خرید 
لیا تھاء اس ے عبدالعزیز خاںن پیدا ہوا ۔ بذر محمد خاں نۓ اس کے 
حسن و جال بر شیدابوکر اپنی ججن ہے اے مانگ لیا تھا۔ بیس سال 
ہوۓ که فوت ہو گی ۔ غسرو سلطان کی واندہ ادنلی خاندان کی عورت 
ے ۔ بہرام اور عبدالرحان کی مائیں بھی اونچے گھرانوں کی ئە تھیں ۔ 
دونوں کا انتقال ہو چا سے ۔ سبحان قلىی کی والدہ بھی ایسی ہی ہے ۔ 
نذر محمد خاں کی ہریشائی کے وقت ہبلغ ے بھاگ کر عبدالعزیز خاں کے 
پاس ۔ٍضارا) چل گئی ۔ تین بیٹیاں قلاق کنیروں کے شکم ہے ہیں ۔ قتلق ک 
والدہ بھی قلاتی ے ۔ یہ سب کاہل میں وارد ہوئیں ۔ (عبدالعزیز خاں کی 
بیوی خواچہ عبدالرحم جوثپاری کی بی اور ىاق محمد خاں کی بھانجی ے ۔ 
اس کے بطن ہے ولں محمد خان اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جنھیں 
نذر محمد خاں ہےۓ بخارا جاۓ ہے روک کر بلخ میں اپنے پاس رکھ چھوڑا 
تھا ۔ لشکر شاہی کے بلخ میں پہنچنے سے تین روز پہلے انھیں عبدالعزیزغاں 
کے پاس بنارا بھیج دیا ۔) 

لوابِ حورا صفات ؛ بیگم صاحب نے نذر محمد خاں کی مستورا تکو 
اپنے سامنے طلب کرکے ہر ایک کے ساتھ طرح طرح کی نوازشیں کیں ۔ 
حسبر حال زیور اور پارچات عطا کرکےہ فرنایا کہ انقلاب دہر کے ہاتھوں 
اس بقسم کے واقعات پیش آ جائۓ ہیں ۔ گرم و سرد زمائە ہے کسی کو 
چارہ نہیں ۔ تم اطمینان سے یہاں قیام کرو ۔ انشاء الہ بہت جلد نذر محمد خاں 
کے پاس پہنچا دی جاؤ گی ۔ جب تک یہاں ہو ء عزت و آرام سے رہوگ ۔ 
وجبر شکایت لہ پیدا ہوگی ۔ خاقان دہر ۓے نذر محمد خاں کی دونوں 
بیٹیوں کو اولاد کی طرح اپنے حضور میں طلب کیا تاکہ اگر ان میں سے 
کوئٹی خاندانِ شاہی میں بیاے جاۓ کے لائق ہو تو لے کسی غاہزادے 
ہے منسوب فرما دیں ۔ انھیں پر طرح عنایتوں ے سرفراز کرکے اور جواہر؛ 
سرصع آلات ؛ مختلف ملکوں کے لفیس پارچات اور لقد انعام دے کر رغخصت 
کیا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہو ۔ 


٢‏ غاہجہان امم جلد دوم 


یکم شعہان ( ستمبر ہمہ رع) کو وادی_ کابل کی کلگشت کے لیے 
سوار ہوۓ جو سراہاۓ معشوق کی مائند آراستم و پبراستهہ ے ۔ پر قطحد 
ابروۓ دلدار کی طرح دلفریی میں طاق ے ۔ میوہ دار درختوں اور آبشاروں 
کی وہ کثرت کہ باغ بہشت کو بھول جائے ۔ باغوں کی شاداى اور آبر 
رواں کی صفائی کشمیر کا نام مثٹاتی ہے ۔ سیر و شکار ہے محظوظ ہوکر کابل 
واپس آے ۔ ناظم بنگگال شاہزادہ شجاع اوز شاہزادہ اورنگ زیب صوبہ دار 
گجرات کے نام فرمان گۓ کہ واپس آ کر حاضر خدمت ہوں ۔ بنکال ک 
صوےداری اعتقاد خاں لاظم_ بہار کے سبرد ہوئی ۔ احمد آباد گجرات کی 
حکومت شائستہ خاں حاکم_ مالوہ کو مرحمت کی گی ۔ جونبور کا فوجدار 
ماپنواز خاں پنچ ہزاری ذات پانچ ہزار سوار کے منصب پر ترق پا کر 
صوبہ دار مااوہ مقرر ہوا ۔ اس کی جگد میرزا حسن صفوی فوجداری جولبور 
پر مامو رکیاگیا ۔ میرزا حسن کے بیۓ صف شک نکو دو ہزاری ذات و سوار 
کے منصب پر ترق دے کر اس کے ہاتھ مبرزا حسن کے لیے نقارہ 
روائه گیا ۔ اسی تاریخ میں سعد اللہ خاں بلخ سے روانں ہوکر خنجان کے 
راستے چار روز میں کال واپس آیا اور حاضر_خدمت ہوا۔ چولکہ سمام خدمات 
کا سرانجام حضرت کے حکم کے مطابق کیا تھا ء ہزار سوار کے اضافے سے 
چھ ہزاری ذات پانچ ہزار سوار کے منصب پر سرفرازی ہائی ء غلعت ملا ۔ 

کابل میں حضرت کے قیام کے واسطے کوئی مناسب عارت لہ تھی ۔ 
شاہزادگی کے زساۓ میں اپنے واسطے باغ اورتە تیار کروایا تھا ۔ اس کے 
پاس باغ سہتاب ہے ۔ دونوں کو اپنے مل اور دیوان خاے کے بطور 
اختیار فرمایا اور ان میں عالیشان عارتیں قرقیب دیں ۔کادل کے ختلف 
باغوں میں جو عارتیں اور نشیمن بنواۓ کا حکم دیا تھا وہ پانچ لاکھ روے 
کے خرچ ے انیسویں سال جلوس میں مکمل ہوکر قیام کے قابل ہو گئیں ۔ 
ڈھائی لاکھ روے دوات خائہٴ شاہی پر صرف ہوئۓ ۔ ڈھائی لاکھ روے باغ_ 
شہر آراء جہاں آرا ء چپار با ؛ دوسرے باغات اور ہاہر بادشاہ کے روضے 
پر خرچ ہوۓ۔ جہانگیں بادشاہ کے حسب الحکم کابل کی شہر پناہ بختہ 
بنی تھی ؛ البتہ قلمے کا دولت خانہ پختہ له تھا ۔ اب حضرت کے حکم سے 


مغاہجہان امہ جفد دوم ۴۲٤‏ 


اے بھی ایسكد چوے وغیرہ ہے بخت بنایا گیا ۔ پانی کک قلت تھی ء حکم 
ہوا کہ جنوب کی طرف جو با فی :ہے اس کے گرد دیوار کھین چکر قلے ہیں 
شال کر لیا جاۓ ۔ 


شاہی' سواری کی ابل ہے لاہور کو واہپسی 


ان دنوں عالم بالا کی تائید و ایت کے سبب تمام کام ہواعواہانِ 
شاہ کے حسب مدعا اضام پا گۓے ۔ بلخ و ہدخشاں بہ سہولت فتح ہوے۔ 
بادشاو مظفر و ماہور ۓ فوسری مہات کے سرانجام کی خاطر دارالخلائٹ 
کا قصد کیا ۔ پہلی منزل ہے ذوالقدر خاں کو خلعت اور دو ہزاری ذات و 
سوارء بانچ سو سوار دو اسید سم اسید کا ماصسب دے کر قلعہٴ کاىل کىٔ 
عراست اور بنگشات کے ائتظام پر مامور کر کے کابل کو رخصت کیا ۔ 
اکرام خاں روزینہ دار تھا . اے پہلے منصب یی دو ہزاری ذات و سوار 
پر بحال کرکے فتحپور روائه کیا ۔ مرحمت خاں ترق یاکر ڈیڑھ ہزاری ذات 
چار سو سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ سعداللہ حاں ے بلخ میں اس یق 
ترق تجویز کی تھی چنانچہ فرمانِ سربلندی صافر فرہایا ۔ 

ستارے کی گردش ہے نذر مد خاں حوست و ادبار ی پسٹی میں ہوں 
گرا کب اس کی آبائی سلطنت بالخصوص ولایت بلح جہاں اب تک کسی 
یر کا قدم نہ پہنچا تھا ء لشکر شاہی کے ہجوم سے ہامال ہو گئی ۔ 
پیڑھیوں کا جمع کردہ مال و اسباب ملازمان, شاہی کے تصرف میں آ گیا ۔ 
ے دین الانوں کؤ جو اپنےکمینہ پن اور بیوقوق کے سبب ابدی کمراہی و 
تباہی میں گرفتار ہیں ء سخت سزا سلی ۔ غرض حضرت کو ہر طرف عت 
ہوری طرح اطمینان حاصل ہوگیا ۔ چونکە پروردگار کا حکم ہے کہ ہاری 
عطا کردہ نعمتوں کا بیانش کرے رہو لہلٰدا حضرت نے پروردگار عالم کی 
عنایتعوں اور تائید ایزدی کا شکر ادا کرۓ کے لے شا ایران کو ان 
مام الات سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا ۔ وزبر خوش تددہیر علامی 
سعدالتہ خاں ۓ آپ ہے حسب الحکم وا یر ایرانذڈ کو یم 


اخاس شاہجہان نامہ جلد دوم 


مراسلد' تحری رکیا اور اظہار دوستی و الفت کےضمن میں سب باتیں لکھس ۔ 
ارسلان بیگ بلوچ کو ایک عدد شمشبر رصع اور یہ امہ حوالے کیا ۔ 
فتح بلخ کے بعد نذر مچد خاں کے سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی 
جو بادشاہوں کو بھیجنے کے لائق ہو ۔ ایک خنجر مرصع البتە تھا جو 
کبھی حضرت نۓ اسے ارسال کیا تھا ۔ شمشبر کے ساتھ اسے بھی شام ل کیا ۔ 
ارسلان بیگ کو خلعت ء جمدھر ء طلائی ساز وا ی تلوار اور ترق رحمت 
کرکے و شعبان (.ط ستمبر ہمہ ع) کو ایران بھیج دیا ۔ 

٢م‏ ستمبر کو بگرامی سے کوچ ہوا۔ مہ ستمبر کو چہار باغ میں 
خیمہ زن ہوۓ جو سیدھے راستے مم کوس فاصلے پر ے ۔ موضع لیملہ میں 
جو بہت خوش منظر جکہ ے ایک باغ اور نشیمن کی نیاری کا حکم دیا ۔ 
فرمایاگہ باغ کے وسط سے چارگز چوڑی نہر گزاری جاۓ ۔ بتارج و اکتوبر 
پشاور میں رونق افزا ہوۓ۔ یکم رہضان مطابق ,م اکتوبر پمپواے 
دریاۓ سندھ کو عبور گیا ۔ دو منزلیں طے کرکے باغ_ حسن ابدال میں 
جے اس علاقے کا پشم و چراغ کہے ؛ قیام فرمایا ۔ ہ۱ رسضان 
(ہم اکتوبر) کو کشتیوں کے پل ہے دریاۓ جہلم اور م وسبر کو 
دریاۓ چناب عبور گیا _ مم شوال مطابق ےم نوسبر پہمظہمء لیک ساعت 
میں دارالسلطنت لاہور کو فیض_ قدم ہے رشکر فردوس بنایا ۔ 

واقعاتِ آگرہ ہے معلوم ہوا کم م شعبان (نم ستمبر ہم+رء) کو 
لواب سلطان النسا بیگم استسقا کے مض میں مپتلا رہکر راہی خلد ہوئیں ۔ 
مرحومہ حضرت جہانگیں کی بڑی بیئٹی تھیں ؛ راجا مان سنگھ کی ہہن کے 
بطن .ہے ۔ سلطان خسرو ان کا حقیقی بھائی تھا ۔ اکبر بادشاہ کے مقہرے 
میں گنبد کے پاس والے دالان میں جو داخل ہوتۓے وقت دائیں ہاتھ 
ہڑتا ےء حسبر وصیت دفن ہوئیں ۔ مسند آراۓ حرم عصمت 
شکرالنسا بیگم کی استدعا کے مطابق بائیں پاتھ والا دالان ان کے مدفن 


١۔‏ کتاب ہٰذا میں مصراسلے کی عبارت درج نہیں ہے ؛ البتہ بادشاہ امہ 
عبدالحمید جلد دوم ص ون طبع ایشیاٹلک سوسائی میں عہارت 
موجود سے ۔ 


شاہجہپان نامه جلد دوم ے۴۲[ 


کے لیے مقرر ہوا ۔ میرزا نوڈر ہلخ ہے نذر مد خاں کے فکاری جانور لے کر 
حاضر ہوا ۔ ان میں پاچ عدد طویغون باز بھی تھے ۔ تین ہزاری ذات ڈھافئیق 
ہزار سوار کے منصب ہر سرفرازی پائی ۔ وستم خاں کی تبویز کے مطابق 
محمد ہاشم کو اندخود میں ڈیڑھ ہزاری ذات پابچ سو سوار کا سصب 
عطا ہوا ۔ سید بہادر ولد لطف علىی اور جلال برادر_ بہادر خاں کے بدست 
بیس لاکھ روے کابل بھجواۓ ؛ حکم ہوا کہ قلعدار کے سپرد کر کے 
واپس آؤ ۔ اعظم خاں کو جو کشمبر ہے آ گر راستے میں حاضر عغدمت 
ہوا تهاء خلعت ء جمدھر مررصح مع پھول کثارہ اور بہار کی صوے داری 
عطا فرما کر رخصت کیا ۔ شاہزادہ شجاع کی حاگیر سے آٹھ کروڑ دام 
(بیس لاکھ روۓ) کی رقم خالصہٴ شاہی میں واجب تھی ۔ آگرہ کے دیوان 
راغ 'علضی ذاس "کو نگل کی وزوان :پر نام ور فرنانا ناس کی مگ 
شیح عبداذکریم دیوان اکب آباد مقرر ہوا ۔ 

علی اکبں ولد حاجی کال اصفہانی جو بہت عمدہ سوداگر ے ء 
حضرت کے حسب الحکم بڑی چستجو اور علی پاشا حاکم_ بصرہ کی اعانت 
ہے چند عری گھوڑے فراہم کرکے لایا ۔ ان میں ے ایک کمیت جو 
عنترکی نسل سے ے ء زینت طویلهٴ شاہی ہوا ۔ لعل ے بہا ام رکھا گیا ۔ 
فرمایا کہ تخت نشی ہے اب تک ایسا گھوڑا طویلے میں نہیں آیا ۔ التے 
شاہزادق کے زماۓ میں عنبر حبشی نے فتح لشکر نامی گھوڑا 
ِاجا بکرماجیت کی نذر کیا تھا ء اس ۓ ہمیں پیشکش کیا ۔ وہ خوشنائی 
اور جۓے میں اس ہے بھی بھٹر تھا ۔ لعل ے ہہا کی قیمت ہندرہ ہزار روے 
اور باق چھ گھوڑوں کی بچیس ہزار روے علىی اکبر کو مرحمت ہوئی ۔ 
کھوڑوں اور جواہرات کا اچھا مبصر ہے لہٰٰذا حضرت ہے غلعت اور پائچ سو 
ذات ء سو سوار کا منہب دے کر سورت بندر کے انتظام پر مامور فرمایا ۔ 
خسرو سلطان کو پچاس ہزار ء بھرام کو پچیس ہزار اور عبدالرحان کو 
دس ہزار روے مرحمت فرماۓ ۔ حکم ہوا کب دولوں بھائی باراہ میں 
بائیں جائب کھڑے ہوا کریں ۔ سعد اللہ خاں کو چھ ہزاری ذات چھ ہزار 
سوار اور نوازش خاں کو ہزاری ذات پایچ سو سوار کے منصب پر ترق ملی ۔ 


۴۲۸ٔ؟ غاہجہان امہ جلد عوم 


بلخ ہے طاہر شیخ ء خواجہ عبدالوہاب ریس بلخ ؛ فولاد خواجم ء 
خواجء طاہر ؛ خواجہ بقا اور خواجہ لورانتہ عاضر بارگاہ ہو ۓے ۔ طاہر شیخ 
کو خلعتء خنجر مرصح اور دس ہزار روے ء خواجہ عبدالوہاب کو 
خلعت اور چار سو اشرفیاں ء باق اشخاص کو خلعت اور ئین سو اشرفیاں 
مرحمت ہوئیں ۔ مکرمت خاں ترق پا کر چار ہزاری چار ہزار سوارء 
تین ہزار دو اسپ سہ اسپە کے منصب پر فائز ہوا ء گردھر گور کو ہزاری 
آٹھ سو سوار کا منصب اور قلعد داری آگرہ ملی ۔ آگاہ خاں فوجدار 
اگبر آباد نے ہزاری ہزار سوار کے منصب پر ترق پہائی ۔ ملا سلطان ىد 
دھوان نذر ح۔ خاں ء عبداللطیف اور عبدالرؤف مستوف اور ملا عاشور دیوان 
بیوتات بھی بلخ ہے آ کر آستاں بوس ہوۓ ۔ عبدالرحان کو 
نقرٹی ساز وا ی ہتھنی عطا فرمائی ۔ خو'جہ عبدالوہاب کو لو سو ذات دو سو 
سوار کامنصب دیا۔ نذر مد خاں کے داماد عبدالخالق کو علعت ؛ 
خنچر مرصع اور نو سو ذات ڈیڑھ سو سوار کے منصب ہے سرفراز کیا ۔ 
طاہر گشیخ کو غلعت ٤‏ مینا کار طلائی ساز وا ی تلوار اور آٹھ صدی ذات 
چار سو سوار کا منصب عطا ہوا ۔ چوچک بیگ کو آٹھ سو ذات دو سو 
سوارء حسن سعید کو پاپچ سو ذات ڈیڑھ سو سوار اور خواجہ ‏ ورالتہ 
پاچ سو ڈات بچاس سوار کے منصب پر فائز ہوۓ ۔ اکبرآباد کے خزانے سے 
ایک کروڑ روپ طلب فرماۓ تھے ۔ پرتھی راج راٹھور یہ رقم لے کر 
حاضر بارکاہ ہوا ۔ طیب خواجں ولد خواجہ حسین جوئباری بلخ سے آ رہا 
تھاء حکم معلول کے بیموجب خواجم بچد اسلم اور خواجہ ابوالخیو میر عدل 
ے استقبال کر کے حاضر خدمت کیا۔ طیب خواجہ ے اٹھارہ گھوڑے اور 
پندرہ اون پیشکش میں دے ۔ خلعت اور ہزار اشرفیاں عنایت ہوئیں ۔ 

پنجاب کا صوبہء شاہزادہ داراشکوہ کی جاگیر میں دیا گیا تھا ء 
داسن کوەہ کی سرکار کے دو کروڑ دام (پا لاکھ روۓ) انھیں عطا فرماۓے۔ 
پتارخ + [رمضان] ‏ , اکتوبر وم ١ء‏ شاہزادہ سراد کو جو نافرمافی کی 
پاداش میں بارہ ہزاری ذات دس ہزار سوار چھ ہزار دو اسپب سب اسپہ کے 


منصب اور چاگیں ے حروم کر کے پشاور میں ٹھہرا دے گے تھے ٭ 


شاہجہان امہ جلد دوم 


"“1*َّ۹ 


دوبارہ بارہ ہزاری ڈاٹ ؛ نو ہزار سوار کے منصسب پر سرفرازی بخفشی ۔ 
حیات خال نٹرین کو شمشیر خاں کا اور مد اسم میر آتش بلخ کو 
معتمد خاں کا خطاب عطا کیا ۔ ةوابی عصمتص ماب شکرالنسا بیگم جو 
حان والا ان کی پھوبھی ہیں ء بلخ و بد خشاں کی فتح کی مبارکباد دینے 
کے لیے آکرے سے آئیںء؛ لاہور کے قریب پہچیں تو ۹م رمضان 
(وم ١‏ کتوٹر) کو شاہزادۂ ولی عہد نے استقبال گثر کے کال احغرام کہ 
ساتھ حریم شاہی میں اتارا ۔ نھایت عرت و اٴکرام کا اظہار کرکے لاکھ روے 
نذر کیے اور ہر طرح توجہ ے پیش آۓ ۔ اس خاتون ععت پناہ نے چالیس 
ہزار روے قیمت کا لعل بب طور تحفد ندر دیا ۔ پہ لومہر کو اطلاع ملىی کہ 
مقرب خاں کیرانوی جو جراحی میں ماہر تھا ء نوے سال کی عمر میں فوت 
ہوا ۔ علامی سعداللہ خاں کی بلخ ے واپسی کے بعد وہاں جو واقعات رو تما 
ہوۓ ان کا بیان یہ ے ۔ 


صوبهٴ بلخ کے واقعات 

بہادر خاں گو یە خبر لگ چک تھی کہ ے دین و امان الان جن 
کا شغل قتل و غارت اور لوٹ مار ے ٤‏ ولایت بلخ کو ٹاراج کرۓ اور 
رعایا کو گرفتار کر لینے کے لیے ہر طرف ہے حملے کرۓ لکے ہیں ۔ یہ 
معلوم تھا کہ آن ہد طینثوں کا وقیرہ چی سے کہ لڑائی میں مکر و فرویب 
ہے* کام لیتے ہیں ۔ بزدلی کے سبب مدان میں نہیں لڑے بلک چپکے سے 
ٹوٹ پڑۓ اور جو کچھ ہاتھ لگے؛ لے بھا گتے ہیں ۔ لالچی اور سفاک اتنے 
کم ایک مریل گدے کی خاطر دس بھائیوں کا خون کرتۓ سے ئە چ وگیں۔ 
غنم طاقتور ہو تو فوراً بھاگ لکلتے ہیں ۔ قلاش ایے کہ دس سرداز ایک 
پھے خیے میں رہ کر اور جو پھانک کر ہسر کر لیے ہیں ۔ یہ ڈلیل 
خوراک کھا کر چالیس بچھاس کوس فاصله طے کر ینا ا کا معمول ے ۔ 
کھوڑے گھانس پھونس کھا لیتے ہیں ۔ لہ موار تھکتا سے ئہ رہوار ۔ اکر 
ایسا ہوا ے کہ بلخ و بجارا ہے خراسان اور یزد تک لوٹ مار کر کے 
مال غلی سمٹا ء قزلباشوں نۓ اصیل گھوڑوں پر چڑھ کر ان کا تعاتب 


۳۰ شاہجہان امہ جلد دوم 


کیا لیکن گرد بھی نہ پائی ۔ اودہلاؤ کی طرح دریاۓ جیحوں کو دن میں 
دس بار عبور کر لینا ان کے لیے کھیل ے ۔ دریا ہے گررۓے وقت لکڑی 
کے زین ایک جگہ باندھ لیتے اور اگلے گھوڑے کی دم پچھلے گھوڑے کے 
دہاے ہے بانده کر ایک آدمی کئی کئی رہواروں کو نکال لے جاتا ے ۔ 
ساحلی نرکل کے گٹھے باندھ باندہ کر أن پر دریا کو پار کرے ہیں ۔ غرض 
نہایت ان گھڑ قوم ے ۔ 

ھادر خاں نے کہ ىالواقع بہادر سردار ے ء بیدین ا انوں کے حملے 
کی خبریں سن کر ان مردودوں کی تنبیه و تادیب کا مصمم ارادہ کر لا۔ 
بلخ ہے نکل کر باد و باراں کی طرح ان کا تعاقب کرتا ہوا بڑھا ۔ جہاں 
کہیں وہ پلید ملے ء تلوار کے گھاٹ اتار دیا ۔ سڑکوں اور گھاٹیوں کے 
نا کوں سے جہاں بھی سر نکالا ء تیغ ے دریغ ہے جہنم رسید کیا ۔ غرض 
سب کا قعبہ پاک کر کے فتح و ظفر کو ہمرکاب لیے بلخ میں واپس آیا ۔ 
راجا راج روپ نۓ بد خشاں کے ازبکوں اور الالوں کے سر کاٹ کر سرکشی 
کا سودا ٹکال دیا ۔ اندخود میں جو مفسد فتند و فساد ی آک بھڑکا رے 
تھے آنهیں رم خاں نے ٹھنڈا کیا ۔ پھلے ہی حملے میں ہزاروں کو قتل 
کر کے باق کو راہ فرار دکھائی ۔ اپنی سرحد تک أن کا تعاقب کرۓ کے 
بعد واپس ہوا ۔ سبحان قلی ۓ منافقوں مکاروں کے شیوے کے مطابق ہلخ 
کے پاچ چھ ہزار ازیک اور کچھ الان فراہم کر کے پ ذیقعدہ (م, دسہر 
٦ع)‏ ي رات کو پچھلے پھر ترمذ پر شبخون مارا ۔ سیڑھیوں کے ذریے 
فصیل پر چڑھ کر سب قلعے میں گھس آئۓ ۔ میرزا کوہائی قلعدار اپنے 
پایچ سو بٹھانوں کو لے کر سامئے ہوا ۔ سخت لڑائی ہوئی ۔ اس بہادر نے 
انہائی جاں فشائی کا ثبوت دے کر نیزے کے زخم ہے شہادت ہائی ۔ 
سعادت خاں بے اطلاع ملتے ہی سپتابیاں روشن کروا دیں اور اپنے رفیتوں 
کو لے کر بڑھا ۔ حملہ آور سرداروں کو تیروں ے پرو کر تمام دغابازوں 
کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا ۔ صبح تک یہ مارا مار ہویق رہی ۔ یشتر 
مارے گئے ؛ باق فرار ہو کر ادھر ادھر نکل کۓ ۔ مد ایشک آقا ہاشی ء 
شاہ کوچک سراۓ ء دین ید یساول ء اللہ ویردی ولد حاجی محمد اتالیق ء 


شاہجہان امہ جلد دوم ۰م 


اورازے کا بھتیجا سبحان لی جو امور سردار تھے ؛ لیست و نابود 
و کن 

ہلح کے وافعات کو ملتوی کر کے اب بارٹلہ شاہی کے حالات لکھے 
جاےۓے ہیں ۔ شہسوار میدان دلاوری ؛ فارس عرصةً شجاعت ؛ چشم و چرا 
دولت ؛ شاہرادۂ گرامی سلطان اورنگ زیب بہادر کو فرمان طلب گیا تھا ۔ 
کارگزاری اور رضاجوئی کے تقامے ہے چت جلد احمد آباد ہے لاہور 
پہنچے ۔ مم ذی الحجم کی رات کو (وم جنوری ےم ۱ع) سعداللہ خاں ۓ 
استقبال کر کے بارگاہ شاہی میں پہنچایا ۔ ان کے فرزند ےمد سلطان اور 
محمد معظم بھی حاضر بارگاہ ہوے ۔ 

٭× بہمن مم ذی الحجد ون . ھ مطابق .م جوری ےم۱۹ء حضرت 
کی عمر کا ہن واں سال شروع ہوا ۔ سالائہ دستور کے مطاق آپ کے وزن 
کے برابر سولا اور دیگر چیزیں تل تل کر فقیروں حتاجوں کو تقسم 
ہوئیں ۔ شاپزادۂ کاءگار اورنگ زیب نے لعل ہ ھاقوت اور موتیوں کی پیشکش 
حاضر کی ۔ بادشاہ سلامت ۓ خلعت دے کر ولایت بلخ و پٹشاں آتھں 
عطا فرمائی ۔ منصب کے سواروں میں ے مزید ایک ہزار سوار دو اسپد سم 
اسپہ مقرر ہوۓ ۔ سید جلال صدرالصدور کو چھ ہزاری ذات دو ہزار سوارء 
راجا جسونت سنگھ کو پنجہزاری ذات پا پرار سوار دو اسم سد اسپہ اور 
سعادت خاں قلعدار ترمذ کو جس نے شجاعانہ کار گزاریاں دکھائی تھیں ء 
تین پزاری ذات ڈھائی ہزار سوار کا منصب سمحمت ہوا ۔ طیب خواجه کو 
چار ہزاری ذات چار سو سوار کا اور لہراسپ خان و راجا راج روپ کو 
نقارے کا اعزاز ملا ۔ پچاس لاکھ روج جو بلخ ک مہم کے واسطے شاہزادہ 
اورنگ زیب کو عطا ہوۓ تھے ء پرتھی راج راٹھور کے حوالے ہوۓ که 
لے کر آکے جل ۔ علی سردان خاں کے حسب ال تاس اس کے معتمد 
علام سہٹر یوسف کو شاہی ملازمت میں داخل کر کے پاب سو ذات ء سو 
سوار کا منصب مقرر فرمایا ۔ 

× فروری ےمہبع کو معلوم ہوا گہ عمدۃ النسا سی خائم نے جو 
طالب آملی کی بہن تھی ؛ وفات پائی ۔ بہت افسوس فرمایا ۔ علاء الملک توف 


۰م تماہجہپان امہ جِلد دوم 


میر سامان کو حکم ہوا کی خزانہٴ عاسےە ہے دس ہزار روے اس کی 
تجہیز و تکذن کے ہے ادا کر کے ملازمان شاہی کے ہعراہ ایے اس کے 
مدفن ٹک پہنچا کر واپس آےُ ۔ اس سے پهلے یں حکم صادر فرمایا ھا کہ 
دو سو روے یوبیہ کا کھانا پکا کر فقیروں کو تقسم کیا جاۓ ۔ اب 
گال شفقت و سہربانی کے سبپ یکم حرم ۓھ رھ (م فروری ےمہ۱ھ) 
کو ارشاد ہوا کہ پندرہ معنہر ملازموں کو دو دو ہزار روج دے جائیں 
تا کب وه أانهھیں حتاجوں مسکینوں کو تقسم کر ديں ۔ ١۵‏ حرم 
(.+ فروری ےم ع) کو شاہزادہ اورنگ زیب ببادر کو غلعت خاصم مع 
نادری ء مونیوں کی دو تسپیحی جن میں لعل و زمرد پڑے تھے ؛ شمشھ 
خاصہء زریں زین کے دو راس عربی گھوڑے ء ہتھنی اور نقرئی ساز والا 
ہاتھی عنایت ہوۓ ۔ پاب لاک روے سزید عطا کر کے صدق دل سے 
تح و فبروزی کی دعائیں دے کر اس نور چشم ہولت و اقبال کو رخصت 
فرمایا ۔ ہدایت ی کہ نوروز کا زمائہ پشاور میں گرار کر شروع بہار میی 
جب دروں کی نترف عاف ہو جاۓ اور موسم خوشگوار ہو ؛ صحرا سرسز 
اور راستے قابل گرر ہو چائیں تو بلخ کو روائی ہوں ۔ امیرالامر! اور 
راجبوت منصب داروں بثلاٌ راؤ ستر سال ء راجا اس سلہّهھ ؛ 
راجا روپ سنگھ ؛ راچا راۓ سنگھ نروری اور نظر بہادر خویشکی وغیرہ کو 
ہمرکاب لیں ۔ دوسرے سردار جو ے شعوری و ے تولیقی کہ سبب بلخ 
و بدخشاں ہے ہٹ کر پئماور میں آ پڑے اورحکم والا کے یموجب 
دریاۓ اٹک ہے ورے نہیں آ سکتے ء وہ بھی شاہزادے کے ہمرکاب جائیں ٭ 
شاہزادہ محمد سلطان اور محمد اعظم کو موتیوں کی تسبحیں دے گر ان کے 
والد کرامی قدر کے ہمراہ رخصت کیا۔ خلیل القہ خاں کو خامت اور 
مطلا زین والا گھوڑا عنایت فرمایا ۔ خواجہ عنایت الہ ء غضتئر ؛ آی عحمد ٭ 
راوت دیال داس جھالا ء مرشد قلى یخشی لشکر اور آقا علی دبوان لشکر 
کو گھوڑے عطا کر کے شاہزادے کے ہمرکاب روانہ کیا ۔ 


حضرت کا کابل رواله ہولا اور جشن نوروز 
۳ صفرےن, ,رھ طابق ۲٢‏ مارچ ےم بے بنھ جمغرات کی درمیافی 


ماوجیان ابہ چلد دہم 


شب ہیں بندرہ گھڑی چار پل رات گررے آفتاب ک تمویل برچر حمل 
میں ہوئی ۔ سالائہ دستور کے مطابق نوروز کا جشن کال زیب و زینت چپ 
منعقد ہوا ۔ دولت خاۓ کے درودیوار رنگین فرش فروش اور ملکوں ملکوں 
کی نادر و ایاب چہزوں ے آراستہ ہوکر روشک چمن بن گۓے ۔ اس مبارک 
سوقع پر شاہزادہ محمد شجاع ہرار سوار دی امہ سد اسی کی ترق ہے ہدرہ 
براری ذات :دس زار جواز کے منصب پر فائز ہوے ۔ سعداللہ خاں ے 
ایک لاکھ ردے کے جواہرات و سصح آلات کی پیشکش حاضر کی ×× حضرت 
ے نقرئی ساز کا ہاتوی مرحمت فرمایا ۔ اسی تارب میں حضرت ا پیش ہم 
کاہل کو روائہ ہوا ۔ بھادر حاں اور دوسرے منصبداروں کی مو ہر 
معلوم ہوا کہ عبدالعزیز خاں نۓ تورائی سپاہیوں کا لشکر فراہم کیا ے ء 
بلخ پر حملے کی لیت ہے ۔حضرت ے فرمان صادر کیا گ لہ شاہی لشکر کو 
ایک جگد جمع کرلیں ۔ تارج ہر صفر (دم مارچ ے۔ہعع) سب گھڑی 
میں پعی دوپہر چار گھڑی دن گررے ء حضرت کی سواری کا علم 
دارالسلطنت لاہور سے کابل کی طرف بڑھا ۔ صدرالصذور سید جلال کو 
نیاری کی وجہ ہے اور علاء الماک تونی میر سامان کو بمض !سور حکوستم 
کے سرانجام کے واسطے لاہور میں ٹھہرےۓ کی اجازت دی ۔ بہرام ولد 
صادی خاں کو لاہور کی بخشی گری اور وقائع نویسی کی خدمت سپرد فرمائی ۔م 
شاہزادم دارا شکوہ کو بھی لاہور میں رہنے کا حکم ہوا ۔ سعداقہ خاں 
کو میناکار شمشبر اور طلائٔم زین والا گھوڑا مرحمت کیا ۔ محمد داؤد کو 
شرپ خاں خطاب ہلا ۔ شاہی سواری منرلیں طے کرقی بتارجخ ٠.‏ ریجالاول 
(و اپریل ے۔ع) دربیاۓ نیلاب (سندھ) ہے گرری ۔ یہاں سعید ٭- 
ظفر جنگ کو خلعتر خاصہ ؛ طلادوز نادری ء طلائی ساز وا ی تلوار 

اور طلائی زین کے دو گھوڑے اور نقرئی ساز کا ہاتھی عنایت کر کے 

دیا کس تپزی سے شاہزادہ اورنگ زہب کی خدت میں پہنچے اور ان کم 
ہمرکاب بلخ کو روالہ ہو ۔ ۔ تین لاکھ روے بطور مدد خرچ عطا کے ۔ 

شغیماللہ میر توڑک کو حکم ہلا کم اثبایت تیزی ہے غوربند پہنچے اور 
بلخ کے تعیناتیوں میں سے جو شخص شاہزادے کی خدست میں ند پہنچا 1د 


و23 


ار شاہجہان امہ جلد دوم 


اہے تا کید کرکے وہاں پہنچا دے ۔ن سی کو مبارک ساعت میں شہر 
کابل کو فیض قدم ہے رشکر بہشت فرمایا ۔ 


قلیج خاں اور راجا راج روپ کی الإلوں ہے جنگ 

بدطینت بدمغز ازبکوں اور آشفتہ سر الانوں کے دل میں ہمیشہ 
سرکشی و افرنانی کے خیالات آے رہتے ہیں ۔ زوال و ادباری محوست ہے 
بغاوت پر کمربسته ہو کر ان بدبختوں کا لشکر بتاریج ہ, رییعالاول 
(مم اہریل ےم.۹,ع) طالقان میں پہنچا اور نواح_ شہر میں خیمہ زن ہوا ۔ 
قلیج خاں اور دوسرے منصب دار ث9 راجا راج روپ اور احدیوں کا 
بخشی نورالحسن چاہتے تھے کہ قلعہ بند ہوکر بیٹھ رہنے کے بجاۓ گھلے 
مہدان میں مقابلم کریں لیکن احتیاط کا دامنٴ یک قلم چھوڑ دینا مصلحت 
کے علاف اور عقل کے مناف تھا ۔ صورت یہ تھی کہ طالقان کی شہرپناء 
جو کچی اینٹوں اور کارے سے بنی ہوئی تھی ؛ زمائہ* دراز گزرۓ کے بعد 
جایجا شکستہ ہو رہی تھی ۔ شاہی و جکم تھی اور غنم کی تعداد بہت زیادہ۔ 
اندیشم تھا کہ اگر ساری فوج قلعے سے لکل کر ان بدیختوں پر حملہ کرے 
تو مکن ے کہ غنیم کی ایک جاعت کسی اور راستے ہے قلعے میں آ کے 
اور قبضہ کر لے ۔ غرض فیصلہ ہوا کہ کچھ عرصے تک قللے ہیں رہ کر 
مقابلہ کرتے رہیں ۔ پھر یکبارق سب کے سب باپر نکل کر ان پر 
حملہ آور ہوں اور ایک ہی یلغار میں تباہ کردیں ۔ 

یہ فیصلہ کرکے قلیج خاں نۓ قلعے کے دروازوں پر کارآرمودہ سپاہی 
تعینات کر دے ۔ مغری فصیل جہاں راجا راج روپ نورالحسن بخشی کے 
ساتھ آکر ٹھہرا تھا ء اس کے سبرد کی ۔ مشرق دیوار کی حفاظت پر ابوالیتا 
ولد قاضی خاں ء مقصود بیگ علی دالشمندی ء اپنے بھتیچے طغرل ارسلان 
اور دیگر ما حتوں کو مامور کیا ۔ باق فصیلوں پر شاہی آدمی تعینات کیے ۔ 
مور مقرر کرکے سخت تاکید سے کہا کہ پر شخص اپنے مورجے سے 
غبردار رے ء ادھر ادھر لی ہو ۔ کچھ دیر بعد ترکبایٰ قطفان ؛ 
ثشاہ مراد کاچی اور دوسرے الإنی سرداروں کے ہمرکاب بارہ ہزار سوار 


شاہجہچان امم جلد دوم ۵" 


مشرق مورچوں پر پکایک جھپٹۓے ۔ ابوالہغا ء مقصود بیگ اور طغرل ارسلا 
ے سب کو تیروں اور گولیوں کی باڑھ مار کر گرا دیا ۔ شہر میں کھسے 
کے بجاے ملک عدم کی سیر نصیب ہوفی ۔ بعض کو تلوار کے گھاٹ اتارا 
جو دشمن کو فنا گرنۓ میں دعاۓۓ سیقی کا کام کرتی ے ۔ راجا راج روپ 
کہ سپاہی قلعے کے باہر صف بستہ تھے ء ان کے پاس نورالحسن بضخشی کے 
احدی پر جاۓ کھڑے تھے ۔ سامنے وسیع میدان تھا ۔ بدمغز غٹم کی بھاری 
جمعیت یلغار کرتی ہوئی ان پر آ پڑی ۔ ایک اور فوج احداد مہمند اور 
محمد مراد داروغہ* توپنائہ ے مقابل ہوئی جو قلعے کے باہر راج روپ اور 
نورالحسن کے دائیں ہاتھ کوھڑے تھے ۔ 

اس اشا میں الانوں کی ایک جاعت جو اپنے لشکر کے گھوڑے لیے 
چراگاہ سے واپس آ رہی تھی ء کرو فریب کے بطور شاہی لشکر کو دیکھ 
کر بھاک ۔ بادشاہی سپاہی ان کے :یچھے لگے ۔ جس وقت احداد مہمند 
برق بلا کی طرح غنم پر ہلہ کرکے مارا مار میں محو تھا ء ے شر الإن 
چاروں طرف سے گھرکر اس پر آ پڑے ۔ احداد سخت مشکل میں پھنس گیا ۔ 
راجا راج روپ اور نورالحسن ۓ یہ حال دیکھا تو گرژداروں کو ہمرکاب 
ل ےکر ے اختیار ا مانوں پر حملہ آور ہوئۓ ۔ ہرچند قلیج خاں ۓ کہلاکہلا 
کر بھیجا که شہرپناہ سے دور ہو جانا مصاحت ہے بعید ے ۔ غتم نۓے 
فوج_ کثیر لے کر اتنا سخت عاصرہ کیا ے کہ کمک بھیجنا ممکن نہیں ۔ 
بھتر یه ہے کہ الانوں سے لڑے ہوئۓ قدم قدم پیچھے ہٹ کر اپنے مورچوں 
پر چلے آؤ ۔ لیکن وہ بھادر ایسے جان توڑ کر لڑ رے تھے کہ معاملے کو 
اہ سمجھے ء بدستور لڑۓے رہے ۔ کچھ دیر بعد غنم کی ے شار فوج پہاڑ پر 
سے اتر کر کوہستانی سیلاب کی طرح ان دلاوروں نے بھڑ گئی ۔ یہ ناہوس 
پرست جالباز ے دریغ ان ے مقابل ہوۓ ۔ دل میں آتش غیظ ۂعلدءزن 
تھی اور ہاتھے پر مردائم شکن ۔ دشمن کے ساتھ چھری کثٹاری ہ وگ ۔ 
ایک طرف ے احداد اور محمد مراد کی فوج ء دوسری طرف سے راج روپ 
اور نورالحسن کے بہادر غتیم کے سپاہیوں کے ساتھ غث پٹ ہو گے ۔ 

اس وقت بڑا خوئریز مع رکہ پڑا۔ تلوار پر تلوار برسنے لگی ۔ شاہی توبخناۓ 


سم شاہجہات الامہ جلف دوم 


کی گولہ باری ہے ے شبار الان ہلاک ہز ہو کر بجھ بجچ گۓ ۔ لیکن ان 
کھبشتوں ا ۓ بھی ایسا ساکھا کیا کہ کال بج خوف و دلیری سے ٹوپ و 
للنگ کے منہ ہر چڑھتے گئے اور جان فشانی کی داھ کلتے رۓے ۔ دولوں 
طرف ہے ٹیروں اورگولیوں کی بوچھار اس ئندت ہے ہوئ یگ ہ رستم و اسفندیار 
گے کارنانے دلوں سے محو ہو گئے ۔ دوست ذشمن سے گل ئل وہوکر جان 
لینے اور دھنے ہر تلے ہوۓے تھے ۔ اس ہنگامے میں مجد مراد داروغہ* توٹالہ ء 
بد زان مشرف توٹٹال اور چند دوسرے مضب داروں نے 
شربت شہادت پیا ۔ رفتم رفتد یہ حال ہوا کہ کسی اجل رسیدہ کو آگے 
بڑھنے کی تاب نہ رہی ۔ قضارا اس وقت بارش تروع ہو کی ۔ وقتے رنہ 
سوسلادھار پا ی إڑے لگا ۔ پھاڑ کی بلندی سے کوہسٹانی سیلاب جھاگ 
اڑاتا ء ستائلے لے ساتھ آھا ۔ ہوا کا جھکڑ ایسا چلا کہ ہوش ا گۓ ۔ 
غرض شاہی لشکر چاروں طرف سے گردابر ہلا میں پھنس گیا ۔ نندوقوں 
اور توپوں کے فتیلے بھیگ گر بیکار ہو گے ۔ ید حالت دیکھ کر نم کا 
حوصلد بڑ ھ کیا ۔ راجا کے ہراول کے بیشتر سپاہی جرأت و جانبازی کے کارلانہے 
دکھاے کے بعد کام آۓ ۔ راج روپ کے بدن ہر تیروف کے تین زخم آۓ؛ 
گھوڑے۔ سے گر گیا ء بںە مشکل کسی ماتحت کے گھوڑے ہر سوار ہو کر 
اس سخمصے ہے لگلا ۔ بہت ہے رفیق وہیں گکھیت رہے ۔ کتنے ہی یکہ تاز 
سورماؤں نے جان کو ثثار کر دیا ۔ باق مالدہ حمبور و معذور ہو کر 
ے اختیار میدان سے پلٹے اور لڑے ہوۓ شہرپناہ کی طرف ہۓ ۔ راسته 
ڈنگک ھمھا؛ وہ بھی کیچڑ کے سبب بلاۓ جان ۔ اور ہے غنم کے ثیروں 
کی بوچھار ۔ سیکڑوں سورىا ساولت می میں مل گۓۓے ۔ 

اس وقت راجا کے کوتوال نے بگڑی ہوئی بازی کو سنبھالا ۔ برق 
انداز اور تیرانداز پیادوں کو لے کر باغ کی دیواروں کے غقب ہے غنم پر 
حملہ آور ہو کر تیروں اور گولیوں کی بوچھاڑ ے ان بھوکے بھیڑبوں کو 
مار بھکایا ۔ راجا اپنے تھوڑے ہے رفیقوں کے ساتھ قلے ہیں داغل ہوکر 
قلیج خاں ہے آملا ۔ ازہیک بھی تھک کر چور ہو گئے تھے : شر ۓے 
دو کوس ہٹ کر اترے ۔ اس کہ بعد یم وتیرہ رہا کن صبح سے ام تک 


گاہجہان ثاہ جلد دوم ّ۷ 


قاعے کے گرد چکر گالتے ۔ اہی سپاہورں کی مسنعدی کے سبب اتنا موقع 
نہ مالا کہ شپر میں دا حل ہو سکیں ۔ ناامیدی و محرومی کے ساتھ (جو ازل 
ہے دشمنوں کے لصیب میں ے) وارس چلے جاے ۔ بالاخر جس نپر ہے 
شہر ہیں پائی آتا تھا اس کا هد نوڑ کر پائی آےۓے ػ سلسلہ ختم کردیا ۔ 
طالقان کی واحی ہستیوں کو تاغت و ٹاراج کرنۓ لگے ۔ اس کے ساتھ ساتھ 
شہر پناء کا چکر بھی لگا جاے ۔ بادشاہی ببادر ٹیروں اور گولیوں سے 
بز بارودی ڈے پھیک پھینک کو بہت سوں کو جہنم رسید کرے ۔ بالآخر 
ہم جادیالاول (م جو ے۔۹بع) کو اامید ہوکر واپس چلے گے ۔ 
پناہ دا اگر دو چار روز اور نه جاۓ تو پانی کی نایابی کے سبب قلعے والے 
مود بخود ہلاک ہو جاے ۔ راجا راج روپ اور نورالحسن ۓے قلیج خاں کو 
سمجھایا کہ طالقان محفوظ جگە نہیں ے ۔ یہاں سے اٹھ کر قندز یا 
فرخار میں جہاں مناسب معلوم ہو ؛ یا م کیجیے۔ تملیج خاں نےۓ حسن قلی أغر 
کو طالقان میں چھوڑا : خود اشکمتس کے قلعے کی مرمت روا کر وہاں 
مقم ہوا ۔ راج روپ اور ووالحسن نے ئندز میں قیام کیا ۔ 

اب الانوں اور ازہکوں ے غوری کے نواح میں تاخت و تاراج 
شروع کی ۔ اتنے میں بادشاہی سواوی کی آمد آمد کا غلغلہ اور شاء بیگ خاں 
کے قلعے سے باہر آے کا شہرہ سنا۔ ان وحشیوں ے اپنے موی اور 
اسساب کو جابجا چھوڑ دیا ۔ دو تین پرار سوار جو پھاڑ ی اوٹ میں گھات 
لگاۓۓے موقع کے ستظر بیٹھے تھے ؛ انھیں ساٹھ لے گر قلیے پر چڑھ آۓ۔ 
سخت خوئریز معرکہ پڑا جس میں غنجر بیگ ؛ نظام بیگ ء میر فرخ اور 
دیگر منخمب داروں کے سپاپیوں یز بہت ہے احدیوں ۓے گال دلاوری ے 
جنگ کی ۔ ہہس ہے بەظینت وحشیوں کو قنل کرکے خود بھی مارے گئے ۔ 
علیم کے تین چار ہزار آدمی دؤسری طرف سے بڑھ کر قلعے پر قبضہ کرۓ 
کی فکر میں تھے ۔شاہ بیگ خاں لڑٹا ہوا پیچھے ہٹا اؤر تلمے ػيی حفاظت 
میں مشقول ہوا ۔ مقامی باشندوں ۓ جو اپنے اہل و عیال اور مال مویشي 
کو پھاڑون کی گھاٹیوں میں چھوڑ کر تنَا لڑے کے لے امععمد تھے ؛ 
انداد ؤ اعائت: کا حی ادا گرھٹا ۔ سخت حملے کرکے ے نار بدیُتوں 


6۴۲۸ شاہجہان اہ جلد دوم 


کو ہلاک کیا ۔ قلعہ* غوری کے قدر اندازوں ۓ گولیوں تیروں کی بوچھاڑ 
کرے ہزاروں کو ملذکر عدم کی طرف رواله کیا اور باق کو 
رام فرار دکھائی ۔ قاضی خواجہ کلاں ؛ قاضی تیمور اور چند دیگر منافق 
بظاہر اولیاۓ دولت کے رفیق بنتے تھے لیکن درہردہ ازبکوں المانوں ہے 
ملے ہوۓ تھے ۔ تھوڑی سی تنبیه جو ہوئی تو دل کی بات زبان ہر آ گئی ۔ 
شاہ بیگ کے ایا ے سبھوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا ۔ 


اندخود کے واقعات 


غنیم اشم کی ایک فوج نۓ اندخود کی طرف فسحاد برہا کر رکھا تھا ۔ 
چراگاہ کے کچھ حافظوں کو قتل اور قید کرکے اپنے مسکن کی طرف واپس 
چلے گئے ۔ رستم خاں ۓ کچھ منصب داروں اور احدیوں کو تاکید کی کہ 
ان کمینوں کا تعاقب کرو اور اپنا مال اور قیدی ان ہے چھین لاؤ ۔ اتنے 
میں پہاڑ کے پیچھے ہے دشمن کی ایک اور فوج ممودار ہوئی ۔ سب مل کر 
مذکورہ بالا منصب داروں ہے لڑنےۓ لگے ۔ اکثٹر مارے گئے ۔ باق تیۓ جان 
پھا کر نکل جائۓے کو غنیمت سمجھا ۔ کچھ بادشاہی ملازم بھی کام آے ۔ 

واح بلخ کے حالات یہ ہیں : بتاریخ ہ؛ اہریل ےم ١ء‏ بہادر غاں کو 
جاسوسوں اور شمشیر خاں تھائیدار خان آباد کے خط سے یہ معلوم ہوا کہ 
عبدالعزیز خاں کے ایا پر خوشی لب چاک پاچ ہزار الإنی سواروں کو ساتھ 
لیے وادی_ کلیف ے بڑھ آیا ے ۔ قصد یہ ے کم درہٴ کز اور شادیان کی 
طرف جاکر لشکر شاہی ک چراکاە دوآب ہر ہاتھ مارے ۔ رعایا کو لوٹ 
لے اور لشکرر شاہی کا اسباب ؛ اونٹ گھوڑے تاراج کرکے لے جاۓ ۔ 
رم خاں ے لڑائی کی تیاری کرکے چاہا کم خود اس طرف جائے ۔ لیکن 
اس سر تیہ اصالت خاں ۓے ان سرکشوں کی تنبیە کا بیڑا اٹھایا ۔ راجا ہار سنگھ ؛ 
معتمد خاں اور دوسرے سرداروں کو ہمرکاب لے کر ادھر بڑھا ۔ راستے 
بھر کسی اور بات ى طرف توجہ کے بغیر یلعار کرتا ہوا ان مفسدوں کے 
سر پر جا پہنچا ۔ بڑی دلاوری ہے لڑا اور ذرا سی دیر میں ان بزدلوں کو 
شکست دے کر ممام سامان اور مویشی چھین لے ۔ یہ رعایا کا مال تھا 


شاہجہان اس جلد دوم ۹م 


مالکوں کو پہنچا دیا ۔ دن بھر زرہ ہنے ہوۓ دوڑ دھوپ کی تھی ء مغرب 
کے وقت وضو کے لیے یکایک پوشاک جو اتاری تو ہوا لگ گئی ۔ بجار 
چڑھ آیا ۔ بہادر خاں کے حسب الحکم واپس ہوا ۔ ء ریمالاول (ے اپریل 
مھ )کو مشیت الھی کے بموجب جہانر فا ے عالمم باق ک راہ ی ۔ 

اس واسے ے دو ہفتے پہلے یعنی ہ؛ اپریل کو عبدالعزیز خاں کے 
اشارے ہے خنجر اور جنت الان نے پندرہ ہزار سوار ہمرکاب لے گر تھانڈ 
غان آباد پر حملہ گیا ۔ ایک ہزار سواروں گو لے کر سامنے آیا ۔ باق 
سواروں کو جابجا گھات میں بٹھا دیا ۔ شمشیر خاں اور ساد قلل گکھڑ 
غنیم کی تھوڑی می نفری دیکھ کر قلعے سے نکلے ۔ آن مکاروں ے ہٹنا 
شروع کیا یپاں تک کہ دونوں سرداروں کو اہی فوج تک لکال آے۔ 
یہاں پہنچتے ہی سبھوں تۓ کمین کاہ ہے نکل کر پکایک حملہ کیا ۔ | گرچە 
شاہی ببادر غنیم کا دسواں حصہ بھی لہ تھے لیکن ان دلاوروں نے ے تامل 
سے مارے پر گمر باندھی ۔ صدر جہاں بخاری کا بیٹا سید سادات > 
شمشیر خاں کا بھائی بہلول اور کچھ دوسرے مک حلال کام آے ۔ جانباز 
سردار شمشیر خاں اور مراد قلی نۓ ثابت قدمی ہے مقابلہ کرکے ہہت سے 
غالفوں کو زخمی اور قتل کیا ۔ دن چھہے تک پپاڑک طرح ابنی جکه 
جے رے ۔ مدان کا ام روشن کر دیا ۔ جب اندھیرا چھا گیا تو وابس 
آۓ ۔ قلعے کے دروازوں کا انتظام کر کے جا بجا نشائە باز بندوتچی بٹھا 
دے کہ جب ضرورت ہو گولے گولیوں سے عنم کی تواغع کریں ۔ دو دن 
دو رات تک لڑائی کا ہنکاىہ یوں ہی گرم رہا ۔ م اہریل کو جبادر خاں 
کو خبں ملى ۔ جیسا کہ بیان ہوا اُس نۓ فی الفور اصالت خال کو درہ سے 
بلایا ۔ بتارغ ۵ اپریل جب اصالت خاں آ پہنچا تو بلخ کی حافظت اُس کے 
سپرد کر کے غنیم کہ مقابلے کو چلا ۔ بزدل نیم نۓ بہادو خاں کہ آنے 
کی غبر سن کر تیسرے دن حاصرہ اٹھا لیا ۔ وہاں ہے کاغور ہوۓے۔ 

بہادر خاں ےۓ خان آباد پھنچ کر غنیم کی خبر حاصل کرتے کہ لے 
ایک روز قیام کیا ۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کں غنیم چشمہٴ علی مغل یک 
طرف نکل گیا ے ۔ ارادہ یم ے کہ خوشی لب چاک اور حق نظر مینک 


۰ شاہجہاں تامسجلد دوم 


کو جو درۂ کز میں اصالت خاں ہے شکست کھا کر بھاگے ہیںء اے 
ساتھ ملا لیں ۔ پھر سب جمع ہو کر درۂ کز کے علاقے کو تاراج کریں ۔ 
جہادر حاق ۓ گولےء بارود ء بان وغیرہ سامان قلعداری کا انتظام کر بُگے 
بعد درۂ مز کی راہ ٹی ۔ ہل امام بکری کے پاس پہنچا تھا جو بلخ ہے خبر 
سلی کہ اصالت خاں ۓ مذگکورہ بالا سہم کے بعد بخار میں مبتلا ہو کر 
وفات پائی ۔ بہادر خاں ۓ رام سنگھ راٹھور اور عجب سنگم کچھواہہ کو 
بھیجا کم باخ پہنچ کر حکم سنگھ سیسودید اور پہلوان درویش سرخ ک 
امداد ہے جو پیشتر قلعه بلخ کے نعافظ رہ چکے ہیں ؛ قلعداری کا پورا بورا 
التظام کرو ۔ شہر پناہ کی حفاظت پر شیخ فرید ولد قطب الدین ک وکہ کو 
مامور کیا ۔ 

اٹھی دنوں فتندانگیز الالوں کی ایک جاعت ے تھالە دار کلتہ ہر 
حملہ کیا ۔ اوگرسین کچھواہہ تھانیدار کلتہ و کرگان ے بلخ خر بھیجی ۔ 
منصیداروں اور بندوقچپوں کی فوج ل ےکر قلمے ہے لکل آیا اور ان گمراہوں 
کو مار بھکایا ۔ اسی اثنا میں راجا راج روپ اور روپ سنکھ راٹھور بلخ ہے 
آ گئے ۔ دریاۓ چیحوں تک غنم کا ىعاقب کرکے بلخ واپس چلے گے ۔ 

اللائوں کی ایک اور جاعت ۓ کلیف ہے لیچے نیلگراں کے گھاٹ ہے 
دریاۓ جیحوں کو عبور کیا ۔ شبرغان سے ہوتے ہوۓ شبرم اور سرہل کی 
طرف بڑے ۔ بہادر خاں نے خبر ملتے ہي راجا دیبی سنگھ ء راجا جے رام 
راجا روپ سنگھ راٹھور اور معتمد خاں مپر آتش کو ان کمینوں کی تلنبید 
پر مامور کیا ۔ شام کے وقت یہ لوگ آقچد میں پہنچے ۔ اُس وقت تک 
اللان لٹیرے برم اور سربل کے نواحی علاقے کو تاراج کر کے اور 
ے شار اونٹ گھوڑے ء گاےۓے بیل بھیڑ اور ہکریاں لوٹ کر دریاۓ جیحوں 
کی طرف جا چکے تھے ۔ سرداروں کو یہ حال معلوم ہوا تو آدھی رات کے 
سناۓ میں آن ملعولوں کے پیچھے چلے ۔ رات بھر اور ا لے دن دو اے 
تک گھوڑے مارے چلے گۓ یہاں تک کہ ان لعینوں کو جا بگڑا . بہت 
سوں کو قەل کیا ۔ باق فرار ہو گئے ۔ شاہنی دلاوروں نے شام تک ان کا 
تعاقب کیا ۔ رات پڑے وہیں ٹھپر گئے ۔ تین گھنٹۓے رات گزری تھی گگ 


غاہجبان ام جلد دوم زس 


چھ ہزار ا ان سوار جیحوں پار گر کے ان بہادروں پر آبڑے ۔ زور کا 
معرکہ ہوا ۔ بہت ہے ے دین مارے گئے ہ باق بڑی سشکل ہے جان بھا کو 
بھاگ ۔ بادشاہی دلاوروں میں ہے بھی پعض حاں نثار کام آئۓ ۔ البانوں سر 
کلے ہوۓ سروں کا ڈھیر لگ گیا ۔ ان میں کچھ ازبکوں کے سر بھی 
تھے جو نادشاہی ملازمت میں داعل ہوے کے باوجود مصحضی سمسلانوں کا 
مال لولنے کے لیے ا انوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے ۔ گیفو گردار کو 
پہنجے ۔ الانوں کا سردار نظر مینک اپی قوم ہیں شجاعت و تہور ی بدولی 
مشہور تھا ء اس کا سر بھی شاعت ہوا ۔ شگان بھاہی مظفر و ماصور 
واپس آاےۓ ۔ 

ا لوت کی ایک اور ٹولی کلبف کے گھاٹ ے دریاۓ جیحوں کو 
عبور ک کے موضع اختہ چی ؛ قروقچی اور نلخ ہے ناچ کوس دور دوسرےے 
مقاماث ٹر حملہ آور ہوئی ۔ ھاہی لشکر کے کجھ اولٹ گھوڑے پیرا گل 
میں سے لوئۓ ۔ رعایا کے ے شر مویشی تاراج کیے ۔ غان آباد کا تھاۓ دار 
شمشیر خاں ان وحشیوں کے دریا پار کر لیے کی خبر سن چکا تھا ۔ لڑائی 
کی تیاری کر ی تھی ۔ یہ ماچرا سن گر اپتے سپاہیوق کو ہمرکاب لیے 
بڑھا اور چھ گھنے کی یلغار کے بعد آن بد بختوں کو حا لیا۔ لشکر اور 
رعیت کے مویشی ان ہے چھین لایا ۔ انھی دلوں الانوں کی تین اور جماعتیں 
آسٹانڈ علویہ ء آقچہ اور نیع آاد پر حعلہ آور ہوٹیں ۔ آحثالۂ علوید پر 
جس لوج ہے حملہ کیا تھا آیے نظام میواتی تھائہ دار اور امحاق بیگ شی 
کابل ۓ جو فرمان شاہی کے بموجب بلغخ سے وابس آے ہوۓ وہاں وارہ 
ہوا تھاء لیز چند معصب داروں ۓ جو اتفاقاً اُدھر آ نکلے تھے اچھی طرح 
سزا دی ہ آقچم پر حملہ کرنۓ وا ی فوچ کا نقابلم شادماں پگھلیں وال ۓۓ 
کور کے خوب کوشا ی کی ۔ فتح آباد پر حملہ کرۓ والی جاعت فرخ صین 
خرامافی کے پنجے میں پھنسی ۔ بھت ہے گولیوں کا نشالم بنے ؛ باق ذلیل 
ہو کر بھاگ گے ے 

اسی اثنا میں ایک عائحہ بھی پیش آیا ۔ برکشتد مخت آلائوں نۓۓ 
شبرغان کے منافق قاضی کو پیغام بھیجا کہ ازیکوں نے شجرمحان کی نہر کا 


نی شاہجہان نام جلد دوم 


بند جو کچھ عرصم پھلے توڑ دیا تھا ء اس ک مرمت ضروری ے کیونلکہ 
آبادی کی فلاح و مبود اور زراعت کا دارومدار سی پر ہے ۔ یم کام 
ہارے بس کا نہیں ۔ جب تک بادشاہی ملازم قلعے سے لکل کر توجد لەه 
کریں ء اس کا سراسجام ند ہو سکے کا ۔ یہ سن کر جبار قلی اپنے سپاہیوں 
سمیت ہند کی طرف چلا ۔ راستے میں دغاباز الا گھات میں چھے بیٹھے تھے ء 
انھیں' دیکھتے ہی لڑائی کے لیے نکلے ۔ جبار قلی نے سوچا کہ ا گر ان ہے 
لڑے لکوں تو ممکن ے کہ ان کی کوئی دوسری جاعت قلے میں گھس کر 
قبضہ کر لے ۔ غرض قدم قدم قلعے کی طرف ہٹا ۔ بہت سے سپاہی مارے 
گۓے ۔ اگلے دن انائوں نے قلعے کا عاصرہ کرلیا ۔ اقبال بادشاہی کی 
کاوسازی ہے یع اتفاق ہوا کہ راجا دیبی سنگھ اور ت رکتاز خاں جو یوں 
ہی اندخود ہے بلخ کی طرف جا رے تھے ؛ شبرغان میں محصورین ک 
اجانت کے لیے آ پہنچے ۔ جبار قلی کے بھائی محسن قلىی ۓ قلعے ہے نکل کر 
المانوں کی خوب کوشا یل کر کے بھگا دیا ۔ 


بلخ کے واقعات 

. اصالت خاں کے انتقال کے بعد ظالم البائوں ۓ پر طرف فتنہ و فساد 
کا ہنکاہ گرم کردیا ۔ عبدالعزیز خاں ۓ اس گمراہ قوم کو خوب ہہکایا ۔ 
النوں اور ازبکوق کو اشارہ کیا کہ بلخ کے چاروں طرف فساد پھیلا دو ۔ 
بہادر خاں نے بلخ میں ٹھپرنا خلاف مصلحت سمجھا ۔ پل امام میں اقامت 
اختیار کرکے جاسوسوںل کو ادھر اٌدھر بھیجا ۔ ان ہے پته چلا کہ الان 
دریاۓ جیحوں پار کر آے ہیں ۔ عبدالعریز خاں قرشی ہے آ رہا ے ۔ 
پیگ اوغلی کو بہت سا لشکر دے کر پہلے بھیج دیا ے ۔ ہبادر خاں 
آستائهڈ اىام ہے واپس ہو کر بلخ میں آیا ۔ لڑائی کی تیاری کی ۔ بلخ ہے 
ایک کوس آگے بڑھ کر کلیف کے گھاٹ پر پڑاؤ کیا ۔ فیصلہ :کرلیا کەه 
اگر بیگ اوغلىی ادھر ہے گررا تو اس زور کا معرکہ پڑے گا کە لوگ 
رستم کے کارنانے بھول جائیں گے ۔ اُس االابق کو ایسا لیست و نابود 
کروں کا کہ تار میں مدتوں یادار رے ۔ 


شاہجہان امہ جلد دوم 
نذر بچد خاں کا ابران جا کر ثماہ عباس ہے ملنا اور 
مایوس ہو کر ماوراء النہر واپس آتا 
جنگ شبرغان میں شکكسمت کھاے کے بعد نذر مد خاں کے ساتھ 
تگ چشم ازنکوں ۓ عغالفت اور دست درازی اغتیار کی ۔ یم دیکھ کر 
نذر مچد خاں اپنے ہوے قاسم ؛ ایک بیٹے قتلق اور تقریباً تین سو ازبک 
مواروں کو ہمرکاب لے کر وہاں ہے نکلا ۔ قاسم کا اتالیق ید قلی ء باق 
دیوان بکی کے دو بھائی بد بیگ ایشک آقا ہاشی اور یادگار نیز عاشور قلی ء 
حاجی شقاول ء٢‏ س-نمحمد انت بیگ کوکلتاش ولد صااح کوک٘لتاش ء 
دین محمد ۔خاں ؛ عبداتہ بیگ ؛ قتلق اویتاق ترکان اور قربان علی میر 
آخور باشی اس ختصر جاعت کے سردار تھے ۔ خان موصوف اندخود ے 
بس راہ چول سات دن میں مرو پہنچا ۔ سات روز وہاں ٹھہر کر پندرہ دق 
میں مشہد مقدس بہنچا ۔ یہاں وابسی کے ارادے ہے پندرہ دن اور ٹھپرا۔ 
ناظم مشہد مرتضیٰ قلی خاں نے نثر مد خاں کی واہسی کا آرادہ معلوم 
کرکے دروازے ىر چار سو خراسانی بندوقجی تعینات کر ەے ۔ خان ۓ 
مر تضول قلی کی اس حرکت سے آزردہ ہو کر شاہ عباس کی طلبی کے نغبر 
مشہد ہے اصفہان کا رخ کیا ۔ سطام میں یہنچا تو محمد علی بیگ جو 
حاجب شاہ کی حیثیت سے ایک مرتبہ بارگاہ شاہجہانی میں بھی آیا ے ء 
شاہ کی طرف ہے ایک مر اسلہ اور کچھ نقد و جاس لیے غان یىی 
مہان داری کے لے آیا؛ خان ے ہلا اور ائے کاشان سے چالیس دن میں 
اصغہان پہنچا دیا ۔ راستے بھر ضیافت و مہان نواڑی کے تمام قاعدے 
شائستی کے ساتھ ادا کے ۔ 
چولکہ بادشاہوں اور سرداروں کا احترام کرنا بزری و شرافت کی 
دلیل ے ء شاہ عباس نے خان کا بھت اعراز و اکرام کیا ۔ اصفہان میں 
داخلے کے وقت شہر ہے ساڑے تین میل تک رنگین پارچات ء قطٰی ء 
درآئی ؛ نیلک ؛ خمل اور زربفت کا پاانداز بچھوا دیا ۔ ا اے دربار اور 
ارکان سلطنت سب کو حکم دیا کہ آئین قزلباشی کے مطابق پیدل جا کو 


")ٔ۳۰ 


مم شاہجبپان ام چلد دوم 


خان کا استقپا لگریں ۔ خلیغھ سلطان امتادالدولہ کے سواے کس یکو اجازت 
ئہ تھی کە گھوڑے پر ہوار ہوکر جاۓۓے ۔ سب کے بعد شاہ عبامی پذھرائی 
کے لے پہنچا اور کال احترام و تعظم ے پیش آیا ۔ دونوں فرماں رواؤن 
ےۓ گھوڑوں پر ایک دوسرے ہے مصافحء اور معائف گیا۔ مہان داری کے 
مام آداب بخوبی ادا کے ۔ دولوں ۓ ایک دوسرے گی پشت ہر ہاتھ رکھا ۔ 
دروازۂ طوغچی کے باہر باغ قوش خالہ میں لے جا گر مسند ہر اہنے ساتھ 
بٹھایا ۔ خاصہ تناول کر کے دونوں میدان صفابان تک گۓ ۔ وہاں ے 
شاہ اپنے محل میں چلا گیا ۔ خان کو وزیر سابق ساروتتی کے محل میں 
بھجوا دیا جو اس کے قیام کے لیے تجویز گیا گھا تھا ۔ 

اگلی صبح کو شاہ ملنے کے لیے آیا ۔ محان ۓ چند قدم بڑھ کر 
پیشوائی کی ۔ دونوں مسند ہر باہم بیٹھے ۔ شا ۓ بہت کچھ دلجوٹی کی ۔ 
پھر واہس ہوا ۔ ا گلے دں لذر ید خاں طاب گے بغیر ہی اہ کے خحل میں 
جا پہنچا اور کھالا گھا کر واپس آیا ۔ تیسرے روز ماہ نے بڑے ٹھاٹھ 
سے غیافت کر کے پوچھا کہ یہاں قدم رنیب کرئے کا سبپ بیان فرمائیے ۔ 
خان ۓ مفصل بتایا کہ ازبکوں نے بیوفائی و افرما فی کی ء؛ بیٹے نۓے سرکشی 
دکھائی اور ماوراء الدہر کہ چھورۓ بڑے سب منافق ہو گے ۔ اتنا گمد 
کر مک کے لیے التاس کی ۔ شاہ ۓ نہایت احترام و تعظم کے ساتھ یہ 
درخواست منظور ی اور کہا کہ بطور دوست پر طرح کی کمک اور امداد 
آپ کو دی جاۓغ گ ۔ غلیفہ سلطان یوں بول اٹھا کہ جب رعایا اور بیۓ 
ہی آپ کی بادشاہت تسلمم کرے ہے گریز کرۓ ہیں تو ہاری کمک سے 
گیا فائدہ پہنچے گا ۔ خان نۓ جواب دیا کہ آپ دوستی و مروت کا حق 
ادا کر کے جھے کچھ لشکر دیجیے ۔ باق کام میں خود سنبھال لوں گا ۔ اس 
روز اتی گفتگو کے بعد حفل برخاست ہوئی ۔ 

اصذہان میں داخلے کے چھٹے دن شام کو میدان مفاباں میں چرانماد 
ہوا ۔ شاہ ۓ ان کو بلایا ۔ وہ بہت بد مزاجی اور ے دلی کے ساتھ 
کچھ دیر تک سیر کمر گے چلا آیا , پھر سشپور کیا کہ میں ہمار ہوں ۔ 
ثماء کے ععل میں آنا جاا سوقوف کر دیا۔ اہک روز شلہ عباس اس کی 
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تسکین اور دلجوئی کے لے خود آیا ۔ بد مغز خان ےۓ اتنا بھی ك گیا کہ 
استقبال کے لیے اٹھتا ۔ البتمہ پرے کو استقپال کے لے چند قدم بھیجا ۔ 
ملاقات کے بعد تواضع کا بھی سطلق سامان لی کیا ۔ شاہ عباس اس 
ے تمیزی ہے آزردہ ہوا ۔ اپنے مقربوں ہے کہا کم یں احمق نادان کی وجەه 
ے میرے ساتھ یوں پیش آنا ے گویا ہیں اس کے فروازے پر بھیک 
سانگنے آپا ہوں ۔ ان حرکتوں کے علاوہ اور بھی کی نامناسب ادالی خان 
ے دکھائیں جن کے باعث شاہ کا دل بھٹ گیا ۔ خانْ نے آمد کے بارھویں 
روز مچد علىی بیگ کو بلا ک ر کہا کہ میں ایران میں غیافتیں کھاۓ یا 
چراغاں کی سیر کے لے نہیں آیا تھا ۔ القلاب روزگار کے سبب یم نوبت 
آگئی ۔ اہنچار بیٹے ے عداری کی اور ابکار مک حرام ازبکوں ے تاہ 
کر دھا تو میں نے اہ کے آستاے پر آ کر پناہ بی ۔ اخلاق کرعالم ے 
اس بات کا امیدوار تھا کہ شاہ کی سپربافی و امداد ہے ےک حرام ازبکوں 
کو سزا دے کر دل کا غبار نکالوں اور جی ٹھٹڈا کروں ۔ شاہ ججمجاء 
مروت و سپربانی سے پھلوتھی کررے نظر آے ہیں ۔ ممام امیدیں ٹوٹ گئی 
ہیں ۔ اب شا ہے صرف اتی التجا ےگە مجھے واہس جاے کی اجازت دیں ۔ 
سخت بیار ہوں ؛ نے ک آس نہیں ء چاہتا ہو ں کم یں مٹھی بھر پڈیاں آہائی 
مقہرے میں دان ہوں۔ 

شاہ عباس ہے جواب میں یہ کہلایا که آپ کی تعظمم و احترام میں 
ہم نے کوئی دقیقد اٹھا نہیں رکھا . آپ کی تشریف ؟وری کو باعث عزت 
سمجھا ے ۔ اتنے اضطراب کی کیا وج ہے ؟ ہاری خواہش یہ ے کم چند 
روز ٹھہر کر اور عارتوں باعوں کی سیر کر کے چی پھلائیے ء جپ طبیعت 
شکفتہ ہو جاۓغ تو مہات کا سرانجام کیچے ,خان ے جواب دیا کہ مجھے اب 
یہاں زیادہ ٹھہرےۓ کی تاب نہیں سے ۔کامیاپی ہو یا اکامی ء ماوراءالدہر واپس 
جاؤں کا ۔ خلیفہ سلطان ۓ شاہ کی طرف ہے داجوئی و سہربانی کی بھت بالیں کوں 
جب دیکھا کہ خان واپس جایےۓ پر تلا ہوا ہے توککپا کە آپ کو پووا اختیار 
ے خواہ توقف فرمائیں پا سفر اختیار کریں . لیکن مناسب تھا کب شاہ ے 
اجازت لے کر واپس جاۓ ۔ خان ۓ جواب دیا کم میں کسی ي اجازت کا 


ہراس شاہجہان لامہ جلا دوم 


حتاج نہیں ؛ کل روانہ ہو جاؤں گا ۔ ا گلے دن یعنی آنے کے پندرھویں روز 
اصفہان ہے لکل کر باغ قوش خاله میں اترا۔ دوسرے روز شاہ نے 
خلینہ سلطان اور قورچی باشی کو بھیجا ء اگلے دن خود آیا اور بہت کچھ 
دلجوی کر کے کہا کہ اب آپ نۓ عزم سفر کر ہی لیا ے تو بھتر ۔ 
لشکر وغیرہ جو کچھ درکار ے ء آپ کے ہمرکاب بھیجا جاتا ہے ۔ غرض 
فاتحہ* خیر پڑھ کر واپس چلا گیا ۔ مزید نقد و جس بھیجا ۔ سارو خاں تالش 
کو خراسانی اور عراق فوج دے گر ہعراہ کیا لیکن ہدایت کر دی کہ 
ہرات ہے آگے نہ بڑھنا ۔ 

نذر مد خاں ۓ چوتھے روز اپنے ىیۓ قتلق کو شاہی لشکر کے ساتھ 
سید ے راستے ہے روانہ کیا ء خود اىنے پوے قاسم خاں کو ہمراہ لیے 
فرخ آباد ء استر آباد اور بسطام ہے گزرتا ہوا مشہد مقدس کی طرف چلا ۔ 
جب اٴُس پاک شپر میں پہنچا تو کھلا کب یں کمک حض براۓ ام ہے ۔ 
سارو خاں ے جوکچھ دن پہلے مشہد میں آ چکا تھا کہا کم: ''ہمیں مرو 
کے راستے جا ا ے ۔ اس لشک رکو ادھر سے لےجانا ممکن نہیں ۔ تم ہرات میں 
قیام کرو ۔ جب ہم طلب کریں آ جانا چونکں آۓ وقت حاکم مرو ے 
بگڑ چکا تھا لہٰذا وہاں قبام کرئنے کے بجاۓ بند خان کے پاس پڑاؤ ڈالا ۔ 
یہ مام واقعات حصرت شاہجہاںن کے گوش گرار ہوۓ ۔ یہ بھی معلوم ہوا 
کەہ اول ہے آخر تک جو کچھ نقد و جنس شاہ ایران ے خان کو نواەع 
کیا ے اس کی قیمت بارہ ہزار تومان یعنی چار لا کھ روے ہے ژیادہ نهس ۔ 
ے اختیار زبان مبارک پر یہ بات آئی گہ اگر نذر چد خاں کا مقدر سیدھا 
ہوتا اور وہ اس بارکاہ خلائق پناہ میں چلا آتا تو اس سے سو گنا زیادہ 
سلوک ہم اس کے ساتھ کرۓ ۔ افسوس کہ ند مذہب شاہ ایران کے پاس 
پناہ ی جس کے آبہا و اجداد نۓ ایک لڑائی میں اس کے باپ کو قتل کیا 
تھا ۔ ذلت بھی اٹھائی اور چنگیز خاں کی نسل بر چار لاکھ روے کے 
سلوک کا ایسا دھیا لگوایا جو قیامت تک نہ مۓ کا ۔ 

اِس منزل میں کغش قلاق آ کر نذر مد خان کی محدمت میں حاضر 
ہوا ۔ اے ہمرکاب لے کر وہاں سے کوچ کیا۔ قورماج میں منزل کی ۔ 


شاہجہان امہ جلد دوم 


ے ۳۴۳۳ 
یہاں قلإاق اور دوسرے قبائل فراہم ہو گے ۔ ان کی مدد ے خان نۓ 
قلعة میمنہ کا محاصرہ گیا ۔ شاد خاں قلعدار ے ہرجوں فصیلوں کا انتظام 
کر کے بڑی دلاوری ہے مقالله کیا ۔ تین ماہ محاصرہ رہا ۔ اس عرصے میں 
شاد خاں کے آدمی اور بندیلہ سپاہی دو مر تبیہ قلعے ہے نکل کر ازبکوں 
کے مورچے پر حمل۔ آور ہوئۓے ۔ پھلے معرکہے میں فریقین نے مدالق و 
دلاوری کی خوب داد دی ۔ بڑی مارامار ہوئی ۔ دوسری مرئبب باق 
دیوان نیکی کے بھائی یادگار بیگ کے سورجے پر بڑا معرکہ ہوا ۔ ناد خاں 
کے بھامے بانی بیگ نۓ قلوار کا ایسا ہاتھ ٭ارا کہ یادگار بیک کا بایاں ہاتھ 
کٹ گیا ۔ لیکن اڑبکوں نۓ ہاق بیگ کو بھی وہیں فنا کر دیا ۔ جچت ے 
ازبک قتل ہوۓ۔ جو زخمی ہو گۓ تھے وہ اپنےاشکر کہ میں واپس گئے ۔ 
عنم ہے چار سرنگیں فصیل تک پہچا دی تھیں ۔ شاد خاں نے ین کا سراغ 
لا کر انھیں ے کار کر دیا چوتھی نقب محفوظ رہی ۔ تم ے 
ریع الاول (م+ اہریل ےم۹ع) کو أے آک دکھائی ۔ بچیس گز فصیل 
صاف اڑ گئی اور ازبکوں نۓ چاروں طرف ہے سمٹ کر اس شکاف پر یلغار 
کی ۔ تاہم قلعے کے سپاہیوں نے بھی جاں فشانی کے ساتھ تیروں گولیوں کی 
ایسی بوچھاڑ ی کە کسی ازبک کو ایک قدم آگےہ آیے ک برات ند 
ہوٹی ۔ بیلداروں ‏ راجوں مزدوروں نۓ گارا اینٹ پتھر جو ہاتھ لگا ء شکاف 
میں بھر کر چھ کھت میں پھر دیوار کھڑی کر دی ۔ اتلۃاً اگلے ہی دن 
یہ فیوار جو سرسری بنی تھی ء گر بڑی ۔ 

ازبکوں کو جو موقع کی تلاش میں تھے ء یہ انفاق غنیمت معلوم 
ہوا ۔ قتاق اور نڈر مد خاں والے مورچوں کے تمام آدمی گھوڑوں ے اتر 
کر یلغار کرے ہوۓ بڑے ۔ قلعے میں گھس آۓ کے لے اییے بیتاب تھے 
کم جان کی بازی لگا دی ۔ برجوں اور فصیلوں کی آڑ ے شاہی تیر اندازوں 
اور بندوتچیوں ۓ تیروں گولیوں کی وہ بوچھاڑ کی که ے ثبار ازہیک 
فصیل کے نیچے ہلاک ہوئۓ ۔ بہت سے زخمی ہو کر خندق ہیں گھس گے 
اور زخمون کے سبب لڑے کے قابل ئه رے ۔ کتنے ہی بھاگ کر جان 
ھا لے کے ۔ ننر ید خانں ے دیکھا کم میرے ے شار آدمی ضائع 


۰ حاہجہان امہ جلد دوم 


ہوچکے ہیں ۔ قاعے والے مرنۓ مارۓے پر تلے ہوۓ ہیں ۔ ہن فکر مند ہوا ۔ 
یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ م'پنگ دریاۓ شجاعت ء یر بیشه شپاءت ء 
آہروۓ مردانق و فلاوری ۶ جوبر شمشبر سروری ؛ فاہزادہ 
اورنگ ژیب بہادر فوج ظفر موج بعرکاب لیے بلخ میں آ چا ے ۔ غرض 
حیران و غششدر ہو کر یہ تمام برخود شخلظط اشخاص ہیل چراغ کی طرف 
روانہ ہوۓ جو گرجستان ہے تیس کوس ے ۔ 


یچاں بذر بچد خاں نےۓ لا تجریە کار ازبکوں کے مشورے کے مطابق 
اپنے بیٹے قتلق کو بای ہزار موار دے کر شہخون مارۓ کے لیے ىلخ روالہ 
گیا ۔ ہدایت کی کہ جس وقت بہادر خاں للخ ہس باپر گیا ہوا ہو ؛ مقاسی 
ہائندوں اور ہوا خواہوں کی مدد سے چوری ہے شہر میں کھیں کر قنئے 
پر قبضه کر لو تو کیا کہنا .۔ قتلق کے حانے کے بعد سعید ماق نے 
نذر بد خاں ہے کپا کم آپ ۓ بخارا کے ازہکوں کو ٹماہزادے کے ساتھ 
کردیا ےء اکر وه تقرب حاصل کرۓے کے لے اے ہکا کر 
عبدالعزیز خاں کے پاس لے جائیں تو آپ کیا کریں کے ۔ خان کے ذل کو 
اس یىی بات لگ ۔ شاہزادے کو لکھ بھیجا کہ جمہاں تک پھنچ چکی ہؤ 
وہیں توقف کرو ۔ ازبک سپاہیوں ہے قتلقی ے کپا کہ دولت و اقبال نے 
خان سے ملد موڑ لیا ے ء بپتر یہ ہے کمہ تم بھی عبدالعزیز خاں کے پای 
پہنچ کر سلطنت میں شریک ہو جاؤ ۔ اس الایق ۓ ان فتنہ پردازوں ے 
جھکاتے سے اپتے قبلہ کاہ ہے غداری کی . باپ کے معتبر نوکروں کو واہسی 
ی اجازت دی ۔ ہل خطیب کے پاس دو ہزار سوار ال جنھیں بیگ اوفلی 
ے مچد بیگ قبچاق کی سرکردکی میں بطور قراول بهیجا تھاء قتلق پر 
ملے ۔ کہنے لئے کە عبدالعزیز خاں ۓ سبحان تی غاں کو چالیس ہزار 
سوار دے کر بھیجا ے تاکہ درۂ کز کی گھائی میں شاہجہانی لشکر پر 
سر راہ حملء کریں اور أے تباہ کر دیں ۔ سبحان قلی تو نہ جاۓ کب 
پھنچے گا ١ا‏ گر اس موقع پر تم کارگزاری دکھاز تو بڑی اہوری ہو۔ 
غرش اسے اپنے ساتھ در کز کی طرف لے کۓے ۔ 


شاہجچان اہ جاكد دوم ۴۹)) 


شاہزادہ اورنگ زیب کا ازہکوں ہے معرکہ آرا ہوا 

زیپر تخت غخلافتء چشم و چراغ سلطت ء والا گہرء بلند اخیٹر ء 
شاہزادہ اورلگ زیپ بہادرکہ اقبال ان کا قدرمی شلام ہے ؛ کو چکرے ہوئۓ 
پتارخ ٭ اپریل ےم ۱ء کابل میں رونق افروز ہوے ۔ ہوشمندی کے ساتھ 
مہم کی لیاری میں مشغول ہو ۓ ۔ تائید الٹٰہی اور اقبال شاہی کی ىرکت ے 
ہلخغ کو چلے ۔ موضع ہوئی قرا کو لشکر گە قرار دیا ۔ اکثر آدمیوں کی زبای 
معلوم ہوا کم فساد پیشہ النوں ک فوج غازیان دین ہے معرکہ آرا ہوۓ 
کے لیے درۂ کز کی گھائی میں اتر چی ے ۔ غلیل بیگ اس خبر یک تحتیق 
کے لے جا ۔کا تھا ء شاہزادے ہۓ اس کے پیچھے ةقبچاق خاں اور طاہر خاں 
کو جو اس علاقے کے چہے حے سے واقف ہیں ؛ عطاعاللہ بخشی کے ہمراہ 
روالد کیا ۔ خود آمادۂ پیکار ہو کر انتظار کرۓ لگا ۔ اتفاقاً خلیل بیگ 
درے ہے گرر کر آگے نکل گہا ۔ اک فوج کو نہ دیکھ مکا ۔ انھوں 
ے درے کے دھہاے ہے نکل کر سے گھیر لیا ۔ اس دلاور بے کال ے خوق 
کے ساتھ مقابلہ کیا اور گولیوں اور تبروں کی بوچھاژ ے بہت سوں کو 
پلاک کر دیا۔ بعض کو دست بدست ل کر تلوار کے گھاٹ اتارا ۔ 
اتنے میں شا,ی لشکر کا براول مودار ہوا . وہ باطل پرست گھبرا کر 
ادھر ادھر بھاگ نے ۔ 

ہ اگلے روز سید سالار یعنی شاہزادۂ کاىکار نۓ جن کی رکاب میں فتح 
و ظفر ازل سے رہتے ہیں ء لشکر گاہ سے کوچ کہا ۔ ارہکوں اور الانوں ے 
دروں اور گھاٹیوں ہے ٹکل نکل کر گیستاخی کا مظاہرہ کیا ۔ شاہزادے بے 
امیرالاما کو حکم دیا کہ دریاۓ اولنگ اور دریاۓ درۂ ملكان کےسنگم پر 
درک زکو عہور کر کے ان ے دین ے اعان لوگوں ہر حماءکرے اور متفرق 
کردے ۔ بہادر جری سردار ے تامل سنگم ہے گزر کر ان بدنھادوں پر 
جا پڑا ۔کارگراری اور دلاوری کے جوش میں پشتوں اور ٹپلوں ہ ےکوہستائی 
سیلاب کی طرح ان کے سر پر ایسا آیا کد انھیں جنکل بھاڑ میں کسی جگە 
دم لہ لینے دیا ۔ نتمام سہاہی ان بدطمنتوں ہر ٹوٹ پڑے ۔ پھلے ہی حملے 


و غاہجہان ثامث جلد دوم 


میں سینکژں کو ملکر عدم کی طرف ووائه کیا ۔ جن بدختوں کے گھوڑے 
ے دم ہو کر رک گۓے نھے وہ بھی تلوار کے گھاٹ اترے ۔ بڑی خوئریزی 
ہوئی ۔ شاہی فوج کے دستے پکے بعد دیگرے پہنچنے رہے ء حملےکر کر کے 
غنیم کے ٹکڑے اڑا دے ۔ نوگھیٹے تک وہ مارامار ہوئی کہ مقتول سواروں 
اور گھوڑوں کے ڈھیر جابجا لگ گئے ۔ اب امبرالامرا نے حکم دیا کہ 

تکبیں بلد کرکے آخری یاغار ایسی کرو کہ نم کا نشان باق نہ 
رے ۔ دلاوروں ے جاں فشافی بلک جاں ستاى کا حق اس طرح ادا کیا کہ 
ہزاروں ازبکوں کو تیغ رے دریغ کا لقمہ بنا دیا ۔ عجس مع رکہ تھا ۔ قرنا اور 
نقاروں کے غلملے سے آسان گویں اٹھا ۔ مست ہاتھیوں کے جوش و خروش 
سے زمین کپکپاتے لی ۔ شاہی دلاوروں کے نعروں ہے قیات کا سارنکامہ 
برہا ہو گیا ۔ وہ ے دین بد سرشت بوکھلا کر سدان ہے بھاگے ۔ ہہادروں 
کے حملوں نے سیلاب کا سا کام کیا ۔ غنیم کو خس و خاشاک کی طرح بھاکر 
صاف کردیا ۔ شاہزادۂ کامگار خدا کا شکرادا کر کے دشمن کے زخمیوں 
اور قیدیوں کو ساتھ لیے لشکر گاہ میں واپس آیا ۔ بلخ کے علاقے میں داعل 
ہوۓے ہی یه فنح خوش نصیبی کا شگون بن کئی ۔ شاہرادے نے امیرالاصا 
اور دوسرے سرداروں کو شاباش دی اور عنایات و مرحمت سے سرفراز 
فرمایا ۔ قیدیوں کے بیان سے معلوم ہوا کہ دس ہزار سواروں کی فوج کا 
سردار بدمغز قتلق بد تھا جو شکست کها کر ناکام و نامراد بھاکا اور 
بپیگ اوغلی ے جا ملا ۔ 

۹ ربیم‌الئای (٭ جون ےم ۱ع) کو بہادر حاں ۓ بلخ سے گزر کر 
ہل نذر مد خاں کے مقام پر شاہزادے کو سلام کیا ۔ بتایا کہ جنگ میں 
شکست کھا کر فرار ہوۓے کے بعد نابکار ازبک اور الان آقچد کے پاس 
جمع ہوۓ ۔ شاہزادہ ان بدیختوں کی تبیہ و تادیب پر ىل گیا تھا ء سب 
کام چھوڑ کر آگےر بڑھا اور م جون کو بلخ سے ایک کوس آگے قیام کیا ۔ 
آگلے روز اندر باہر نے قلعہٴ بلخ کا معائنہ کر کے پورا پورا بندوبست کیا ۔ 
شہر کے باشندوں اور سرداروں اشرانوں کو حسب_ حیثیت انعام ہے سرفراز 
کیا ۔ بعض اشخاص مثلا خواجہ عبدالوی کو نیز خواجہ عبدالغفار ولد 


شاہجہان نام جلد دوم ۵۱" 


صالح خواجه کو جو خواجہ ہاشم دہ بیدی کا بھائی اور عبدالعزیز غاں کا 
پیر ے ء منافقت کے شبپے میں نظرند کر کے لشکر گاہ میں اپنے ساتھ 
لے آۓ ۔ مادھو سنگھ اور شمشیر خاں کو دیگر سصب داروں کے ساتھ 
قلەم' بلخ کی عافظت ہر چھوڑا ۔ لشکر_ اقبال کی قنخواہء ادا کرنۓ کے لیے 
تین روز مزید قیام فرمایا۔ وحادیالاول (ہ جون ےم :ع)گو راۓ صائب ؛ 
اندیشہٴ درست اور عزم کال کے ساتھ بلخ ہے کوچ کیا ۔ فوح_ ظفر موج 
کی ہراولی پر بہادر خاں کو مامور کر کہ امیرالامرا اور دیگر امراےۓ 
تھور شعار کو میمنہ کی سرداری پر نامزد کیا ۔ سعید غاں ظعر جنگ دوسرے 
جانباز منصب داروں کے ساتھ میسرہ کا سرگروہ مقرر ہوا ۔ شاہزادۂ والا گہر 
قلب میں فاثم ہوۓ ۔ 
غرض یہ لشکر پوری ترتیب اور ترک کے ساتھ روالد ہوا ۔ راستے کے 
ندیوں الوں پر پل باندھ کر پار اترے ہوتۓ دو روز بعد علی آباد کے نواح 
میں پہنچجے۔ سم خوردادء و حادیالاول (ہ جون ےمعع) جمعرات کے 
دن وہاں سے کوج کر کے فتح آباد ے ایک کوس ورے موفع تیمور آباد 
میں فروکش ہوئۓ ۔ 
یہاں اربکوں کی فوج نے شاہی اردو (کیەپ) کے چاروں طرف ہجوم 
گیا ۔ دلاور سرداروں ۓ اپنے اپنے سامنے کے حملہ آوروں کو اکارا ۔ کشت 
و خون کا کاروہار شروع ہوا ۔ بہادر خاں اپنے "مام جالبازوں کو ہمراہ ل ےکر 
, بڑی تیزی سے یلغار کرتا ہوا آیا اور اپنے مقابل وا ی فوج پر جھک گیا ۔ 
یہ جاعت حسبر معمول پہلے ہی حملے میں شکست کھاے کے بعد پراگندہ 
ہو کر بڑی فوج سے جا ملىی ۔ بہادر خاں ےۓ سخّی ے تعاقب کیا اور آۓ 
پیچھے بہت سوں کو ملک عدم کی راہ بتائی - اس اثنا میں شابہی کیمپ کے 
پاس والے باعوں ہے ازبکوں کی ایک اور فوج دلاورانِ شاہی سے الجھنے 
کے لے میدان میں آ گئٔی اور سامنے صف بستہ بوئی ۔ ان وحشیوں نے 
امیرالامرا کی تازہ آئی ہوئی فوج کو بہت حقیر سمجھا ۔ سوچا کہ انھیں مار 
لینا توکوئی بات ہی نہیں ۔ لیکن امیرالامر! کال دلیری کےساتھ ان یکثرت 
ہے بانکل ے خوف ہو کر آگے بڑھا ۔ جب باعیوں کے قریب پہنچا تو غنم 


۵۲ء شاوجبان امہ جلد دوم 


کا لشکر بڑی سے اعتنائی اور کاسل اطعیدان کے ساتھ اسیرالامر! کی فوج کی 
چاروں طرف بھیل گیا ۔ بڑا ناڑک سوقع تھا لیکن بادشاہی بہادروں نۓۓے 
اسرالامرا کے حسبالحکم تائید ایزدی پر بھروسا کر کے خوب حملے کے ۔ 
دوست دشمن سب غٹ پٹ ہو گے ۔ ایسا معرکہ پڑا کہ فریقین کے زخمیوں 
اور کشتوں کے ڈھیر لگ کے ۔ اس کے باوجود دونوں گروہوں کے جانباز 
زخمیوں اور سےدوں پر قدم رکھتے ہوۓ آگے بڑھتے رے ۔ لاش پر لاش 
گرتی رہی یھاں تک کم بالآخر غنم ک فوچ میدان چھوڑ کر بھاگی ۔ 

شاہی دلاوروں نۓ ان بھگوڑوں کا تعاقب کیا ۔ یلعار کرے ہوےۓ 
بڑۓ اور ہے ہجہاں پایا ء تلوار ہے ٹکڑے کر دیا ۔ راستے میں ہہت ہے 
نالے اور تالاب پڑۓ تھے ۔ ان میں بہت ے ىھگوڑے پھنس گۓ ۔ عازیوں 
نے وہیں پہنچ کر ان کے سر اڑا دے ۔ بہت ہے ازنک بھیڑ بکریوں کی طرح 
مند اُٹھاۓ بھاگے جاتے تھے ۔ شاہی بندوتچی تالابوں کے کنارے گھات مہیں 
لگے بیٹھے تھے ء جب ید وحشی ادھر سے کزرے تو انھوں نۓ گولیوں کی 
باڑھ ہے ان کا ستھراؤ کردیا ۔ سے شار آدسی اور گھوڑے یہاں کھیٹ 
رے ۔ الغرض بیگ اوعلی کی لشکر کاہ تک مارتے کاثتے چلے گئے۔ قتلق بچد 
کا خیمہ اور اونٹ کھوڑے لوٹ کر اپنے گگمپ میں واہس آۓ۔ 

سید خاں بہادو ظفر جگ میسرہ کا سردار تھا ۔ یمر اور کمزور ہواۓ 
کے سبب صافق پیھک -نبُشی اور سالار فوح جہان حاں افغان کو پانچ سو 
سوار دے کر بھیجا کہ اُس لالے کے کنارے جو لشکرگاہ کے پاس ہہتا ہے ء 
ثابت قدمی کے ساتھ جم کر عنم کا راستہ رو کیں اور کسی کو وہاں ہے 
لہ گزرۓ دیں ۔ تاکید کی کە خوب چوکس رہنا اور ابی جگە ہے نہ پلنا۔ 
جب یم لوگ سعید خاں کے حسبر ہدایت یہاں آ کر کھڑے ہووۓ تو مکار 
اریکوں تی ایک جاعت الے کے پاس آ کمر شوخی کرۓ لی م سمجھے کہ 
یہ حعبمہ شاہی بہادروں سے خا یىی ہے ۔ تیرالدازی شروع کی ۔ ان بہادروں 
نے سعید خاں کی ہدایت کو فراموش کر کے جاعت کے جوش میں نالے 
کو پار کیا اور لڑۓ لگے ۔ لڑۓ لڑے جب کتھ آکے بڑھ گے تو ۔کار 
ازبکوں کی عاری فوج جو گمعین کہ میں چھہپی ہوئی تھی نکل آئی اور ان 


شاہجہان ٹاہ جلد ھوم 


۴۰۵۳" 
دلیروں کو فرۓ میں لے لیا ۔ اگرچە ان دلاورں نے رسم و سہچراب کا سا 
کارناہم دکھایا اور مردانگی کے دامن پر فرار کا دھبا لم لگنے دیا؛ لیکن 
افسوس یه دلاوری ے موقع تھی ۔ سب کے سب وہر کھیت رے ۔ اداتی 
دو ے تدبیری کے سبب خود بھی سارے گئۓے اوڑ سردار کا متصوںہ بھی بگاڑ 
دھا ۔ سعید خاں ظفر جنگ ے ابنے بیٹوں خانہ زاد خاں اور لطفال خاں 
کو ان کی کمک کے نے دوڑایا۔ یہ ہدایت بھی ی کہ بہت زیھادہ آکےر نہ 
لکل جانا ۔ دور ہی ہے نبروں کولیوں کی بوچھاڑ کر کے غنم کو ہٹا کر 
لشکر میں آسلنا ۔ 

سعید خاں ظفر جنگ کے دونوں بہادر بیۓ شیروں کی طرح جھپٹے اور 
آں روباء ہاڑوں پر حملہ کر کے دل کا غبار کالتے لے ۔ وہ قلواریں مارھں 
کہ غنم کی صعیں درہم برہم ہوۓ لگی ۔ اس وقت ایک اور صورت پیش 
آئی ۔ ہہادر خاں ے باغ میں پڑے ہوۓ اربیک لشکر پر حملہ کر کہ اعے 
ایسا رگیدا تھا کہ کسی ازب ککو سامنےآے کا یارا باق ئە رہا۔ سب کے سب 
جان ھا کر باغ ک دیوار کے پیچھے بیٹھ رے ۔ لیکن جب یم دیکھا کہ 
خانہ زاد خاں اور لطاللہ خاں الے کی طرف والے ازبکوں ہے الجھنے 
کے لیے بڑھ رے ہیں تو سب کے سب دیوار کی از سے نکل نکل کر اس 
طرف کو دوڑي ۔ قصا و قدر کو ٹالنا اور مشیت الٹھی کو روکنا کسی 
کے س بی یں غالبا قدیر ال ہی یہی تھی کہ دادشاہی لشکر کے ان 
دلاوروں کو نقصان پہنچے ۔ چاعھہ لڑائی کی بازی بکڑۓ لکی ۔ سعید خاں 
بماری اور ناطاقتی کے سہب لیمجات ہو ربا ٹھاء؛ لیکن یہ حالت دیکھ کر 
ضبط نہ کر سکا ۔ ے اختیار بیٹوں کی کمک کے لے دھاوا مار کر بڑھا ۔ 
معرکە ایسا سخت کہ سوت کا بازار گرم تھا لیکن یہ بھادر جان ے ہاتھ 
دھو کر اُس گردابر بلا میں کود پڑا اور عنم کو تباہ کرلا شروع کیا ۔ 
حالت یہ تھی کہ : (ترجمہٴ اغعار) 

”نغاروں ىک گرج سے آسان کو اٹھا اور زسچن کیکہاۓ لکی ۔ 

نیزوں کی کثرت سے زمین پر نیستاں کا شک ہوتا تھا ۔ گوبھن نے 

چاڑ میں غار ڈال دے ۔ خون کی ندیاں نے لگیں“۔ 


۵۳۴" شاہجپان امم جلد ع۶وم 


دونوں طرف کے جالباز لڑۓ لڑتے ایک دوسرے ہے گتھ گئے۔ لڑائی 
ترازو ہو رہی ! فوجیں اس طرح غٹ پٹ ہو گئیں کی دوست دشن ک 
میز مکن نب رہی ۔ یکایک سعید خاں کے گھوڑے کا پاؤں گڑھے میں 
کا سیت تی ازس دا رو کی مو کا 
تھا لیکن دلاور سپہ سالار تلوار کھینچ کر ٹیر کی طرح جھپٹا اور کی 
حریفوں کو گرا دیا ۔ طرفین کے سوار اور ںیادے شطرخ کے سہروں ک 
طرح گلمڈ ہو چکے تھے اور ہر شخص دشمن کی جان لینے پر تلا ہوا تھا ۔ 
سرے مارۓ کے سوا اور کچھ خیال نب تھا۔ خانہ زاد خاں اور 
لطف اللہ خاںن جو مرنۓ کو سرمایہ شہادت و سعادت سمجھتے تھے ؛ بڑھ 
کر آےۓے اور دشمنوں کو کاٹ کاٹ کر دل کی بھڑژاس بکالنے لے حالت 
یہ تھی کە زخموں کے سبب سارابدن لہو لہان ہو رہا تھا۔ زرہ اور 
خود خون میں لت پت تھے ۔ باپ کے سامئے تو آ پہنچے لیکن مسلسل 
مارا مار کی وج ہے بیدم ہو چکے تھے ۔ آے ہی گر پڑے اور گلشن فردوس 
کو سدھارے ۔ سعید خاں بھی زخموں سے چور تھا ۔ بدن پر لیزہ و شمشبر 
کہ نو زخم تھے جنھیں مردانی و دلاوری کے نو ممغے کہنا مناسب ے ۔ 

شاہزادۂ شحاعت شعار کو جو شیر ٹر کی طرح تنا حملہ کرتۓ ہیں 
ان واقعات کی خبر سلی ۔ فوراً اس معرکے میں شریک ہوۓ کے لیے بڑھہ ۔ 
رکاب مبارک میں دو کوہ پیکر مست ہاتھی بھی تھے حن کی ہیبت اک 
صورت دیکھ کر پتا پافی ہونا ۔ پھنکاروں سے صور اسرافیل کا سا ہنگامہ برہا 
ہو جاتا تھا ۔ جھوم کر جس طرف کو جھکتے صفیں پامال کر دیے ۔ 
ہمراہی میں وہ جالباز سحت کوش دلاور تھے جو شیروں کا منھ پھیر دیتے ۔ 
جب شاہزادۂ تہور شعار اس دبدے سے جھھپٹا نو ذرا سی دیر میں غنم کی 
صفوں کو تہ و بالا کر کے قلب تک جا پہنجا ۔ دونوں جنگ ہاتھیوں نے 
دیکھتے ہی دیکھتے صفیں درہم برہم کر ڈالیں ۔ بہت ہے بلاک ہوۓ ؛ 
باقف نے راہ فرار اختیار یىی ۔ شاہی جوالوں ۓ سعید خاں کو اس خخمصے 
سے نکال کر از سر نو دشمن پر حملہ کیا ۔ بعض مک ملال زخمی بھی 
ہوۓ ء لیکن وہ أے سرخروئی سمجھے اور تیغ انتقام کھینچ کر حریفوں 


شاہجہان ا جلد دوم ۴۵ٴ 


پر پل پڑے ۔ ازبکوں ۓ جب یہ دلاوری دیکھی تو ہاتھ ہپاؤں پھول 
گئے ۔ زندگی کی امید چھوڑ بیٹھے ۔ بندوقوں کی آگ اور تیغ آبدار کے ہانی 
کو سوت کا سامان سمجھے ۔ بھاگر اور کال ذات و رسوائی ے۔ جان با 
لے گئے ۔ 

ازبکوں کی ایک فوج شاہی توبحایۓے کے سامنے صف بستم ستعد 
کھڑی تھی ء جس وقت شاہرادۂ نامدار سعید خاں یىی کمک کے لے بڑھاء 
ازنکوں کی ایک اور جاعت اس فوج سے آ ملىی اور ان سبھوں نے توخاے 
والوں پر حملہ کیا ۔ تویچیوں اور بندوقچیوں نے گولے گولیوں کی باڑھیں 
مار کر سینکڑوں کو جہم کی راہ دکھائی ۔ دوسری طرف نے بھادر خاں 
دشمنوں کو شکمت دے کر ادھر آ نکلا اور باق ماندہ بدیختوں پر حملہ 
کر کے فرار ہوۓ پر مجبور کیا ۔ افواج شاہی کا یه حال تھا که صبح سے 
دوپھر تک سفر میں اور دوپہر ہے شام تک گھمسان کی لڑائی میں مصروں 
رہی تھیں ۔ نہ گھوڑوں میں طاقت باق رہی نی سواروں میں ۔ جو جہاں 
تھا وہیں تھک کر رہ گیا ۔ شاہزادہ سبھوں کو ہمرکاب لیے لشکر کاہ میں 
واپس آیا ۔ نماز مغرب کے بعد امبرالام! علی سردان خاں ۓ بھی مظەر و 
منصور واہس آ کر مورچوں کی دیکھ ىھال کی ۔ 

اگلی صبح جپ آفتاب نیزۂ شعاعی لے کر نکلا تو نیر برج سلطنت 
شاپرادہ اورنگ زیب بھی جو میدان جنگ کو نازی گاہ سمجھتے ہیںء 
سعر؟کہآرائی پر سستعد ہوۓ ۔ نقارہ بجوا کر وج کو بڑھنے کا اشارہ کیا ۔ 
جن ازیکوں کے گھوڑے تازہ دم تھے وہ کبھی تو مدان میں آ کر 
تیراندازی کرتے لگتے اور کبھی ببادران شاہی کے حملے سے ڈر کر 
ے ترتیبی ہے پیچھے ہٹ جاۓ ۔ بادشاہی سوار ے تال گھوڑے دوڑا 
کر بڑھتے اور جو سامنے آجاتا أے قتل کر ڈاتے ۔ غرض مقابلے اور 
تعاقب میں کوئی دیقہ بای نہ چھوڑا ۔ آخر میں ہرگشتہ بخت ازبکوں کی 
فوجیں چاروں طرف سے گھر کر آئیں ۔ اب کے یە طریقه اختیار کیا کہ 
لشکر شاہی کے جس حصے پر حملہ کرے اُس کے ساسنے آے کے علاوہ 
ایک ایک فوج ے اس کے دائیں بائیں پھلو کو بھی گھیر لیتے ۔ اس کے 


لخد ماہجہان لا جلد دوم 


بعد پیشٹر ازہک سمٹ سمٹا کر پد پیئثت جموعی ہراول کی فوج پر حملے آور 
ہوۓ ۔ یہاں جبادر خاں جیسا دلر سردار کویخاۓ والوں اور دوسرے 
دلاوروں کے ساتھ کوڑا تھا ۔ بڑھ بڑھ کر ایے حملے کے کی بد سرشت 
غنیم سیکڑوں سبپاریوں کو تلف کرواۓ کے عد ہٹا اور ابی چھاؤٹی میں 
واپس چلا گیا ۔ اسی اثنا میں بیگ اوءلی اہا لشکر لے مودار ہوا ۔ واپس 
جاۓ والے ازبکوں کو ہمرکاب لیا اور ایک فوج کو دوہارء شاہی براول 
کے سامنے کر کے غود پوری مف بندی کے ساتھ سارا لشکر لے 
علی مدان خاں پر آیا ۔ 

خان موصوف ٌۓ تائید ایزدی اور اقبال شاہجہا پر بھروسا کر کے 
صرف اپنی فوج ہے اس کا سامنا روکا ۔ نہایت سخت حملے کرے کے بعد 
یکایک توپوں اور بندوقوں کے منہ کھول دے ۔ گستاخ ء تنوسند اور 
جفاکش ارہک جو شامت اعال کے پاتھوں تلوار کے من ہر آ چڑے تھے ؛ 
گولے گولیوں ہے بھن کر رہ گئے ۔ ان کا زور ٹوٹتے ہی ان بہادروں نے 
پھر حملہ کیا ۔ اگرچہ لڑائی ترازو ہو رہی تھی لیکن یکایک غنم کی صفوں 
میں التشار پیدا ہوا ۔ افواج قاہرہ کے رعب سے ایسے بدحراس ہوںے کہ 
استقلال اور ثادت قدمی ے ہاتھ اٹھا گر ے اختار بھاگے ۔ جب دیکھا کہ 
یہ حملہ بھی بیکار گیا دو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسم ہو کر دور ے 
تیر اندازی کرۓ لگے ۔ شاہی لشکر براہر بڑھتا رہا ۔ چوھاؤنی کی حفاظت کا 
انتظام غبرور رکھا ۔ بڑھتے بڑھتے بالآخر آقجہ کے مضافات میں موغح پشافی 
تک آ پہنچے جو بیگ اوعلی کی لشکر کہ تھا ۔ ان کہبختوں ہر لشکر شاہی 
کا رھب ایسا چھایا ہوا تھا کہ اپٹی چھاؤنی میں بھی نہ ٹھہر سکے ۔ 
اپسے بدحواس ہو کر بھاگ کہ چھافی کا تمام سامان اور اوئٹ گھوڑے 
غازیوں کے ہاتھ لگے ۔ ایک ہزار اشخاص جو ظالم ازبکوں ۓ آس پاس 
ہے دیہات ہے پکڑ کر قید کر لے تھے ء آزاد ہوۓ ۔ شاہرادے نۓ مارے 
لشکر کو وہیں قیام کرےۓ کا حکم دیا ۔ 

اگئے روز اطلاع ملی کہ قتلق مد اور بیک لو: لی اپنے ازبکوں کو 
ہمرِاہ لیے علی آباد کی طرف گے ہیں ۔ سبحان قلی ء جسے ءپدالمزیز خاں ۓ 


شاہجمان ٹامد جلد دوم ےم 


قتاغ خاں خطاب دے گر خان بھرد کا لتب دے رکھا ے ء بھاری لوج 
ہمراہ لیے آستالڈ علوید ہے گزر کر اسی طرف آ رہا ے ۔ ارادہ یہ ے کہ 
پلخ پہنچ کر فتند انگیزی کرے ۔ ید سن کر شاہزادے ے پشانی ے کوچ 
کمر کے بلخ کی راہ ی ۔ جب على آباد سے گزرنۓ لگے تو وہاں کے باغات 
سے کئی فوجیں ے درے نتلیں ۔ ایک فوج ہے شاہی ہراول سے کر ی ۔ 
دوسرے فستوں نے میمنہ اور ىاق حصوں ہر حملك کیا ۔ غنم کے سردار 
ابنی ابی فوجوں کو لیے قلب لشکر ہر آ پڑے ۔ متعدد گروہ آگ یجھے 
دائیں ہائیں بھیل گۓے ۔ غرض سارے لشکر کو لرۓ میں لے لیا۔ 
ماہزادے ۓ سوچا کم یکایک حمله گرۓ سے بالعموم صفیں لے لرتیی 
ہو جاتی ہیں ۔ احتیاطاً ٹاسل گیا اور ہاتھی ہر سوار ہو کر میدان کارزار میی 
آے۔ ثابت قدمی کے ساتھ جم گر کھڑے ہووۓ ۔ حکم دیا کہ ہاتھیوں 
پر جو گیجنالیں اور بھاری بندوقیں ترتیب دی گی ہیں انھیں پکے بد 
دیگرے داغا جائۓ اور جہاں غنمم کا ہلہ بھاری ہو اس کا زور توژ دو۔ 
سرداروں نے اس تدیببر پر عمل کیا ۔ جس طرف ازبکوں کا زور ہوتاء 
گولے گولیوں کی ىارش ہے ان کا ستھراؤ کر دیتے ۔ غرض ہزاروں 
بدجخت خاک میں مل گۓ ۔ سپاہیوں ۓ وہ تاواریں ماریں کہ آب تغ عم 
کہ کلے کلے آ گیا ۔ 

اس وقت بادشاہی لشکر کے بعض سرداروں ۓ جوش شجاعت ے 
بیخود ہو کر سر رشته احتیاط کو بھی ؛ جو سپۃ سالاری کا اصول سے ؛ 
چھوڑ دیا ۔ ازبکوں کی ایک بھاری فوج جو اأن ہر جھکی تو انھوں ۓے وہ 
رستانہ حملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں کھلبلی پڑ گئی . ان فتتہ انگیزوں 
کی ایسی کوشپاپی ہوئی کە کتنے ہی زخمی ہو گر تڑپنے لگے اور کتتنے ہی 
قتل ہو گئے ۔ صبح سے شام تک نیزہ و شمشبر کے چلنے ے موت کا بازار 
گرم را ۔ رات کا اندھیرا چھاۓ لگا تو فریقین ابی ابی لمکرگلہ میی 
واپس آۓ۔ سم جاھی للاول همہ۔ ہم جوف ےم ۶ک دوبیانی شثب 
تھی ۔ عبدالعزیز خاں کے اممارے ہے ہلنکتوش وغیر اڑبک سردار جو ابی 
انی نوج لے کر لشکر میں شامل ہو گئۓے تھے ء رات ک تاریک میں 


۸ھ" شاہجپان ناىہ جلد دوم 


بلدشاہی فوج کے چاروں طرف پھیل گئے ۔ خیرہ چشمی اور شوخی شروع 
کی ۔ شاہزادے نے تھوڑے ے بہادروں کو جو بھڑکتی آگ میں کودے 
ہے بھی ئە جھجکتے تھے ؛ کیمپ کی حفاظت پر مامور کیا ۔ باق لشکر کو 
حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار مستعد کھڑے رہو ۔ اڑھک جس طرف ےہ 
آئیں انھیں اس طرح دبوچ او کہ بچ گر ئە جا سکیں ۔ شاہزادہ خود بھی 
اسی طرح کان ہاتھ ہیں لے گھوڑے ہر سوار کھڑا رہا ۔ "مام سردار 
پوری وفاداری کے ساتھ شاہزادے کے گرد صف بستہ کھڑے تھے ۔ مبح 
تک کسی کی ہلک نہ جھپی ۔ اسی رات میں شاہزادے کو خی لی که 
هد طاہر فتح آباد ہے اور شادماں ہگھلی وال آتچہ ہے حسب الحکم آ رے 
تھے ء راستے میں دولوں باہم مل کئے ۔ شیخ آباد میں پہنچے تو ازبکوں 
ےۓ انھیں گھیں لیا ۔ چاہتے تھے کہ انھیں مغالوب کر لیں لیکن دونوں 
بہادروں ۓ سو خراسانی بندوقچیوں کی مدد سے ان کی صفوں کو تجس نہس 
کر دیا ۔ بہت سوں کو تلوار کے گھاٹ اتارا ۔ تین دن تک یوں ہی مقاہله 
ہوتا رہا ۔ کمک کا انتظار کرے کرے اب دونوں سردار تباہی کے قریب 
آ لۓے ہیں ۔ شاہزادے نۓ یە سنتے ہی بہادروں کا ایک گروہ ان کی مدد 
کے لے بھیجا ۔ ان دلاوروں ۓ بلی کی طرح کوند کر ازبکوں کو ہٹایا 
اور چد طاہر و شادماں کو صحیح سالم شاہزادے کی خدمت میں 
نر اۓ:: 

اگلے دن شاہزادے ۓ فیض آباد کی طرف کوچ کیا ۔ اس سفر میں 
اول ہے آخر تک ازبکوں نے جو چیونٹیوں کی طرح ہر طرف جنگل میں 
پھیلے ہوۓ تھے ء دائیں بائیں ہے اردو (بہیر) پر حملہ جاری رگھا ۔ لیکن 
ہادر غازیوں کے پہلے ہی حملے میں آکھڑ کر ایسے بھاکے تھے کہ کہیں 
ٹھچر ئہ سکے ۔ اس انا میں آندھی چلنے ہے ہوا تیرہ و تار یق کی 
ازبکوں کو موقع مل گیا ۔ بہیں میں کھس آۓے۔ کچھ آدمیوں کو زخمی 
اور کچھ کو قتل کر کے تھوڑے سے لدے لداۓے اونٹ پانک کر 
لے گے ۔ علىی سردان خاں یہ خبر سنتے ہی دھاوا مار کر ان کے سر پر جا 
پہنچا ۔ ہہیر والوں کے بدلے میں جھت سے ازبکوں کو قتل کر کے ان 


شاہجہان ٹامےی جلد دوم ۵۵۰۹ٴ" 


اونٹف چھڑا لایا ۔ ایک لحے بعد کسی قدر بارش ہو جائۓے ے گرد و؛ 
غہار دب گیا ۔ شاہزادے نۓ بھادر خاں اور دوسرے سرداروں کو حکم 
دیا کہ صف بستہ ہو کر اپنے اپنے سامنے والے غنم پر حملہ گریں ۔ یہاں 
جم گر لڑائی ہوئی ۔ طرفین کے دلاوروں نے تیروں تلواروں ے ایک 
دوسرے "کو خوب تباہ کیا ۔ ایسا سخت معرکە پڑا کہ کسی شخص کو 
جان ببینے کی امید ئە تھی ۔ چادر شاہزادہ پر جگه کمک لے کر پہنچتا اور 
ہمت بندھاتا ۔ اس ترگیپ ہے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا ‏ دوبارہ ثابت قدمی 
کے ساتھ لڑۓ لگے ۔ اقبال بادشاہی ۓ جسم میں لی روح پھونک دی ۔ 
اب جو حمله کیا تو غنم کا آسن آکھڑ گیا ۔ اژبیک بھاگنے لگے ۔ ان 
دلاوروں ے شکسٹ دینے پر قناعت لہ کی ہلکد بد بت ازبکوں کا تعاقبی 
شروع کكکیا۔ غرض تقائید ایزدی کی بدولت مظفر و منصور آگے بڑے ۔ 
ازنکوں نۓ بار بار حملے کرنے کے بعد جب خوب سمجھ لیا کہ اس حرکت 
سے قتل ہو جاۓ ھا زخمی ہونۓ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں تو غاموش 
ہو گئۓے ۔ شام تک سر نہ اٹھایا ۔ 

ہم خورداد؛ ہم جادیالاول مطابق ے , حون عصہ٦‏ ۱ء صیح کے 
وقت شاہزادے ے لشکر کو ترتیی دیا ۔ ہراول ؛ میمن ء میسرہ اور قلب 
میں جنگ آزمودہ دلیر غنیم کے مقابلے کے لیے صف بسته ہوۓے۔قرا کے 
پھنکنے سے جنگل کو اٹھا ۔ بیرقوں ء پرچموں اور جھڈوں کے پھرہرے 
بھڑبھڑاۓ لگے ۔ لشکر کے جوانوں کا یہ حال تھا گویا یر و ہلنک ہیں 
جو حملے کے لیے بچلے جاے ہیں ۔ تعداد پوچھو تو ستاروں کی طرح 
ان گنت ۔ شار کی گنجائش ئە تھی ۔ کوہ و دشت میں ہر طرف سوار اور 
بیادے بھرے بڑے تھے ۔ زرہ کی کھ ڑکھڑاہٹ ؛ گھوڑوں کا ہنہناناء 
بدسمت ہاتھیوں کے گھنٹوں کی جھنکارء دلاوروں کے نعرے ء ایسا 
ہنگام تھا کہ لوگ شور قیامت کو بھول گۓ ۔ ادھر ازبکوں کی ے شار 
فوج ہرا بانندے ہوۓ : 

ہوۓ دونوں لشکر صف آرا بہم مایاں ہوئٹی رام ملکر عدم 


.5م" شاوجسپان اس جاد وم 
وہ لشکر ئہ لھے بلک تھے کوہسار جو جنکاہ میں ہو گئے استوار 
ہو گس طرح یزوں کی کثرت ہیاں پیاباں پبہ تھا نیستاں کا گاں 
غرض فریقین کے سوار اور بیادے شطریم کے سہروں کی طرح آمنے عامےۓ 
مضبستە کھڑے ہوۓٔصاف نظر آتا تھا کہ تیروں اور تلواروں ہے 
ایک دوسرے کو فتا کر دینے پر تلے ہوۓ ہیں ۔ پہلے بادشاہی لشکر سے 
ایک فوچ بی کی طرح تڑپ کر آگے بڑھی ۔ اس کی صفیں مست ہاتھیوں 
گی طرح ہرا باندھے چھپٹیں ۔ بذبخت اجل رسیدہ غم کی صفوں پر ی٭ دلاور 
اس طرح جا پڑے کم دم لینے کی مہات لہ دی۔ جائے ہی انھیں 
زبانر خنجر ہے موت کا پیغام سنا دیا ۔ اگرچہ ان دغابازوں ے بھی جانبازی 
ہے مقابلمکیا اور دو دستی تلواریں ماریں لیکن کچھ کام لم چلا۔ زخموں سے 
چور ہو گۓے ۔ بادشاہی دلاور بھی چاہتے تھے کہ اس معرکےہ میں حریف 
کا قصد پاک کر دیں لیکن وحشی ازہک کچھ منە کا والا تو له تھے ۔ 
لڑائی ترازو تھی کم اتنے میں شاہزاء' کامگار فتح و ظنر کو جلو میں لے 
ہوۓ غنیم پر حملہ آور ہوۓ۔ کاب میں ایسے ایسے دلاور تھے جن کے ہاته 
ہمیشد دشمن کے خون میں ڈوے رہتے تھے اور لڑائی ان کے نزدیک 
سیر و فگار کی طرح ایک مشغله تھی ۔ اس وقت ثہایت خوارز معرکہ پڑا۔ 
فریقین کے بہادروں نےۓ کال ے خوف کے ساتھ تلواروں کو سینے پر لیا ۔ 
دست بدستی جنگ میں الجھ گئے ۔ سخت ژخمی ہو جاۓ کے باوجود ایگ 
دوسرے کو انا کرۓے ہر تلے ہوۓ تھے ۔ دونوں لشکروں میں شور شر 
ہرپا تھا ۔ لیزوں گی کثرت ے بیدان پر نیستاں کا دھوکا ہوٹا تھا ۔ خون 
سے نالے بہنے لگے اور گشتوں کے ہش لگ گۓ ۔ 

اس وقت بادشاہی بہادروں نے لپنگ کی طرح غنم کے دریاۓ لشکر 
میں گھس کم رکشت و شون کا ہثگامہ گرم کردیا ۔ بالاخر تالید, ابزدی کے 
باعث ان جاں نثاروں ۓ حسوس گیا گہ فتح کے آثار ممودار ہو رے ہیں ۔ 
قہر اہی ۓے اپاک ازبکوں کو خاک دھول کی طرح میدان, جلنگ 
ے اژادیا ۔ شاہجپانی دلاوروں ۓ ان انسان مما عیوانوں کو یزہ و شمشپر 


شاہجپان اہ جفد دوم 5۱٭ 


مہ واروں ہے لیست و نابود کر ڈالا ۔ اڑھک ان کے حملے کی تاب الد لہ گر 
ہوں بھاگے جیسے لاحول سے شیطان ۔ بہادروں نے فتح و فیروزی کے سداۓ 
میں بھاکے والوں ہر رح مگیا ۔ تعاقب کرنۓ کے بجاۓ میدان ے لشکر گم 
می چلے آئۓ۔ اپنے زخمیوں گو جنھوں ے یرہ و تیغ کے وار کھا کر 
سرخروئی حاصل کی تھی ء جنکاہ ہے اٹھایا ۔ جو شربتر ھہادت بی گر 
عیاتر جاوید حاصل کر چکے ٹھے انھیں ذفن کیا ۔ 
بتاریمخ ۹ جون مع اورنگ ژیب ۓ نہاں سے کو چ گیا ۔ دو تین 
کوس بڑھے ہوں کے کہ گمراہ ازبک باغوں ہے نکل کر تبراندازی 
کمرۓ لگے ٭ غنمم کا ایک تجربہ کار سردار یادگار بیگ اپنے سپاہیو ںکو ل ےکر 
امیرالاسرا کی وج پر حملہ آور ہوا ۔ بڑی بھادەری سے بڑھتا ہوا 
علی ردان خاں تک آ پہنچا اور چاہا کہ اس ڈباہ سردار ے دست بدستی 
جنگ کرے ۔ لی سردان خاں نے جو جنگ آزمودہ دلاور تھا ء لیزہ سنبھال 
لیکن وار کرۓ کی نوبت لہ آئی تھی جو اس کے غلاموں نۓ یادکلو بیگ 
کو زخمی کرکے قید کر لیا ۔ اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاک نکلے ۔ 
اگلے دن یادگار بیگک ۓ بھی ملک عدم کی طرف فرار کیا ۔ وم جون 
ے٦‏ ؛ء کو اورنگ زیب لواح_ بلخ میں غیمہ زن ہوا ۔ الان اور ازبک 
اہکار سائۓ کی طرح ساتھ لگے آ رے تھے ۔ کبھی دور سے اپنی متنحوسں 
شکل دکھاۓ ؛ کبھی لشکرگاہ کے کرد چکر لکا جانۓ ۔ اس ہے آگے بڑھنے 
کی جال انھیں لہ تھی _ دو اہ ہے مثواتر حم ےک رکرکے ناکام ہو چکے تھے۔ 
تحام تدہیریں اور کوششیں مکڑی کے جالے گی طرح ضائع ہوئی تھیں ۔ 
غخرض عاجز ہو کر لڑائی سے ہاتھ اٹھایا ۔ صلح کے بطور اپنے دو تین ہزار 
شاہی دلاوروں کے ہاتھ بیچ دے ۔ غاہزادے کا قصد تھا کے 
لشکر کک بہیر اور بھاری ماز و_سامان کو بلخ میں چھوڑ کر معرکہ آرائی 
کہ لیے آکے بڑھیں اور و جکو صحیح ترتیب کے ساتھ لے چلیں ۔ عکم دزاکہ 
مکار دغاباز ازبگوں کو بھیر میں نہ آۓ دیں ۔ 
اس اننا میں خبر سلی ػمع بعاری ‏ جولائی مھ عبدالعزیز غاں ۓ 
ایواج کے کھاٹ ہے دریاۓ جیحوں کو غبور کیا ۔ اس کے سہابی 


لح شاہجمان لامہ جلد ھوم 


ادھر اُدھر ہے عبور کرے ہوۓ کچھ ہار لگے ؛ کچھ ڈوب گۓ ۔ غرض 
لشکر پراگندہ ہوگیا ۔ عاقلوں داناؤں کو معلوم سے کس فتح و ظفر کا 
دارومدار لشکر کی کثرت ہر نہیں بلکە صرف عنایتِ اللپی ہر ے ۔ 
شاہزادہ اورنگ ژیب کی فتحیابىی اس حقیقت کا واضح لبوت ے جنھوں 
ےۓ تھوڑی سی فوج ہے ازہکوں الانوں کے بھاری لشکر کو شکست دی ۔ 
اس کی تفصیل یہ ے کہ جب شاہزادہٴ جواں بخت ؛ خوش تدییر جو 
تن تدہا ہنت کشور کی سیات سر گر سکتے ہیں ء حضرتت ہے رخصت 
ہو گر بلخ کی مہم ہر روائہ ہوۓ تو شاہزادہ ماد والے لشکر کی تعداد 
بچاس ہزار تھی ۔ یہی فوج بلخ و بدخشاں ی تسخیر کے لے اورنگ زیب 
کے مات مقرر ہوئی ۔ لیکن اس میں ہے کچھ حصہ بادشاہء سلامت کے 
حسبِ طلب واپس چلا آیا ۔ بعض نامی سردار مثلا قلیج خاں اور رستم خاں 
ختلف قلعوں اور علاقوں کی عافظت پر مامور ہو گئے ۔ بعض سردار مثل 
راجا ے سنگھ (جس کی دو ہزار فوج تھی) جو لشکر میں تعینات ہوۓ تھے 
حاضر ہوۓ میں تاغیں کربے رے ۔ اللہ وبردی خاں اور نجاہت خاں جسے 
امیر بھی تھے جنھیں کابل تک آئۓ کی بھی توفیق لہ ہوئی ؛ بلخ تک تو 
گیا آۓے ۔ اس حساب ہے ظاہر ے کہ پچھلے سال جو لشکر شاہزادہ مراد 
کے پمرکاب تعینات ہوا تھا ؛ اس کی تعداد گھٹ کر نصف سے بھی کم 
رہ گی تھی ۔ 

شاہی لشکر کے مقابلے میں ازبک وحشیوں کی تعداد ایک لاکھ ے 
بھی زیادہ تھی جو عبدالعزیز خاں اور سبحان قلی کے ہمرکاب جنگ پر 
مستعد ہو کر آۓ ۔ بوڑے بوڑھ ازنک کہپتے تھے کہ کسی لڑائی میں 
ماوراءالٹپہر کا اتنا لشکر جع نہیں ہوا ۔ شاہزادہ جواں ہمت کو شاہی 
لشکر کے کم ہوئےۓ کا مطلق خیال اہ ہوا ۔ اگرچە یہ علاقہ دشمن کا تھا ۔ 
راستوں سے آگاہ نہ تھے ؛ لیکن خدا کی نصرت پر بھروسا کر کے شہر بلخ 
میں آئۓ کے بجاۓ سیدھے غنیم کے علاقے میں داخل ہوگئے ۔ منزلیں طے 
کرۓے ہوۓ اور صفوں کو ترتیب دیتے ہوۓ بڑی دلجمعی ہے چنگ بر 
مستعد ہوۓ۔ زرہ اور سپر کو پس پشت ڈالا ۔ جہاں ککہیں غنم :کا 


شاہجہپان قام جلد دوم ‏ ۳۴م 


نشان ملاء ے دریغ اس کا سامنا روک کر معرکہ آرئی شروع کر دی ۔ 
برق و باد کی طرح ان دغابازوں پر جا ڈے ۔ بارہا لڑائی ى بھڑکتی ہوئی 
آگ میں پروانہ وار کود گئے اور مہدان, چنگ میں وہ کارثامے دکھاۓ کہ 
چھادری و مردالکی نے آفریں کہی ۔ رستم و اسفندیار ے معرکوں کو 
بھلا دیا ۔ 

بادشاہ سلامت کو واقی۔ لویسوں ک تحریر سے تمام معاملات کی 
اطلاھیں ملتی رہیں ۔ ایک س‌تبه ے اختیار بول اٹھ ےکہ : ”عاقبت اندیشی اور 
احتیاط پر جہاں بائی اور سرداری کا دارومدار ے ۔ بعض سرداروں ۓ 
اتجریہ کاری کے سیب ہے قاسل پیش قدمیاں کیں جن کا یم نتیجہ نکلا کے 
مہم بکڑ کی اور مابدولت کو تشوبش ہوئی ۔ پہلی خرابى تو یہی تھی کہ 
شاہزادہ مراد نۓ ازبکوں اللانوں کا استیعمال کرۓ اور ملک کا بندوبست 
جاتے سے پہلے ہی واہسی کے لے عرضداشتیں بھیجنا شروع گر دیا ۔ 
اگر اس ناتجربہ کار شاہزادے کو اقیال و عروج ہے کجھ لگا ہوتا تو 
واپسی کا ارادہ ہرگز لہ کرتا ۔ ہندوستان کے ناز پرورد.ہ آرام طلب 
معماحبوں کا کہنا ماننے کے بچاۓ پھاڑ کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ بلخ 
میں ٹھہرتا ۔ چغتائی سردار نو مدتوں ے آرزو کر رے تھ ےک باہر ی اولاد 
وہاں حکمرانی کرے ۔ ہزاروں آدمی جوق در جو آ۲ کر سلام کرۓ 
کے آرزو مند ہوۓ“۔ اگر یہ کم عقل نادان صاحبزادہ ان کی دلجوئی گرتا 
اور واپسی کی رٹ نس لگاتا تو یه سب سردار دل و چان سے ہارے 
ہواخواہ ہو جاۓ ۔ ذرا سی سختکوشی لہ دکھائی اور سہ مکو بگاڑ دیا ۔ 
جو لوگ جاں نثاری کو موجود تھے سب واپس چلے گۓ ۔ ازبیکوں ۓ 
شماہی فوج کی بیدلی دیکھ کر پر طرف فتنہ و فساد کا ہتکامہ گرم کر دیا ۔ 
شاہزادے کی آرام طلبی اور سہل انکاری کو کمزوری کی علامت سمجھ کر 
پہاڑیوں اور گھاٹیوں سے لگل لکل کر تاخت و تاراج کرۓ لگ ۔ دوسری 
غلطی یہ ہوئی کہ بھادر خاں اور اصالت خاں ۓ نذر ید خاں کو ھکے 
دینے کے بعذ اس کے تعاقب سے پھلوتبی کی ۔ اعاقبت اندیش شاہزادے کے 
عسب' غواہش ؛ شبرغان ہے واہس آ گۓ ۔ نم وہاں اپنے تھاۓ بٹھاۓ) 


ارام ا ہجمان تام جلد بوم 


تہ مقامی باشندموں ہے دلجوئی ے پیش آےء ورلہ وہ سب بارگلو والاک 
ملازمت کے آرڑو مند تھے ۔ تیسری لغزش یہ ہوئیکہ شاہزادہ اورنگ ریب 
براءواست ازبکوں الانوں کی تنبیہ اور عبدالعزیز خاں ہے جنگ کمرنۓے کہ لیے 
پڑھ گئے ۔ مناسب یہ تھا کمکچھ عرصے تک بلخ کے نواح میں قیام کر ۔ 
بھاری سامان کو وہاں چھوڑ کر سہم کا سامان درست کر لیتے تو بلغ میں 
واپس آےۓ کی ضرورت ہي پیش نہ آتی ۔ عبدالعزیز خاں پر بھی دباؤ پڑتا 
اور کسی کو کھل کر سامنے آنے کی چرأت نہ ہوتی ۔ اگر وہ بالفرض 
مقابلہ بھی کرتا تو شاہی دلاوروں کی جانہازی ہے ایسی شکست کھاتا کہ 
سر اٹھاۓ کی ہمت لہ ررہتی ؛ بلک قتل ہوتا پا تعاقب کے وقت 
دریاۓ جیحوں میں ڈوب جانا ۔ مناسب تو یہ تھا کہ اگر تاخت و تاراج 
کے ارادے ے ہاخ و بدخشاں میں داخل ہوۓ تھے تو کچھ عرصد وہانں 
قیام کرے۔ ان اور ازنک جو ننخواء دار ملازم نہیں ہیں کچھ عرمے 
بعد خود یخود متفرق ہو جاۓ ۔ عبدالعزبز خاں کے پاس جو تنخواہ دار 
فوج باق رہتی ؛ اس کو یہ حوصلہ لہ ہوا که ہارے دریاۓۓ لشکر کے 
مقابلے پر ارت 


بہرحال خدا ک| شکر ے کہ عنایتِ پروردگار کی ہدولت ہندوستان 
جیسا وسیع ملک حضرت صاحبقران انی کے زیر نگینن ے ۔کتنے ہی نادشاہوں 
کو حضرت ۓ مغلوب کر کے یا تو تباہ کر دھا یا باچ و خراج ادا کرے 
پر جبور کیا ۔ ہندوستان جیسی وسیع ملکت سراسر حضرت کی قلمرو میں سے 
جس کے مقابلے میں ایران و توران کے مالک کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ 
لشکر ے شار ہے ۔ خزاے معمور ہیں ۔ رض وہ جمام نممتیں جو دوسرے 
بادشاہوں کو خواب میں بھی میسر نہیں آ سکتیں حضرت کو حاصل ہیں ء 
وہ بھی اس کثرت ہے کہ محاسپرِ خیال ان کا تصور کرۓ ے عاجز ے ۔ 
سب کا بیان تو کیا ہو سکتا ے ء البته ختلف صوبوں کی حیثیت ء خزائوں 
ازر رصع آلات کی کیفیت اور تنخواہ دار لشکر کا ختصر حال یہاں لکھا 
جاتا ے ۔ ۱ 


فیابجبئن ناب ببك دو ۵ك" 
ملک ہندیتات کا بیان 

اس سا پھار ملکت کی نتبائی لاہری بشرقہ (موجو دکراجی) یں سلہٹ 
تک دو ہزار گوس شاہجہاق ے۔ پر کوس پاب ہزار گز کا اور گن پیالں 
انگل کا ۔ مقاسی باشتدودۂ کے پھاے ہے بد غاصد چار ہزار کوس چ ۔ 
جوڑائی غلعہٴ بست (خوم قندعار) ے قلمد* اڑیەم دکی تک ڈیڑم ہزاو کوس 
. اس وسیع وقے کو مل انتظام اوز اطلاعاث کی سہولت کر لیے بائیس 
صوبوں میں لم گیا ہے ۔ پر سوبہ ایک کارگزار سردار کے زیر انتظام سے 
جو ٹن تما ہنت اقلہم کا نلم و نس یکرقا مچہ × اس کی سا می میں دیوان ؛ 
شی اور بھاری لشکر رہتے ہیں ۔ ہو موے میں کئٔی مرکاربی ؛ سرکار مھی 
کئی شہرء شپر میں کی پرکئے ہوتے بیع ۔ بعض پوگنوں کا سالائت مالیه 
دس لاکھ روے سے جو ملک بدخشاں کے غراجچ کے پرابی مت ۔ پر برک 
متمدد دہبات پر مشتعل ےے جی میں ہے بعض اپہے ہی کم بھی ہزار رومیھ 
عالیں کے نیں . ممام ملک کے پرگوں کی تعداد چار ہزار تون سو چچاس بے ۔ 
دببات کا شمار خدا جا ۔ ماری مملکت کا عالید آٹھ ارب اسی کروڑ دام سے 
(ہائیس کمروڑ رونغ) ۔ بی صوبدٴ دبلی کا مالیہ ڈھائی کروڑ روےي؛ سووٴ 
آگرہ کا سوا دو کروڑ روي؛ لاہور کا سوا دو کروڑ رودے؛ اجمیںکا 
ڈیڑھ کروڑ ؛ دولت آباد كا ایک گمروڑ ساڑے سینتییس لاک ء برار کا 
ایک گروڑ پپیس لاکھ ؛ اعمد آباد کا ایک کروڑ ساڑھے بنیسں لاھ ؛ بای 
کا ھُوا کروڑ ء الم آباد ء بہار ؛ عالوہ اور خاندپس کا ایکں اھک کروڑء 
تلنگانہ اور اودھ کا بچھٹر لاکھ ء ملتان کا ستر لاکھ ء اڑیسہ کا بجاس لاکھ ء 
کابل اور کشمیر ہر ایک گا ساڑۓے خینیس لا کی ؛ ثھٹھە کا بیس لاکو؛ 
پلخ اور قناغار ہر ایک کا ساڑھے سترہ لاکھ ء بلخشاں کا دس لاکھ اور 
پکلانہ کا پاچ لاکھ ررے ۔ ان صوبوں میں تین کروڑ روے عالائم کا شاہی 
خالعہہ! ہے ؛ باتی جاگردارٹوں کی تنعلواہ کے حباص میں جاتا ے ۔ 


٠٦‏ ۔ غالعے گی رثم جار “کرؤڑ رو لگ پہنچ گئی تھی ۔ ھابعواڑ غاں 
نے سانوالاسا جفد دم مس یھ عطبع کلکتم پر ہیں لکھا یچ ہ 


مہف شاہجپان ٹامہ اد موم 
نآ خزاے کی تفصیل 

آکبربادشاء ۓ آکیاون سالہ عہد حکومت میں خزاۓ میں بڑی رقمفراہم 
کی تھی جس کا اکثر حجمہ حضرت جہانگیر ۓے اپنے ہائیسں ساد عبد ساطنت 
میں خرچ کر دیا ۔ اتنا خزائه کسی اور فرماںروا کے زماۓ میں کبھی 
رجس نہیں ہوا تھا ۔ حضرت شاہجہاں کے زماۓے ہیں اس کا شار کنہیں ہے 
,ہیں پہنچا ۔ لشکر کا خرچ ے الدازہ ے ۔ سیات پر کروڑوں روے اٹھ 
,گۓ ء شاہزادوں اور اا کو العام میں اتنی رقمیں عطا ہوئیں کم کسی 
زماۓ میں اس کی تہائی چوتھائی رقم بھی عنایت ئہ ہوئی تھی ۔ چٹانچہ اہتداے 
جلوس ہے آخر سلطنت تک لو کروڑ ساٹھ لاکھ روے لقد و جنس‌ی صورث 
میں العام فرماۓ ۔ ختلف شہروں کے اہی لشیمنوں ؛ سممجدوں ء باغوں 
اور قلعوں کی تعمبر پر ڈھائی گروڑ خرچ ہوۓ ۔ یعنی ایک کروڑ دو لاکھ 
روے آ گرہ کی ارات پر جس میں اندرون قاع کی سنگر مس وا ی مسجد 
کا چھ لاکھ روے کا خرچ اور روضءٴ تاج محل کی لاگت کے بجاس لاکھ روےج 
شامل ہیں ۔ باق چھیالیس لا ا کھ شاہی عحل ؛ باغات اور دوسری عارتوں ہر 
صرف ہوۓ ۔ دہلی کے لال قلعے پرپچاس لاکھ ء جامع مسجد پر دس لاکھ ؛ 
لاہور کے دولت خاۓ اور باغات پر بچاس لاکھ روے اٹھے۔ شہر کابل اوو 
قلمے کی عارتوں پر بارہ لاکھ روح لاگت آئی ۔کشمیر ک عارتون اور باغوں 
پر آٹھ لاکھ خرچ ہوۓ ۔ قندھار اور مضافات کے قلعوں کا خرچ آٹھ لاکھ ۔ 

اجمیر اور احمدآباد ی عارتیں بارہ لاکھ روے میں تیار ہوئیں ۔١‏ 


لشکر ظفر پیکر کی تفصیل 
پرکنوں میں فوجداروں اور کروڑیوں کے ساتھ انتظام کے لے جو 
فوج رہتی ہے اأے چھوڑ کر ضابطہٴ داغ چہارم کے مطابق ثاہی لشکر 
دو لاکھ سواروں ہر مشتمل ہے ٭ ان میں آٹھ ہزار سوار سنصب دار اوو 
.مات ہزار برق انداز اور احدی شامل ہیں ۔ باق ایک لاکھ پھاسی ہزار سوار 





و مائرالا! جلد دوم صہ وہر طبع کلکتہ ہر بھی تفصیل درچج ہے ۔ 


قاہعباتن اب بلد دوم لام 


شاہزادوں ؛ امراۓے سلظت اور دیگر منجب داروں کی فوج میں تعمنات ہیں ۔ 
پیادہ بندوقچی ء گول:داز اور بان انداز ,چالیس ہزار ہیں ۔ ان میں ہے 
دس ہزار حضرت کی رکاب میں رہتے ہیں اور ٹیس ہزار پیادے ختلف صوبوں 
اور قلموں میں تعینات ہیں ۔ 

بادشاہزادہ دارا شکوہ کی تنخواہ ایک گروڑ روے ے ا 
کا بارہ سپینے کا درماہہ ساٹھ لاکھ روے ے ۔ شاہزاذہ شجاع اور شاہزادہ 
اورنگ زیب کی تنخواہیں ساٹھ ساٹھ لاکھ روۓے ہیں جن میں ان کابارہ مجینے 
کا درساہه ٹیس لاکھ روج ہوتا ے ۔ شاہزادہ. مراد کو تیس لاگھ رورۓےخ 
کی جاگیر ے پورے ٹیس لاکھ روے کا درماہہ ملتا ے ۔ سعداتہ خاں اور 
علی. مدان خاں کی تنخواہیں بھی ٹیس تیس لاکھ روے ہیں ۔ 


شاہزادہ اورنگ زیب کی معرکہ آرائی اور جنگ ازبک کا سلسله لوٹ 
گیا تھا ء اب دوبارہ لکھا جاتا ے ۔ جب بہادر خاں کی عرغداشت ے 
اصالت خاں کے النتقال کی خبر ملی تو بادشاء قدردان ۓ جو غلوص و وفا 
کے جوہر شناس ہیں ء؛ اُس کی وفات پر بڑا افسوس گیا ۔ فرماھاکە بہت بخلص 
ونادار لوکر تھا ۔ ابھی عمر عزیز کی چالیس منزلیں بھی طے لد کی تھیں ۔ 
تر ساز گار کی حریک ہے ہمیشہ قابلِتعریف کاونامے افجام دے ۔ اگر موت 
مہلت دیٹی تو مخدمات شائستہ کا سرانجام گر کے ہہت ترق پاتا ۔ بندہ وازی 
کہ تقاضے ہے اس کے بڑے بیۓ سلطان حسین کو ہزاری ذات پا سو 
سوار اور دو اور بیٹوں کو مناسب منصب ہر سرفراز فرمایا ۔ خلیل اللہ خاں 
ۓ ضحاک میں اصالت خاں کے مرتے کی خہر سی تو الفت و عبت کے 
سیب اس کا دل دلیا ہے اچاٹ ہو گیا ۔ گھر کے الدر گوشہٴ عزلت میںە 
بیٹھ رہا ۔ شاہزادہ اورنگ زیب تعزبہت کے لیے گۓ ۔ بہت سی ہوش افزا 
نصیحتیں کیں اور سمجھایا کہ موق اڑک ے ؛ اس سہم کا انتظام مھارے 
زا کسی اور ے نیں ہوا ۔ آرائشی نشی کر چھرا کر کرو اعیے 
ہو جال ا عقیدت و ہواخواوی ہے بعید ے ۔ بہت کچھ کہا با سن 
عہورت نہ مالا ۔ مجبوراً اس کا منصہ اور چاگیر منسوخ کر دے ۔ 7 


۸ ٹیاپجپان لابو چان تخجم 
چن تلادان ثمری اور دیگر حالات 

م رہیماثای ےی رھ ارقی بہشت نطاق لی ۸ء قللد" 
کابل میں عمر ارگ کے ہن ویں قمرق بیال کا جشزر تلادان خسب مەععول 
ا پوری ژیب و زینت ے منعقد ہوا ۔ اس مہارک تقریب گی مام رسوم یر ؤ 
وہر انجام پائیی ۔ کابل کے مفلسوں محتاجوں ۓ روے اور اشرفیاق پا کر 
لی آرزوئیں پوری کی ۔ سعداقہ خاں ے بفعی ہزاری ذات و سوارء 
دولت خاو ہہوہہ دار قندھار ے با ہزاری ڈابھ٭ و سوار ء پر دل خاں 
لہ دار بہت ے تین ہزاری ذات و سوار ؛ عاتل خابِ می دوم لے 
تین ہزاری ذات و سوار کے منصب پر ترق بائی . علم بھی مرحم ہوا 
تقرب خاں تین ہزاری ذات تین سی بہوار ؛ جیات غاں دو ہزاری فات ہزار 
سوار کے منصپ پر ہرفراز ہوا ۔ سپد فبروز کو علم ملا ۔ نوازش خاں 
ڈیڑھ ہزاری ذات ۷ سو سوار؛ اآرجن گوڑ ہزاری ذات سات ہو سواروء 
الام غاں صوبہ دار کن ہزاري ذات و سوار کی ترق ہے بنت ہزاری ڈذات 
ہفغت ہزار سوارء پاچ ہزار دو اپ سم اسپہ بکے منصب پر سرفراز ہوا 
معتمد غان میر آتش گو ڈیڑھ ہزار ذات ہزار سوار اور قبچاق جْاں گو 
دو ہزاری ذات ہزار سواز ػمے ملنصب پر ترق ملے ۔ ذوالقدر خاں تھانەہ دارِ 
زی کو تین ہزاری ذاث دو ہزار سوارء پاٹچ سو ذو اسيیم سے اسپب کے 
نصب پر ترق دی گی پندرہ لاکھ روے اس کے بدست بلخ کو 
روائه ہوۓ ۔ 

شاہزادہ شجاء ”کو رمان گیا تھا کہ بنگال ہے روائه ہو کر حاضر 
غدست ہو ؟ ۹م سی ےم ۱ء گو گابل کے نواح میں پہنچے تو سعدابقہ غان 
اسختبال کے لے ۔ سعداقہ خاں کی ال تاس نے شاہزادہ ماد گو حاضرر 
بائگ ہوتے کی اجازت حاصل ہوٹی تھی : پشاور ے خاث_ سوضؤف کے ہمراہ 
کابل آیا تھا ۔ وہ بھی بارگو والا میں حاضری ے مشرف ہوۓ ۔ دولوں 
فاززادوں ۓ ایک ایک پزلو اشرفیاں بطورنڈر پی شکیں ؛ خظترت ۓ شاہزادہ 
جا کو علعت ٢‏ نافرق : ہوتیون کی مالاء تعلویٰ ہے' تریح سریچ ۂ 
پیروں کا زم لبیغد اوڑ چخذ سسعع آلات عظا فرہناے جن کی مجموقی تالیث 


ضابجِبانِ نامہ چاش جوم ۰ 


ایکب لاکھ ررۓ تھی ء اہی تار میں پاجا چے سنگه جر دکن ہے آیا تھا ؛) 
نپز جیئر ان جو ایک مروڑ ہیس لاکھ روے کا خزالی لے کر لاہوو نے 
شاپزاجم قاع کی خدسق ہیں جلضو ہوا تھا ء آستلت بوسی سے سرفراف ہوم 
خی لات خاف کی جگے جعفر جاں سیر بی بترو ہوا ۔ بنھ ہزاری ذات 
چار ہزار یوار کا منصب ملا 

بتارچ یکم چادیالاون (ہ جوٹتٹ ےم +) لاہوو کے وائعات ہے خر 
سلی کس جامع_ فضائل ؛ سید عا یٰ لسب ؛ سبرب جلال یدرالصپور بتعفد 
اس اض میں مپتلا رہ کر مء ریمالثانی (وم می ےم :ع) کو جہانِ فانی 
سے بہشتر بریں کو سدھارا ۔ قدردان بادشاہ ے پاکیزہ لسب سید کے انتقال 
پر کال افسوس کیا ۔ بارگاە ال ھی میں اس کی مغفرت کے لیے دعا مال ۔ 
مرحوم کے ٹین بیٹے ہیں ۔ بڑا لڑکا سید جعفر کہ مولا علی مر تضئی کی لسل 
کا فخر ے ء اپنے آہا و اجداد کا سجادہ لشین ے ۔ دوسرا فرزلك خلاصٴ 
سادات رام مظہر لطفر ازلی ٤‏ سید علىی ہے جس کے پرلور چہرے 
ہے شرافت و جلال ٹیکتا ے ۔ حضرت نے اسے دو چند ترق دے کر 
ہزاری ذات دو سو سوار کے منصب پر ہر بلند فرمایا۔ تیسرا لڑکا سید موسی 

ے ۔ دائحالمرض ے لہٰذا آپ ۓ اس کا وظیفه مقررکر کے حکم فرمایا کے 
تی آباد میں بیٹھ کر دعاۓغ دولت کرتے رہو ۔ سید ہدایت‌اللہ ولد سید احمد 
قادری قندھار ی دیوانی ہر متاز تھا ؛ ہزاری ذات ء؛ سو سوار کا منصب عطا 
کر کے حکم بھیجا کہ حاضر درگاہ ہو ۔ راجا جے سنگھ دو ہزار سوار 
ل ےکر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا ء غلعت خاصہ اور مرصع جمدھر عطا 
کر کے دو ہزار سوار کی ترق دی ۔ یعنی پنچ ہزاری ذات ؛ پنچ ہزار سوار 
دو اسپم عم اسپم کے منصب پر سرفراز کیا ۔ دو لاکھ روے مدھ خرچ 
دے کر ہدایت کی کہ بلخ پہنچو ۔ 

شیخ اظر ہرالا مک خوار اور رد عبادت گزار تھا ء فرض اور منت 
کا سخت پابند ۔ حضرت کی شاہزاد کے زماۓ ہے سفرء حضرء خلوت ؛ 
جلوت ہ دربار میں حاضر رہتا اور کسپب_ سعادت گرا .۔ صبح سے شام تک 
اور شام ے صبح لک حضرت کی خوابگاہ کے درواڑے ہر موجود رہتا تھا ۔ 


ےم شا ہجہان قامنا جال ەھم 


٤ء‏ جول کی دومیانی شب میں جھائو فلق ہے وخمت ہوا ۔ نھاڑ امغرب' 
ىہ بعد سے بچکیاں جو لگیں تو دو گھۓ وات رے تک (ساڑھ تین ہے 
ح) جارکہ رہیں یہاں تک کع س گیا۔ حضرت کک حسبالخکم قافی ال 
وغیرہ عالم. فاضل اس کے جنازے میں شریک ہونۓے ۔ کوو عقابین کے دای 
میں بطور امانت لاش کو دئن گر دیا ۔ کچھ مدت بعد مرحوم کی وصیت 
کے مطابق ٦‏ گرہ لے جا کر اس کی مسجد کے چلو والے مقبرے میں جو اس 
ۓے خود تہار کروایا تھا ء دان کیا ۔ 


وو یت 


۱مم 
عمل, صالح 


المعروف پہ 


٠‏ مٰ 
ا۰ال کم 
ابً 
جلد سوم 
4-0 +ٗ 


ن زیدی 


رسسصب 
7ے 


ک لاہور 
مرکزی آردو بورڈ ء (گبرک؛ 


۷مم 


سط سم 


سن ۲٢‏ جلوس 


یکم جادی الكثانی ےن. ,ھ (م جولائی ےم+٦بء)‏ بعنے کے دن اکیسواں 
سال جلوس شروع ہوا ۔ دنیا کو مسرت و شادمافنی کا إیغام ملا ۔مقررہ دستور 
کے مطابق حضرت نے شاہزادوں اور اساۓ عا ی شان کو ان کے مرتِے 
کے مطانق گلاب ے_ بھرے ہوۓ مرصع طلانی جام عنایت فرماۓ ۔ مراد 
کام صفقوی مٹصب کی ىرق پا کر قوریگی مقرر ہوا ۔ طاہر ےاں ولد مد اشرف 
پسر اسلام خاں کے منصب میں اضام ہوا ۔ اطلاع ملی کہ ازیکوں ک فوج 
جو باخ کے معرکے میں سکست کھا کر فرار ہوئی تھی ء اس فکر میں ہے 
کہ بدخشاں پہنچ کر ناخت و تاراج کرے ۔ یہ سن کر حضرت نے بتارخ 
ھ جادی الثاتی (ر جولائی ےم۹وء) شاہزادہ مراد کو غلب ء بادری اور 
طویلہٴ خاصہ کے دو گھوڑے ء جن میں سے ایک کا زین میٹاکار دوسرے کا 
طلائی تھا ؛ عطا فرما کر بدخشاں کی طرف رخصت کیا ۔ لم راسپ خاں کو 
ترق دے کر تین ہزاری ڈاں ڈھائی ہزار سوار کا منصب عنایت فپرہایا ۔ 
شخقی الدین ولد عتار خاں ء سید عالم ؛روح اللہ ولد یوسف ید خاں تائثقدی ؛ 
نذیر بیگ سلدوزء سید مچد١‏ اور قباد خاں میں سے ہر ایک کو کھوڑا عنایت 
کر کے آ٘س والا گہر کے ہمرکاب روائہ کیا ۔ عبدالہ ولد سعید خاں بہادر 
ظفر جنگ جو ابنے باپ کی طرفٗ سے بھکر کا اظم تھا ء ترق پا کر ہزاری ء 
ہزار سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ 

۵ر جادی الثانی (ہ و جولائی ےم+وم) کو بادشاہ جمجاہ خیاباں کی 
سیر کرۓے اور وہاں گھوڑے پھیرۓ کے لیے سوار ہوۓ ۔ اسی روز 





رہ ذسخہٴ حیدر آیاد میں سید مد کے بجاۓے سید ا جد درج ہے ۔ 


2 شاہجہان نام جلد سوم 


شاہزادہ مچد شجاع کے محل میں تشریف لے گئے ۔ اُس والا جاء ۓ بھاری 
پیشکش حاضر کی جس میں ہے تبن لاکھ بیس ہزار روے کے جواہرات ء 
سرصتّمع آلات ء ہاتھی ء پارچات اور بنگال کے نمیسں تحفے آپ ے قبول 
فرماۓے ۔ فرزند دلیند کو ایک قطعہ لعل کا سرنیچ ء دو ہوتی او ر کچھ رمح 
آلات عطا کیے جن کی قیب ایک لاکھ روسے بھی ۔ میناکار ژھن کا عربی 
گھوڑا ء ظفر ء بھی مرحمت کیا ۔ شاہزادے کے دونوں نورچشموں یعنی 
سلطان زین الدین چد اور سلطان بلند احتر کو موتیوں کی ایک ایک نسبیح 
اور ایک ایک مرصع طرہ عنایت فرمایا ۔ اسلام خاں کے بھائی سیادت خاں 
کو دو ہزاری ذات ء سات سو سوار ء افتخار خاں کو دو ہزاری ذات پابچ 
سو سوار اور صوف ہہادر کو ہزاری ہزار سوار کے منصب پر سربلندی بخشی ۔ 

بتارح رم جادی الثای (مم جولائی ےم۹ہء) شاہزادۂ عا ی جاہ 
اورنگ ژیب ہہادر کو خلعت حاصم بت نادری اور طلائی زین والے جار 
گھوڑے ؛ علی مدان خاں کو طلائی زین والے دو گھوڑے ؛ ؛ بہادر غاں 
اور رَسّم خاں کو غلعت خاصہ اور طلائی زین والا گھوڑا اور شاد خاں کو 
غلعت اور طلائی زین والا گھوڑا ارسال فرمایا ۔ کابل کی قلعداری شیو رام گوڑ 
کے بجاۓے شاد خاں کو سبرد کر کے حکم دیا کہ جب تک ملتفت خاں 
میمٹب ہے آ کر یہ عہدہ سنبھالے ؛ تم اس کی نگہبانی کرتے رہو ۔ سم (وم 
جولائی ےمہرےء) کو سید جلال مرحوم صدراالصدور کا عہدہ سید ہدایٹ الله 
قادری کو عطا فرمایا جس کا باپ سید احمد قادری جہانگبر بادشاہ _کے 
زساۓے میں اسی خدمت ہر سرفراز تھا ۔ منصب میں پابچ سو ذات دو سو سوار 
کا اضافہ کیا ۔ حضرت کی خاعر پرستار اکب آبادی بل ہیر نھیں ؛ تقرب عاں 
کے علاج ے فائدہ ہوا لہٰذا خان موصوف کو ئترق دے کر تین ہزاری 
ذات چار سو سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ 


نذر ٭د خاں کا بارگاِ خلافت میں پناہ لینا اور حضرت کی طرف ہے 
ہلخ و بدخشاں کا علاقہ دوبارہ آ ہے مرحمت ہوٹا 
چونکہ زمن سے آسان تک پر چیز حضرت ظل سبحائی کے سایہٴ عدل 


شاہچھان نلمہ جلد سوم ےم 


و احسان میں راحت کے ساتھ آباد ے لہٰذا حضرت بھی پروردگر عالم کے 
دستور کے مطابق غخاص و عام ہر شخص کے ساتىھ لطف و کرم ہے پیش 
آے ہیں ۔ آپ کا اپىر جود و کرم سخاوت و احسان کے لے درا سا ہہائه 
ڈھونڈتا ے۔ ارادہ یں تھا کہ ماوراءالنہر کے علاقے کو مفسدوں کے 
قتنہ و فساد سے پاک کر کے نظم و نسق درست کر دیں اور پھر کال عنایت 
و قدردانی کے بیموجتب یہ علاقہ دوبارہ لذر چد خاں کو عنایت ھرىا دیں ۔ 
چناسچب اس عرصے میں نذر مد خاں کو جو مراسلے آپ نے بھیحے أُن 
سے بھی مضمون مترشح ہوتا ے ۔ نذر ید خاں کا ستارہ کچھ ایسا گردش 
میں آیا تھا کہ بارکاہ سلاطین دناء ے متحرف ہوا ۔ کچھ تو لصیب ک 
کمی ؛) کچھ منشبات کا ائرء غرض حصرت کے دامن_ دوات میں آے کے 
بجاۓ احمق مشیروں کی صلاح کے مطائی ایران کا سفر اختیار کیا ۔ وہ ملک 
سہان نوازی کا رکز ء مروت کا مسکن ء لیکن قسست کی گردش وہاں بھی 
ساتھ رہی ۔ اکام و نامراد آیا ۔ جبوراً بلخ واپس آ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس 
ولایت ے قلے میں بیٹھ کر ساز و سا ان درست کرے اور لشکر جمع 
کر کے اپبی حالت سنبھالے ۔ غرض تقفش قلاق وعیرہ کی انداد ے قلعہٴ 
میمنہ کا حاصرہ کر لیا ۔ قلعے کے اندر شاہی دلاوروں ے وہ سا کها ثیا کس 
نڈر ٭ حاں ابے سپاپیوں کو قتل اور زحمی کروا کر ےیل عرام واہس 
جاے پر محہور ہوا ۔ بیل چراغ میں قیام کیا ۔ سمجها کہ یہاں مجھے حوادث 
روزگار سے کچھ پناہ ملے کی ۔ آدھر اُس کے ىیۓے یعٔی عبدالعزیز خاں وغیرہ 
ماوراءالہر کے ازبکوں کا ٹڈی دل لے ڈاہزادۂ جواں مخت اورنگ زیب سے 
مصروف پیکار تھے ۔ نذر چد خاں کو اننظار تھا کہ فتح وشکست کی کچھ 
خبر آے ۔ 

اکثر ایسا اتفاق ہوتا ے کہ تھوڑی سی فوج بڑے لشکر پر غالب 
آتی ے ؟ بلخ کی جنگ میں بھی یہی ہوا ۔ شاہزادۂ والا گہررے تائید ایزدی 
کی ہرکٹ ہے عبدالعزیز خاں کو شکس دی ۔ غنم ۓ ہے الما جانبازی 
دکھائی لیکن بالآغخر شکست کھا کر رام فرار اختیار کی ۔ جب لذو محد خاں 


۱ہ سس شاہجہان امب جلد سومع 


کو اس طرف ے بھی مایوسی ہو گئی تو ایئے افعال سے بہت شرنندہ ہوا ۔ 
عقل کی صلاح سے جو ارک وفتوں میں السان کی ہت ہے بڑی رفبق ے ء 
کمال ندامت کے ساتھ شاہزادے کو ایک "مراسلہ لکھا جس میں بڑے 
رقت آیز انداز ہے بادشاہ ہفت اقام کی اطاعت کا اظہار کر کے بس تحریر 
کیا کہ آپ سے ملے کا آرزومند ہوں ۔ شاہزادۂ والا کہر ے ابنی عرضداشت 
میں مام حالات لکھ کر یہ “مر اسلہ حضرت کی خدمت میں ارسال کر دیا ۔ 
یس بھی لکها کہ نذر ید خاں کے حال پر رحم فرمایا جاۓ ۔ حونلکہ آپ 
کی طبیعت میں عفو اور درگزر کا فطری مادہ ے ء لہٰٰذا خان, مذ کور ی 
خطاؤں سے چشم ہوشی کے ایی مام التاسبں منظور فرمائیں ۔ فرمان 
صادر ہوا کہ اگر نذر مچد خاں شاہزادۂ کا مگار ے ملاقات کرۓ آےۓ تو 
ہلخ و بدخشاں کا علاقب آے دے دیں اور لشکر شاہی کو ختلف علاقوں 
سے طلب کر کے درگاہ والا میں واپس آ جائیں ۔ 

شاہزادگانِ والا تبار اور اس اۓ امدار خود بھی ہندوسٹنان واہس آۓ 
پر تلے بیٹھے ہے ۔ کیعت لص کہ اس میں باپہم لاگ ڈائٹ بھی ۔ غلے 
چارے کی نایابی کا یں عالم کہ سزید ٹھپرنا نالمکن تھا ۔ بدیخت ازنکوں کا یہ 
حال تھا کہ ہار بار شکست کھاۓے کے باوجود دن رات حملے کرے رہتے ۔ 
شاہی لشکر ان کا تعاقب کرنا ہوا نکل جاتا ۔ اس تاغخت و ناراج میں 
سارا علاقد برباد ہو گیا ۔ ہر طرف سناٹا ٤‏ چاروں جانب ہو کا عالم ء عارتی 
ویران ء مان خالی ؛ مکین آوارہ ۔ ہر جگہ الو بولتا تھا ۔ شاہرادوں اور 
منصب داروں کے دل میں ہندوستان جنت نشان کے عیش و آرام کی یاد 
چٹکیاں لے رہی تھی ۔ کہاں بلخ کی سنگلاخ گھاٹیاں ء کہہاں دہلی اور 
آگرہ کے محل ۔ غرض سبھوں ۓے بھی چتر سمجھا کہ باخ کا علاقد نڈر مد خاں 
کے حوالے کر کے وطن وادس چلیں ۔ 


موکب اہی کی کابل سے لاہور اور آگرے کو واپسی 


جب کابل کے باغوں اور سبزہ زاروں کی سبر ہے حضرت کا دل بھر 


شاہجہان امہ جلد سوم ۓ ۳ 


گیا اور بلخ کے معاملات بھی حسبِ داخواہ طط ہو گۓے تو فوراً آگرے کو 
واپسی کا قصد فرمایا ۔ .سم رجب (ںم اگست ےم٦۱ء)‏ کو کاىل کے دولت 
خاے سے کوج کرکے بت خاک ہے آگے منزل ى ۔ شاہزادہ شجاع کو 
غلعت اور ادری عطا فرما کر حکم دیا کہ جب شاہزادہ اورنگ ژیپ کاىل 
کی حدود میں داخل ہو جائیں تو تم درگ والا کی طرف روائه ہو جانا ۔ 
ہر شعبان مطابق .ار ستمبر ےووہ ناغ_ یملہ می رولق افروز ہوۓ ۔ 
اس ہاغخ کی بنیاد جھلے سال رکھی گئی تھی ۔ تین عارتوں پر مشتمل ے ۔ 
اس سال سکمل ہو کر ناغ فرح افزا کے ام سے موسوم ہوا ۔ بتاری مم 
شعبان (مر ستمیر ےہ+رء) باغ_ صعا می جو حضرت باہر بادشاہ کا تیار 
کردہ ے ء تشریف فرما ہوۓ ۔ اس کی نہر کے کەانارے شس برات کا چراغاں 
اس دھوم دھام ہے ہوا کہ ماہ کاسل کی چاندنی ماند ہو کر رہ گئی ۔ داغ صفا 
اور ىاغ_ وفا دواوں کے ادار جو اں دنوں بختہ تھے ء نہایت میٹھے ہوے ہی ۔ 
سعبد حان نلخ سے آ کر حاضر خدمب ہوا ۔ آپ ے اٴأٛے الطاف و عنایاتر 
شاہاہ سے نواز کر تسلی دی اور صووبدں* بہار کی صوے داری پر سرفراز 
فرہایا ۔ اُس کے بیٹوں خانہ زاد خاں اور لطفداللہ کے ذہے حساب کا ایک 
لاکھ روپیں نکلتا بھا ء آپ نے وہ بھی معاف کیا ۔ چلتے وقت غلعت خاصہ 
اور طلائی سار کے دو گھوڑے عنایت فرسا کر سرفرازی بحشی ۔ غلیل اللہ خاں 
کو بدستور چار ہزاڑی منصب پر محال کر کے شاہ بیگ خاں کی جگہ سیوات کا 
فوجدار مقرر کیا اور وہی علاقں جاگیر میں مقرر کر دیا ۔ حکم ہوا کہ حاضر 
خدمت ہوۓے کے بعد لاہور سے اہی خدمت پر روانہ ہو جاۓ ۔ اگلے دن 
ارسلان ہیگ اور مبر عریز حاضر ہوۓ ۔اول الڈکر بلخ کا فتح امب لے کر 
وا ی* ایران کی خدمت میں ؛ اور آخرالذکر عثایت نامہٴ شاہی پہنچاۓ کے لیے 
نذر بح خاں کے پاس گیا تھا ۔ راۓ ٹوڈرمل سرہند کا فوجدار ء امین ارر 
دیوان ے ۔ دیپال پور ٤‏ جالندھر اور سلطان پور کی سرکاریں شاہی خالصہ 
ہیں ۔ بچاس لاکھ روح سالالہ ان کا مالیں سے ۔ ٹوڈرسل ۓ ٴن کا انتظام 
حسب_ دلخواہ کیا لہلٰذا حضرت تے اسے غائثبانه راجا کا خغطاب عطا کر کے 
دو ہزاری ذاٹ و سوار کے منصب پر ترق دی ۔ 


ےم شاہجہپان نا جلد سوھ 


بتاریج ہم شعبان (ہہں ستمبں ےم۔۹بع) پشاور _کے نواح میں شاہی 
کوکبں غیمب [زن ہوا ۔ سم رمضان (م اکتوبر ےمہبعء) کو کشتیوں کے 
ہل ے دریاۓ سندھ کو عبور کر کے اٹک کے قلعے میں:رونق افروز ہوۓ ۔ 
ایس تارخ پر شاہزادۂ اقبالہ۔د داراشکوہ اپنے فرژند یعمی سلطان سلمان شکو 
کو ہمراہ لیے استقبال کے بطور لاہور ے آ کر حاضر خدمت ہوۓ ۔ حضرت 
ے انھیں ایک مطعہ ا اس کہ وزن میں سو ری اور ایک لاکھ روے قیمت 
کا تھا ء عناب فرمایا ۔ عنتر گھوڑے کی سل کا ایک رہوار جو پندرہ ہزار 
روے میں خریدا گیا نھا ء طلائی زین سمیت مزید عطا ہوا ۔ امام قلیٰ خاں۔ 
کے اٹالیق شکور ے کا ہوتا عبداللہ بیگ نصیب کی یاوری ہے عبدالعزیز خاں 
کی ملازمت چھوڑ کر بارکاء والا میں حاضر ہوا ۔ شاہزادہ اورنگ زیب ک 
سفارش ہے کورنش کا شرف حاصل کیا ۔ حضرت ے سے ہزاری ذات چار سو 
سوار کا منصب دے کر مرصع خنجر ء نقری زین والا گھوڑا اور پندرہ ہزار 
روے عطا فرماے 5 

بتارخ ہم رمضان (و ں اکتونر ےم ء) دریاۓ جہلم کو کشتیوں 
کے پل سے عبور کرکے تنہا شکار قمرعہ (گھیرا) کے لے تشریف لے گۓ ۔ 
چار چکارے ؛ چار ہہاڑی بکرے اور بچیس کوبی مینڈھے ٹکار ہوۓ ۔ ان 
میں ہے چودہ عدد حضرت ۓ نگ خاصہ ہے اور نو عدد غاہزادے ے 
اپنی ہندوق ے مارے ۔ باق زندہ ہکڑ لیے گۓ ۔ لہراسپ خاں رق پا کر 
نین ہزاری ذات و سوار اور فراست خاں ڈیڑھ ہزاری دات چار سو سوار کے 
منص ىر فائز ہوا ۔ مؤغرالذکر کو فیروز خاں کی جگد ء جو رہتاس میں 
فوت ہو گیا ىھا ؛ نظارت کی خدمت پر سرفراز فرمایا ے سید احمد سعید ڈیڑھ 
لاکھ روے کا سامان لے کر ملک عرب کی طرف گیا تھا جو وہاں ںین لاکھ 
روے کو فروخب ہوا۔اس نۓ آپ کے حسب الحکم شاہی خیرات و صدقات۔ 
کے بطور یس سب رقم سکب معطمب اور مدیٹی منورہ کے مستحق اشخاص 
میں تقسم کر دی جو ہمیشہ بادشاہ غریب لواز کے خوان فیض و کرم سے 
پہرہ مند رہتے ہیں ۔ واپس آ کر ہاراو عالم پناہ میں حاضر ہوا۔ 

ہم رمضان (ہم اکتوبر ےم+؛ء) کو دریاۓ چناب عبور کرکر 


شاہجہان امب جلد سوم ٣۹‏ 


۹م اکتوہ رکو حافظ آباد کے نشیمن میں اور س شوال (یکم نوسبر ےم٭م) کو 
جہانگیر آباد کے عمل میں رونق افروز ہوۓ ۔ ملا علاءالملک مبر سامان 
اور غسرو سلطان جو بعض امور کے سرانجام کے لے لاہور میں ٹھہر گئے 
تھے ء نیز ظعر خاں اور مسیح الزسان جو کشمیر ہے آاۓ تھے ء اس منزل میں 
سلام کے لیے حاضر ہوغ ۔ عادل خان کا سفم سید حسن اور قطب الملک کا 
حاجب میر فصیح بھی کورنش کے شرف ہے سرفراز ہوۓے ۔ دودوں تے 
پاچ پاچ ہاتھی جن میں ہے ایک کا ساز طلائی اور چار کا نقرٹی تھا نیز کچھ 
سصع آلات پیش کیے جو عادل خاں اور قطب املک نے بطور پیشکش 
ارسال کے تھے ۔ سید حسن کو خطعس ء دو سو تولےۓ سوۓ اور دو سو 
اولے جاندی کے ٹھیپے (حلقے) عطا ہوۓ ۔ میر فصیح کو خلعت عثایت ہوا۔ 
خسرو سلطان کو لترئی ساز والا ہاتھی دیا ۔ ملا علاء الملک ے دو ہزاری 
ذات چار سو سوار کے منصب پر ترق پائی ۔ ج شوال مطابق ٍ نوسبر ےم+ء 
دواٹ و اقبال کو جلو میں لیے دارالسلطنت لاہور کے دولت خاےۓ میں 
داخل ہوۓے جو ہا کیزگی و لطافت پر و ہوا کی خوی میں ے نظ 
ے ۔ دو ہفتے قیام کرکے ےٴ نومبر کو آگرے کی طرف روانہ ہوۓ ۔ 
ہلا پڑاؤ شالامار باغ میں ہوا جو آپ کے فیض قدم سے رشکر فردوس 
بن گیا ۔ سید حسن نے بیجاہور کے اور میر فصیح نے گولکڈے کے 
نادر و نایاب تحفے بطور پیشکش حاضر کے ۔ اولالڈ کر "دو نو ہزار روے اور 
دؤسررے کو آٹھ ہزار روے انعام کے بطور عطا ہووۓ 7 قباد ولد اسد غخانں 
کابلی کو خلعت اور قوش بیگی کی عدمٹت نیز خان کا خطاب عنایت فرمایا ۔ 
حکم فتح اللہ کو ہزاری ذات سو سوار کا منصب ملا ۔ 

×م ومہر کو مقررہ شکارگہ کانوواہن میں شکار ہے لطف اندوز ہو کر 
آگرے کی طرف بڑے اور یکم ذیقعدہ ےن,.؛,ھ (ہم نومبر ےم ؛ء) کو 
۔دارالخلافت آگرے میں وارد ہوۓ۔ .م نوبہر کو دکن کے واقعات ہے معلوم 
ہوا کہ اسلام خاں نے جو ذاتی قابلیت ء مزاج دائی اور خوش نصیبی کے سبب 
ہفت ہزاری ذات و سوار کے منصب اور وزارت و صوبہ داری_ دکن کی غدىت 
ہر سرفراز تھا ء ہشیت ایزدی کے پموجب جہان فائی ہے انتقال کیا ۔ اس غبر 


لغ شاہجہان امم جلد سوم 


سے حضرت کو کال قلق ہوا ۔ قدردان آقا ۓ اس کے ہس|ندگان کے ساتھ 
عنایتیں کیں ۔ اُس کے بھائی سعادت خاں کو ڈھائی ہزاری ذات ہزار سوار کے 
منصب پر نرق دے کر بدستور دولٹ آباد کی قلعداری پر سرفراز رکھا ۔ 
مرحوم کے بڑے بیٹے مد اشرف کو ڈیڑھ ہزاری ذات دو سو سوارء دوسرے 
بیۓ بچد صفی کو ڈیڑھ ہزاری ذات چار سو سوار ‏ دسرے لڑکے مد شریف کو 
ہاج سو ذاٹ دو سو سوار اور چوتھے بیٹے غیاث الدین کو پای سو ذاٹ سو 
سوار کے منصب پر ترق دی ۔ عبدالرحم ء عبدالرحإن دو فرزلد کم عمر تھے ؛ 
اُنھیں بھی مناسب منصب دیا ۔ مرحوم کا جتنا اندوغتہ اور ساز و ساماں تھا 
وہ وارلوں کو عنتایت فرہایا ۔ شاہنواز حاں صوبہ دار مالوہ کے نام حکم رواپ 
کیا کہ نئے صوےدار کے تقرر تک تم دکن کا انتظام سبھالے رکھو ۔ 


بلخ و بدخشاں کے باق حالات وہنی دولوں ملک نذر ید خاں 
کو عنایت کرنا 

ایران سے واپسی ہے بعد لذر چد خاں ۓ بیاچراغ کو اپنا مستقر ہا لیا 

۔ یہاں اس نے بہت سی تقدیبریں کیں لیکن کوئی نیش .۔ 
- باراہ شاہجہانی میں جو تمام دنیا کا قبله' اسید ہے ء التجا کی ۔ اپ 
مام حالات بالخصوص ایران میں سرگشتہ و حیران ہوۓے ک 7 
مراسلے میں لکھ کر شاہزادہ اورنگ زیب کی وساطت سے بھیجی ۔ الاجا ی 
کہ بىلخ کا علاقہ دوبارہ عطا کیا جاۓ اور میری تسلىی کے لیے طاہر خاں 
کو میرے پاس بھیجا جاۓ ۔شاہزادے نے بتارم وم جادی الآخر 
(ہم جولائی ےم٦:ء)‏ طاہر خاں کو اپنے بخشی عطاء اللہ کے ہمراہ بھیج 
دیا ۔ ہدایت کی کس نذو ید خاں کا دلی مدعا دریافت کر کے آأہسے تسلی 
دیں اور عرضداشت میں سب حال تحریر کریں ۔ یں سردار وہاں پہنچے تو 
تذر چد خاں ے فرسىان پڑھ کر کہا کہ اگر میمئہ کا قلعہ جھے دے دید 
جاۓے تو اپنا ساز و سامان اور اہل و عیال وہاں چھوڑ کر ہلخ کو روائہ 
ہو جاؤں گا ۔ شاہزادے ے اطلاع پا کر جواب بھیجا کہ شاہہفت کشور کی 


شاہجہان امب جلد سوم لد 


عثایات کے سامنے قلعدٴ میمثہ کی کیا حقیقت ے ۔ حب بلخ و ہدخشاں جیسے 
سلک ہی آپ کو دینے پر قیار ہیں تو میمنہ بھی عطا قرما دیں گے لیکن بلخ 
پہنچنے سے پہلے ید الۃاس ہے سمل ہے ۔ 
نذر چد خاں اس جواب سے آزردہ ہوا ۔ ٹامل اور ٹڈنڈب کے عالم میں بیان 
کیا کہ اگر حضرت مجھے بلخ دینے پر آمادہ ہویۓ تو میعن پر تصرف کرے 
کی اجازت دے دیتے - اگرچہ طاہر خاں نے عقل و داش کی باتی ںکہہ کر اے 
مطمن کرنا چاہا لیکن اُس وحشت زدہ نے وہم کے مارے کوئی بات نہ مای ۔ 
معاہدے کی مختی ہے لے اپنے اھک معتمد آدمی پچ قلی کااد کو عطاء اته 
کے ہمراہ ساہزادے کے پاس بھیجا۔ اورنگ زیب نے اس کے حسر 
خواہش عہد نامب لکھ کر دلجوئی کے بطور ایک سراسلے کے ساتھ اُس کے 
پاس روانہ کیا ۔ دذر مد خاں کے دل ہر خوف و ہراس طاری تیا ۔ نیلچراع ہے 
کوچ کر کے آہستہ آہستہ سفر کر رہا ىھا ۔ ہر منزل پر ے ضرورت چند روز 
قیام کیے بغیر آگے نہ بڑھتا ۔ شاہزادۂ والا جاہ ‏ ے ہم [رجب] ے١‏ اگمت 
ےم١ء‏ کو ہہادر خاں کے نام حکم بھیچجا کی بلخ کا لشکر ہمراہ لےکر 
بطور استقبال شبرغان میں پہنچو ۔ اگر نذر بد خاں ہاری بارکاہ میں حاضر 
ہوئۓے کا بخند اردہ رکھتا ہو تو اپنے ساتھ لے کر آؤ اور پر طرح اس کے 
اعزاز و احثرام کا غیال رکھو ۔ اگریہ صورب لہ ہو تو بدستور ساىق اُس کے 
ساتھ جنگ کرو اور پوری دلیری کے ساتھ لڑ کر ایسی شکست دو کہم اے 
دوبارہ اۂی حد ہے پڑھنے کا حوصلہ باق لہ رے ۔ 
بہھادرخاں باەخ سے لشکر لے کر نکلا تو دذر چد خاں اور اُس کے قلاق 
سردار جو ہعدم و دمساز تھے ء شش و پنچ میں پڑ گئے ۔ سبھوں نے صاف 
جواب دیا کہ لشکر شاہی سے مقابلہ کرۓۓ کی ٹاب نہیں - نذر مچد خاں بہت 
گھبرایا ۔کفش قلاق کو ء جو قلاق فوج کا سردار تھا ء روانہ کیا کہ بہادر خاں ہے 
مل کر کچھ ایسا حیلہ حوالب کرو کہ وه واپس چلا جاے ۔ اس کے بعد وہ 
مکتوب پیش کرو جو شاہزادہ ہے ملاقات کے لیے ہم ۓ لکھا ے ۔کفش قلاق 
ےۓ بہادر خاں کو شبرغان میں بلوا کر پیان کیا کد قلعم میمنہ نە ملنے کی 
وجہ ے آذر چد خاں آپ لوگوں ہے معامئن نہیں ہیں ۔ اگر سردست شبرغان 


٦ 


۳ہ۴؟ شاہجہان اس جلد سوم 


کو خا ی کر کے غان موصوف کے حوال ےکر دو تو وہ گھوڑوں کو وہاں چھوڑ 
کر اور ساز و ساىان رکھ کر شاہزادے ہے ملنے کے لیے ووانہ ہو جائیں ۔ اگو 
قدردانی و مہربانی ہے قطع نظر کر کے خان کی یہ التاس قبول ئە کک گئی تو 
یقیناً وہ واپس ہ و کر جہہاں مناسب سمجھیں گے چلے جائیں گے ۔ ہبادر خاں 
ے نذر مچد خاں کو سطمۂن کرنےۓ کی غرض سے یز مصلحتِ وقت کے تقافے 
ہے شبرغان کا قلعم حا ی کر کے کغفش قلاق کے سبرد کر دیا ۔ حود وہاں 
سے کوچ کر کے پل خطیب کے قواح میں حیمہ زن ہوا ۔ 

کفش قلاق قلعہٴ شہرغان کا انتظام کر کے شاہزادہ اورنگ زیب کی 
خدمت میں حاغر ہوۓے کے لیے روانہ ہوا ۔ وہاں پہنچ کر نڈذر مد خاں کا 
مراسلہ پیش کیا جس میں تحربر تھا کہ میں رمضان کو پہنچوں گا ۔ 
شاہرادے ے کفش قلاق کو خلعت اور ساٹھ ہزار شاہی (سکہ" توران) عطا 
فرما کر رغصت کیا ۔ استقبال کے لیے بلخ سے نکل کر آگہ بڑھے اور 
فیض آباد میں چھاؤنی چھائی ۔ اننے میں نذر چد خاں کا سراسلہ آیا کہ اگرچں 
میں نےۓ پل غطب کے پاس آپ ہے ملنےکا وعدہ کیا تھا لیکن اب خیال آیا ے 
کہ اس ہے آپ کو زژحمٹ ہوگ ۔ مناسب یہ ے کہ آپ واپس باخ تشریف لے 
جائیں اور شہر کے لواح میں جمہاں چاہیں جھے اہی ملاقات ہے مسرو رکریں ۔؟“' 
غرض طے پایا کہ م رمضان (م اکتوبر ےم۹١ء)‏ کو ملافقات ہوگی ۔ عین 
وتت پر معلوم ہوا کہ کسی ہماری کے سہب نذر مد خاں خود آاۓ ے معذور 
ے ۔ اپنے ہوے قاسم سلطان کو کفش قلاق اور دوسرے سرداروں کے ہمراہ 
پھیج دیا اور اہی کوناہی کی معذرت کی ۔ شاہزادے ے اہنے فرژند سلطان چد 
کو ببادر خاں ہے ہمراہ روانہ کیا کم کوس بھر آگے جا کر ان کا استقبال 
کرو اور ہاری خدمت میں لاؤ ۔ جب یں لوگ آۓ تو شاہزادے نے ازرم 
حبت قاسم سلطان کو گلے سے لگایا اور مسند کے پاس بٹھا لیا - 

ملاقات کے بعد فا۔م سلطان وغرہ رخغصت ہوۓ ۔ شاہزادے نے 
امپرالامرا ء چادر خاں اور راجا جے سنگھ وغیرہ کو جمع کر کے مشورہ 
کیا کہ ”یں ملک ویران ہو چکا ے ۔ غلہ ے حد گراں ے اور جاڑا سر پر 
پہنچا ے ۔ زیادہ ٹھہرنا مکن نہیں ۔ غلے کی نایابی کا ید حال ے کەہ 


شاہجہان نام جلد سوم نتر 


دس روے من فروخت ہو رہا ے ۔ گھاس چارہ بالکل نہیں ملتا ۔ سامان کے 
بغیر موسم سرہا گزارنا حال نظر آتا ے ۔ فرمان شاہی یہ ےکہ نذرد خاں 
کے آۓ کے بعد بلخ و بدخشاں کا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جاۓے ۔ وہ 
بیاری کا بہائہ کر کے خود نہیں آیا ء اپنے پوےۓے کو بھیج دیا ء تم سبھوں 
کی کیا صلاح ے ؟۶“ سب نے یک زبان ہ وکر جواب دیا کہ : گر بادشاہ 
سلامت کے فرمان کا انتظار کیا جاۓے تو برف گرۓ لگے گی اور راستے بند 
ہو جائیں گے ۔ پندو کوە کے درے سے گزرا اممکن ہو جائۓ گا ۔ اس 
وت ىد یہاں ٹھہرنۓ کی گنجائش رے گی نہ واپسی کا راستد ملے گا ۔؟““ 
غرض شاہزادے نے بلخ کے نواحی قلعوں کے حاکموں کو )نے حضور میں 
طلب کیا ۔ چاروں طرف ازبک اور الإان غارنگر ىھیلے ہوۓ تھے ۔ جہاں 
کہیں مغلوں کی محتصر جاعت دیکھتے اس پر ٹوٹ پڑتے ۔ لہٰذا شاہزادۂ 
والا گہرۓ راجا جے سنگھ کو قرمذ کی طرف روانہ کیا کہ سعادت خاں 
کو ہەمراہ لے آؤ ۔ بہادر خاں کو رستم خاں کی کمک کے لیے بھیجنا چاہتے 
تھے کہ رستّم خاں کی عرض داشت پہنچی ۔ لکھا تھا کہ فدوی اپنا لشکر 
لےکر میمنہ کی طرف جا رہا ے تا کہ شاد خاں کو ہمراہ ل ےکر شان چاریک 
کے راستے کابل پہنچے ۔ ی۱ رسضان (م ٠‏ اکتوبر ےم ہء) کو شاہزادہ ے 
فیض آباد ے روانہ ہو کر نواحی جگل میں خیے کے ۔ اعلان کیا کہ 
ی۔ ملک نذر بچد خاں کو بحال کیا جانا ے ۔ بلخ کا قلعہ قاسم سلطان اور 
کفش قلاق کے حوالے کرکے وقت رخصت قاسم سلطاں کو خنجر مرصح ء 
طُلائی ساز کا کھوڑا اور بچاس ہزار روے عایت کے ۔ بچاس ہزار من غلہ جو 
اس وقت کے نرخ کے مطابق پایچ لاکھ روے کا تھا نیز دوسرے قلعوں کی 
تمام رسد اُس کے حوالے کی کہ یں نذر عچد خاں کو عطا کی جاق سے ۔ 
اگر نذر مد خاں خود آتا تو حکم معالٰی کے مطابق بادشاہ زادۂ والا گہر 
ہے چار لاکھ روے شاہی خزاے ے اور ایک لاکھ روے ابی طرف سے 
عطا فرماے جس سے وہ اہی بادشاہت کا ساز و سامان درست کر لیتا ۔ 

اس منزل میں راجا جے سنگھ سعادت خاں کو ہمرکاب لے حاضر 
ہوا ۔ سہم کے آغاز سے اس وقت تک شاہی لشکر کی تنخواء مس دو کروڑ 


۸۰۴"ٴ“ شاہجہان ئامە جلد سوم 


روے اور مہم ک ضروریات پر د وکروڑ رو خرچ ہو چکے تھے۔ لڑائیوں 
میں جتے آدمی ہلاک ہوے آن کا شإر کون کرے ؛ صرف سات دن ساتہ 
رات وا ی جنگ میں چھ ہزار ازنک سوار اور پاب ہزار بادشاہی سوارکام 
آۓ ۔ مم رمضان کو شاہزادے ےۓ بڑی توزک اور اہتام سے فوج کو 
واپسی کے لیے ترتبب دیا۔ میم پر اأمیرالامرا کو اور میسرہ ہر راجا 
ے سنگھ کو تعینات کیا ۔ عقب کی فوج بہادر خاں کی سرداری میں دی ۔ 
تویخاۓ پر عد خاں کو مقرر فرمایا ۔ پرٹھی راج راٹھور ہراول قرار پایا ۔ 
اس انتظام کے ساتھ اشکر شاہی ے کابل کی طرف باگیں اٹھائیں ۔ 
٦ر‏ رسضان (و ‏ اکتوبر ےم ء) کو درہ عرشک عبو ر کر کے مقام کیا۔ رامتہ 
تہایت ننگ تھا اس لیے بہادر خاں تین روز تک درے کے اکے پر ٹھہرا 
ہا ۔ بہ٣ر‏ کا عملہ گھاس چارہ لاۓے کے لیے جنگلوں میں چلا گیا تھا ء اس 
کی محافظت کرتا رہا اور آگے بڑھاتا رہا۔ ےم اکتوبر کو شمشب خاں ؛ 
خوشحال بیگ اور دوسرے کاشغری سرداروں کی باری تھی کہ گھاس 
لائیں۔ اس روز تریباً پایچ ہزار ازنک اور الان غارتگر اس جاعت ہر آ بڑے ۔ 
ان گستاخوں کی آدھی نوج ے شمۂیر خاں کو نرغے میں لے لیا ء آدھی 
فوج پشتوں پر آکھڑی ہوئی ۔ بادشاہی دلاوروں ےُ ان وحشیوں ک ذرا 
پروا نہ ی ۔ ےعاہا سام آ کر معرکہٴ جنگ گرم کیا ۔ بہادر غاں کو 
جوں ہی یہ اطلاع ملىی ء کەک کے لیے جھپٹا ۔ اس کے جھنڈے کا پھرہرا 
دیکھتے ہی وہ بست ہمٹ آندھی کے غس و خاشاک کی طرح غائب ہوگئۓے. 
اور بڑی فوج ہے جا ملے ۔ اسی میں بہت ہے مارے بھی گئے ۔ کچھ 
بادشاہی ملازم بھی زخمی ہوۓ ؛ باق صحیح سلامت منزل پر آ پہنچے ۔ 

ہم اکتوبر ےم ؛ء کو بہ مقام غوری خیمے برہا ہوۓ ۔ راستے میں 
ارک فوج دو طرف سے ممودار ہوئی ۔ آہستہ آہستہ آگےہ بڑھنے لق ۔ 
امبرالامرا نے قوراً میسرے کے بہادروں اور تبراندازوں کو پحزرکاب لے کر 
ان بزدلوں پر حملہ کیا اور سامنے ہے ہٹا دیا ۔ اک فوج کا دوسرا حصہ جو 
کھلے میدان میں آۓ کی جرأت ئە رکھتا تھا ء اُس پر معتمد خاں بجر آتش 
ۓ اپنے برقندازوں کو بڑھایا تھوڑی سی رد و بدل کہ بعد اه 
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میں سے اکثر کو قتل کر ڈالا اور کچھ بدیختوں کو گرفتار کیا ء باق 
بھاگ نکلے ۔ حکم شابی یہ بھا کہ غوری اور کھمرد کو مالک حروسم 
سمجھا جاۓ اور وہاں کے قلعدار کو محال رکھیں ۔ نورالحسن غوری یہاں 
کا قاعدار تھا ء لیکن اسے یہاں ٹھہرۓ کی توفیق نہ ہوئی ۔ شاہزادے ۓ 
دو روز یہاں قیام رکھا ۔ خراے کے دس لاکھ روے اور اسلحب خائم جو 
موحود تھا سپ کو ہمراہ لے کر قعے کی عافظت پر نورالحسن قلعدار اور 
ذوالتدر خاں کو سامور کہا 5 

۸ اکتوبر ےم ء کو براہ خواجہ زید روانہ ہوۓ ۔ دریاے سرعاب 
کے کنارے فیام کرتے کا فیصلہ تھا ۔ حونکہ راستب تشگ تھا اور ازیکوں 
کے چھاے کا اندیشہ بھی ىھا لہٰٰذا امیرالامرا علی مدان خاں کو مامور 
کیا گیا کہ ختلف ناکوں پر جا جا انی فوح تعینات رکھے تا کہ پیچھے آے 
والے سپاپی ىہ حفاظب گزر سکیں ۔ اسیزالامر! میں اور بہادر خاں میں جو 
عتبی فوج کا نگران تھا ء دو کوس سے زیادہ فاصلہ آ پڑا ۔ ازیکوں اور 
قبائلیوں کو موقع مل گیا ۔ ان کی کثیر تعداد خزاے پر آ پڑی ۔ ذوالقدرخاں 
اور نورالحسن ان لٹیروں سے لڑے رے یہاں تک کہ رات کی سباہی پھیل 
کئی ۔ امبرالامرا کے آدمی بھی مدد کے لیے آ پہنچے اور أن بدیحتوں کى 
اچھی طرح گوش|ل کر کے ہٹا ديا ۔ یکم شوال ؛ .سم اکتوبر ےمہمء 
عیدالفطر کے دن پھر کوچ ہوا ۔ اس روز بڑی دشوار گزار گھاٹیوں اور تنک 
ھروں ہے گزرنا ىھا ۔ راستہ مہا کی حوٹی پر سے ہو کر گزرنا تھا لیکن 
ایسا تنگ اور ڈھلوان کہ پل صبراط یاد آ رہا تھا ۔ تجویز ہوئی کہ تمام 
لشحر ہے گزرۓ تک بہادر خاں اور راجا حے سنگھ سرحاب کے کنارے 
ٹھہرے رہیں ۔ 

١م‏ اکتوبر اور یکم ومجر ےم وء کو نہایت تنگ دروں ے گزرتےۓ 
ہوۓ کوہ چار حشمہ کی چوٹی پر سے اُترے ۔ کچھ تو پل صراط کا سا وہ 
خطرناک راستب ؛ کچھ لوگوں کا اضطراب اور پریشانی ء بہت سے آدہی 
اور ےشار چوہاۓ چوٹیوں پر ہے لڑھک لڑھک کر ملک عدم میں 
پہنچے ۔ ٢‏ نومہر کو بندو کوہ کے درے لک پہنچے ۔ فیصله ہوا کہ پہلے 
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شاہزادۂ ناہدار درے سے گزریں ء ان کے پیچھے امیرالا| چلیں ء اس کے 
عقتب میں شاہزادے کے "مم کارخا۔ے ؛ توپ خانہٴ شاہی ؛ قور خانہ اور خزائى 
روائہ ہوں ۔ راجا جے سنگھ بطور چنداول اُس کے پیچھے چلے ۔ پھر جب 
٦بجر‏ بھی گزر چکے تو بہادر خاں گزرے ۔ اس درے سے گزرتے وقت 
اگرچہ ہوا بند تھی لیکن برف باری کے سبب یخ کی سلیں جم گئی تھیں ۔ 
اہپل لشکر ۓے بڑی مصیبت کے ساتھ درہ عبور کیا ۔م نومیں کو غوربند 
میں اور اکلے دن چاریکار پہنچ کر پہ نومہر کو کابل میں داغل ہوۓ ۔ 
امیرالامر! بیچھے پیچھے آ رہا تھا ء جب درے پر قیام کیا تو آدھی رات 
کے وقت برف باری شروع ہو گی جس سے اس کے آدمیوں نے بہت تکلیف 
اٹھائی ۔ راجا جے سنگھ چارچشمہ سے گزرا ہی تھا کہ برف باری شروع 
ہوگئی ۔ اگلے دن سارے راستے بھی آفت سہتے رے ۔ غرض درے ہے عبرو 
کرے تک تن دن تین رات ہرف برسی رہی ۔ خزانہ ذوالقدر خاں کے سرد 
تھا ؛ ہے خیال آیا کہ برف ہاری کے سبب راستد ند ہوگیا تو مشکل بڑجاۓ 
گی ۔ غرض چل پڑا ۔ درے میں پہنچا تو پرف پاری کی وہ شدب ہوئی کہ 
خزاۓ کے اونٹ آدے سے زیادہ جابجا ایسے گرے کہ اٹھنے کے قابل ئد 
رے ۔ ذوالقدر خاں ۓ بڑا انتظام کیا لیکن درے سے ند گزر سکا ۔ تمام 
رفیق ؛ کیا سوار کیا پیادے ء سردی کے مارے ٹھٹھر کر کوئی کہیں رہا 
کوئی کریں ۔ تاہم ذوالقدر خاں تووڑے ے آدمیوں کو ہمراہ لیے خزاے 
کی حفاظت میں مشغول رہا ۔ اکلے روز جن اونٹوں میں کسی قدر طاقت پائی 
ان پر کچھ خزائد لدوا کر اپنے تھوڑے سے سواروں کے ہمراہ آگےہ آگرے 
غوربند کی طرف روائہ کیا ۔ خود گنی کے چند وفیقوں کو ہمرکاب لیے 
سات دن سات رات ہندو کوہ کی چٹانوں پر ٹھپرا رہا ۔ ہارش موسلا دھار 
ہوق رہی ۔ برف باری ہے یخ کی سلیں ایسی جم گئیں کہ لوگوں کو جان 
کے لالے پڑ گۓے ۔ نم انسان کو پیٹ بھر خوراک ملی نہ چوپاۓ کو ۔ جی 
انتظار رہا کہ بہادر خاں آۓ تو سپارا ملے ۔ 

بہادر خاں کا حال سئیے : یہ دلاور جب درۂ تنگ شہر کے قریب پہنچا 
جو بندو کوہ ہے دو منزل کے فاصلے ہر واقع ے تو برف باری کی آفت میں 
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مبتلا ہو گیا ۔ دشوار گزار لشیب و فراز سامنے تھے ۔ برف تے راسته روک 
دیا تھا ۔ اس مصیبت پر مزید آفت ید آئی کہ غارتگر قبائلی جو 
لوٹ مار کو اپتا حق سمجھتے ہیں ء ىار بار پیر پر حملد کرے لگے ۔ 
بہادر غاں نے ان پر یلغار کی ۔ ہر بار بہت سوں کو قتل اور زغی کرتا 
گیا لیکن وہ گساخ براہر ہاتھ مارے رےے ۔ چرحال تمام آدمیوں کو أن 
خطرناک گھاٹیوں اور ٹیلوں ہے صحیح سلامت لکل لایا ۔ ایک دن درے 
کے ناکے پر پڑاؤ رکھا تاکە پیچھے آے والوں کو آگے بھیچ کر خود ڑے۔ 
برف شدت ہے برس رہی تھی ۔ اکثر لشکر والوں کو درے پر رات گزارنی 
پڑی ۔ بہت سے آدمی اور مویشی پلاک ہوۓ ۔ ختصر ید کہ لشکر کی روانگی 
سے منزل تک پہنچنے میں تقریباً پاب ہزار آدمی اور پاسخ ہزار اونٹ ہاتھی 
گھوڑے وعبرہ تلف ہو گئے ۔ ے اندازہ اسیاب برف کے نیحے دبا وہ گیا ۔ 

بہادر خاں قے درے میں پہنح کر ذوالقدر خغاں کو !اس حال میں 
دیکھا کہ برف باری کے سیب سخت مصیبت میں گرفتار ء خزاۓ کی حفاظت 
کر رہا تھا ۔ اغلاص خاں ء روپ سنگھ راٹھور ء پیش داس راثھور ء 
گوکل داس سیسودیہ وغیرہ کے ہمراہ رات کو وہیں قام کیا ۔ صیحدم اپنے 
اونٹوں ہر سے حتی الوسع سامان انار اتار کر عزائه لادا ۔ کچھ خرانہ اہل 
لشکر کے عپرد کیا کہ اپنے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر لاد کر لے چلیں ۔ 
روانہ ہو ۓ ہی تھے کہ بعض قبائلیوں ۓے بہادر خاں کے لشکر کو حقبر 
سجھ کر خزانہ لوٹ کا ارادہ کیا ۔ خان موصوف تے کال تہور کے ساتھ 
اُنھیں تبروں اور تلواروں کی زد پر رکھ لیا ؟ جو باق مجے بھاگ ئکلے ۔ 
غرض خزائم صحیح سلامت لے ہم شوال  ,(‏ نومبر ےم وم) کو کابل 
آ پہنچا۔ 

بارگاہ شاپی کے حالات ید ہیں : پ ذیقعدہ (سم دسمبر ےمببء) کو 
کانوواہن سے روائیب ہوۓ ۔ گین منزلیں طے کی تھیں کہ شاہزادہ داراشکوہ 
کے دوسرے بیٹے سلطان سہر شکوہ کو بمار چڑھ آیا ۔ طبیبوں ے 
جولکیں لگا کر خون لیا اور تمام قدییریں کیں لیکن مشیلت الہی کے سبب 
کوئی علاج سود مند لد ہوا ۔ غرض حکم قضما و قدر کے بعموجب بتارخ 


م۸۸۸ ٴ“ شاہجہان امس جلد سوم 


و ذیقعدہ (ہ دسمبر ےم+وء) وہ غنچہٴ گلشن اقبال حار سال تو ماہ پاچ روز 
کی عمر میں ىاغ بہشت کو سدھار گیا ۔ حضرت کو ےانتہا صدمب ہوا ۔ 
اُس کے" والدین کی تسلىی و تشفی کے لیے تمام ببیگمات کے ہمراہ تذریف 
لے گۓے اور حکمت آمیزکلات سے ان کے عم و اندوہ کو کم کیا ۔ اکلے دن 
اُس عنچہٴ پزس,‌دہ کی میٹّت لاہور روانہ کی اور ہدایت کی کہ آآس کی والدہ 
کے باغ میں دفن کردیں ۔ ہر دسمبر کو یہاں سے کوچ ہوا۔ ۵ر دسمبرکو 
سربند میں اور پر و دسمبر کو ائیالی کے باغ میں خیمے ہوۓۓے ۔ بیرم ددو 
سیسودیں جو پہلے راناۓ میواڑ کا نوکر تھا ؛ آستاں نوسی کی سعادت حاصل 
کر کے ملازمت میں داخل ہوا ۔ حضرب نے گھوڑا اور خنعت عنایت 
فرما کر آٹھ سو ذات جار سو سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ریںہ شخص 
“جاں سنگھ سیسودیں کا بھائی ے جو مدت سے شاہی ملازمٹ میں سے ۔ 
دونوں سورج مل کے بیۓ ہیں جو رانا اس سنکھ کا دوسرا لڑکا ے ۔ 

ہم ذیقعدہ (كم دسمبر ےم ۱ء) کو جب کہ کرنال سے ایک منزل 
پیچھے ھے نم فرمایا کہ جعفر خاں اور ملا علاء الملک میر سامان بہعر 
کو ہمراہ لے کر سید واستے آ گرے روانہ ہوں ۔ خود بدولٹ تھوڑے سے 
مقربوں اور شاہی عملے کو ہمرکاب لیے ؛ شکار کھیلتے ٤‏ دریاۓ جمنا کے 
راستے بڑے ۔ .س دسمبر کو دور گڑھ میں داخل ہوئۓ ۔ اکلے دن 
شاہجہان آباد (دہلی) کی عارتیں ملاحظہ فربائیں ۔ طبع_ مقدس میں جو 
نتصرفات آےۓ وہ معاروں اور مکرمٹ خاں صوےدار کو. سمجھا کر حکم 
فرمایا کہ ہم م ربیع الاول (ہ ر اپریل ہم +وء) کو آگرے ہے واپس 
آ کر یہاں رونق افروز ہوں کے - لازم ے کہ اس وق تک تمام عارتیں 
ژیب و زینت کے ساتھ تیار ہو جائیں ۔ مزید تاکید کے بطور عاقل خاں 
اور آقا یوسف کو بھی مکرمت خاں کے ساتھ اہتام میں شریک کردیا ۔ 
اس کے بعد اقبال و دولت کو رکاب میں لیے کشنی کی سواری ے آ گرے 
رواله ہو گئۓے ۔ ن, ذی الحجہ ((ں جنوری ہم۹٥ء)‏ کو مہارک گھڑی میں 
دولت خالہٴ آگرہ کو فیض قدم سے منور فرمایا ۔ 


شاہجہان ناب جلد سوم ۹ہَ" 


جشنِ 'تلادان شسی 


تارخ مہ ڈی الحجس ےن .,+رھ(,.م جنوری ہمہببے) بم کے دن 
عمر مبارک کے ےن ویں سال شسسی کا جشن "تلادان زیب و زینت کے ساتھ 
منعقد ہوا ۔ مقررہ دستور کے مطابق حصرت کا جسم مبارک جو روح ہے ھی 
لطیف ے ؛ چواہراب ء سوۓ ؛ جاندی اور دیگر ایا جے ساتھ ىولا گیا - 
یہ چیزیں فقیروں عتاجوں کو تقسم کر دی گئیں جس ہے انھیں آسودی و 
رناہ حاصل ہوئی ۔ شائستہ خاں ے گجرات ہے 'یک ىست قامت لیکن بڑے 
کانوں والا پابھی بهھیجا تھا ء وہ ملاحطہ فرمایا ۔ ٴمعٹر الملک کو سورت 
اور کھعبایت ؛ندرگانوں کی سصدیگری عنابت ہوئی ۔ چتر بھوج جو 
اسلام خاں مرحوم کا دیوان تھا ء صوبہٴ مالوہ کی دیوانی ہر فائز ہوا ۔ یکم 
عثٹرم (ےم جنوری پرم+رء) کو رسّم خاں ء مد زماں طہرائی ء بختیار غاں 
اور جند دیگر اما جو شاہزادہ اورنگ زیب ہے اجازت لے کر آگرے آنے 
تھے ء آستاں بوسی ہے سرفراز ہوۓ ۔ اطلاع ملی کب مسدسور کے فوجدار 
جاہاؤ خاں کو کسی سرکش تے قتل کر دیا جس کے وطن کو خانِ مرحوم 
ے لوٹ کر اس کی پیوی کو قید کر لیا ىھا ۔ حضرت نے ینتیار خاں کو 
مسدسور گی جاگیں اور غلعت ے سرفراڑ کر کے وہاں ی فوجداری پر رخغصت 
فرمایا ۔ بتارج ‏ صفر (ہ فروری ہم٦۱ء)‏ شاہزادہ بد شحاع اپنے بڑے 
صاحبزادے سلطان زین الددن کو ہمراہ لیے 5بل ے آ کر حاضر خدمت ہوا۔ 
ہزار اشرفیوں یک نذر گرار کر نقرئی ساز والے دو ہاتھی اور کچھ نے بطور 
پیشکش حاضر کیے ۔ حضرت ے سے دوبارہ بنگال ق صوے داری عنایت 
فرمائی ۔ اعتقاد خاں کو فرمان جاری ہوا کہ دربار میں حاضر ہو ۔ 


سرکار دو عالم' کے روضہٴ انور کے لے قندیل روائہ کرنا 


پروردار کی عنایت جسے لطیف'ٴ آسئی کھنا چاپہے ء اس خوش نصیب 
کے حصے میں آئی جو ور کالثنات ؛ ة جج - ہے کی 
1 سے جو سرور ڈالنات ؛ قبلہ شش جہات حضرت د ممصطضٰنی 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روغہٴ مبارک کی زیارت کرنا چاے اور ای 


؛۹۰*“ شاہجہان امہ جلد سوم 


درگاہ کو اپنا قبلہٴ امید تصور کرے ود شس سبحانی صاحبقرانِ 
ثافئی کو یہ سعادت بخوی حاصل ے ۔ یعی اگرچە بظاہر کاروبار جہاں بانی 
میں مشغول ہر ج ہت تاہم باطن پر نگاہ 
کیجے تو جناب رسالت مآب کے نام ہر قربان رہتے ہیں اور اس طرح ہر 
وقت حضوری کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں ۔ انھی دنوں یہ صورت پہش 
آئی کہ جواہرات ملاحظہ فرماے وقت ایک قطعس ادری ا اس کا دیکھا جو 
وزن میں سو رق تھا ۔ قطب الملک یی پیشکش میں آیا تھا ۔ آپ و تاب کا 
یہ عالم کہ ماہر جوہری اس کی قیمت معثّین کرۓ میں حیران تھے ۔ تخمینے 
کے بموجب ڈھائی لااکھ روے کا ٹھہرا ۔ شاہ ہفت اقلِم ے عقیدت و ارادت 
کے تقاضے ہے فیصلہ کیا کہ اس گوہر نایا کو سرکار دوعالم کے روضہٴ انور 
پر بطور نڈر روائہ کریں گے کہ درگاہ ىاری تعالی میں دعاؤں کے مقبول 
ہے کا وسیلە اس سے بچتر اور نہیں ہو سکتا ۔ اتفاقاً ختلف ملکوں کے 
نایاب تحفوں میں قندیل کی شکل کا ایک عنبریں شامہ بھی نظر آیا ۔ وزن 
میں سات سو قولے ء قیمت دس ہزار روے ؛ سرکار خاصہ میں موجود تھا ۔ 
حکم ہوا کہ ہوشمار زرگر اور سینا کار سوۓ کی جا ی دار چادر اُس پر جڑھا کر 
دلفریب لقش و نار اور نزاکت بھرے بیل بوئۓ بٹائیں ۔ قیمّی جواہرات 
کی سرصمّع کاری کر کے ا لاس کو اس خونںصورق کے ساتھ نصب کریں کہ 
آنتاب و ہہتاب یىی آب و تاب ماند پڑ جاۓ ۔حضرت کے حسب الحکم 
ساڑے تین لاکھ روے کی لاگت ہے قندیل تیار ہوا ۔ گل دی نام پایا ۔ 
فرىان صادر ہوا کی اس سے پہلے سید احمد سعید ہماری سرکار سے سامان 
لے کر عرب میں گیا تھا اور آے دوگی قیمت پر فروغعت کر کے وہ رتم 

مک معظمد اور مدینہ سنورہ کے کی روب سے دص ےت 
بھی وہی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روے کا سامان گجرات کے کارکنوں سے 
لے کر روانم ہو ۔ چیزوں کو دوگنی قیمت پر فروخت کر کے ایک لا کھ 
روے شریف سک کے سرد کرے ۔ باق زقم کہ معظمد اور مدینہ مکرمہ کے 

'باشندوں ؛ فقبروں اور بحتاجوں میں تقسم کر دے ۔ کال قدردانی کے بطور 
سید احمد سعید کا روزیند موقوف کر کے پاب سو ذات کے منصب پر سرفراژ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۹۱ء 


فرمایا ۔ بارہ ہزار روے انعام دے کر ہم محرم (م ؛ فروری رمہ؛م) کو 
رخصت کیا ۔ 

بتارخ یکم صفر (ہم فروری مم۹ء) شاہزادہ شجاع کو خلعت خامه 
مع ادەری ء طرهۂ مسصّع ؛ ایک لعل اور دو موتیوں کا سرپیچ نیز پیروں ہے 
سصّع تکیدعطا رما کر سرفراز کیا ۔ ان میں ہے ہر چیز کا مول ایک لا کھ 
روے تھا ۔ سو گھوڑے بھی مرحمت کیے :ٗ ایک کا زین رصع ؛ دوسرے 
کا طلائى ۔ بنگالے کی صوے داری پر روانہ فرمایا ء شاہزادے کے بڑے 
فرزلد سلطان زین الدین کو جیغءٴ مرصّع اور موتیوں کی مالا اور طلاق 
مینا کار زین والا گھوڑا عطا ہوا ۔ دوسرے بیۓ سلطان بلند اختر کو جیغہ* 
صعع اور موتیوں کی مالا عنابت کر کے پدر والا جاہ کے ہمراء رخصت کیا - 
مر صمصام الدولہ ولد سرتضلی خاں ابن سیر جال الین حسین انہو کو 
شاہزادے کی دیوانی پر اور قاضی طاہر آصہف غانی کو خان سامانی پر ماہور 
کر کے چلتے وقت گھوڑا اور خلعت عنایت فرمایا ۔ 

ہ٠‏ صفر (مر مارح ہم٦رء)‏ کو راج کنور جو رانا جگت سنگھ کا 
جانشین بیٹا ے ء فتح بلخ و بدخشاں کی تہنیت دیئے کے واسطے حاضر ہوا 
اور کورنش کی سعادت حاصل کی ۔ رانا کی عرضداشت اور پیشکش نظر عا لی 
سے گزاری ۔ آپ نے غلعت لیز موتیوں اور لعلوں ک مالا عنایت کر کے 
سرفراز کیا ۔ خبر ملی کہ ذوالقدر خاں قلعدار غزنی اور اظم بنگشات نے 
سلػگ عدم کی راہ ی۔ حضرت نے اس کی جگہ زین خاں کے پوے سعادت غان 
کو یہ عہدے عطا فرماۓ ۔ راجا جسونت سنگھ کو ترق دے کر پنج ہزاری 
ذات پاچ ہزار سوار دو اسپہ سم اسپں کے منصب پر سرفراز کیا ۔ خواجه عیسبی 
اور خواجں موسٰی پسران خواجہ طیب بلخ ہے کابل اور وہاں ہے باپ کے 
ہمراہ درگاہ والا میں حاضر ہوۓے تھے ء خلعت اور دس ہزار روے کے انعام 
سے کمیاب ہوۓ ۔ 

انھی دنوں جب کہ زمین و آسان میں مسرت و شادمائی کا غلغلہ بلند 
تھا جم صفر (م مارچ پرم+بء) کو آفتاب کی تحوبل برج حمل میں 
ہوئی ۔موسم ہہار کے فیض سے صحرا سبزہ وگل ے آراستہ ہو گیا ۔ شاہ 


۹۰ء“ شارجمان ٹامہ جلد سوم 
درکاہ کو اپنا قبلمٴ امید تصو رکرے ۔ الحمدرللہ کہ ظل سبحانی صاحبقرانِ 
ثانی کو یہ سعادت بخوبی حاصل ے ۔ یعلی اگرچە بظاہر کاروبار جہاں بانی 
میں مشغول رہنے کے سہب زیارت ہے سشرف نہیں ہوئۓ تاہم باطن پر لگاہ 
کیجے تو جناب رسالت مآب کے نام پر قربان رہتے ہیں اور اس طرح ہر 
وقت حضوری کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں ۔ انھی دنوں یہ صورت پیش 
آئی کہ جواہرات ملاحظہ فرساے وقت ایک قطس نادری الاس کا دیکھا جو 
وزن میں سو ری تھا ۔ قطب الملک ىی پیشکش میں آیا تھا ۔ آپ و تاب کا 
یہ عالم کہ ماہر جوہری اس کی قیمت معلّین کرنۓ میں حیران تھے ۔ تخمینے 
کے بھموحب ڈھائی لاکھ روے کا ٹھہرا ۔ شاہ ہفت اتلم ے عقیدت و ارادتپ 
کے تقاضے سے فیصلہ کیا کہ اس گوہر نایاب کو سرکار دوعالم کے روضہٴ انور 
پر بطور نذر روانہ کریں گے کہ درگاہ باری تعالی میں دعاؤں کے مقبول 
ہوۓ کا وسیلں اس ہے بہتر اور نہیں ہو سکتا ۔ انفاقاً ختلف ملکوں کے 
نایاب تحفوں میں قندیل کی شکل کا ایک عنبریں شامہ بھی نظر آیا ۔ وزن 
میں سات سو تولے ؛ قیمت دس ہزار روے ؛ سرکار خاصہ میں موجود تھا ۔ 
حکم ہوا کہ ہوشیار زرگر اور میا کار سونے کی جال ی دار چادر اُس پر چڑھا کر 
دلفریب ئقش و نار اور نزااکٹ پھرے ہیل ہوۓ بٹائیں ۔ قیمّی جواہرات 
یىی رصع کاری کر کے الاس کو اس خوبصورق کے ساتھ ندب کریں کہ 
آفتاب و سہتاب کی آب و تاب ماند پڑ جاۓ ۔ حضرت کے حسب الحکم 
ساڑے تین لاکھ روے کی لاگت ہے قندیل تیار ہوا ۔گل چدی نام پایا ۔ 
فرىان صادر ہوا کی اس ہے پہلے سید احمد سعید ہاری سرکار سے سامان 
لے کر عرب میں گیا تھا اور ہے دوگنی قیمت پر فروغت کر کے وہ رتم 
مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مستحى لوگوں میں تقسم کی تھی ؟ اس مر‌تبہ 
بھی وہی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روے کا سامان گجرات کے کارکنوں سے 
لے کر روانہ ہو ۔ چیزوں کو دوگنی قیمت پر فروغت کر کے ایک لا کھ 
روے شریف کہ کے سپرد کرے ۔ باق رقم مکە معظمہ اور مدینہ مکرمد کے 
باشندوں ؛ فقیروں اور عتاجوں میں تقسم کر دے ۔ کال قدردانی کے بطور 
سید احمد سعید کا روزیں موقوف کر کے پاب سو ذات کے منصب پر سرفراڑ 


شاہجہان امہ جلد سوم - 


فرمایا ۔ بارہ ہزار روے انعام دے کر سم محرم (ہ ‏ فروری ہم۱ء) کو 
رغصت کیا ۔ 

بتارخ یکم صفر (ہم فروری مم٦ہءم)‏ شاہزادہ شجاع کو خلعت غاصہ 
مع نادەری ٤+‏ طرۂً رصع ء ایک لعل اور دو ہوتیوں کا سرپیچ نیز ہہروں ہے 
صرصلّع کید عطا فرما کر سرفراز کیا ۔ ان میں ہے ہر چیز کا مول !ایک لا کھ 
روے تھا ۔ سو گھوڑے بھی مرحمت کے : ایک کا زین مرصتّع ؛ دوسرے 
کا طلائی ۔ بنگالے کی موے داری پر روالہ فرمایا ء شاہزادے کے بڑے 
فرزند سلطان زین الدین کو جیف_ٴٴ مرصتّع اور موتیوں کی مالا اور طلائی 
ہینا کار زین والا گھوڑا عطا ہوا ۔ دوسرے بی سلطان بلند اختر کو جیغم* 
سصع اور موتیوں کی مالا عنایت کر کے پدر والا جاہ کے ہمراہ رخصت کیا ۔ 
مر صمصام الدولں وتد مسآضلی خاں ابن سیر حال اادین حسین انجو کو 
شاہزادے کی دیوانی پر اور قاضی طاہر آصف خافنی کو خان سامانی پر مامور 
کر کے چلتے وقت گھوڑا اور خلعت عنایت فرمایا ۔ 

صفر (ر مارح رم ۱ء) کو راج کنور جو رانا جگت سنگھ کا 
جالشین بیٹا ے ء فتح ہلخ و ىدخشاں گی تہثنیت دینے کے واسطے حاضر ہوا 
اور کورنش کی سعادت حاصل ىی ۔ رانا ی عرضداشت اور پیشکش نظر عا یىی 
سے گزاری ۔ آپ نے حلعت یز مونیوں اور لعلوں کی مالا عنایت کر کے 
سرفراز کیا ۔ خمر ملی کہ ذوالقدر خاں قلعدار غزنی اور ناظم بنگشات ے 
ملگ عدم کی راہ ی۔ حضرت نے اس کی جگہ زین خاں کے ہوے سعادت خان 
کو یہ عہدے عطا فرماۓ ۔ راجا جسونت سنگھ کو ترق د ےکر پنچ ہزاری 
ذات پاب ہزار سوار دو اسپہ سم اسپد کے منصب پر سرفراز کیا ۔ خواجد عیسبی, 
اور خواجہ موسٰی ہسران خواجہ طیب بلخ سے کابل اور وہاں ہے باپ کے 
ہمراہ درگاہ والا میں حاضر ہوۓ تھے ء خلعت اور دس ہزار روے کے انعام 
سے کہ میاب ہوے ۔ 

انھی دنوں جب کہ زمین و آسان میں دسرت و شادمائی کا غلغلہ بلند 
تا جم صفر (م مارچ رم+بء) کو آفتاب کی تحویل ہرج حمل میں 
ہوئی ۔موسم بہار کے فیض ہے صحرا سبزہ وگل ہے آراستہ ہو گیا ۔ شاہ 


بن شاہجہپان نامہ جلد سوم 


عالم پناہ ۓ تخت سلطثت پر جلوس فرما کر اقبال و ک مرانی کی داد دی۔ 
اس اۓ نامدار اور منصب داروں کے منصب میں اضافے ہوۓ ۔ پہلے راجا 
جسونت سنگھ کے منصب میں پایچ سو سوار دواسم سب اسهد کا اضافه کیا ۔ 
ملک دکن کے انتظام کی خاطر شاہزادہ ماد کو کشمس سے طلب فرمایا ۔ 
امبرالامرا _کے داماد حسین بیگ کو خانی کا خطاب دے کر ڈیڑھ ہزاری 
ذات و سوار کے منصب پر ترق دی ۔ "علم ؛ ہاتھی ء گھوڑا اور کشمیر کی 
صوےداری سے سرفراز کیا ۔ معتمد خاں کو خلعت اور دو ہزاری ذات ہزار 
سوار کے منصب پر ترق دی ۔ حسین بیگ کی جگد آختہ بیگی کی عدمت سبرد 
فرمائی ۔ عبدالقہ خالں بہادر ٹیروز جنگ ہے سالے خواجہ عمایت الله کو 
میں توزک مقرر کیا ۔ بہادر خاں نے ىلخ کی مہم میں ہت ہاں فشانی اور 
کارگزاری دکھائی تھی ؛ لیکن بعض لوگوں ۓ حضرت کے دل ہیں یہ بات 
بٹھا دی کے اس ہے نذر ید خاں کے تعاقب سے نیز حب سعید خاں ازبکوں 
کے قرغے میں آ گیا نھا نو اس کی کمک ہے پ_لوتہی کی تھی ۔ غرض حکم 
دیا کہ کالہی اور قنوج کی سرکاریں جن کا پورا مالید بحیثیت جاگیں اُسے ملتا 
تھا ء اُس کے نصرف سے ن کال کر خالصہٴ شاہی میں داخل کی جائیں کہ اس 
ے سرکاری مطالیے کے تیس لاکھ روے ادا نہیں کے ۔ بہادر خاں کے 
بھائی جلال کو ہزاری ذات و سوار کے منصب پر ترق دے کر اور خلعت 
عطا کر کے نیز دلیر خاں کا خطاب اور ہاتھی عنایت فرما کر کالبی اور قوج 
کا فوجدار مقرر کیا ۔ الغرض بہادر غاں کو ہر طرح نہایت آزردہ فرمایا ۔ 
اسی ناریح پر درشن کے وقت جب ساری رعایا سلام کے لیے آئی ہوئٹی 
تھی ایک مست پابھی نے راجا مدن سنگھ بھدوریہ پر حملہ کر کے اُس کے 
ایک رفیق کو سونڈ ے گرا دیا اور دات ٹیک کر دبا لیا ۔ راجا ے جوش 
شجاعت میں پوری قوت کے ساتھ ہاتھی پر جمدھر کا وار کیا اور بان چرخی 
وغیرہ چھوڑ کر اپنی اور اس کی جان بائی ۔ راج کی پیشکش میں دو 
لاکھ روے دے تھے ء حضرت نے ان میں ہے بجاس ہزار روے بطور انعام 
راجا کو عثایت کے ۔حکم ہوا کہ شاہزادۂ والا گہر سلطان اورنگ زیب بہادر 
جو ہلخ کی سہم ے واپس ہو کر حسب الحکم دریاۓ جہلم کے کنارے 


شاہجہان نام جلد سوم ۹۳ 


ٹھہرے ہوتے ہیں ؛ وہیں ہے ماتان کی صوے داری پر روانہ ہو جائی ۔ 
وہی علاقد ان کی جاگر ے ۔ تنخواہ کا تیس لا کھ روید سالائم جاگیر ے 
پورا نە ہو تو باق رقم ملتان کے خزاے ہے لے لیا کریں ۔ دارالخلافت دہلی 
میں داخل ہوۓ کی ساعت (جو نحومیوں ۓ تیویز کی بھی) قریب آ رہی تھی 
لہٰذا ٣‏ ریم الاول +> ہر قروردیں مطابق ہ مارچ ہرم ؛ء پیر کے دں 
آگرے سے دہلی کو روانہ ہوۓ ۔ رانا کے فررند راچ کنو ر کو غلعت ؛ ہابھی 
اور طلائی و مینا کار زین والے دوگھوڑے دے کر ورخصت فرمایا ۔ مد الراہم 
اور دوالفقار خاں کو بھی رخصت کیا ۔ از راء عنایت شاہی عام ذوالمقار خاں 
کے پاتھ روالہ کیا ۔ 


شاہجہاں آباد کے عالی شان قلعے ؛ لفیس عارتوں ؛ شہر کی 
آبادی اور نہر جاری ہوۓ کا بیان 


دروردکار عالم کی حکمت کمامں اپنے بندوں کی ولاح و چبود ہے لیے 
کسی یادشاہی خاندان کو دوسرے خاندانوں ہر فوقیت عطا کری ے تو اُس 
خانوادے کے باءشاہوں کو دوسرے فرماں رواؤں کی نسہت زیاہہ جاہ و 
چلال عثایت فرماتی ے ۔ اگرحہ انتطام_ عالم کے لیے طاہری سازو سامان 
چنداں ضروری نہں لیکن مسحسن ے اور عداۓ تعالی یں سامان مہٹیا 
کر دیتا ہے ۔ بالخصوص جب اس خانوادے کی سان و ٹشوکت میں 
ترق 'منظور ہو ىو خداے پاک کا قدمی دستور یھی ہے کہ ایے موتعوں پر 
شاہانی تل اور جاہ و جلال کا سامان صرورت سے زیادہ عطا کرتا ے ۔ 
وجد ےہ ہے کس اسبابر تسّل ہے فرماں رواؤں اور تاجداروں کی نان 
دوبالا ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کا دیدبہ بیٹھتا ے اور أآں 
کے احکام کی تعمیل ہوئی ے کیونکہ سلطتت کے التظام اور پروردکار عالم 
کے فرماں کی اطاعت اسی ںات ہر متحصر ے ۔ عقل کا بھی یہی تقاصا ے اور 
ثبوت بھی موجود ے کہ وجب روایات حضرت سلیاں علیہ السلام فربار 
عام میں جس محت پر جاوس فرماے تھے وہ سوۓ کا تھا ۔ جواہرات جڑے 


رلخر شاہجہان اپ جلد سوم 


ہوۓ تھے اور اُس ہے شاہائہ شان ٹبکتی تھی ۔ چاروں پایوں اور پہلوؤں پر 
شیروں؛ چیتوں ؛ ہاتھیوں وغیرہ ہیبت اک جانوروں کی صورتیں بنائی گی تھیں 
ج و کسی سائنسی اصول کے مطابق ذرا ہے اشارے میں حرکت کرے لگتے 
اور ان ہے خوفناک آوازیں کلنے لگتبی ۔ تخت کی چھت پر سوۓ چاندی 
کے عظم الج ہرندے ۓ ہوۓ تھے جو اشارہ کرے ہی پر ہپلاۓ لگتے 
اور خوشہودار چیزیں حضرت سلم|ن علیں السلام کے سر مبارک پر بکھیرے۔ 
یہ حالت دیکھ کر جرموں اور خیانت کاروں پر ہیہت طاری ہو جایق اور وہ 
مچ بولے لگے: 

اس مقّدے کے بموجب ظاہر ے کہ بروردگار عالم جس ے غاندانر 
مغخلیں کو دوسرے بادشاہی غانوادوں پر فضیلت عطا کی سے ؛ہاٴس ۓ ان 
سلاطین ذی شان کو جاہ و جلال ؛ دولت و حشمت ؛ وسعت ملک وغیرہ 
میں بھی ایسا امتیاز مُا ے کہ دوسرے فرماں رواؤں کو اس کا "عشر عشم 
بھی میسٹر نہیں ۔ یہی وجب ے کہ ہفت اقام کے باشندے اس درکام 
والا شان کی طرف رجوع کرتے ہیں جو بارگاەم الٹہی کا نمونه ے ۔ٹیک وبدء 
موسن و کافر سب اس سرکار سے حصّہ پاے اور حاجتیں حاصل کرے ہیں ۔ 
سبھوں کو شاہی خزاےۓ ہے روزی ملتّی ے ۔ اسی لیے شاہانہ جاہ و جلال کا 
سامان بھی حضرت شاہجہاں صاحبقرانِ انی کو اسی نسبت ہے ءطا فمایا 
ہے ۔ سلطنت کے دونوں رکز یعٔی شہر لاہور اور آگرہ میں ملکوں ملکوں 
کے باشندے آ آ کر اپنی آرزوئیں اور "مرادیں حاصل کرۓے ہیں ۔ حضرت 
کے فیض بش ہاتھوں کی طرح یہ دونوں وسیع شہر بھی سکز فیض ہیں - 
جامعشت ء کثرتر آبادی ٭ عا یق سان عارتوں اور ہجوم خلقت کے اعتبار ہے 
ان دونوں بستیوں کا یں حال ے کہ تہذیب و تمشدن کے تام لوازم یہاں 
یہ افراط دستیاب ہوتے ہیں ۔ اگر یوں کہے کہ مصر و شام ی سی رونق ء 
رومۃ الکبریل کی سی عظت اور قسطنطنیہ جیسی سوک چاں کے ایک ایک کلی 
کوچے میں جلوہ گر ے ؛ ت وکچھ مبالغہ نہیں ۔ 

اس روثق و آنادی کے باوجود دولوں شہروں میں کچھ ئنتص بھی 
ہیں ء یعنی آگرہ میں جو دریاۓے جعنا کے کنارے آباد ے ء نشیب و فواز 


شاہجہان ناب جلد سوم لخد 


بہت زبادہ ہیں ۔ شپر ناہموار ے ۔ آبادی کہہیں اونھی ہے کہیں نیچی ۔ 
ہی حال لاہور کا سمجھے ۔ چونکہ باقاعدہ ایک مر تبە آباد نہی ہوا بلک 
وقتاً نوتتاً ہستا رہا لہلٰذا شہر کی وضع ناغوب ہے ۔ علاوہ اریں دونوں 
بستیوں کے قلعے ختصر ہیں ۔ شاہی ەل ء دربار ء کارخاےۓے سب انھی میں 
ہیں : اس لے ان کی فضا نگ ے ۔ دونوں جگب جلوخاے نہیں بنے جو 
دربار عام کے لے بہایت ضروری ہیں ۔ بھی وجە ے کہ جب کبھی 
لشکر بادشاہی کے سردار ء منصب دار اور عہدے دار سلام کے لیے حاضر 
ہوتے ہیں تو آدمیوں اور ہاتھی گھوڑوں کے ہجوم ہے راہ نہیں ملی ۔عیدوں 
اور جشنوں کے سوقعوں پر کمزور آدمی بس پس جاے ہیں ۔ علاوہ ازیں 
کلی کوجوں بازاروں اور سڑکوں کی تنی کے باعث وہ بھیڑ بھاڑ ری ے کہ 
آےۓے جائنۓ والے سخت تکلیف پاے ہیں ۔ 

ان باتوں کے پیش نظر نادشاہ سلامت نے سوچا کہ جس طرح الہ کی 
خلقت ہارے سایہٴ عاطفت میں امن و امان ہے آباد ے اور ہاری نیک نی 
کی برکت ہے ہر شخص اطمینان سے روزی حاصل کرتا اور زندگ گزارتا 
ے ء اسی طرح قلعے میں آمد و رفت اور درہار میں حاضری کے موقع پر 
بھی کسی شخص کو زحمت نہیں ہوئی چاہہے ۔ بہئر ے کہ پر شخص ابی 
صرضی کے مطانىق عارت بنا کر لطفر زندگی حاصل کرے ۔ یہ سوچ کر اُس 
شا کشور کشا ٤‏ قرماں رواۓ عالم ہے حکم دیا کہ شاہی انھینٹر لاہور 
اور اگرے کے دومیان کوئی ایسا قطعہٴ اراضی انتخاب کریں جس کی سطح 
ہموار ء آب و ہوامعتدل اور وضع دلپسند ہو۔ پھر کاریگر معار وہاں 
دلفریب نشیەن اور عا ی شان عارتیں تیار کریں ۔ اس حکم کی تعمیل میں 
شاہی معاروں اور ہہندسوں ےۓ دریاۓ جمنا کے کنارے دارالملک دہلی 
کے قریب ء نور گڑھ' ہے متصل ایک میداں انتخاب کیا جو دریا کے 





ج۔ وہی جگە جسے اب بھی سلمگڑھ کہتے ہیں ۔ سلیم شاہ بن شیر شاء سوری 
کا نتعمبر کردہ قلعہ جس کی فصیل کے لوۓ پھوۓ حصے اب بھی باق 


(بقید حاشید اگلے صفحے پر) 


٦۹ء‏ شاہجھان نامہ جلد سوم 


کنارے بہشت بریں کا ممونہ معلوم ہوا تھا ۔ یہاں ی آب و ہوا فرحت مخش ء 
زفح افزا اور دلکشا ثابت ہوئی ۔ ہوا ایسی معتدل کہ سالہا مال کے 
ہمار شنایاب ہو جائیں ء بوڑھوں میں شباب کی سی چستٹی پیدا ہو جاے 
بلک 'مردوں میں زندگق کے آنثاو ممودار ہوں ۔ اس میدان کو ہر طرح 
موزوں و مناسب پا کر حضرت ظل سبعانی کی خدمت میں سب حالات بیان 
کر پے رق نے ۱ 

بادشاہ سلامت نے جو دلوں کی تعمبر اور طبیعتوں کی نفریج کے 
ساتھ ساتھ عارتیں بٹواۓے کے ہے حد مشتاق ہیں ء ىارعھویں سال جلوس میں 
پتاریچ و اُردی بہشت یں ذیالحجہ پرم, مھ مطابق ے؟ اہریل ۹م 
جمعرات جمعے کی درمیانی شب میں پانچ گھنٹۓے رات گزرتے کے بعد مبارک 
ساعت میں حکم دیا کہ معاران پٹرہند کے پیشوا احمد معار کی نگرانی اور 
غبرت غاں صوبہ دار دہلی کے اہتام میں اُن عارتوں کی بنیادیں کھودی 
جائیں جن کا نظیر روۓ زمین در نظر نہ آۓ ۔ پھر حضرت کے حسب الحکم 
وعرم وم, ,رھ سب اُردی ہبہشت مطابق +۱ می ۳۹+ وء جمعرات جمعے 
کی درمیاں شب میں ج کھنٹر ×٢‏ منٹ گزرۓ پر اس پاکیزہ سرزمین میں 
جے خال روۓ عالم بلک رشک باغ ارم کھیے ٤‏ عارتوں کی بٹیادبں 
رکھی گئیں ۔ دور دور کے شہروں سے ماہر فن اور کاریگر سنگتراش ٭ 
منبت کار ء پرچین کارء بڑھبی ء؛ لوہار ء معار وغیرہ آ آ کر کام میں مشغول 
ہو گۓے ۔ ممام اہل_ فن جنھیں اپنے اپنے کام میں یکتائی کا دعویل تهاء 
جاں فشانی کے ساتھ مصروفر کار ہو گۓے ۔ انی حنت کی اور ایسا عمدہ تام 





(ہقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) 
ہیں ۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کننگھام کی آرکیولوجیکل رپورٹ ء 
ص مںپ ۔ نورالدین جپانگجر نے ۳.)ھ ( +بء) میں ہاں بعض 
تعمبریں کیں تب سے لور گڑھ ککہلاۓ لگا لیکن اس نام نے رواج نہ 
پایا ۔ رجوع کیجے واقعات دارالحکومت ؛ ج ...6ہ 


شاہجہان امم جلد سوم 1*٤‏ 


کیا کہ أُن کی صنعت کے سامنے سرقع ارژنگ !ور ٹکار خانہٴ چین نقش برآب 
کی طرح ے رولق معلوم ہوۓے لگے ۔ 

فیروز شاہ تغلفی ۓ اپنے عہد حکومت میں ایک نہر لکاوائی تھی جو 
پرگنم' خغضر آباد سے سفیدوں تک آئی تھی کہ سرکاری شکار گاہ تھی ۔ اس 
کی لمائی تیس کوس تھی ۔ اُس کے اتقال کے بعد زمائە گزرتا گیا اور 
نہر اتی رہی یہاں تک کم بند ہو گئٔی ۔ اکبں بادشاہ کے زماۓ میں 
شہاب الدین خاں صوہہ دار دہلی ۓ اس یی مےمت کروا کر دوبارہ جاری 
کر جات ای سرع کی بے ومن الو گے اب تار 
حکم دیا کی اس نہر کو دوبارہ جاری کیا جاۓے مع سے لے کر دہلی 
تک نشیپ و فراز کو ہموار اور نہر کے ککاروں کو مستحکم کر کے سفیدون 
تک لائیں کہ تیس کوس کا قدمی فاص ے ۔ سعیدون ہے دی نہر کھود کر 
شاہجہاں آباد کی عارتوں تک لائیں ۔ غرض عارتوں اور نہر کا کام جاری 
راہ ۵ چادی الاول وم ,.8,ھ تک بعنی چار ماہ اور دو روز تک 
غبرت خاں نۓ اہی صوے داری کے زساےۓ مس بڑی کوشش ہے کام کروایا ۔ 
بنیادیں کھدیں ء مسالا جمع ہوا بلکہ کہیں کہیں بئیادیں بھری بھی گئیں ۔ 
پھر غیرٹت خاں ٹھٹھہ یىی صوے داری پر مامور ہوا ۔ اس یىی جگ۔ دہلی یق 
صوے داری اللہ ویردی خاں کو ملی ۔ اس کے زماۓے میں یعتی دو سا 
ڈیڑھ ماہ کی مدت میں یہ کام ہوا کہ دریاۓے جمنا کی طرف قے کی دیوار 
بارہ گز اوجی ىیار ہو گئی ۔ اُس کے بعد دہلی کی صوے داری اور عارات 
کا امام مکرمت خاں کے سپرد ہوا ۔ اُس کی تاکید او رکوششوں سے 
یسویں سال جلوس میں یہ تمام عاربیں مکمل ہو گئیں ۔ حضرت کی سواری 
کاہل میں تھی حو یہ خوشخبری وہاں پہنچی ۔ فوراً حکم فرمایا کہ ہوشمند 
دقیقں سنج نجوسی کوئی مبارک ساعت تجویز کر کے عرض کریں تاکہ ماہدولت 
اس "سبھ گھڑی میں قلعہٴ دہلی میں رونق افروز ہوں جس کا انی روۓ زمین 
پر نہیں ے ۔ منجموں ے خوب غور و خوض کے بعد گزارش کی کس اس 
مقصہد کے لیے ہم فروردیں ہرم رلیع الاول ۵۸ھ (ہ۱ اہریل ہمہبوعء) 
نہایت مبارک نار ے کہ زہرہ و مشتری کی نظر اس روز سیدھی ے۔ 


۹۸" شاہجہان اب جلد حوم 


چونکە وق میں کا گنجائش تھی لہٰٰذا حضرت کابل عے آگرے تشریف 
لاے ء وہاں ہے ۱۲ رببع الاول (ہ اپریل ہم+بعم) کو دہلی کی طرف 


روانہ ہوۓ َ 
دارالخلافت شاہجہاں آباد کے قلعے اور عارتوں کا حال 


قلعہ* دہلی کی وسعت ؛ کائنات کے پھلاؤ کی طرح لاعدود ے اور 

بلندی ء آمانوں کو خغجل کرق ے ۔ زان قلم اور صفحہٴ قرطاس میں 
اتی استطاعت نہیں کہ اُس کی تعریف لکھی جا سکے ۔ اس کی برکت ہے 
زمین کا رتیء آسمان کے براہر ہو گیا ہے ۔ قلعے کے برج آسنی سرجوں کی 
طرح نہایٹ عا لی شان ہیں ۔ دیواروں کے لیچے تین طرف دریاے جمنا موجی 
مارتا ے ۔ فرط صفا کے سبب فصیلیں آئینے کی طرح چمکتی ہیں ۔ ان ک 
بلندی زہاں زد_ خاص و عام ے ۔ اشعار (ترجمہ) : 

قلعے کی بنیاد اتنی مستحکم ے کہ ا ےکشتی آسماں کا لنگر 

کہنا زیبا ہوگا ۔ اس کی بدوب دنیا کو اطمیان حاصل 

ہوتا ے ۔ خونیاں سمجھنے کے لیے غور و خوض ى ضرورت 

ے ۔ زماہٴ کہن سال اس قلعے کو نہایت عزیز رکھتا 

ے جس طرح بوڑھا اپنے اکلوے بیۓ کو ۔ رنعت وعظب 

کہ سبب آسان کے برائر ے جس میں حضرت شاہجہاں 

کی حیثیت آفتاب جیسی سمجھے ۔ یہ تاجدار سخاوت و 

بخشش کے معاملے میں حر کرم ے ۔ عادل اور فرشتہ 

سیرت ہوۓ کے علاوہ علم و دائش میں افلا‌طون کا اور 

جاہ و جلال میں سلمان٣‏ کا ہمسر ے ۔ 

تکلتف برطرف ء جب سے دنا آباد ہوئی ے ء اس شان کا قاء۔ تعممر 

نہیں ہوا ۔ بلندی کا یں حال کہ کیواں اس کے سامنے دست ء حدق ڑ 
گھرائی کا یہ عالم کہ عقل کام نہیں کرتی ۔ اس ٹھاٹھ کک عارت کبھی کسی 
جادشاء کے خواب و خیال میں بھی لہ گزری ہوکی ؛ بلکد حقیقت یم ے کے 


شاہجہان نام جلد سوم ۹۹م 


روز قیامٹ تک کوئی تاجدار اس قسم کا قلعد تیار ہیں کروا سکتا ۔ اگر 
بالفرض کوئی شا ذذنجاہ تقدیر ی یاوری؟ ے دولت و اقتدار کی معراج 
نک چنح جاۓ اور زسین سے آسان تک عالی شان عارتیں بنوا لے ء تب 
بھی عارت سازی کا یس سلیقد حو حضرت کو جّدت فہم ؛ گکثرتر فراست 
اور ذوقِ سلم کی بدولت حاصل بے ؛ کسی اور کو کہاں میٹسر آ سکت ہسے۔ 
اسی سلیقہ مندی کے ذریعے حضرت نے نہبایت عا لی شان نشیمن ؛ پا کیزہ 
عارنی اور دلفریت باع قعمیر کرواۓ بھ حن کے درمیان ے۔ نتھرے 
ہۓ پای کی نہریں گرر رہی س ۔ ہر قسم کے درخت لگواۓ ہیں ۔ ان 
معابلات میں وہ وہ قواعد و ضوابط اور شاہائە ابحادیں اس بادشاہ ہے ظہور 
ہذیر ہوئیں کہ دنیا _کے کسی ناحدار کے وہم و گان میں بھی نہیں آ سکتیں ۔ 
نب ىات ممکن پی نہیں کرونکس قسام ازل نے یہ سلیقد ء اجاد و اخکراع کا مادہ 
اور گنر مندی صرف حضرت کے لے مخصوص کر دی ے ۔ غرض آپ کے 
طفیل تہذیب و تمدن کی "مام حیزیں جن سے اہل_ عالم کو راحت و آرام 
حاصل ہوتا ے ء آح موجود ہیں ۔ حضرت ۓ ابی طح غداداد ے ئن 
قعمیر میں ایسے اییے دصّرفات کیے ہس کہ دوسروں کو اس ق ہوا تک 
نہیں لی - اس معاملے میں آپ ۓ وہ وہ جلّدتیں ی ہیں کہ ان پر مزید 
اضافں اسان سے داہر سے ۔ یہی وج ے کہ آپ کے عہد حکومت میں سرزنین 
ہند رشکِ فردوس بن کئی ے ۔ ذی فہم حضرات جانتے ہیں کہ ایے ذپین 
اور جّدت کار اسخاص ہزاروں سال بعد پیدا ہوے ہیں بلکہ سچ تو یہ سے 
کہ حضرب جیسا بلند فطرت بادشاء نہ آج تک پیدا ہوا نہ پیدا ہوکا ! 

لال قلعے کی ےتسر کیفیت یہ ے کہ آٹھ سال کی مدت میں انتہائیق 
نت و کوشش کے بعد تیار ہوا ے ۔ اب تک پچاس لاکھ روے اس کی 
تعمرچ میں اور اتی ہی رتم اس کے عملوں ء لشیمنوں اور دیوان عام و 
دیواں_ خاص وغبرہ ى ناری میں خرچ ہو چکی ہے ۔ قلعے کے چار دروازے ء 
دو کھڑکیاں اور اکس برج ہیں ۔ ان میں ے سات گول ہیں اور چودہ 
پشت پہلو ۔ فصیل جس کی وضع بفدادی مشن کی ے ء ہزار گز لسی ء چھ 
سو گز چوڑی ادر زسین سے کنگروں تک ۵ہ گز اونھی ہے ۔ فصیل ء ین 


رت شاہجہان نام جلد سوم 


صنعتیں برتی گئٔی ہیں کم آفتاب ہر صبح آ کر رونمائی دیتا ے ۔ صفا و پاکیرگی 
کا یہ عالم ے کہ چشسہٴ حیواں بلک کوثر و تسنم ان کی گرد کو نہیں 
بہنچتے ۔ ان پاکیزہ ایوانوں اور دالانوں ہے ملىی ہوئی ”'غسل خانہ“' یی 
وسیع عبارت ے جو نہایت زیب و زیب سے تیار ہوئی ے ۔ اُس کے نزدیک 
وہ صاف ستھرا حام ہے جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیران رہ جاے ہیں 
اور اقرار کربے ہیں کہ آفرینش عالم ہے اب تک ان دو عاربىوں کا 
جواب کہیں نظر نہس آیا ۔ میری بھی یہی راۓ ے بلک سچ پوچھیے تو 
فردوس بریں اور عرش اعظم کی راۓ بھی یہی ے ۔ ۶”'غسلخانہ“ کی سنہری 
چھت پر روم و فرنگ کے انداز کی بیلیں ہیں جو باہم گرہ کھائی ہوئی ہیں ۔ 
دیواروں پر سادہ نقش و نکار کے بجاۓ وہ کاریگری کی کئی ے کہ مانی و 
ہہزاد بھی دیکھتے تو نقن دیوار ہو کر رہ جاےۓےَ ۔ اس کی ععمیر پر نو لاکھ 
روے اُٹھے ہیں ۔ حام ی دیواروں کے بالائی حصے پر اس نراکت و لطافت 
سے پرچین کاری ہوئی ے کہ [سائمٴ قدیم کے نقاض اگر اسے دیکھ پاقے تو 
بادشاہی ہنرمندوں کے سامنے آ کر کان پکڑے اور موقلم پھینک دیتے ۔ 
مخنور نازرک خیال اہو طالب کایم نے اس سلسلے میں کیا خوب کا سے ۔ 
اشعار (ترجمہ) : 

نہایت عال یی شان ارت ہے جو آفتاب کی طرح جانی پہچانی 

ے ۔ اُس کی صفاو پاکیزگی سے آسان منور اور زماىہ روشن 

ے ۔ اگر آئینے میں اس عبارت کا عکس پڑ جاۓ تو آئینہ 

پھر کسی حسین کا من نہ دیکھے ۔ اس کے فراق میں زمین 

چھی جاتی ے اور آسان اپنا سر دھنتا ے ۔ موقلم ہے 

ایسے نقش بناۓ گۓ بس کہ گلمش نےکشمیر شرمندہ ہو گیا ۔ 

شفق کی سرخی اور ستاروں کی تابندگی اس عارت میں 

صرف ہو گئی ۔ آسمان ےۓے بھی اپنا سمام لاجورد (نیل) 

اسی پر صرف کر دیا ۔ روم اور چین تک اس یىی شہرت 

ے ۔ بادشاہ کی عارت ایسی ہی ہوتی چاہیے ۔ بادشاہ بھی 

وہ جو عادل ء کشور کشا اور انی صاحبقراں سے ۔ آسان 


شاہجپان اه جلد سوم کی 


اس کی شمع محفل کا گل ہے جو دود شمع ے اپنا چہرہ 
آراستہ کرتا ے ۔ 

ناغ_ حیات بخش جنت کے باغوں کا 'مولە ہے ۔ اس کی کشادہ روشیں ء 
سرسبز و شاداب درخت ؛ لالہ وگل کی رونق اور ایوانوں کی دلقریبی کا 
یہ عالہ ے کہ باغ بہشت اظر ہے گر جاتا ہے ۔ نہروں کا پانی پر طرف 
پڑا ہهتا ہے ۔ جابجا چشے ہیں جن کے سامنے چشمہٴ حیواں کو پیچ سمجھے ۔ 
راقم نے پہلے بھی اس کا کچھ حال لکھا تھا لیکن زىان قلم تھک گی اور 
الفاظ کوناہی کر کے رہ گۓے ۔ اب بھی بھی کیفیت ے تاہم نطور اختصار 
دو چار جملے لکھنا مناسب ے ۔ نہایت خوش وضع بوستاں ے جس کا سبزہ 
للہا کر پھولول کا منہ چومتا ے۔ پتہ پتہ اتنا شادا بکہ محمل کی نرمی اُس کے 
آگے خُجل ۔ سبزهۂ نووستەد یک طراوت نوجوانوں کے سبزۂ خط کو یاد دلای ے ۔ 
یا یوں سمجھے کم صفحہٴ قرطاس پر کسی ماہر خوشنویس نے خط غبار میں 
عبارت غریر کر دی ے ۔ باغ میں اس سرے سے اس سرے تک پھولوں ہے 
لدے ہوۓ درخت سر جوڑ ےکھڑے ہیں ج و کثرت گل کے سہب گلدستہ معلوم 
ہوے ہیں ۔ ہر چمن میں سنبل کے پودے اس طرح زلەفں بکھیرے ہوۓ ہیں کہ 
نازنیدان نازک بدن کی الجھی ہوئی زلفیں نظر میں پھر جاتی ہیں . اوٹے اوغے 
پھل‌دار درخغت شاۓ سے شاس ملا کر یوں کھڑے ہوۓ ہیں کس آسان 
نظر نہیں آتا ۔ سیر کرۓ والے گھنٹوں یہاں پھرے ہیں لیکن جی نہیں 
بھرتا۔ دل چاہتا ے کہ قیامت تک یہیں رہ جائے ۔ کیوں نہ ہو ء سیاحوں 
ے سیکڑوں ملکوں کی سیر کی لیکن ایسا خوش وضع باغ ء سبزۂ شاداب ء 
گھنے اور تناور درخت ء سبزہ وگل کے درمیان بہنے وا ی کوثرو تسنم 
جیسی نہریں ء غرض یں ے نظیں مناظر کہیں نظر لب آے ۔ حضرت 
صاحبقران انی کی طبع_ خداداد اور حسن نیت یىی بپرکت سے یہ باغ اتناا 
دلفریب ے کہ نصور نہیں ہو سکتا ۔ سیاح گواہی دیتے ہیں کہ ایسا 
خوش منظر باغ روۓ زمین پر ککہیں دیکھنے میں نہیں آیا ۔ اعار (آزاد ترجمم) 


کہیں نرگی و گل کہیں یاسمن 


. شاہجہان امہ جلد سوم 


چمن آتشِ گٌل سے دہکا ہوا 

ہوا کے سبب باغ سہکا ہوا 

پڑی آسجو ہر طرف کو ہہے 

کریں قمریاںن سرو پر چہچہے 

گلوں کا لب ہر پر جھوسنٹا 

سی اپنے عالم میں مث چوےنا 

وہ جھک جھک کے کگرنا خیابان ہر 

نشئے کا سا عالم گلستان پر 

صدا قرقروں کی بطوں کا وہ شور 

درغتوں پہ بگلے منڈیروں پہ مور 
اس باغ کا جو قدرت خدا کا بہتریں نمونس ے . ایک وصف یہ ہے کم ہر 
جگە چھوٹی چھوئی نہریں ہی ہیں ؛ آبشاروں کی صدا آتی ے اور یوں حسوس 
ہوتا ے جیسے باغ بہشت کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں ۔ جامجا 
حوض اور تالاب ہیں جنھیں دیکھ کر کوثر و تسنم پانی پانی ہو جائیں ۔ 
بالخصوص ساٹھ گز ملع وسطی حوض جو چشمہٴ آفتاب ہے زیادہ پرنور ے ء 
سے دیکھے تو قدرت پروردگار نظر آق ے ۔ چاروں طرف رنگ رنگ کے 
پھول کھلے ہیں جن کا عکس پانی میں پڑ کر نگار خائہ* چین کو شرماتا ہے ۔ 
صاف ستھرا پانی ذائتے میں انا شہریں کہ دجلہ و فرات آآ کر اُس سے 
ژکٰوة کے طالب ہوتے ہیں ۔ نتھرا ہوا پانی آب حیواں ہے زیادہ پاکیزہ ۔ 
حوض کے اندر چاندی کے وم فوارے ہیں جن کا پانی اچھل اچھل کر 
سحاب رحمت کی طرح موق لٹاتا ے ۔ دیکھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی 
سے ۔ حوض کے گردا گرد ایک سو بارہ فوارے اور ہیں جو حوض پر جھکے 
ہوۓ ہیں ۔ ان کا پانی اچھل کر خمدار دھار ہے حوض میں گرتا ہے تو 
یوں حسوس ہوتا ے جیسے سیکڑوں ہلال ہیں جو چشمہٴ آفتاب پر جھک 
رے ہیں ۔ باغ کے جاروں ضلعوں پر سرخ پتھر کی بیس بیس گز چوڑی روشیں 
ہیں جن کے بہلو میں چھ گز چوڑی صاف شفاف نہر جاری ے ۔ اض میں بھی 
تیس فوارے ہیں جن کا انی اچھل اچھل کر موق برساتا سے ۔ ہر ی 


شاہجہان امہ جلد سوم ۵ٛ۵ 


آب و تاب کی یں کیفیت کہ کہکشاں آآس ہے کسب نو ر کرق ہے ۔ ہر 
شخص اہے دیکھ کر بحو حیرت رہ جاتا ے ۔ اس فردوس منظر ىاغ کے فائیں 
بائیں باڑوؤں میں دلفریب عارتیں اس خوشنانی کی ہیں کہ انھیں دیکھ کر بلقیس 
کا تمت اور سلیان علیہ السلام کا سربر داد آتا ے ۔ اتی خوش وضع ودلکش 
ہیں کہ روۓ زمین پر جواب نہیں ۔ ان کے برابر ہے نہروں کا بانی یوں ہتا 
ے جیسے جبرئیل !مین کے لبوں سے چشمہٴ زندگگی حاری ہو ۔ دونوں عارتوں 
کے درمیان حوض ہیں جن کے پائی کو دیکھ دیکھ کر چشمہٴ حیواں دست 
افسوس ملتا _ہے۔ حوضوں کا پائی چھونروں کے اوپر ہے بہہ کر“آبشار کی صورت 
میں ڈیڑھ گز نیچے گرتا ے ۔ یہاں طاقوں میں دن کے وقت طلائی پھولوں ہے 
بھرے ہویۓ گلدان اور رات کو کافوری شععیں روشن رہتّی ہیں ۔ پانی کی 
جادر میں ہے ان گلدانوں کا سنہرا رنگ اور شمعوں کی روشنی پھوٹ پھوٹ 
کر یوں نکلتے ہیں کم نظر کام نہیں کرت ۔ دیکھۓ والے ٹھٹک کر کھڑے 
ہو جاے ہں ۔ چمک دمک کا یہ حال ہوتا ے کہ دانا اور نادان سب 
ے خود ہو کر رہ جاے ہیں ۔نظم (ترجمہ) : 

آبشار کا پائی اور شمعوں کی چمک دیکھنے کے بعد نگاہ یہ 

حارتی ے کہ آنکھ میں نہ جاۓ ىلکہ وہیں جم حاۓ ۔ 

اس کی آب و تاب دیکھ کر آفتاب کی آنکھ روشن ہوق 

ے ۔ آئینے پر کس پڑ جاۓے تو سورج کی مائند چمکنے 

لگے ۔ پافنی کی مفائی کے سبب تہ کی چم:یں صاف نظر 

آتی ہیں ۔ شیشے بلک حباب کی طرح سفاف سے ۔ 

مشرق کی طرف چھپیس گز چوڑا باغیچہ ے جو فصیل کے طول تک پھیلا ہوا 
ے ۔ اس ک دیواریں ڈیڑھ گز اوتجی ہیں ۔ اس میں عین لب دریا تین 
عارتیں ہیں جو صاف و شفاف سنگ مس کی بی ہیں ۔ ان کی صباحت صبح یق 
سفیدی کو شرہاتی ہے ۔ یہاں کی فضا ائی پاکیزہ و لطیف ے اور یہ عارتیں 
ایسی خوش وضع ہیں کہ دیکھنے والے فریفتہ ہو جاے ہیں ۔ سنگ سس ک 
دیواریں اور چھتیں آئینے کی طرح چمکدار اور سم برمعشوقوں کے سینے کی مانند 
دلفریب یں ۔ تینوں عارتوں کی دیواروں اور چھتوں پر ماہر چابکدمت 
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.۰ھٹ شاہجہان ا جلد سوم 


نقاشوں ۓ ایسے نزاکت بھرے بیل ہوئۓ بناۓ ہیں اور اس کاریگری اور 
پخرمندی سے کام کیا ے کم حسینوں کے خال و خط کی غخوبصورق ان کے 
آگے پیچ ے ۔ تہ زبان کو یہ قدرت ے نہ قلم کو یه طاقت کہ ان رنگین ء 
منقش عارات کی تعریف کر سکے جو آرائش و زیبائش میں چرخ نیلی فام سے 
کہیں زیادہ خوشن| ہیں ۔ نظم (ترجمہ) : 
ان مکانوں ی دلکشائی کے سامنے بہشت ک رونق پیچ 
معلوم ہوق ے ۔ در و دیوار پر اتنے خوشنا گل بوٌغ نقش 
ہیں کہ یہاں آ کر دیوار ی طرف مثہ کرے پیٹھنا مناسبس 
ے ۔ ان کے تین طرف باغات ہیں ؛ جوتھی جانب جنا 
بڑے لطف سے ہی سے ۔اس کی موجیں حسیئوں کی 
زلفوں کی طرح دلغریب ہیں -۔ 
دریاۓ جمنٹا ق کیا تعریف کی جاۓ ہ پائی اتنا شفاف ے کہ اس کی 
لطافت دیکھ دیکھ کر جیحوں اور فرات اشک ندامت ہہاۓے ہیں ۔ پاٹ اسا 
چوڑا ے کہ دریاۓ یل اور سندھ اس کے سامنے پائی بھریں ۔ درمیافی 
ارت کے وسط میں حوض ہے ۔ گہرائی تو کم ے لیکن اس کی وضع جو 
تقریباً مدور ے کال خوشنائی رکھتی ے ۔ کئی بند ہیں جن کے سوراخوں 
سے پانی اُچھل کر ہہتا ے ۔ فواروں کا تماا ایسا دلفریب ے کہ عقل حیران 
رہ جاتی ے ۔ حوض کے چاروں حاشیوں پر سے پانی بد ہہہ کر آبشار کی 
شکل میں ایک اور حوض میں گرتا ے جو سنگر سرص کی ایک جٹان میں 
سے سالم تراشا گیا ے۔ اس کے حاشیوں ہر خوشن| پرچین کاری کی کئی سے ۔ 
آب رواں اس حوض کو لبالب کرتا ہوا زیریں نہر میں آ ملتا ے ۔ یہ صاف. 
شفات حوض سنگ مس کی جس چٹان میں ہے تراشا سے وہ مکرانہ یق 
کان میں ہے ٹکلی بھی ۔ حضرت کے حسب الحکم اس میں سے چار گز لمبا 
چار گز چوڑا ڈیرہ گز گہرا حوض نیا رر کیا گیا جو عجیب و غریب شے ے ۔ 
مکرائہ سے دہلی نک سو کوس فاصلہ ے ۔ سیکڑوں منصوبوں اور حکمتوں 
سے یہ راستہ طے کر کے اسے یہاں لا کر نصب کیا ۔ قصر شاپی میں ہہت ہے 
حوض ہیں لیکن ان میں یہ بات کہاں ۔ فرہاد فن سنگ تراشوں ے اس خوب, 


شاہجہاب ناب جلد سوم ٔ۵ 


سے تراشا ے کە سالہا سال کی محنت کے بعد بھی اس کی نظیر تیار ہونا بمکن 
نہہں ۔ دولت خاۓ کے نشیمنوں اور دوسری عارتوں میں بھی شاہ نہر 
(نہرر جہشت) کے پانی ہے حوض اور آبشار ڈریز رہتے ہیں ۔ امتیاز محل کا بڑا 
حوض اور باغ حیات مخش لا حوض بھی خوشنائی و خوش و ضعی میں شہرہۂ 
آناق ہیں اور ان کی مکرر تعریف ےحل ہوگ ۔ لیکں دریاۓ جمنا کے 
کنارے والی ید عارتیں ؛ حوض اور آبشار اننے دلکش ہیں کہ انھیں رونق 
دہر کہنا زیہا ے ۔ ایسی پاکزہء صاف ستھری ء دلغریب عارات دنیا میں نو 
کیا ء بہشف میں بھی ہ ہوں گی ۔ انھیں تمام نشیعنوں پر فوقیت حاصل ے ۔ 

دولت خاے ىی سب سے بڑی عارت امتیاز محعل ہے ۔ یں مکان بچاس 
گز لعبا چھہیس گز چوڑا ے ۔ اس کی زیب و زینت ؛ لقش و نگارکی دلفریبی ء 
کرسی کی بلندی غرفضں ہر لحاظ سے اتنا خوشنا ے کہ ہہشت کے غرفے اور 
قصور اس کی ہمسری ہے قاصر ہیں ۔ گنبد اور کاس جن پر سوے کا پانی 
چڑھا ہوا ے ‏ خوشائی میں اضافہ کررے ہیں ۔ اس میں ایک طرف درشن کا 
جھروکا ے جس میں نیٹھ کر حضرب اپنا درشن دیتے اور رعایا کی آنکھوں کو 
روشن کرتے ہپس ۔ اس کے ٹیچے ذرا قاصلے سے جمنا تی ہے ۔ دوسری 
طارف جھروکہ' خاص و عام واتع ے ۔ اس کی صفات تریر کرنا اەكان ے 
باہر ممجھ کر بارگاو غاص و عام ؛ چھتے ہوۓ نازار اور شہر یی آبادی کا 
حال لکھتا ہوں ۔ 

دیوانِ عام امتیاز محعل سے مغرب کی جانب وافم ہے ۔ یبد مان جو 
بارگاء سلیان* اور ایوانِ نوشبرواں پر فوقیٹ رکھتا ے اور امتیاز عل 
کہ باغیچے ہے متصل ے ء سرامر سنگ سرخ سے بنا ے ۔ اس پر سقید 
سنگ سپتابی کی سلیں چڑھائی گئی ہیں جنھیں ماہر معماروں ے رگڑ کر 
ایسا چمکا دیا ے کہ منہ نظر آنا ے ۔ دیوانِ عام کی چھت ہے ملا ہوا 
جھروکہٴ خاص وعام ے جہاں اہل عالم حاضر ہو کر جبین نیاز جھکاے 
اور اپٔی مرادیں باتے ہیں ۔ یں جھروکا چار گز لمبا تین گز چوڑا ے ۔ 
بنگلےکی سی وضع ہے جو چاو ستونوں پر قائم ے ۔ بنگلے کے پیچھے ساتگز لمەبی 
ڈھائی گز چوڑی نشست گاہ ہے جس میں رنگین پتھروں کی برچین کاری ہے ۔ 


مہ شاہجہان امہ جلد سوم 


چاہک دست نقاشوں ے اس پر ایسے رنگین خوش وضع یل ہوۓ بنا ہی 
کہ آفتاب و مہتاب شرىندہ ہو کر مہ چھپا لیتے ہیں اور دیکھنے والے ان 
نقش و نگار کو دیکھ کر سیر گلزار سے بیزار ہو جاتے ہیں ۔ اس کے تین 
ضلعوں میں خالص سوئے کا جال ی دار عجر ے جو شعاع آنتاب کی طرح 
جھمجھاتا ے ۔ صبح سویرے حضرت یہاں آ کر رونق افروز ہوۓ ہیں اور 
اس کا درجہ بیت الشرف آفتاب سے بڑھ جاتا ے ۔ اس کے متصل بارکاہ 
شاہی ے جو چالیس عا یىی شان ستونوں ہر قائم ہے ۔ لمبائی میں ےپ گز اور 
چوڑائی میں مم گز ۔ دیواروں اور چھت پر دلاویز نقش و گار ہیں جن کے 
سامنے مائی و چجراد کی نثقاشی نقش برآب سے زیادہ حیثیسب نہیں رکھتی ۔ اس 
کے نین طرف چاندی کا جا ی دار قد آدم کٹہرا سے ۔ ایوان کے ساەنے ساٹھ 
گز چوڑا م, ر گز لہا صحن ہے ۔ صحن کے تین طرف سنگر سرخ کا کٹہرا 
نہایت آراستب ے ۔ اس صحن کے باہر کشادہ اور روشن میدان ے ۔ طول 
میں م,. ہ گز؛ عرض میں ٭ور گز ۔ میدان کے گردا گرد خوشن| خوش وضع 
دالان ہیں تاکہ ىارگاو والا میں حاضر ہوۓ والے پارش اور دھوپ ے حفوظ 
رہیں ۔ یہاں نین دروازے رکھے گئۓے ہیں ۔ مغرں دروازہ اس شان و شکوہ کا 
سے کم اس کے سامتے آسمان پست نظر آۓے ۔ 

مغری دروازے کے باہر جلو خاےۓ کا دو سو گز لمبا ایک سو چالیس 
گز چوڑا چوک ے ۔ یہاں خوشن| دالان اور حجرے بنے پں ۔ شال ء جنوب 
اور مغرب کی طرف اس میں تین دروازے ہیں ۔ قلعے کے شال ی پھالٹک سے 
جٹوں دروازے نک جو راستہ آیا ے اس پر دونوں طرف چالیس چالیس گز 
ٹک نہایت مضبوط اور دل آویز حجرے اور دالان بنے ہوۓ ہیں ۔ انھیں 
دیکھ کر عقل چکراتی ے ۔ ان میں شاہی اصطبل اور دوسرے بادشاہی 
کارخاے ہیں ۔ درمیان میں نہر بہشب جاری ے ۔ مغرب گی جانب ہے قلے 
کے صدر دروازے تک بہت خوثن| ”چھتا ہوا دو منزلہ بازار ے ۔ یہاں بڑی 
بھیڑ بھاڑ رہتی ے ۔اس کے باوجود نہایت روشن اور پاکیزہ ے ۔ صفائی اتی 
کہ آنکھ میں مبل ے اس میں نہیں ۔ پہلو ب پھلو “حجرے ایک دوسرے سے 
متصل ہیں ۔ دکائیں جو چشم و ابرو کی طرح باہم پیوستہ ہیں ء قیمی سامانوں 


شاہجہان نام جلد سوم ۹ 


سے سالا مال ہیں ۔ تیز نظر دلال اور اہک پلکوں کی طرح شانہ یہ شاله آ کر 
سودا کرتے ہیں ۔ وہ گا گہمی ربشی ہے کہ دنیا میں نظبر نہیں مل سکتی ۔ 
غرض اس شان کا نازار ے کہ دیکھنے واے حیران رہ جاۓے ہیں ۔ اس کی 
ژیب و زیت ؛ رونق اور دلکٹی کا بیان ہو کیا ء تھبور بھی مشکل ے ۔ 
ہندوستان میں اس قسم کے چھے ہوئۓ بازار کا وجود تک ئدہ ھا ۔ حضرت 
صاحبقران ثانی کی توجہ اور ایجاد و احتراع کی بدولت یہ دلقریب بازار تائغ 
ہوا ۔ اشعار (نرجمہ) : 

سی“ میں چشمہ* آفتاب کا پاتی ملا کر اس عارت کے لے 

گرا تیار کیا گیا ۔ دیکھنے والے اس کا تماشا کر کے یہ 

آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی دھینگی آنکھ والوں کی 

طرح ایک چیز کی دو پیزیں دیکھ سکتے ۔ پہب دل آویز 

مقام سے ۔ اس کے 'حجروں میں عیش و نشاط اس طرح 

مستقل رہا ے جیسے چادر یا قالین میں کسی چیزکی 

صورت "ن دی جاۓ ۔ حیرب بوق ہے کہ اس کے ہر 

دالان اور حجرے میں ے اندازہ عیش و سرور کس طرح 

سا گیا ے اننا دلکس ے کد ہوا بھی ہاں آ کر آکے 
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بازار ہے متصل جو قلعے کا دروازہ ے نیز اکجر آبادی دروازے پر پورے 

قدے کے عظم الجٹہ ہاتھیوں کے دو دو سے تراغز کے ہیں ۔ اسب اعضا اور 
خوش اندامی کا یہ عالم ے کم سنگتراش اور صورنگر اس کا تصور تک 
نہیں کر سکتے ۔ حقیقت يہ ہے کہ اس ملک کے فرہاد ەن سنگتراش اور 
حسمہ ساز اپنے تیشوں ہے اسانوں اور حیوانوں کی ایسی مورتیں تراشتے ہیں 
کہ دوسرے مسلکوں کے باکمال ُنھیں دیکھ کر حو_ حیرت رہ جائیں بلکہ اش 
رشک میں ہلنے لگیں ۔ ان چاہک دست کاریگروں ہے قلعے ى تیاری ؛ عارتوں 
کی نعمبر اور پانھیوں ی صورت قراشنے میں ایسی صنعتی دکھائی ہیں کہ 
عقل حیران رہ جاتی ے اور سوچتی ے کہ کیا انساں ایسا کام کر سکتا 
ہے !ا ہر عارت کے درودیوار ایسے شفاف اور م'چلا ہیں کہ نظر کا پاؤں 


"٠‏ شاہجہان اس جلد سوم 


_پھسلتا ے ۔ آدمی حیرت کے مارے خود تصویر ان کر رہ جاتا سے ۔ عقل 
کسہتی سے کہ نی الواقع یہ کاردامہ انسان کا نہیں بلکہ لقشبند ازل تے ابنی 
قدرت کاملہ سے !ہے بنا کر زمین پر رکھ دیا ے ۔ یہ کنا بھی غلط نہی 
کیونکم "مبداً فتباض کی ذات "مام صنعتوں اور ایجاد کا سرچشمد ے لہٰذا 
اسان جو ذداہکار تیار کر ہے ا سے خدا ے ٹسیٹ دینا غلط نہ ہوگا ۔ آدم 
خاکی کو ایجاد و اختراع کا ماذہ اسی نۓ عطا کیا ے ۔ 

قلعے کے دائیں بائیں دریاے جمنا کے کنارے شاہزادکانِ والا جاء اور 
اس‌اے امدارے مُہایٹ عال یىی شان خوشن| حویلیاں بنوائی ہیں ۔ ہر حویلی اور 
حل پر ایک لاکھ ہے بیس لاکھ روے تک خرچ ہوۓ ہں ۔ معمواں ے 
معمواں مکان ىر بھی ہزاروں روے اٹھے ہیں ۔ شہرکی رعیٹت نے ء خواہ 
غریب خواہ امپر ء اپنے اپنے حوصلے اور مقدور کے مطالق صاف "ستھرے مان 
بنواۓ ہیں ۔ ہر حوبلی آراستد پپراستہ ء سامنے وسیع صحن جس میں سیکڑوں 
پلنگ بچھ سکیں ۔ بندوؤں کے مکاں چھ چھ ہلکد سات ساب منزل کے ہیں ۔ 
سب معموراور وسیع ۔ اس اعتبار سے اگر دہلی کو چشم عالم کی "پتلی کہیے 
تو ے مل نہیں ۔ 

لال قلعے کے گردا گرد کتنے ہی باغ اور ستان سرائیں ہیں جنھیں 
دیکھ کر بغداد کی وہ عارتیں جو دجله کے کنارے کھڑی ہیں ؛ شرہناتی 
ہیں ۔ دریاۓ جمنا کے سامنے بصرہ ی نہر جو عجائبات روزگار میں ے ء 
پانی پانی ہوئی جاتی ے ۔ نہر بصرہ ہی نہیں ہلکہ جنت ى نہریں بھی جو 
دودھ اور شہد ہے لبریز ہیں ء ے آب و تاب ہو جاتیق ہیں ۔ ناغات ک 
شادابی اور جمنا کے پائی کا مٹھاس ایسا ے کہ باغ بہشت اور کوئر و تسنم 
خجل ہیں ۔ رضوان کے پاس_ خاطر اور حورانِ لد کی دلدہی نے خیال ے 
ہی کہنا پڑتا ے کہ یہ باغات اور جمنا باغ بہشت کا جواب ہیں ورنەہ 
درحقیقت لاجواب ہیں ۔ شہر کی آبادی کا یه حال ے کہ سارے جہاں کی 
آبادی اُس کے آگے پیچ ے ۔ تام کلی کوچے باغ غلد ی روشوں کی طرح 
خوشنا ء دل کریم کی مائند وسیع ہیں ۔ بڑے بازار مثا اکبر آبادی اور 


لاہوری دروازے والے بازار چالیس چالیس گز چوڑے ہیں ۔ درمیان ہے پر 
بہشت گزرق ے جس کے دوتوں طرف ہر قسم کے مال ے بھری ہوئی دکانی 
پس١'۔‏ ان میں خوش معاملہ دن دار نھایت 'انداری کے ساتھ لین دین میں 
مصروف رہتے ہیں ۔پر تاجر زبان کا سچا ء دل کا کھرا ۔گاہکوں کے لیے صلاے 
عام ے کہ آئیں اور اپی مصرضی کا سودا حریدیں ۔ ملکوں ملکوں کے نادر 
تحفے ء نایاب متاعیں ؛ جواپراٹ اور لعل و شہر یہاں دستیاب ہیں ۔ ہر دکان میں 
اتنا مال موجود ے کہ غریدار اگر گنج شاٹگاں اور دولت قارون بھی 
لے آئیں تو وہ بھی ونا نب کر سکے ۔ نظم (ترحمم) : 

بازاروں کی سڑکیں خوشنا ہیں جن پر عید اور نوروز کی 

سی چہل پہل رّی سے ۔ دکانوں میں خودرو ء گل اندام 

دکانداروں اور گاہکوؤں کی وہ کثرت ے کہ گلشن معلوم 

ہویق ہیں ۔ جس دکان پر چلے جائیے مال و اسباب پر 

نگاہ جم جاتی ے ۔ ایک ایک دکان ہے سو قافلوں کے 

واسطے مال خریدا جا سکتا ے ۔ سب میں نایاب و فیس 

سامان کے ڈھیر لگے ہیں ۔ جی چاے تو دوڑھوں کے لیے 

جوافی اور یضوں کے لیے دندرسی غرید لیجیے ۔ 

ى لاہوری دروازے والا نازار چوڑائی میں چالیس گز اور طول میں 
.۵۰م گز ہے۔ اس پر ہے حجرے اور دالان ہیں ۔ آغاز ہے کوتوا ی 
چبوترے والے بڑے چوک تک جو .مہ گز مربع ے ء بازار کا طول .ہء 
گز ے؟ ۔ بڑے چوک ہے اگلے چوک تک جو سو گز مہم ے اور بغدادی 


١۔‏ مزید تفصیل کے لیے دیکھے واقعات دارالحکوست دبلی ‏ ج ۱ص ٣۵‏ ۔ 
ہہ یں حصہ اُردو بازار کہلاتا تھا ۔ تفصیل کے لیے رجوع کیجیے واقعات 
دارالحکونت دہلی؛ ج رص ۵,+۔ 


۰ 
پ- گجی شاہجہان نادہ جلد سوم 


مشمن وضع کا ہے ٢‏ .ہرم گز فاصلہ ے١‏ ۔ اس چوک کے شا ی جالب سی 
طرزک دو منزلہ سراۓ ے ء سو گز لمبی چھیاسی گز چوڑی ۔ اس کے چار 
برچ ہیں اور نوے حجرے ۔ ہر حجرے کے سامنے دالان ء اس سے ملا ہوا 
پایچ گز چوڑا چبوترہ ۔ یہ سراۓ نواب قدسیہ القاب بیگم صاحب کے حسب 
فرمائش تعمیر ہوئی ے٢‏ ۔ ایک دروازہ بازار کی جانب ے ء دوسرا اُس شگفتہ 
و شاداب باغ کی طرف ے جسے صاحب آباد کہتے ہیں ۔ یہ خوش منظر باغ 
۲ گز لەیا ہم گز حوڑا ے ۔ اس کی دلغریب عارتیں ء خوش آبشار > 
لبریز حوض ء اچھلتے ہوۓ فوارے نہایت فرحٹ افزا ہیں ؛ فضا بہت 
دل آویز“ ۔ بازار کے جنوی پہلو میں ساٹھ گز لمبا بیس گز چوڑا حام سے ۔ 
اس کے نشیمن اور دالان نہایت دلکشا ہیں ۔ یہ بھی بیگم صاحب کے 
حسب الحکم تیار ہوا اور ثواب کی خاطر وف کر دیا گیا ے ۔ 

اس چوک اور سراۓ سہ فتحپوری بی وا یل مسجد اور چوکے تک 
۰ھ گز لمیا بازاررے ۔ مسجد فتحپوری کا طول دم گز اور عرض ٠,‏ گز 
ے ۔ وسط میں ایک ہی گنبد ے ۔ اس پر باہر ی جانب رنگین روعی 
اینٹوں سے کاشی کاری کی گی ے ۔ اندری طرف لال پتھر لگا ے ۔ گہد 
کے دونوں طرف دوہرے دالان ہیں ۔ ہر ایک ہے ین تین در ہیں ہ مسجد 





وہ یں حصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال سے چاندی چوک کہلاتا ے ۔ ایضأ ء ص 
۵ ۔ بشبر الدین احمد کا بیان ے اور بوڑے بزرگوں کو یاد رے 
کہ اس کے درسیان ہے نہر گزرتی تھی جس کے دونوں طرف سایہ دار 
درعت تھے ۔ 

ہم ید سراۓ غدرےن,ہ رء کے بعد انگریزوں ے نۓ انتظامات کے تحت ڈھا 
دی ۔ واقعات دارالحکومت ؛ ص ‏ م۲۔ 

۳۔ باغ کی وہ صورت تو اب باق نہیں لیکن گھنٹہ گھر کے سامنے اس کا 
سہزہ زار اور پودے اب بھی عام تفریج گا ہیں ۔ بڑے بوڑھوں ک زبان 
سے آج تک اسے بیگم کا یا ملک کا باغ سنتے ہیں ۔ 


شاہجچان ٹامب جلد سوم ۲۳ھ 


کی کرسی اور اجارہ سرنا سر لال پتھر کا سے جس پر منہشت کاری کی کی ہے ۔ 
فرش میں بھی سنگ سرخ کی سلیں لگی ہوئی ہیں ۔ دونوں کونوں پر ایک 
ایک مینار ‏ ے ہ وس کزا اونچا کہ دعاۓ مستجاب کی طرح آسان کی جانب 
رخ کے 7 ے ۔ چبونرے دار صحن کی لمبائی ےم گز اور چوڑائی ۵م 
گز ہے٢‏ اس کے گرد سنگ سرخ کا حجر ے ۔ صحن کے اختتام پر ہم گز 
لمبا مہ گڑ چوڑا خوش وضع حوض ے حو نہر ہہشت کے پائی ہے لبریز 
رہتا ے ۔ سسجد کے چاروں طرف چار نرجوں وا ی سراۓ ے جس کے ۹ہ 
حجرے ( گمرے) ہیں ۔ دوسری سراؤں ک ا2 حجروں کے سامے سراسر تین 
گز چوڑا چبوترہ ے ۔ سراےۓے کا صحن سو گز سرع ے ۔ 





وہ بشجر الدین احمد ۓ اس قی لندی .پ فد درج 5 کی ے جو ان کی ذاتی 
ہمائش پر می ے ۔ 

ہہ صحن کی لمبائی چوڑائی بھی بش الدین احمد کے ىیان کے مطابىق ٠١‏ 
فٹ × .و فٹ سے ۔ ملاحظہ ہو واقعات دارالحکومت دیج 
ص ۔پمں۔ 

۳٭۔ شابی زہاۓ کے حجرے اورسراۓ تو اب اق نہیں لیکن مسجد کے 
تینوں جانب چت سی لوتعمیر دکانیں ہیں جن کے کراۓ ہے مسجد کا 
خرچ چلتا ے ۔ سب سے لی بار اس مسجدی مےمت ۱۲۸۹ھ(ےہ۱ء) 
میر ہوئی ۔ بڑی محراب پر سنگ سس کا جو کتبه سے اس ہے معلوم 

ہوتا ے کہ حاجی بچد نقی نے حاجی قطب الدین اور غلام بچد _کے 
زیر اہقام ثواب کی خاطر مرمٹ کروا کر چمد دکائیں بنوا دی تھیں ۔ 
۱۸۵۵ء ک گول باری ے مسجد کی چھتیں خراب ہو گئی تھیں ۔ غدر 
کے بعد پرانی دکایں سرکار انگریزی ۓ ۹ء ہزار روے میں لالہ چھنا مل 
کے ہاتھ لام کر ديں ۔ مسلاوں کی مسلسل کوشش ہے سرکار ے 
۵ء میں ایک لاکھ دس ہزار روے لالہ صاحب کو دے کر یب 
دکائیں واگزاشت کروا لیں اور منتظمہ کمبٹی کے سبرد کر دیں ۔ تب 
ہے اب تک اس مسجد کا انتظام بُوی ہو رہا سے ۔ مزید تعاصیل کے 
لیے دیکھے واتعات دارالحکومت دہلی ؛ ج ہے ص پ|ہمپ تاومہ+ہم 


روہ شاہجہان نام جلد سوم 


اکبرآباد (آگرہ) کی طرف والا بازار ھی جو طول میں ایک ہزار 
پچاس کز اور چوڑائی میں تیس گز ے ء ثہایت پاکمزہ ے ۔ دونوں جالب 
ہمہ حجرے اور دالان ہیں ۔ بارار کے شروع میں قلمے کے ہنوبی دروازے 
کے سامتے ہ آکبرآنادی بی کی عال ی شاں مسجد ے ۔ طول میں مہ گز 
اور رعرض میں ساڑے سترہ گزے ۔ چھت کے سات حصے ہیں ۔ چار حمے 
ہعوار ہیں ء تین پر بد تیار ہو چکے ہیں ۔ بڑی عراب اور دونوں ہازوؤں 
پر جو سنگ مرمی کے ہیں ؛ سنگ موسلی کی محی کاری کر کے سوره والفجر 
لکھی ے ۔ مشرق کی طرف دو عا ی شان مینار ہیں ۔ سنگ سرخ کا فرش ہے 
جس میں سنگ موسول کی بجی کاری کر کے مصلے بناۓ ہیں١‏ ۔ اندر باہر 





رہ سرسیيد احمد خاں ےۓے جب ےم رء میں آثار الصنادید لکھی تو اس 
بسجد کی ناسٹ و لزا کک کا حال تفصیل ے تریر کیا یعنی ہہس دلکش 
نعمیر ے جو اعزاز النسا ہیگم (اکبرآبادی عل) کے حکم ہے ڈیڑھ 
لاکھ روے کی لاگت سے تعمیر ہوئی وغمرہ ۔ سر سید ے شاہی 
زماۓے کے کتبے کی پوری ىقل درج کی ے ید وہ مسجد تھی جہاں 
۱۸۰۰ء کے قریب شاہ عبد القادر صاحب درس دیتے تھے ۔ حکم 
مومن خاں موسن ے اپنے مجہن میں یعی و وررےء کے قریب اسی مسجد 
میں شاہ صاحب ہے تعلم پائی (ضمیر الدین احمد عرش ۔ حیات مومن ء 
صےم) غدرےنم ٠ء‏ کے بعد قلعے ے لے کر چالدنی چوک تک جب 
شکست و ریخت اور نعہیر و ٹرمم کا ہنکامہ بپا ہوا تو یہ مسجد جس 
کہ میٹار وغیرہ غالبا ستمبر ےن رء ی گول ىاری میں تباہ ہو گے 
ہوں گے ء ہزاروں من ملبے کے نیچے دب گئی ۔ ۱و رء میں جب 
ایڈورڈ پارک کے لے میدان ہموا ر کیا گیا تو سمجد کا چبوترہ بجنسم, ممودار 
ہوا اور فوراً سی ہے دہا دیا گیا ۔ گویا اس مسجد کا عحل وقوع یہی 
موجودہ ایڈورڈ پارک ے جس کے نیچے یہ یادگار زمائہ عارت .ہہ سال 
سے دں پڑی ہے ۔ (ماخوذ از واقعات دارالحکومت دہلی جب 
ص رم ۔ تصلیف لطیف مولوی بشبر الدین احمد غاف ڈپٹی آذیر احمد) 


شاہجہان لاس جلد سوم رذ 


سنگ سرخ پر ؟بھرواں لفوش بناۓ گۓے ہیں ۔ محن کے چبوتوے کا طول 
وعرض سہ ×ےن گز ے ۔ ساڑے تین گز اونھی کرسی ے جس کے گرد 
سنگ سرخ کا جا ی دار محجر ے ۔ اس ے مشرق کو بارہ گز مربع حوضی 
ے جو نہر بہشت ہے لبرھڑ رہتا ہے ۔ راید پائی الیوں ے نکل جاتا ے ۔ 
سمجد کے ارد _گرد م۵١‏ گز لمبی مہ, ‏ گز جوڑی سراۓے ہے ۔ حجروں 
(کمروں) نے سامنے دالان ہیں ۔ أں کے سامے ادھر ے ادھر تک چار گز چوڑا 
چبوٹرہ ہے ۔ ممجد نا صدر دروارہ سنگ سرخ کا ہے جس پر سنک صص ک 
سلیں چڑھی ہوئی ہیں ۔ کناے کے حروف سنگ موسیل کی بجی کاری کے ہیں ۔ 
سمجد کے مشرق میں .ہم گر لمبا ہپ گز چوڑا چوک ے ۔ اس کے سامے 
سنگ سرخ کا نہایت پر رونق حام ے جس میں نہر بہشت ے پانی آتا ے ۔ 
سسجد کی تمام عارتیں آخر رمضان ۹ےھ ( آخر سٹیر ۰ء ء) میں ڈیڑھ 
لاکھ روے کی لاگت ے تیار ہوئی ۔ 

دنیا کی سیر کررۓ والے سیاح اور جہاں گرد مسافر جٹھوں ے دنیا 
کا کونا کونا چھان مارا ے ء متفق اللفظ ہو کر یہ نان کرے ہیں کہ آسمٴن 
کے نیچے شاہحہاں آباد دہلی ے زیادہ وسیع ء جامع اور "پر رونق شہر کہی 
موجود ہیں ۔ درحقیقت أن کا یہ بیان حرف محرف درست ے ۔ شہروں می 
تہذیب و عمدن اور آرائش و زیباش کا جو سامان مطلوب ہوتا ے ء سب چاں 
حاضر ے۔ اسن و امان ء فرحت الگیزی ء آرام و آسائش کے لحاظ ے دیا 
کا کوئی شہر اس کی ٹکر کا نہیں ۔ بالفرض ہو بھی تو ایسی جاءعیت اور ہر 
بات میں یہ ے نظیری کہاں ؟ عدل و جود ء احسان و مروت کا سکز چی 
شہر سے ۔ ملک شام کی بہت تعریف سنتے ہیں لیکن اس میں دہلی کا سا سہانىاہن 
نہیں ۔ قسطنطنیہ کی شان و شوکت سسشم مگر اس کے آگے پیچ ے ۔ 
روسة الکبریل کی عظمت کے افساۓ مشہور ہیں ۔ جاں تک کہتے ہیں کہ 
جس روز اس شہر پ ر کسی غنیم کا تسلط ہوگا اس روز یقینا قیاست آ جاۓ گي ۔ 
غیر بھی سہی ۔ لیکن روم کو دہلی کی سی آبادی ء؛ رونق اور جامعیت قیاہت 
تک نصیب لئ ہوگی۔ صبح سے شام تک آدمیوں کے ہجوم کے بب 
حھوم بجی ری ے ۔ اس کے باوجود امن و امان اور انتظام قابل تعریف 


۰ شاہجہان امہ جلد سوم 


ے۔یە سب بادشاہ لیک طینت کی لیت کی برکت ہے ۔ بغداد ۵,۹ سال 
تک عباسیوں کا دارالحگومت رہا ء اس عرصے میں ہر فرماں روا اور اُس کے 
اہمروں ے بغداد کی رونق اور آبادی میں اضافد کیا ۔ تاہم وہ دارالسلطنت 
بھی کسی معاملے میں حتبٗی کہ وسعٹ میں دہلی کو نہیں پہنچتا ۔ شرف الدین 
علی یزدی ظفرنامہ میں رقم ىاراز ے کہ بغداد دریاۓ دجلہ کے دوئوں 
جائب دو دو فرسنگ تک پھیلا ہوا تھا ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کە شہر کا 
پھیلاؤ تقریباً چھ کوس میں تھا ۔ دہلی کا دور پاچ فرسخ ے جو دس کوس 
بادشاہی یا پندرہ کوس عوامی کے تراہر ے ۔ اشعار (ترجمہ) : 

اس شہر کی پیائش کیوٹکر یىی جاۓ کہ بندہے خغم 

ہو جاۓ ہیں ۔ کوسوں تک اس طرح بھیلا ہوا سے کە 

اورچھور کا یتا نہیں لگتا ۔ آفتاب رات کو جھپ کر 

صبح سویرے پھر اس شہر کو روشن کرۓ آ جاتا ے ۔ 

دہلی کا ایک ایک گلی کوحہ ملک شام کے شہروں کے 

برابر ے ۔ ایسا شہر کہاں ہے جس میں ہفت اقلم کے 

باشندے یوں آباد ہوں ۔ شہر نہ س۔مجھے کلشن ے جہاں 

قثد آدم سرو لہلہاۓ ہیں ۔ اس کی عارتیں شانہ بہ شائہء 

نہایت متناسب اور خوش وضع ہیں ۔ ہر عارت دلکش اور 

ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ے ۔ یہ شہر بلندی میں 

آمان سے اونھا ے ایکن ہمیشہ شاہجہاں کے قدم جومتا 

ے ۔ اس شہرکی رونق اور آبادی پہلے بھی لاجواب تھی ؟ 

اب قلعہ اور شاپی عل سے اور “پر رونق ہو گیا ۔ 


حضرت شاہجہاں کے حسب الحکم شہر کی وسطی بہاڑی پر 
جامع مسجد کی بنیاد رکھی جانا 


فقائدہ رساں عارتی بنانا بہت ہی اچھا صدقہ* جاریں اور فلاح دارین. 
کا سامان سے ۔ بالیخصوص قرآن و حدیث ہے مەوجحجب عبادت گاہوں اور 


شاہجہان اسم جله سوم ۓٔ 


مسجدوں کی تعمیر ہے ایمان کی بتیاد مضبوط ہوقق اور بیشتی میں گھر ملتا 
ے ۔ اس کا ثبوت کلام الہ ک آیت ہے جس کا مضمون یء ے کہ جو 
شخص خداۓغ پاک اور قبامت ہر ایمان رکھتا ے وہ مسجد بناتا ے اور آباد 
کرتا ے ۔ اس کی تعمیل میں نادشاء سلاسمت نے ہندوستان جیے وسیع ملک 
میں ہر جگە مسجلیں تعمبر کروا دی ہیں ۔ حکم والا یہ ے کہ جہاں 
مسجد ند ہو وہاں تیتارکی جاۓ ۔ اس حکم کی تعمیل میں کارگزار ء 
فرماں برادر خادم بہت جلد مسجدبں با کر کھڑی کر دیتے ہیں ۔ نے 
تعمیر شدہ شہر شاہجہاں آباد میں یوں کو ہٹ سی خاتاپسں ؛ زاوے اور 
سجذدبں بڑی شان و شوکت سے جلوەگر تھیں لیکن کوئی جابع مسجد جو 
اس شہر کی شان کے لاق ہوتٴء موجود نہ تھی ۔ اس صورت حال کے 
پیش نظر حضرت ے فیصلہ کیا کہ اس شہر میں جو وسعت کے لحاظ ے 
آمان کا ہمسر ے اور مضہوطی اور پائیداری میں چرخ چنبری سے بڑھ گیا 
ے ء ایک عا یىی شان جامع مسجد تیار کی حاۓ ۔ لہٰذا . شوال .ہ.+,ھ 
(ہ اکتوبر .۵+ء) کو آپ کے حسب الحکم قلعے ہے ایک ہزار گز 
مغرب وا ی پھاڑی ہر پئر مند انجینیروں اور معماروں ۓ مبارک گھڑی میں 
علامی سعد اللہ خاں اور فاضل خاں خانساماں کی موحودگی میں اس بابرکت 
عمارت کا سنگ بنیاد رکھا ۔ ہر روز صبح ہے شام تک پاچ ہزار ممارء 
سنگتراش ء بھی کار ؛ منبت کارء نقاش ء حکاک ء بیلدار وعیرہ جو حضرت کے 
حکم عا ی کے مطااق دہلىی اور دوسرے شہروں ہے بلواۓ گئے تھے ء کام 
نے تھے ۔ سعد اللہ خاں اور خلیل اللہ خاں جیسے اسراۓےۓ ذیجاء کام ی 
لگرانی میں مصروف رے ۔ تب چھ سال کی مدت میں دس لاکھ روے کی 
لاگت ہے ید پاکزہ ممحد شہر کی زیب و زینت کا سبب بی ۔ نوے گز 
لبی اور ٭م گز چوڑی ے ۔ تین عا یىی شان گنبد ہیں ۔ صحن کا عرض ہ٠‏ 
گز ے؟ جو سراسر سنتگر سرخ کا بنا ے ۔ میناروں ء دیواروں اور روکار 





و۔ بشیرالدین احمد ے واقعات دارالحکومت دبلی ؛ ص .۱م پر لمبائی 
چوڑائی وم فٹ × . و نٹ تحریرکی ے ۔ 


دہ شاہجہان ثانم جلد سوم 


میں سنگ سس کی نہایت خوشن| پٹیاں دی گئی ہیں ۔ جا!جا سنگ صرص میں 
سنگ موسلی کی بھی کاری سے ۔ 

سبحان اللہ کیا خوب عبادت گاہ ے جس ہے دلیا کو آبرو اور ہہشتہ 
کو زینت حاصل ہوق سے ۔ سچ پوچھے تو روز ازل ہے آج تک ایسی 
پاکیزہ ء خوش فضا اور خوشن| مسجد چشم فلک نے نہیں دیکھی ۔ اہلر 
نظر صبح سے شام تک آ١‏ کر اس کی زیارت ے اپنی آلکھوں کو رون 
کرے ہیں ۔ بادشاہ ہفت کڈوری ہمت کے شایاں عجب عارت قیار ہوئی 
سے جس کی تی سے زین آسان ہے زیادہ نورانی ہو کئی ے ۔ نکوکار اور 
عاہد و زاہد یہاں آ کر تماڑ پڑھتے ہیں ۔ اندر باہر جا بجا لال پتھر میں ایسا 
خالص اور بٹراق سنگر مرمس لگایا ہے کہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں ۔ 
حراىوں کا حسن دیکھ کر طبیعت ے خود ہوق ے ۔ نگ آسرم میں 
سنگ سوسنی کی بھی کاری سے خوشۂا لکیریں اور آیتیں وغبیرہ اس طرح ممودار 
کی ہیں جیسے حسینوں کے مصحقر وخسار پر زلفر سیاہ کی لٹیں ۔ جی 
چاہتا ے ہر سطر کے حسن پر جان دے دیجے ۔ دالان کا بڑا دروازہ 
جو اونچائی کے سبب فلک بوس ے ء اتنا خوشن|ا ے کہ ساری عمر تعریف 
کیجے تو حق ادا ہ ہو ۔ اُس کی ساتوں عرابیں معشوقوں کے طاقر ابرو کی 
طرح دلکش ہیں ۔ ان پر آپھرواں نقوش کی دالغریبی کا یہ عالم ے کہ تحریر 
نہیں ہو سکتا ۔ کعبد اُس کے رشک ہے سیاہ پوش ہو گیا ے ۔ مجلا پتھروں 
کی چمک دمک کے آگے صبح صادق کا چراغ نہیں جل سکتا ۔ مقصورہ ء جہان 
امام کھڑا ہوتا ے ء ایسا پاکیزہ اور ستھرا ے جیسے خدا رسیدہ عارفوں کا 
دل ۔ بیت المعمور بھی اُس کے سامنے پست ے ۔ 

جاىع مسجد کے میناروں کی بلندی کا کیا حال لکھوں ۔ عقل حمران و 
سرگرداں ے ۔ اگر خیمہٴ آسان کا ستون و عمود کہیے تو زیبا ے ۔ غرض 
اس معبد کی خوپیاں قلمبند کرنا غامہٴ دو زباں کے بس کی بات نہیں ۔ اس کی 
وسیع کشادہ فضا عالم امکاں کی وسعت کو اور اس کی صفائی و پاکیڑگی 
کموہ طوری تجلی کو شرماتی ے ۔ عجب عا لی شان مقدس عارت ے جو بلندی 
میں گویا آسان ہے باتیں کرق ے ۔ یم حسوس ہوتا ہے کہ معار قدرت ےۓ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۹ھ 


اے اپنے ہاتھ ہے بنایا ے ۔ بھوجلا بپاڑی پر سنگ سرخ کی سلوں سے یہ 
مسجد اس ہوبی و لطافت کے ساتھ تعمع ہوئیق ے کہ بڑے بڑے پوشمند 
اہے دیکھ کر حو حیرت رہ جاے ہیں ۔ سوچتے ہیں کد چاڑی ۓ اس 
کوہ شکوہ ارت کا بوجھ کہہے اُٹھایا اوز اس کے مینار نس طرح حیمہ" 
آسان کے پار نکل گۓے ۔ صحن کے وسط میں سک رص کا] مصػّفا حوض 
صاف شفاف پائی ہے لبریز رہتا ے ۔ شفاق و پاکیزگی کا یہ عائم ے که 
آب حیات اس ے حیات بفشی کا سبق سیکھتا ے ۔اسے دیکھنے سے 
آنکھوں میں نور آتا ے بلک چشمب!ٴ خورشید بھی اسی ہے کسبِ نور کرتا 
ے ۔ جاروں طرف ایے صاف ستھرے پاکیزہ ححرے اور دالان بنے ہوۓ 
ہیں کہ ان کی سفہدی ے صبح_ صادق کا نور شرمندہ ہو حاۓےۓ ۔ چمک دمک 
ایسی ے کہ جو آدمی بباق کوغنت نشن ہو أے بد اندازہ کرے میں دشواری 
ہوتی ے کم 'ماز مغرب کا وقت ہوا یا نہی ۔ دالانوں کی پیشافی پر کلام اللہ 
کی آیتیں جو سنگ موسلی کو بجّی کرکے نقش کی ہیں ء اتی مستحکم اور 
پائیدار ہیں کہ انھیں پتھر کی لکبر کھٹا چاپے ۔ اور خویوں سے تطم_ نظر ء 
فقط حرفوں کی خوشنائی ء ان کے مشاسب دائروں ء کشش اور مد کا حسن 
اتنا دلکش ے کہ ''الخط نصف العلم“'' کا مقول سمجھ میں آ جاتا ے ۔ 
مبر علی تبریزی کی خطاطی کا بڑا شہرہ ے لیکن ان تحریروں کو دیکھ 
لے تو اس کا دل بھی زیر و زنر ہو حاۓ ۔ باہر ی جانب چاروں طرف 
خوش وفع چوک اور حجرے ہیں ۔ جنوب کے کوتۓ میں سرکاری شفاغانہ 
او شال کنج میں مدرسہ ے ۔ دونوں عارتیں نہایت پا کیزہ بی ہیں ۔ 
النخظرس سد ای فروی ترک ےک ھاری لھا اس کہ سے 
رو حسیتاں کی طرح دلکش معلوم ہوق ہے - قطعہ (ترجمہ) : 
میں یں تو نہیں کہتا کہ یه کعبہ ے لیکن اتی بات ضرور 
ے کہ بڑے بڑے اولیا یہاں سر بسجود رہتے ہیں ۔ اس 





وہ یعی تمریر آدے علم کے برابر ہے ۔ 


ی۔ داہجپان ٹا جاھ سو 


پاکیزہ اور “پر ور ارت کی تلی دیکھ کر مصبح کی سفیدی 
دم بخود رہتی ے ۔ اس نورانی عبادت گاہ کو حفل قدس 
یىی شمع کہنا چاہیے ۔ اس ی ابامست کے لے جبریل 
موڑوں پی ۔ سنگر صسص سے اتی عےفہ عارت بی ے 
کم اس کی وجہ ے کان کو شرف حاصل ے ۔ یہاں آ کر 
مماز پڑھنے والے صرف یہ دعا مانگتے بس کہ صاحبقران 
ثئی کا اقبال زیادہ ہو ۔ انھوں لیے اس کی تعمبر میں اس 
دریا دلی کے ساتھ خرح کیا ے کہ کات سے جو سم وزر 
اور لعل و گوہر لکلتے ہیں ؛ سب صرف ہو گے ۔ جس 
طرح کعبں مسلانوں کا قبلہ ے ء خدا کرے شاہجہاں کی 
درکاہ بھی اپل, عالم کا قبلہ* امید بی رے ۔ یں سحچهہ 
'قیلہٴ حاجات آمد سمچدر ساو جہان““ 
ہے 
صاحبقرانٰ انی کا شاہجہانِ آباد کے قلعے میں رونق افزا ہوا ء 
جشن عشرت کا اِلعقاد اور دیگر حالات 


اٹھی دنوں جب کہ ساری دنیا میں شادی و عشرت کا ہنگامہ گرم تھا 
اور اہل عالم خرم و خوش حال تھے ء یہ آوازہ بلند ہوا کہ شہر شاہجہاں آباد 
خوب آباد ہوا ے اور قلعے ی عارنیں مکمل نو کی ہیں ۔ اس خہر کو 
سن کر پر شخص قرط بسرب سے جھوم اٹھا ۔ چھوۓ بڑے خوشنود 
ہو گے ۔ بادشاہ دین ود یا ۓے بھی تقاضاے وف کے وجب جشن 
منعقد کر کے خاص و عام کی خوشی کا اہتام کیا ۔ حکم والا ہوا کہ 
بزم عشرب آراستم کی جاے ۔ اس فرسان کو سن کر ساری دلیا کو یں امید 
ہوئی کہ شاہ بفت کشور کے احسان و کرم کی ہدولت ہر شخص کی امیدیں 
ہر آئیں گی ۔ شاہی کارہردازوں اور ختلف کارخانوں کے منتظموں ہے لے 
تو قصر شاہی اور غسلخاۓ کے در و دیوار کو رنگین اور منقش کپڑوں 


شاہجبان نام جلد سوم ہے 


ے رشک باغ بنایا ء پھر ہو نشیمن ؛ حجرے اور دالان ہیں وہ قالین بچھاے 
جو ماہر کاریگروں نے مختلف نشیمنوں کے مطابق کشمیں میں تیار کے تھے ۔ 
در و دیوار اور فرش آراست ہو کر نگار خالہ بن کے ۔ حفل میں کہیں زرق 
برق منہری رو چلی پارچات 'ۂی چمک دمک دکھا رے تھے ء کہیں لعل 
و باقوت اور گہر پاۓ آہدار کی چمک نظر کو غیرہ کر رہی] تھی ۔ عرض 
وہ دھوم دھام ہوئی کم رغبوان ہھی باغ غلد ہے 'عاشا دیکھنے کے لیے آیا - 

پھر ایوان خاص و عام کی آرائش کی نوبت آئی ۔ مختاف ملکوں کے 
نایاب پارچات ہے اُس رنگین عارت کے بام و در کو سحا کر دلہن با دیا ۔ 
۔حروں اور دالانوں میں فرلگ ء روم ؛ جس اور خنا کے زا دوز مملی ہردرے 
آویراں ہوۓ ۔ بائیس گز اونچے اور سوا دو گز عحیط والے چار ىقرٹی ستونوں پر 
شاہی حیمب دل بادل کھڑا کیا گیا ۔ اس کی لمبائی .ے گر اور چوڑائی ہم 
گز تھی ۔ احمد آباد کے کارحائے میں سال بھر کی مت سے ىار ہوا تھا ۔ 
ایک لاکھ روے لاگ آئی ۔ رنگیٹی اور بلندی کا یہ حال تھا کم دحواں 
آسان کہے تو زیبا ہے ۔ ےم مرع گز رقبد اس کے نیچے تھا حس پر 
ایک ہزار آدمی بیٹھ سکتے تھے ۔ تین ہرار تیز دست فراشوں ے لے برپا 
کیا ۔ اس کے گردا گرد زربفت عُمل کے شامیاے سنہری رپہلی چوبوں ہو 
کھڑے ہار دکھا رے تھے ۔ چاروں طرف نڈرئی عجر لگایا تھا ۔ دل ىادل 
کے نیچے بڑے بڑے خیے زرںفت ؛ محمل اور گجراتی و ایرای دیبا سے آراسته ء 
کلابتون کی ڈوریاں نقرئی ستونوں پر کسی ہوئی ؛ حا نمجا رنگیں مرصح چتر 
جھ پر سوتیوں کی جھالریں ء ان سے موتیوں کی لڑیاں نٹکتی ہوئی ایسی معلوم 
ہوق تھیں گویا کہکشاں اور تُریا آسمان پر مودار ہیں ۔ مناسب فاملے پر 
مم اور زرین تفت رکھے ہوئۓ ۔ اس آراستہ و پیراستہ ایوان کے بیچوں بیچ 
مربم تخت کہ تھی جس کے کرد سنہری کٹہرا جھمجھا رہا تھا ۔ اس پر 
بادشاہی تخت رکھا گیا جو لعل و یاقوت اور گوہر و زمرد کی کثرت ے رمک 
فلک بنا ہوا تھا ۔ جواہرات کی چمک ۵مک ہے ظر غیرہ ہوق تھی ۔ 
عرش اعظم کا نمولہ معلوم ہوتا تھا ۔ شامیاۓ کو چار طلائی ستون سنبھالے 
تھے جن کے سرہند قيمّی جواہرات ہے آراستہ تھے ۔ شامیاے پر موتیوں۔ 


ہمت شاہجہان امہ جلد سوم 


سے گل بوۓ بناۓ گئے تھے ۔ موتیوں کی لڑیاں لٹک ربی تھیں ۔ اس بزم رنگی 
کی کہاں تک تعریف کی جاۓ کہ لفظ کوتاہی کر رے ہیں ۔ عجب ان من 
تھی جر آب و تاب میں آفتاب ہے اور ثزہت و صفا میں قلب عارفاں ہے 
بڑھ کئی ۔ 

اس انبمن میں خلاصہٴ دودمان تیموری ء صاحبقران فی ؛ سرکزر 
دولت و اقبال ء محیط جاہ جلال شاہجہاں بادشاہ کے رونق افروز ہوۓے کے 
لیے نجومیوں ے ےم ربیع الاول ۰۵۸ھ (ہ م اہریل مرم۹؛بم) ہوم حلوس 
ہفتے کا دن تجویز کیا تھا لہلٰذا حضرت شاہجہاں کا کو کبہٴ اقبال اگرے 
سے دریاۓ جمنا کے راستے کال شان و شوکت کے ساتھ روائه ہوا ۔ 
شاہزادۂ اقبالمند دارا شکوہ حضرت کی خواصی میں بیٹھے دونوں ہانھوں ہے 
روے اشرفیاں نچھاور کر رے تھے ایسی بکھیر ہوئی کہ اٹھاۓ والوں ے 
جھولیاں بھر لیں ۔ دل سیر ہو گے ۔ دولت کی آرزو باق نہ رہی ۔ جب 
حضرت نے قلعہٴ شاہجہاں آباد میں (کہ خدا اے تاقیامت آباد رکھے) قدم 
رکھا تو در و دیوار منور ہو گئۓے ۔ زمین کا رتبە آسمان سے بڑھ گیا ۔ قصر 
شاہی کون و مان کا ہمسر ہو گیا ۔ پہلے بارگاہ چہل ستون میں رونی افروز 
ہوۓے جو آہل, نظر کی نگاہوں کے ہجوم سے لیز زر و گوہر کی آرالش کے سبہب 
نہایت دلکش و دلفریب تھی ۔ حضرت کے فیض قدم سے اس کا رتبہ اور بڑھا ۔ 
ظلَ سبحانی نے بادشاہ حقیقی کا شکرادا کرۓ کے لیے دونوں ہاتھوں ے 
زرو گوہر لٹاۓ شروع کے کہ خوشی کے موقعوں پر أن کا قاعدہ بھی ے ۔ 
خاص و عام سب ے ابی عرادیں پائیں ۔ عالم بالا سے فرشتوں نے اوو 
گرد و پیش سے شاہزادوں اور اساۓ ذیجاہ ۓ حضرت کو مبارک باد دے 
کر زمیں بوسی اور تسلم و کورنش کے آداب ادا کے ۔ حضرت کی عنایت ے 
سبھوں ک آرزوئیں پوری ہوئیں ۔ شاہی گورکہ (نقارہ) کھڑکے لگا ۔ عری 
گھوڑے جن کے ساز اور لگام مرصع تھے ء انی چھل ہل دکھاۓ لگے ۔ 
کوہ پیکر ہاتھی برابر سے گزرے ۔ ان کے اوہر روم اور چین کے زر دوز 
ریشم کی جھولیں پڑی جھل جھل کر رہی تھیں ۔ سنہری رہہلی عاریاں ۔ 
جابجا رنگین بیرقوں ہے شان و شکوەہ میں اور اضاہ ہو رہا تھا۔ غرض تمام 


شاہجہان ا جلد سوم ۳ھ 
سامان مل اس قرینے ے آراسته تھا کہ ایک عالم دیکھ دیکھ کر بحو حیرت 
رہ گیا ۔ غلفله آسان تک پہنچا تو فلک پیر ىے مہر و ماہ کی عینک لگا کر 
نظارہ کیا اور ستاروں کو اس ہزم رنگین پر نظار کر دیا ۔ اشعار (ترحمہ) ٠‏ 

یزم شابااہ ایسی آراستہ ہوی کہ پر قسم کا سامان تجمل 

جممع ہوگیا ۔ اس حفل رنگیں میں ہرگ کل کی طرح 

با قوت اور سوۓے کے پترے جا نصب تھے ۔ بزم_ عیش 

دوستوں کے دل کی طرح شگفتہ اور رشک کان بی ہوئی 

بھی ۔ ایسی چمک دمک تھی کہ 'فتاب بھی اس کے درو 

دھوار ہے دن بھر آب و تاب کی بھبک مانگتا رہا ۔ 

عطر ء پھلیل اور لخلخوں کی حوشبو ہے عاری زمین سپک اُٹھی ۔ 

ارگچے کی خوشبو ہے جس میں ڈھیروں مشک پڑا تھا ء ممام دئیا معطر 
ہوگئی ۔ مہک آسان تک پہنجی ۔ فرشتوں کے مشام مشک کی ہو سے بھر 
گۓے ۔ اس انجمن میں دیر تک قیام کرۓ کے بعد نجومیوں کی مقرر کردہ 
ساعت میں حضرت ۓ قصر شاہی اور غسل خاے میں قدم رکھا ۔ درو دیوار 
کو اپنے نور جال ہے منور کر کے حرم سرا میں تشریف لے گۓے ۔ عیش و طربه 
کی بساط بچھی ۔ عالی شاں نشیمنوں ق ژیب و زبنت اور پہائیں باغ ک 
کیفیت دیکھ کر نہایت مسرور ہوۓ ۔ حوضوں میں طلائی فواروں ے 
پانی اچھل اچھل کر فضا میں موق لٹا رہا تھا ۔ تہروں میں صاف شفاف 
با جاری ء چمن شاداب ۔ سبزہ و کل کی دلعریبی کا یہ ساں کہ گودا 
چمع پیراۓ عالم نے اپنے ہاتھ ہے ریشم کی رنگین پھولدار چادر پھیلا دی 
ے ۔ بھولوں کی ٹپنیاں اور سنبل کی شاخیں دھواروں ہے گزر کر چھت تک۔ 
پہنچی ہوئیں ۔ ان پر طائران خوش الحان کے چہچپے ۔ درو دیوار پر 
عشق پیچاں کی ہیلیں ؛ سرو و صنوبر کا ہوا کے جھولکوں ہے جھوسنا ء چنار 
کے درغتوں کا سر پلانا ء نازک بدن ہری پیکر طوائفوں کا بندی راگ گنا > 
غرض طلسات کا سا عالم ء راجا اندر کا آاکھاڑا معلوم ہوتا تھا ۔ ہر مکان میں 
ُس کے اپ کا فرش فروش ؛ طلائی عود سوزوں اور انگیٹھیوں میں عود و عنبر 
سلگتا ہوا ء عطر اور لخلخے کی سہک ؛ عیش و سرور کا مام سامان جمع تھا ۔ 


۳٣ھ‏ شلہجہان نامے جلۂ سوچ 


ہزاروں حورپیکر کنیزیں اور خواصیں ہریوں ک طرح ابی ادائیں دکھاتی مو 
خرام تھیں ۔ ان کی مخمور آنکھیں اور دلفریب تبسم کو دیکھ دیکھ کر ژاہك 
صد سالہ کا دل بھی لوٹ پوٹ ہوا جانا تھا ۔ عقلمندوں کو دیوانہ کر دینا 
ان کا کھیل ۔ دیکھنے والے اس فردوس منظر محفل کا سإں دیکھ کر ے اختیار 
کہ رے تھے کہ بہشت بریں اس ہے زیادہ نہ ہوگ بلکہ ہزار درجہ کمتر 
ہوگ ۔ زمین سے آسان تک ہر چیز سے یہی آواز نکلتی تھی کم : 
اگر فردوس بر روے زسین است 
ہمین است و ہمین است وہمین اسب 

شاعرائ مبالغب ند سمجھے ء اگر عقل و انصاف سے خیال کیجیے تو 
ے اختیار کہنا پڑے گا کہ یں بزم عشرت جو خداۓ پاک کے لصف وکرم 
اور بادشاء سلامت کے حکم سے منعقد ہوئی ؛ حقیقی ہہشت ے ۔ اس پر لطف 
یں کم لە قیامت کے پنکاہے ہے واسطہ پڑا ء نہ صور اسرافیل کی بیہت سہی ء 
نہ میدان_ حشر کے شور و غل کا درد سر مول لیا ۔ اہلِ عالم نے ان تمام 
خرخشوں کے بغیر جب کا نظارہ کر لیا ۔ اغ ہہضت کی آرزو هے ے لیاز 
ہوگئے ۔ امید ے کہ جب تک خداۓ عادل کی عنایت سے زین آسان فائم 
ہیں ء یہ قلعد اور شہر بھی دولتِ مغلید اور عدل شاہجہائی و جہپانگیری 
کی بدولت تا قیامت قائم رہیں کے ۔ 

راقم الحروف نے اس شہر اور قلعے کی کچھ کیفیت تو تحریر کی لیکن 
اس کی تعریف و توصیف کا حق ادا نی ہو سکا ۔ سردست ان باتوں کو 
ملتوی کر کے ان عنایات و الطاف کا بیان کیا جاتا ے جو بادشاء سلامت 
ے شاہزادوں اور اسراۓ امدار بر کیں ۔ آپ ے جہاں آرا بیگم صاحعب 
ملکمٴ معظمص کو چار لاکھ ردودے اور شاہزادہ دارا شکوە کو خلعت عخاصہ 
مع نادری ؛ رصع جمدھر؛ پھول کثارہ ء نقرئی ساز والا ہاتھی ء دو لاکھ 
روے عطا فرماےۓ ۔ منصب میں دس ہزار ذات کا اضافد کر کے تیس ہزاری 
ذات بیس ہزار سوار؛ دس ہزار دو اسپبد سب اسپب ہے عہدے پر ترق دی ۔ 
شاہزادہ سلیإن شکوہ کو ترق دے کر پابچ سو روے روزینہ مقر ر کیا ۔ شاہزادہ 
سپر شکوہ کے روزیئے میں سو روے کا اضاقم ہوا ۔ سعد اللہ خاں کو غلعتہ 


شاہجہان اب جفد سوم ٥‏ ِٰہ 


اور نادری سرحمت کر کے ہفت ہزاری ذات و سوارء دو ہزار دو اسید ےه اسبہ 
کا منصب عنابت فرمایا ۔ راحا حسوات سنگھ کو ہنجچ ہزاری ذات ء پامچ ہزار 
سوار ء چار ہزار دو اسپ سم اسید کا منصب شا ۔ راجا بپٹھل داس کو 
غلعت خاصہ اور ہاتھی عنایت کر کے پنجہزاری ذات چار ہزار سوار دو آپہ دہ 
اسبت کا منعنب دیا ۔ مکرمت خاں کا منصب چار ہزاری ذات چار ہزار سوار 
دو اسپں سم اسپں تھا ء دارالخلافہ دہلی کی عارئیں تیار کرواۓے کے صلے میی 
ہزاری ذات و سوار کی ترق دی ۔ راجا جے سنگھ ء رسمم خاں ء؛ میں شی 
جعفر خاں ء مجر سامان ملا علاھ الملک , اّ ویردی خاں ء تحجابت خاں ء 
خلیل اللہ خاں ء میرڑا نوذر صفوی وغبرہ و منصب داروں کو منقش ط7ئی 
اور رپہلی غلعتیں عطا فرمائیں ۔ حکم ہوا کس یب شاہاس جشن جشن نوروڑ 
تک جاری رے اور پر روز شاہی منصب داروں کو سو غلعتیں تقسم ہوا 
کریں ۔ حیات خاں کو تین ہزاری ذات و سوار ء معتمد غاں داروغہٴ توبانہ 
کو ڈھائی ہزار ذات ہزار سوار : تقرب خاں کو ساڑے تین ہزاری ذات ہزار 
سوار اور ملا علاء الملک میر سامان کو دو ہزاری دات پاب سو سوار کے 
منصب پر ترق ملى ۔ سیکڑوں منصب دار اور بھی ہیں جن کی ترق کا بیان 
بہت طولانی ہو جاۓ کا ۔ 

مہ رع الغانی ۸ن .+ھ (ہم اہریل پہرمہمء) کو مذکورہ بالا جشن 
کے بنگامے ختم ہوۓ نو عمر مبارک کے انسٹھویں قمری سال کا جشن شروع 
ہوا یں عفل بھی نىڑی سان و شوکت ہے آراستہ ہوئی ۔ مقررہ رسوم ادا 
گئیں ۔ حضرت ترازو میں نیٹھ کر زر و گوہر اور ختلف جنسوں میں تلے جو 
خیرات کر دی گئیں ۔ اس تارمم پر شاہزادۂ وی عہد کو ساٹھ ہزار روے قیمت 
کی سالاۓ مرواوید عنایت فردائی ۔ شاہزادہ مراد کے سواروں میں ہے دو ہزار 
سوار دو اسہں سم اسپہ مقرر ہوۓ ۔ 

اممر الامر! علی مدان خال کی عرضداشت ہے معلوم ہوا کہ عبدالعزیز 
خاں وا ی بارا ے باق نور کو ماوراء الہری سرداروں کے ساتھ اھنے 
ہاپ نڈر مد خاں ہر فوج کشی کے لیے تعینات کیا ے ۔ خود بھی بلخ کی 
طرف بڑھ رہا ے ۔ حضرت نے ضرورتِ وقت کا لحاظ کر کے امیرالاسا کو 


٦ہ‏ شاہجہان اس جلد سوم 


طلائی زین والے دو گھوڑے ؛ ایک ہتھنی اور نٹری ساز والا ہاتھی زوانہ 
کر کے عزت اقزائی کی ۔ راجا بیٹھل داس ؛ نظر بہادر خوبشگی اور دوسرے 
ٹامی گرامی مخصب داروں کو اءپ و غلعت عطا کر کے کال روانہ قرمایا - 
پہادر خاں ء رستم خاں ء قلیج خاں کے نام فرىان گے کہ اپنی اہی جاگیروں 
ہے چنگجو سپاپیوں کو ہعرکاب لے کر قوراً تابل پہنچو ۔ مکند سنگھ ہاڈہ 
اپنے باپ مادھو سنگھ ہاڈہ کے انتتال کے بعد وطن ہے آ کر حاضر دربار ہوا ۔ 
علعت ملا ۔ دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کا مٹثصست عطا فرہا کر حکم دیا 
سن نعل کی ای جاگیر مھارے نام کی جاتی ے ۔ فاغر ولد باقر غاں کسی 
تقصبر کی پاداش میں منصب اور جاگیں ہے حروم تھا ء اوزک کی غدمت اور 
عصاے مرصلّع عطا ہوا ؟ سابقہ مذصب ہر سرفرازی ملی ۔ یکم جادی‌الاول 
(مم شی ہم رع) کو جاں نثار خاں حاضر ہوا جو شاہ ایران کی غدسہت 
میں حاجب کے بطور بھیجا گیا تھا ۔ دو ہزاری ذات سات سو سوار کا منصب 
عطا فرما کر آختہ بیگی کی خدمت سبرد یىی ۔ راۓ رایاں ایک مّدت ے 
دنیا کے دھندے چھوڑ کر بنارس میں مالک کی یاد میں لگے ہوۓ تھے ء 
اب پھر ملازمت کے لیے حاضر ہوۓ ۔ دکن کی دیوانی انھیں عطا ہوئی ۔ 
سید جلا‌ل صدرالصدور کے صاحب مدار حافظ ناصر کو احمد آباد گجرات کی 
دیوانی پر سرفراز کیا ۔ 
سن ٢ں‏ جلوس 


یکم جادی الثائی ہ۵. رھ (مم جون ہم:رء) کو جلوس کا بائیسواں 
سال شروع ہوا ۔ اہلِ عالم ے اہی 'مرادیں پائیں ۔ ہ جولائی ٠ء‏ 
کو شاہزادہ 'مراد مخش کشمبر سے حاضر ہوا ۔ گجرات احمد آباد کی 
صوے داری شائستب خاں کے سپرد تھی ۔ پنجہزاری ذات پایچ ہزار سوار 
دو اسپ؛ سد اسپہ کا سنصب ؛ تین ہزار سواروں کی تنخواء کے پاچ لاکھ روے 
ُس پر مستزاد لیکن اتی عنایات کے باوجود اپنے علاقے کے فسدوں اور 
باغیوں کی تنبیں سے قاصر رہا ۔ حضرت ےۓ وہ صوبہ شاہزادۂ ول عہد 
دارا شکوہ کو عثایت فرسا کر اُن کے منصب میں دس ہزار سوار دو اہ 


شاہجہان ناب جلد سوم ے٥۵‏ 


سد اسپہ کا اضاه کیا ۔ ان کا نوکر باق بیگ ہزاری دات چار سو سوار کا 
منصب دار تھا آے دو ہزاری ذات پاچ سو سوار کا منصب اور غیرت 
خاں خطاب دے کر ہاتھی گھوڑے ہے سرفراز کیا اور ان ک طرف ے 
صوہہٴ گجرات کے انتظام کے واسطے رخصت فرہایا ۔ شائستہ خاں کو گجرات 
سے ہٹا کر ٹاہنواز خاں کی جک مالوے کی صوے داری پر مامور کیا ۔ 
دکن کی صوے داری والا گہر شاہزادہ راد بخش کو عطا فرمافی ۔ رغمتِ 
کے وقت خلعت خاصد اور مالاۓ عم وارید عطا فرمائیں ۔ شاہنواز غاں کو 
جو اسلام خاں کے انتقال پر صوںثٴ دک کی حکوست پر مامور ہوا تھا ء 
شاہرادے کا اتالیق مقرر کیا ۔ے جولائی ہ م۹ ٠ء‏ کو شاہزادہ شجاع کو 
پندرہ ہزاری ذات ؛ دس ہزار سوار دو اسپں سم اپ کا منصب عنایت کر کے 
معتقد خاں کے بجاۓ ملک اڑیسم کی صوے داری عطا فرمائی ۔ جمشید 
کو خلعت دے کر شاہجہاں آباد کا کوتوال مقٹرر کیا ۔ اودھ کی صوے داری 
میرڑا خاں کے بجاۓ اعتقاد خاں کو سپرد کی جو نگالے ے آ رہا تھا ۔ 
اللہ ویردی غاں اپنی جاگیر گورکھپور ی طرف رخصت ہوا ۔ 


شکارکاء, سفیدون کی ظرف روانگی ء شاہ ایران کے قندھار میں 
آے یک اطلاع 


٭ان دنوں جب کہ دارالخلافہ شاہجہاں آباد حضرت کے فیض قدم ے 
عیش و سرور کا مم کز بنا ہوا تھا ء حضرت کا جی چاہا کم سفیدون کی شکار کاہ 
میں پہنچ کر صید افگنی سے دل بہلائیں ۔ ہ۱ ستمبر رمبپرےء کو دہلی ے 
روائه ہوے ۔ ہم ستمبر کو شکار کاہ کی خاص عارت میں رونق افزا ہوۓے 
جو دہلی سے ساڑے چھ کوس دور ے ۔ سات روز یہاں رہ کر نیل کاۓ 
کا شکار کھیلا ۔ بہادرخاں جو لاہور ے کابل جا رہا تھا ء حضرت کے 
حسب ااحکم واپس ہو کر ملتان کی صوےداری پر سرفراز ہوا ۔ چونکد 
فصل ربیع میں جاگیر ہے ے تعلق رہا تھا لہٰذا حکم ہوا کہ اُس کی تنخواہ 
شاپی مطالبے میں سے مجرا کی جاۓ ۔ سیّد احمد سعید جو مام محتّرم میںی 


۸ھ شا ہجپان امہ جلد سوم 


عرکار دو عالم جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضبٴ اقدس پر 
قندیل, سصّع چڑھاےۓے کے لے روانم ہوا لها ء جباز تباء ہو جاۓ کے 
ہب پندراہ سورت میں واپس آ گیا ؛ فرمان گیا کہ تندیل کو سورت میں 
چھوڑ کر حاضر ہو ء چنانچە وہ آیا ۔ بتارغ ج اکتوبر ہرسموجے سفیدون ہے 
واپس ہو کر پ۱ اکتوہر کو خاص شکار میں رونق افروز ہوے ۔ یہاں قندمار 
کے قلعدار خواص خاں اور "بست کے قلعدار عزت خاں کی عرضداشتوں سے 
واضح ہوا کہ ”شاہ عباس فرماں رواۓ ایران م ریع الاول ۱۰۵۸ھ (وء مارچ 
۰۸ءء) کو اصفہان ہے چل کر گرمائی صدر مقام چمەن بسطام میں آ گیا 
تھا ۔ وہاں ے روائہ ہو کرے شعبان (ے اگست ہم١ء)‏ کو مشہد مقدس 
میں خیعہ زن ہوا ۔ اب متواتر خہریں آ رہی ہیں کہ قلعہٴ قندھار کو چھیننے 
کہ لیے ےشبار لشکر ہمرکاب لے ہوۓ اس طرف بڑھ رہا ے ۔ ایران 
کے دستور کے مطابق خراسان میں نفنگچی اور بیلدار بھرق کے ہیں ۔ علّے 
کی فراہمی کے لیے فراہ ؛ سیستان اور دوسرے علاقوں میں آدمی بھیے ہیں - 
قندھار کی طرف آنے والے راستوں کے ناکوں ہر پہرے بٹھا دے ہیں ۔ جانتا 
ے کہ جاڑوں میں برف باری کے سہب کابل اور ملتان کے راستے مغلیہ 
فوجوں کا آنا دشوار ے لہٰٰذا ارادہ یہ ے کہ دسمبر جنوری کے سہینوں میں 
قندھار کا محاصرہ کر لے ۔ شاہ قلی ولد مقصود پیگ ناظر کو مراسلہ دے کر 
بڑی عجلت کے ساتھ آپ کی درگاہ میں بھیجا تھا ۔ وہ .م شعبان (و ستمر 
۸م٦۱م)‏ کو یہاں (قندھار) پہنچا ۔ صرف تین روز جاں قیام کر کے درکاە والا 
کی طرف روان ہو گیا“ ۔ ' 

ظل, سبحانی نے یہ خبریں سن کر تجومیوں کو حکم دیا کہ قندھار کی 
طرت فوجیں روانب کرتے کے لیے کوئی مثناسب ساعت تجویز ککریں ۔ جو 
اسا اور منصب دار اس سہم کے لیے نامزد ہوۓ اور اُس وقت اہی جاگیروںە 
پر تھے اُن کے نام فرىان صادر ہوۓ کہ فوراً درگار بادشاری میں حاضر 
ہوں ۔ شاہزادہ دارا شکوہ کو حکم ہوا کہ قاضی افضل کو جو آپ کے الب 
کی حیثیت سے دارال(سلطنت لاہور کا حاکم ے ء ید لکھ دو کہ شاہ ایران کے 
قاصد شاہ قلی کو لاہور میں رو کے رکیوء بارگاە والا میں لى آے دو ۔ 


شاہجہان نامہ جلد سوم ۹٥ھ‏ 
خواص خاں ے علی مر‌دان خاں کو لکھا تھا کہ قلعبٴ قدھار کی حفاظت ے 
لیے لشکر اور دیگر ضروریات کے واسطے خزانہ درکاررے ۔ غان والا شان 
نے احدیوں کے حشی نورانحسن اور چند منصب داروں کو دو ہزار سوار 
اور پا لااکھ روے دے کر آدھر روالئہ لیا کیفیت بارگاه والا مس 
لکھ بھیجی ۔ 

بتارخ م شوال (,م اکتوبر پر مپوء) دولت و ایال کو ہمرکف لیے 
شاہجہاں آباد میں داحل ہوئۓ ۔ قباد خاں اور طاہر حاں کو دو ہراری ذات 
آٹه سو سوار کے منصب پر ترق دی ہے نومبر ہمہ۱اء کو خی ملی کم 
رشید خاں لاظم تلنگانہ (صوہٴ مدراس) اور قزلباش خاں قلعدار احمد نگر کا ادقال 
ہوا ۔ تلکاۓ کا انتظام رشید خاں مرحوم کے بھائی ہادی داد خاں کے سرد 
کر کے دو ہزاری ذات اور سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ قرلباش خاں کے بیٹے ایرج 
کو ڈیڑھ ہزاری ذات پایچ سو سوار کا منصب دے کر احمد نگر کی قلعداری 
پر مامور کیا ۔ دوبنوں سرداروں کے بھائیوں اور بیٹوں کو حسب. حال 
منصب اور ترق دے کر دلجوئی کی ۔ یں خہر بھی آئی کہ راجا کنورسین 
کشتواری ے عالم آخرت کی راہ ی ۔ اس کے یٹے مہاں سگھ کو مرحوم 
کی جانشینی اور آٹھ سو دات چار سو سوار کا سصب عطا فرما کر راجا کا 
خطاب دیا ۔ کشتوار کا علاقم جاگبر کے بطور مفرر ہوا۔ 


اہی لشکر یی پنجاب کو روائی اور محاصرۂ قندھاری خبر آنا 


شاہ ایران کے قندھار ی طرف بڑھنے کی خہریں اس طرح متصل چلی 

آ ربہی تھیں کہ حضرت نے جہاں بافی کے اقتضاء ہے یہ ضروری سمجھا کہ خود 
ہدولت لاہور میں شریف فرما ہوں ۔ غرض ٍ دیقعدہ (ہ ١‏ نومبر ہ٦‏ ۱ء) 
کو فتح و سعادت کو رکاب میں لیے دارالخلافہ دہلی سے لاہور یق طرف 
روانهہ ہوۓے ۔ چونکہ یہ سفر مغرب کی جانب تھا لهٰذا ہندی قاعدے کے 
سطابق اسپر زریں لگام ہر سوار ہو کر برآمد ہوۓ ۔ جمنا کے ساحل ہے 
شی میں بیٹھ کر خضرآناد تک آۓ ۔ وہاں سے سرہند نک چرز کا شکار 


کھیلتے ب ذی الحجه (ور دسمبر رمہبء) کو دریاۓ ستلج سے اور 
٭ دسمبر کو دریاۓ بیاس ہے پار اترے ۔ قلعدار زمینداور کی عرض داشت 
ے معلوم ہوا کہ خواجہ اوچین کے رامتے ہے قبچاق خاں زمینداور میں اور 
ے٠‏ ذیقعدہ (م دسمبر) کو قندھار میں داخغل ہوا ۔ حضرت ے حاکم قندھار کو 
ہدایت کی کہ خزائنے ہے مجاس ہزار روے یز خلعت اور شنجر مرصع ہے دے 
جائیں۔تاکیدی ةرمان بھیجاکہ جلد آ کر حاضر,ِدرٹاہ ہو ۔قبجاق غاں اُس وقت 
نوکر ہوا جب شاہی لشکر اندخود سۓ واپس آ رہا تھا ۔ چند منزل بڑھا تھا 
کہ قبالی سرداروں ے پیچھے ہے آ کر اس ے گزارش کی کہ ہم سب 
ازنک سرداروں کی عملداری سے بیزار ہیں اور باراہ شاہی کی غدمت کرنا 
چاہے ہیں ۰ لیکن سفرکی تیاری کے لے ہمیں کچھ سہلت درکار ے ۔ رسّم خاں 
ے قبچاق غاں کو پاچ ہزار روے بطور مدد خرچ دے کر رخصت کیا ۔ 
اس ےۓے جاڑے کا موسم چارصد میں ہسر کیا جو قندھار کے قریب ہے ۔ 
جاڑا ختم ہوا تو وہ قندھار کے راستے دہلی روانہ ہوا ۔ کارگزاری اور شجاعت 
کے تقاضے ہے قلعدار سے کہا کہ شاہ ایران کے آئے کی خر گرم سے ء میں 
چاہتا ہوں کہ کوئی کارنامہ دکھا کر بارکاہ والا میں پہنچوں ۔ بزدل قلعدار 
اُس کی گفتگو سے بہٹ خوش ہوا ء اپنے پاس روک رکھا ۔ 
راؤ ستر سال راجپوتاۓ سے اور رسمّم خاں ء قلبچ خاں اور راجا ہیٹھل داس 
کابل ے آ کر حاضر درگاہ ہوۓ ۔ کوکیہٴ شاہجہانیق إ,م ذی الحجب کو 
شالامار باغ میں اور اگلے دن یعنی پرم دسمبر مم ہء کو دولتخالہٴ 
لاہور میں داخل ہوا ۔ نتاربج .س دسمبر نڈر چد خاں کا سفبر خواجں غان 
ذلی اورک غعرامم جات : ظر-ی ضس حا دن جو ارات وو 
نذر چد خاں کا مراسلہ پیش کیا ۔ اپنی طرف سے دو گٹھری پارچات اور دو 
گھوڑے بطور پیشکش نظر عا ی سے گزارے ۔ حضرت نۓ از رہ_ لطف وکرم 
غلعت ء غنجر مرصّم اور دس ہزار روے عطا فرماۓ ۔مانڈو میں سرزا وا می 
کا انتقال ہو گیا تھا ء اُس کے بیٹے اىوالمعای کو ہزاری ذات چار سو سوار 
کے متنصب پر سرفراز کیا ۔ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۴۷۹ھ۵ 


٣‏ عحرم ۹ھ(ہم جنوری ۹۔۹١ءہ)‏ منگل کے دن عمر مپارک 
کا اٹھاون واں شمسی سال شروع ہوا ۔ جشن “تلادان کال زیب و زینت سے 
سعقد کیا گیا ۔ سالانم دستور کے مطائق حصرت سوے چاندی اور دیگر 
اجناس میں تلے جو خیرات کے بطور حتاجوں کو دے دی گئیں ‏ شاہزادۂ 

والا جاہ اورنگ ژیس کے ملازہوں میں ہے دو ہزار سواروں کو دواپے سم 
اپ مقرر فرمایا ۔ اس طرح اس والا گہر کا منصب ہندرہ ہزاری ذات ىارہ 
ہزار سوار ء آٹھ ہرار دو اسپے سد اسپم ٹھہرا ۔ امراۓ امدار اور ارکانر 
سلطت کو ترقیاں ملیں ۔ یعنی سعد اللہ خاں کا منصب ہفت ہزاری ذات و 
سوار ء تیں ہزار سوار دو اسپہ سم اسپہ . چار ہزار ترآوردی مقرر ہوا ۔ راجا 
جسونت سنگھ اور راجا ے سنگھ ے ہنع ہزاری دات و سوار ء دو ہزار سوار 
دو اسیە سم اسپہ کے سصب پر سرفرازی پائی ۔ یہی منصب راجا بیٹھل داس 
کو ملا ۔ میرزا نوذر کو چار ہزاری ذات قین ہزار سوار ٤‏ راجا راۓ سنگھ 
کو چار ہراری ذات ڈھائی ہزار سوار ء نظر بھادر خویشکی کو تین ہزاری 
ذات و سوار ء معتمد خاں مبر آتش کو قاسم غاں غطاب اور تین ہزاری 
ذات دو ہزار سوار ء اخلاص خاں اور سید مود ولد خان دوراں کو ڈھائی 
ہزاری ذات ء دو سو سوار کے منصب پر سرفرازی بُشی ۔ روپ سگھ 
راٹھور اور وام سنگھ راثھور ڈھائی ہزاری ذات ىارہ سو سوار ء قباد غاں دو 
ہزاری ذات ہزار نوا ٤‏ طاہر خاں دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے منصب 
پر رق پا کر سر دلند ہوۓے ۔ بہت ہے اشخاص نے حن کے متصب کت 
تھے ء ترق پائی - آن کا ذکر یہاں کرنا باعثِ طوالت ےء لہٰذا قلمزد کیا ۔ 
شاہزادہ سراد بخش نے گزارش کی تھی کہ حھے اپنے دیوان راے 

رایاں کی ادائس اور اطوار پسند نہیں ہیں لہٰذا راۓ رایاں کو بارگاہ والا 
میں طاب کر کے دکن کے چاروں صوبوں کی دیوانی پر بدستور سابق 
دھانت خاں کو مامور فرمایا ۔ اطلاع ملی کہ جونہور کے فوجدار اعظم خاں 
نے ہے سال کی عمر میں جپان فانی ہے اتقال کیا ۔ حضرت ۓے اُس کے 
بڑے بیۓے ملتفت خاں کو ڈیڑھ ہزاری ذات ہزار سوار کا ء میر غلیل کو 
ہزاری ذات سات سو سوار کا ء مبر اسحلق کو نو سو ذات پاب سو سوار کا 


-_ شاہجہان ثاہ جلد سوم 


مٹصب عطا کیا 2 اعظم غاں مرحوم کی جگه جونپور کی فوجداری معتقد غاںن 
کے سبرد فرمائی ۔ 


قلعمٴ قندھار کا شابی ملازموں کے ہاتھ ہے نکل جانا ؛ شاہزادہ 
اورنگ زیب بہادر اور جملة الملی سعد اللہ خاں کی 
اُدھر روالگی ؛ سم خاں اور قلیج خاں کا قزلباش 
سرداروں ے لڑنا اور شکست دینا 


اگرچں حضرت نے دہلىی سے لاہور کو روانگی کے بعد یہ طے فرہایا تو 
کہ لاہور میں داخل ہوۓ بغر سیدے کابل رواد ہو جائیں گے او 
قلعدار قندھار یىی کمک کے واسطے لشکر بھیجیں گے ۔ لیکن انسان قضا و قدر 
کہ حکم سے جبور ہے ۔ صورت یہ ہوئی کس حضرت نے اصسراۓ ذبیجاہ کے 
مشورے کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ کڑاکے کی سردی میں کابل جاا مناسب 
نہیں ۔ سخت سردی کے سبب شاہ ایران کا قندھار کی طرف آنا بھی امکن 
ہے کیونکہ غلد اور گھاس نایاب ہیں ۔ لہٰذا آعاز. ہار میں کاہل جانا ساسب 
ہوگا ۔ ۱۲ حرم ۵۹, ۴ھ (ہم جنوری وم+رء) کو یکایک قلعدار قندھار 
کی عرضداشت وصول ہوئی ۔ لکھا تھا کم ”'شاء ایران ۓے .م ذی الحجە 
۸ھ (ہىم دسمبر رمءع) کو یہاں آ کر قلعے کا حاصرہ کر لیا ے ۔ 
روسیاء قزلیاشوں کی فوج نے چاروں طرف ہے گھبرا ڈال رکھا ے ۔ قدوی 
ے دروازوں اور پھاٹکوں پر کارآزمودہ جنگجو آدمی مقرر کر دے ہیں اور 
ایک لحظہ بھی نگہبانی ہے عافل نہیں ہوں ۔پوری کوشش کی جا رہی ے ۔“ 
حضرت ے اس اطلاع کے باوجحود یہ تصور کیا کہ شام ایران للشہ" جوانی 
اور جہالت کے سیب گستاخانہ حملہ آور ہوا ے ۔ قلعس فتح ہو سکے یا ئەه 
ہو سکے ء وہ شاہی لشکر کے تعینات ہوئۓے کی خبر سن کر ضرور صف آرائی 
اور جنگ کرے کا ۔ لیکن شام ایران ۓ قلعہ فتح کرۓ کے بعد تندھار 
میں توقف لہ کیا ء سیدھا سشہد مقدس جا پہنچا ۔ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۴۳ن 


ظل سبحانی نے شاہزادہ اورنگزیب چادر کو سعد اللہ خاں اور 
مندرجب ذیل اسراۓ امدار کے ساتھ قندھارکی مہم سر کرے پر مامور 
فرمایا ۔ بچاس ہزار جرار سواروں کا لشکر ہمراہ کیا ۔ مہم کے منتطم ائمخاص 
کو تاکید کی حاگیردار منصب داروں اور امیروں کو حزائہ* شاپی نے سو روے 
ق سوار کے حساب ہے طور امداد رقم دی جاے ۔ یعی ق ہزار سوار 
ایک لاکھ روےے دے جائیں ۔ جنھیں نقد تنخواء ملی ہے انھیں بیشٹکیق 
سہماپم ادا کیا جاۓ تاک. مہم میی کسی کو لیف نہ اٹھای پڑے ۔ برق 
انداز اعدیوں اور تیراندازوں کو جن کی تعداد پاںچ ہزار سوار تھی ء ساڑہ 
سات لاکھ روے کا ببشکی سسەماہہ دیا گیا ۔ روانگی کے وقت سعد اللہ خاں کو 
غلعتِ خاصد مع نادری ء مرصع جمدھر ء طلائی سار والا گھوڑا ء نقری ساز 
کا فیل خاصہ اور ایک ہتھٔی عنایت ہوئیں ۔ بہادر خاں ء راجا جسونت سنگھ 
قلج خاں ء زسم غاں اور راجا نیٹھل داس کو خلعت عاصم ؛مرصح جمدھر 
اور طلائی ساز والے گھوڑے مرحمت ہوئے ۔ نجابت غاں ء سردار عاں ٠‏ 
میرزا نوذر صفوی ء راجا راۓ سنگھ ء راؤ سٹر سال ء لہراسپ خاں ء 
نظر بھادر خویشکی اور مرڑا مراد کام کو غلعت اور مطلا زین والے گھوڑوں 
سے سرفراز کیا ۔ قاسم خاں ء اغلاٍص خاں ء روپ سنگھ ء رام سنگھء سید 
روز خاں ء قباد خاں ء طاہر خاں ء افتخار خاں ؛ راؤ رتن راثیورء سجان 
سنگھ ء حاجی بمد یار ء شفیع الہ میر توزک ؛ قطب الدین ء ارجن گوڑء 
حسن خاں ء سید مد اور بیرم دیو سیسودید کو خلعت اور نقریق زین والے 
گھوڑے عطا فرماۓ ۔ بعض اور اشخاص نے بھی غلعت اور گھوڑے پا کر 
سربلندی پائی ۔ بعض کو ؛قط خلعت ملے ۔ ۔بھوں کو ضروری ہدایتیں دے 
کر آاکید کی کہ جاں فشانی ے غافل نہ ہوں ۔ شاہزادۂ والا قدر اورنگ یب 
بہادر کو جو اسی تار پر ملتان ے براہ بھیرہ کابل کو روائه ہوۓ تھے ء 
غلعت خاصہ: ایک بش بہالعل اور دو موتیوں والا سربند ء جمدھر ؛ 
شمشیں خاصہ ء؛ میٹاکار طلائی ساز والے دو گھوڑے اور نقری ساز وا ی ہتھنی 
سعد اللہ خاں کے بدست روانہ فرما کر حکم دیا کہ لشکر شاہی زیریں اور 
بالائی بنگش کے راستے کاىل کی طرف بڑے ۔ وہاں ے غزلیں ہوتا ہوا قندەار 


×|۵ شاہجہان ام جلد سومھ 
کو روالہ ہو ۔ اس فوج ظفر موج کی بخشی گری پر ملتفت خاں کو ہ 
واقعں نویسی پر مچد اشرف ولد اسلام خاں کو مامور فرمایا۔ 

بہمن یار ولد آصف خاں خاعغاناں کو ترق دے کر تین ہزاری ذات تین 
سو سوار کا منصب اور خانم زاد غاں کا غطاب مرحم ت کیا ۔ عنایت خاں 
ولد ظفر خاں کو ہزاری ذات سو سوار کا منصب عنایت ہوا ۔ نذر چد خاں کے 
سغبر خواجہ خاں کو غلعت ؛ نقرئی زین والا گھوڑا ء اور عبداللہ خاں وا ی کاشغفر 
کے ایلچی کو غلعت ء مطلا خنجر اور پایچ ہزار روے عطا فرما کر واپسی کی 
اجازت دی ۔ رم صفر ون ,ھ (م فروری و۹مہ١م)‏ کو حضرت کا پیش خیں 
کاہل کی جانب رواى ہوا ۔ بتاریج یکم رییمالاول ۰۹٠ھ‏ (م , مارچ وم٠ہ)‏ 
ایک پہر چھ گھڑی دن چڑے حضرت نۓ بھی دولت و اقبال کو ہمرکاب 
لے کر لاہور ہے کابل کا رخ کیا ۔ حسب دستور قاضی افضل کو صوبہ داری 
پنجات پر مامور فرمایا ۔ سید شیر زماں اور سید منور ہإسران سید خان جہاں 
کو قلعہٴ لاہور کی ؛گہانی پر تعینات کر کے روانہ ہوۓ ۔ سٍ ربیع الاول 
(ےر مارچ) کو جہانگیر آباد پہنجے ۔ ۲م تارج (ہم مارچ ۹م+ہ؛عء) کو 
دریاۓ چناب عبور کیا ۔ جہانگیر آباد سے کوچ کرتے وقف وہ گرز بردار 
جو سعد اللہ خاں اور شاہزادہ اورنگ زیب کے نام فرىان لے کر گیا تھا 
واپس آپا اور جعفر خاں مبر مخحشی ہے بعض نہایت اہم پاہہں بیان کیں ۔ 
یعی ”جس وقت ید بندۂ درگاہ واپس آ رہا تھا ء سعد اللہ خاں کے نام غزنیں 
ہے سعادت خاں کی تحریر آئی جس میں یہ درج تھا کہ دو آدمی جو قبچاق 
خاں کے نوکر تھے ء شاہ ایران کے لشکر ے بھاگ کر میرے پاس غزنیں 
میں آۓے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ بدیخت خواص خاں قلعدار قندھار ے اپنا قلعد 
شاہ ایران کے حوالے کر دیا ۔ اس پاس کے دوسرے قلعے بھی شاہ ایران کے 
تصرف میں چلے گئے ۔“ 

اس افسوس اک سانحے کی تفصیل یہ ے کہ شاہ ایرات اپنے دارالسلطنت 
ہے روانہ ہو کر شوال (و لوسر ہم۹رء) کو ہرات میں پہنچا ۔ دو 
روڑ قیام کیا ۔ پندرہ دن کی مدت میں فراہ پہنچ گیا ۔ نو دن تک فراہ میں 
قیام رکھا ۔ فراہ سے محراب خاں کو جو قندھار پر بادشابی تصرت کے زماۓے 


شاہجہان امس جلد سوم ٥‏ 


میں شاہ ابران کی طرف ے بست کا قلعدار تھا ء سیستان کے حاکم ملک 
نصرت اور نیشاہور کے حاکم بیرام علی خاں اور ہرات کے حاکم حسمی 
قللی خاں نیز آٹھ ہزار سوار دے کر بڑھایا کہ جا کر بست١‏ کا محاصرہ کرلو۔ 
ژمینداور کی تسحبر کے لیے سارو خاں کو روشن قلىی لربیگی وغیرہ ے 
ساتھ پایچ ہزار سوار دے کر تعبنات کیا اور خود کوچ کرتا ہوا قندھار کی 
طرف بڑھا .. ر ذی الحجد (ہم دسجر ہم٤ءم)‏ کو گنج علىی حاں کے باغ 
(قندھار) میں فیام کیا ۔ جنگ آزمودہ سواروں اور پیادوں کی قوج کو 
حکم دیا کہ کوہ چپل زینہ کے اوپر قلیج خاں ے دور بینّی و احتیاط کے 
پیش نظر جو دو برچ بناۓ تھے آاں پر قبضب کر کے گولہ ىاری شروع 
کردیں کیونکہ وہاں ے داے ہوئۓ گولے اور گولیاں قلعے کے اندر آ کر 
گرتے ہیں ۔ ناتجرہں کار قلعدار ے ے تدببری اور سراسیمق کے سبب ان 
برجوں کی حفاظت کا کچھ انتظام نہیں کیا تھا ۔ شاہ ے قلعے کے دو طرف 
مورچے قائم کرواۓ ۔ ماسوری دروازے والا مورچد مرتضلی قلىی حاں 
سپد سالار کے اہتام میں دیا ء دروازہ بابا وی والا مورچە س‌تضئی قلی خاں 
قورچی ىاشی کے سبردکیا ۔ اندر سے نالایق قلعدار ے بھ یکچھ انتظام کا رنگ 
جایا ۔ یعنی پہلوان درویش سرخ والا اور خواجہ خضر والا دروازہ راجا 
اس سنگھ اور بڈگوجر کی نگرانی میں رکھا ۔ دروازہ ویس قرن ک نگہبای شادی 
ازیک کے حوالے کی ۔ دروازۂ بابا وی کی حفاظت اپنے ملازموں کے سبرد کی ۔ 
درویش مجنوں والے کوتے کے برج ہے لے کر ترج حا کسٹر تک دیکھ بھ ل پر 
کا کڑ خاں اور کچھ بندوقچیوں کو مامور کیا ۔ ماسوری اور غضری دروازوں 
کے درمیائی مورچوں کی حفاظت احدیوں کے یِخشی نورالحسن کے حوالے کی ۔ 
تمام فعمیلوں ء دروازوں اور مورچوں کی نگرافی کا کام خود سنبھالا ۔ فصیلیں اور 





و یہ قد تارضی شہر قندھار ہے ستر میل مغرب یق طرف سے ۔ تیرھویں 
صدی عیسوی میں یاقوت حموی نے اہے نہروں اور باغوں ہے معمور 
دیکھا تھا ۔ صفویوں اور مغلوں کی جنگ میں یہ ایک اہم دفاعی چوی. 
تھا ۔ 


۵۳۷ شاہجہان تامہ جلد عوم 


برج اتنے مضبوط و مستحکم تھے کہ جب تک انھیں پارود تھرکر اڑا ئك یں 
کسی اور طرح أُن پر قبضہ کرنا ممکن ہی لہ تھا۔ خرض کسی طرح کوئی 
بات موجب تشورش ہ لھی ۔ 

جواکہ شاہ ایران بہ نفس نفیس دروازۂ باىا وی کی طرف غممہ زن تھا 
لہٰذا اُس طرف کے سپاپیوں نے جاں فشانی سے کام لےکئر مورجے آگے 
ڑھاۓ ۔ قلعے کے محافظوں ےۓ بھی جاں ثثاری میں کسر لب رکھی ۔ بڑی 
دلاوری ہے بادلیج ؛ ضرب زن اور ژنبورک ے گولے برساے رہے اور ان 
بدیمتوں کو رو کے رکھا ۔ نم کے بہت سے سرداروں بالخصوص فراہ |کے 
حا کم کاب عل یىی خاں کو جو نامی گرامی سردار تھا ء بندوق کی کو ی ے 
ملک عدم ی طرف روانہ کیا ۔ یکم حرم کو تن بڑی توییں ايران ے 
آ گئیں ۔ ہر ایک میں من بھر کا گولا۔پڑتا تھا ۔ دو تودیں دروازۂ پاہا ول ی 
کہ سامنے نصب کی گئیں !ور ایک ماسوری درواڑے کے مقابل ۔ دمدہے 
تیار کر لیے اور نہایت کوشش و جاں فسانی پر نل گۓ ۔ فصیلیں اتی 
مضبوط تھیں کہ توہوں کے گولے کام نە کرتے تھے ۔ الیتب اتنا ہوا که 
بالائی کنگرے جن کی آڑ سے قلعے والے :وپ چلاۓۓ تھے ء گر گئے ۔ قاعے 
والے راتوں رات کتگروں ی مرمت کر لیے ۔ ایرافنی تویجی دن میں انھیں 
پھر گرا دیتے ۔ تاہم توپوں کے سہارے ایرانی سپاہی بڑھتے بڑھۓ خندق تک 
جا پہنچے بلکہ بعض دلاور خندق پار کر کے شیر حاجی والی فصیل کے لیچے 
مورے نا کر نیٹھ گئۓے ۔ قلعدار ۓ یہ ٹرکیب کی کہ اندر ے اقب کھدوا 
کر شبر حاجی فصیل کے پاہر تک سے ٹکالا اور بعض ژدردست اور جانباز ۔پاہیوں 
کو اس راستے بھیجا کہ قزلاشوں پر حملہ کریں ۔ یہ دلاور نقب ہے نکل 
کر یکایک ان پر جا پڑے ۔ بہت سوں کو وھیں ٹھنڈا کیا ؛ باق زخغمی ہ وکر 
شکست کھا کر واپس بھاگی ۔ اس واقعے کے باوجود شاہ ایران کی تا کید 
کے سبیپب قزلبائوں ے ہم اور ٥م‏ ےم (مم جنوری ؛ وم جنوری 
ومورء) کو جا جا لکڑیوں اور بوریوں کے پل بنا کر خندق پا رر کر ی ۔ 
یر حاجی وا ی فصیل کے ٹیچے سورچے قائم کر کے نقب تیار کرتۓے اور 
قلعہ گیری کی دوسری ترکیبوں میں مشغول ہو گئۓے ۔ 


شاہجہان اس جلد موم نے 


قلعدار ےے بھی فصیل کے نیچے اور شبر حاحی دروازے کے قریبی 
چوڑی سی غندق کھدوا ی ۔ جب موقع ماتا ایرانیوں کی نقب کو خراب 
کر دیتا ۔ ایرانی حاں ہاؤ ہمت کر کے خندق پار کر کے بڑھ آے لیکن ھا تو 
مارے جاے یا زخمی ہو کر ناکام پلٹتے ۔ جو ند بخت نقب میں گھسں کر 
موقم کی تلاش میں بیٹھے رہتے ء اُنھیں قاعے والے باں چلاچلا کر جہنم سید 
کرے بالاغر بتاربج ٭م محرم (ہ فروری ۹مہ رء) شاہ ایران نہایت تحرى کار 
جنگ آزسودہ قزلپاشوں کو ہعرکاب لیے دروارۂ بانا ولی کی جانس آ کر کھڑا 
ہو گیا ۔ عضبنا اک ہو کر سپاپیوں کو حکم ؛یا کە ہوری صف بندی 
کر کے ماہدولب کے سامنے ے یز ماسوری دروازے کی جاىب ہے یلفار کرو ۔ 
اس معرکے میں بھی شاہجہاىی دلاور اقبال نادثاہی اور حایت ایزدی 
کے ساۓ میں ایرائیوں کے حملے روکتے رے ۔ تیسمرے ہر تک غنم کے 
ریلے آتے رے اور یہ دلاور ان کی گوشبا ی کر کے ہٹاے رے ۔ جب 
ایرائیوں ے دیکھ لیا کہ کوئی تدنیر پیش نہیں جاتی نو مایوس ہوکر واپس 
چلے آے ۔ 

اگلے روز ہے اس شدت کی بارش شروع ہوئی کہ ئپ قلعے والوں کو 
گولہ باری کا موقع مل سکا نه ایرانیوں کو ۔ قرلباش سپاپی شیر حاجی والے 
مورچے کی پناہ میں جمع ہو کر حپکے چپکے فصیل میں شکاف کر لیتے بلک 
کہیں کہیں دبوار کا کچھ حصد گرا بھی لیتے ۔ لیکن جہاں سر نکالتے وہیں 
شاہہجہانی بہادروں کا ہجوم دیکھتے ء ا کم اس‌اد واپس آ جاے ۔ المختصر 
ے فروری وم+بھ سے ۵),م فروری تک اس زوری بارش ہوق ربپی کہ 
بندوقیں اور توہیں چلنے ي نوبت ہی نہ آئی ۔ تیروں اور پتھروں کی بارش 
البتهہ جاری رہی یا تیل کے ڈے پھینکے جاتے رے ۔ جب کبھی غتم 
جرأت کر کے شبر حاجی والے مورچے میں آ گھستا ء غاہی بہادر پتھیار 
سنبھال کر ساسنے آتے اور آے مارے مارے باہر نکال دیتے ۔ لیکن آخر میں 
قلعے .کے بعض پست ہمت آدمی اندر ہی الدر صلح کی ساژش کرے لگے ۔یں 
حالت دیکھ کر قزلباوں کا حوصلہ بڑھ گیا ۔ 


0 شاہجہان اس جلد سوم 


غرض ممک حرام ء ےغیرت شادی ازبک کی صلاح کے مطابق 
قبچاق خاں بھی جو بارگاہ شاہی میں حاضر ہوۓ اور کوئی کارناه دکھاے 
کی نیت کے ہوۓ ماوراء 'لنہر ہے قندھار میں آیا تھا ء بہک گیا ۔ بہت ہے 
منصب دار ؛ بندوقچی اور احدی بھی ممک حلا ی کا شیوہ ترک کر کے 
افرمانی پر اتر آۓ ۔ بدفطرق اور کمیئد پن کا مظاہرہ کرے ہوۓے قلعدار 
سے بولے کہ ىرف باری کے سبب راستے بند ہو چکے ہیں ۔ کمک پھنچۓ کی 
کوئی صورت نہیں ۔ قزلباش سپاہی اس طرح اڑے ہوۓے ہیں کہ قلعب فتح 
کر لینا دو چار دن کی بات ے ۔ جس وہ قلعے میں آ گھسںس گے تو ہم 
مارے جائیں گے ۔ زن و فرزند قید ہوں کے ۔ نا تجرہہ کار قلعدار ے ان 
مک حراموں کو ء جنھیں تلوار کے گھاٹ اتار دینا لازم ناء تسلی 
دلاسا دے کر سمجھانا شروع کیا ۔ وعظ و پند سے کیا ہوتا ء اس بزدل 
امرد کی نصیحت ماننے کے بجاۓ تمام مفسدوں نے مو:چوں سے ہٹ ہٹ کر 
اپنے اپنے گھر کی راہ لی ۔ اس حالت میں بتاریجخ ‏ صفر (م ہ فروری ٦۹‏ ۱٭) 
قزلباشوں کی فوج شیر حاجی والے مورچے میں کئٔی جگہ گھس آئی ۔ قاعے 
والوں ۓے مقابله کیا اور فریقین کے سیکڑوں آدمی قتل ہوۓ ۔ 

اس اثنا میں ہرگشتں مخت شادی ازبک نۓ قلعدا ر کو یہ کہلا بھیجا 
کہ شاہ ایران کا ایک معتمد چد ںیگ آیا ے اور تمھارے ء نورالحسن اور 
مبرک حسن کے نام مراسلے لایا ے ۔ اُس ے میرک حسن کو حقیقت معلوم 
کرے کے لیے بھیجا ۔ میرک حسن دروازۂ ویس پر پہنچا تو دیکھا کم 
ید بیگ کو قلعے کے اندر ہلا لیا ے اور شادی ازبک اور قبچاق خاں وغیرہ 
مغل اُس کے سامنے بیٹھے ہیں ۔ میرک حسن نے واپس جا کر یہ بات قلعدار 
کو سٹائی ۔ آُس نے اپنے بخشی کو بھیج کر شادی خاں اور قبچاق خاں کو 
بلوا کر پوچھا کہ میری اطلاع و اجازت کے بغیر شاہ ایران کے آدمی کو 
اندر بلا کرمشورے کرنا کیا معنی رکھتا ے؟ بولے کہ '”'وہ سر اسلے اور پیغام 
لے کر آیا تھا ؛ ہم نے بجی مصاحت سمجھی کہ اُس ے ملاقات کر لیں اور 
بات کریں لہٰڈا اندر بلا لیا ۔ مناسب یہ ے کہ آپ اس ہے سراسلے وصول 
کر کے اور پیغام سن کر أہے واپسی کی اجازت دیں ۔“ اس موققع ہر لازم تو 


شاہجہان امہ جلد سوم ۱۹ھ 
یہ تھا کہ قلعدار اُس ذلیل کو قتل کرو؛ دیتا تا که دوسروں کو عبرت 
ہوق ء لیکن اس کے بجاۓے چشم پوشی ے کام لیا ۔ اُٹھ کر آن عےدودوں 
کے پەراہ دروازۂ ویس میں گیا اور مچد بیگ ےے مل کر وہ مراسلات جنھیں 
چھونا بھی جائز نہ تھاء وصول کے اور بچودہ پیغامات سنے ۔ حود داری و 
غیرت ہے ہاتھ اٹھا لیا ۔ سچ پوچھیے تو قلعم تو اُسی وقت ہاتھ ہے نکل گیا ۔ 

شم ایران کا پیغام یم تھا کہ : ”'قلعہٴ ٭ست والوں کے حال ے ععرت 
پکڑو ۔ ٭پر دل خاں اور اہل_ ”یس کی سرگرشت سن لو کہ أن میں ہے 
بہت ہے بد نصیب تو نلوار کے گھاٹ اتر گئے ۔ اق قیدی بن کر طرح طرح 
کی مصیبتوں .میں گرفتار ہیں ۔ قلعدار کو چاہیے کہ اپنے آدمیوں اور خود 
کو اس ذلت و خواری ے بچاۓ اور جنگ و جدال ہے ہاتھ اٹھا لے“ ۔ 
کم بخت قلعدار کے ہاتھ پاؤں اتی ہی بات "٭ن کر پھول گۓ ؛ کہلا بھیجا 
کہ پابچ روژڑ بعد قریقین کی طرف سے یہ جنگ و پیکار ختّم ہو جاۓ کی ۔ 

بس تار ے صفر (,.ء فروری ۹م ءہ) شاہ ایران کے سابق سپہْٰسالار 
رسّم خاں کا بھائی علی قلی قلعے کے نیچے آ کھڑا ہوا ۔ شادی ازبک کو 
پیغام بھجوایا کہ جواب لینے کے لے آھا ہوں ۔ مک حرام قلعدار١‏ اور 
شاد ازبک نۓ على قلی کو دروازۂ ویس میں مہلوا کر حالات دریافت 
کے ۔ اُس نے کہا کم ”'حبریت اسی میں ے کہ مقابلہ چھوڑ دو ۔ اہی جان 
اور نگ و ادوس کو تباء کرۓ ے کیا حاصل ۔ وقت ضائعم کرے اور 
سہاہیوں کو ہلاک کرواےۓ کے بجاۓ اہی فلاح و بہبود کی تدیبر کرو“ ۔ 
وہ کابکار اس کی لغو باتیں سن کر بدحواس ہو گیا ۔ خود بھی جی چھوڑ 
بیٹھا اور دوسروں کی ہملّت بھی توژ دی ۔ قندھار کے دیوان عبدالىطیف کو 
علی قلی کے ہمراء بھیج دیا کم شام ایران اىان امہ مجھے بھیج دیں ۔ اگلے 
دن وہ اسان امہ بھی آ گیا جو ان کمینوں بدیختوں کے لے رو سیابی_ جاویه 





و۔ اننہائی نفرت کے سیب ام نہیں لکھا ۔ قلعدار کا خطاب خواس غاں تھا ۔ 
دولت خاں بھی کہتے تھے ۔ ایرانی فوج ے قندھار کا قلعم لے لینے کے 
بعد آے شاء ایران کی خدمت میں بھیچ دیا تھا ۔ 


کا پروانہ تھا ۔ مک جحرام شادی )زبک نے قلعدار کے لکلنے سے چلے ہی 
دروازۂ ویس تقرن کو "چوہٹ کھول دیا اور قبچاق خاں کو ہمراہ لے 
شاو ایران ہے جا ملا ۔ ٴدنیا ی _ذللّت اور عقبیل کی ٹباپی سمیٹ لی ۔ 
اگلے دن رع فروری وم رع کو تمام منصب دارء احدی اور برتنداز اسان 
پا کر قلعے ہے ہاہر نکل گئے ۔ ہر طرف قزلباش سہاہیوں کا عمل دخل ہو گیا ۔ 
_صرف اندروتی قلعے میں قلعدار ء اس سنگھ ٠‏ کاکڑ خاں اور اپنے مپاہیوں 
کو لے ہوۓے بیٹھا رہا ۔ 

قندھار کے اندرونی قلعے (ارک) کی یہ کیفیت ے کہ بہاڑی پر ایک 
”پشتے کے اأوہر واقع ے ۔ اس کی فصیل اتی مضبوط و مستحکم ے کہ قلعد 
گمری کی تمام تدنیروں کے باوجود اُس کا فتح کرنا نامکن بلکہ اقابل_ تصّور 
ے ۔ علّے اور پانی کا ذغیرہ موجود ہی تھا ۔ اگر امرد مک حرام 
قلعدار کچھ بھی ہش کرتا اور اپنے سپاہوں کو ہعراہ لے کر تھوڑی سی 
جاں فشانی ہے کام لیتا تو کچھ عرصے بعد کدُمک آ ہی جاتی ۔ شاء ایران بھی 
اپنی کوشش سے ہاتھ آٹھا لیتا اور وقت ضائع کرتے کے بجاۓۓ ناکام واپی 
چلا جانا ۔ لیکن “بزدل ء بدیخت ء کافر نعمت قاعدار نے انتہائی نا دی دکھائی 
اور ایسے مضبوط قلعے کو خواہ تخواء دشمن کے حوالے کر دیا ۔ سامان اور 
متعلقین کو ہمراہ لیے باہر نکلا اور قندھار بے کوس بھر کے فاصلے پر قیام 
کیا ۔ ے غیرتی اور نامردی کے ہاتھوں نہ منصب کا پاس رکھا یں غیرت 
و حمیت کا لحاظ کیا جس کے پیچھے ہہادر اہی جان دے دیتے ہیں اور 
تن_ تنہا دشمنوں کی صف میں شیر کی طرح گنُھس جاتے ہیں ۔ اپنے نام پر 
قیادت تک کے لیے مک حرامی اور کافر ىعمتی کا دھتبا لگوا لیا ۔ گمراہی و 
پدبخی ہے ہاتھوں اس طرح ذلیل ہوا کم کسی دوست آشنا کو آج اتنا 
حوصلہ ہی نہیں کد اُس کی سفارش یا عذر خواہی میں دو حرف کہہ سکے ۔ 
مم فروری ۹مہ رع کو علىی قلی خاں کی وساطت ہے اپنے بھائی عیسلٰی خاں 
اور کاکڑ خاں ء نورالحسن وغیرہ کو ہمراہ لیے گنچ علی خاں کے باغ میں 
شاو ایران کی خدمتٹ میں حاضر ہوا ۔ کچھ دیر بات کر کے واپس چلا آیا ۔ 
ندامت و شرمساری کی گٹھری سر پر وکٹھے ء؛ بدحواسی و خفّت کو دائیں ہائیں 


شاہجہان ثای جلد ۔وم ۵۴۱ 
لیے ہندوستان کی راہ ی ۔ دولت و سعادت ے پیٹھ دکھائی ! 

جن دنلوں شاہ عّباس کب ے قندھار کا شہر عیدالعزیز خاں ہے 
لیا تھا ؛ اس کے گرد ایک فصیل تھی اور ایک اندرونی قلعہ ۔ پھر 
علی سردان خاں ے جو اس زماے میں شاہ ایران کا ملازم تھا کوو لکن 
پر این گارے سے ایک مطضہوط قلعے کی تاد رکٹھی ۔ ابھی تیار لہ ہوۓے 
پایا تھا کہ سلطنتر مغلیں کے امراء کے قبضے میں آ گیا ۔ ےان دوراں ء 
قلح غاں اور صفدر خاں حیسے نامور امجروں ے قاعے کے استحکام کے متعلق 
چو مثامب سمجھا بارکاہ شاہی میں عرض کیا ۔ حضرت نۓ اُس کی تیاری کا 
حکم فرمایا ۔ پا لاکھ روے کی لاگت ہے پاۓخ سال میں پاب مصیلی 
کھینچی گئیں ۔ ایک شرر پناہ حو سارے شپر کے _گردا کرد تھی اُس 
کے الدر دوسرا احاطب حسے قلعمٴ دوات آ؛اد کہہنے لگے ء اس کے بعد تیسرا 
احاطہ جسے قلعہ* سدو کا نام دیا گیا ء چو تھا اندروتی قلعدٴ (ارک) ؛ پانمچواں 
بہاڑ کے أُوہر والا ة عہ ۔ یہ سب عارتیں تیار ہو گئیں ۔ فصیل اگرجد مشّی 
کی تھی لیکن دس گز عرض نھا جس کے تیجے گہری خندق تھی ۔ دو سال 
کی رسد ء پر طرح کا ساىاں قلعداری اور گولہ بارود بہ کثرت موحود ۔ چار 
ہزار تیغ زن اور تیر انداز بہادر ء تین ہزار برق ااداز جاں فشای کو حاضر ۔ 
قزلباشوں کے گھوڑے دا چارہ نه ملنے کہ سبب مر رے تھے ۔ دو ہزار 
جٹرار سوار کام ٢‏ ۔کے بھے اور ایرانی فوج ہملّت ہار بیٹھی تھی ۔ بعفضی 
ممک حلال تیروں پر کاغذ کے "پرزوں کو باندھ کر اور یہ مضمون لکھ کر 
قلعے کے اندر پھینک رے تھے کہ ”کشُمک آ پہنچی ے ء قاے والے ہمّت 
سے کام لیں ۔ قزلباشوں کا لشکر غللّہ ختم ہو جاے سے مضطرب ہے ۔ 
غرض کوئی وجہ ایسی نہ تھی کد تک حرام قلعدار مضطرب ہوتا ۔ ے مبالغہ 
اگر اس نامرد کی جگہ کوئی عورت قلعے کی حاکم ہوتیق دب بھی پاپ ماہ 
تک اس طرح گزار لیتی کم پرندے کو پر نم مارۓ دیتی ۔ اس ذایل ناد 
ے خواہ نوا قلمے کو دشعن کے حوالے کر دنا ! 

قلعہٴ “ہست اور زمینداور کا احوال یہ ے کہ ایرائی سردار عحراب خاں 
نے بعاریج وم ذیقعدہ ۵۸ص +,ھ (ے دسبر ہم۹ہء) 'بست میں پہنچ کر 


۳" شاہجہان نا جلد سوم 


حاصرہ کر لیا ۔ اندازہ ہوا کب جدید قاعے کو فتح کرنا مشکل ے البتم 
پرانا قلعم لے لینا سہل ہے ۔ غرض ہل عاشقان کے ککارے ہے دریاۓے 
پیر مند تک پایچ سمورچے قائم کہے ۔ “پردل خاں قلعدار نۓ نات ثابت قدمی 
ے مقابلہ کیا اور بہت سے غالفوں کو اپنے حملوں سے ہلاک کر دیا ء بہت 
سے توپ اور بندوق کی مار میں آے ۔ے ذڈی الحجب (ٍم دسمر رم٭مء) 
کو غنم نے م*نصرت خاں والے مورجے کی طرف بڑھ کر یه کوشش ی کہ 
خندق کا پافی کاٹ کر دریاۓ پیر سند میں ڈال دیں ۔ اُس وقت "پردل غاں 
کہ سپاپیوں نے غنیم کے مورچے پر حملب کر کے ذرا سی دیر میں آے 
غلوب کر لیا ۔ چے کھچے شکست خوردہ آدمی بھاگ لکلے ۔ مححاصرے کک 
آغاز ہے ۔ محرم (ہم جنوری ۹مہہء) تک کہ م۵ روڑ کی مدت ہے ء 
فریقینں ۓ خوب جاں فہائی ى ۔ چھ سو قزلباش ہلاک ہوۓ ۔ 'پردل خاںن 
کے پاس کل چھ سو سپاپی ىھے ہ ان میں سے تین سو مارے گۓ ۔ بالآغر 
“پردل خاں نے ننگ و ناموس سے ہاتھ اٹھا کو اپننی جان بچائی بہتر سمجھی ۔ 
گھبرا کر اسان ماگی اور راب خال ہے ملا ۔ سو آدمی اس کے ہمراہ تھے ۔ 
راب خاں نے سبھوں سے ہتھبار رکھوا لیے ۔ جنھوں ہے انکار کیا انھیں 
قتل کر دیا ۔ “پردل خاں کو باق آدمیوں اور اہل و عیال سمیت گرفتار 
کر کے شاو ایران کے پاس قندھار بھیچ دیا ۔ 

قعہٴ زسینداور ی یں صورت ہوئی کہ سارو خاں نالش نے بتاربخ 
مہ ذی الحجد (مم دسمبر ہم ء) آ کر حاصرہ کر لیا ۔ سید اسد الہ اور 
سید باقر پسران سید بایزید بخاری قلعے کے حائظ تھے ۔ اپنے بھائیوں اور 
نوکروں کے علاوہ سرکار_ خاصد کے پاچ سو بندوقچی سوار اور پیادہ ان کے 
زیر فرماں تھے ۔ سارو خاں سے کہلا بھیجا کس ید قلعہ قندھار _کے ماتمحعت 
ے ء اگر شام ایران نے قندھار کو فتح کر لیا تو زمینداور خود بخود 
مھارے قبضے میں آ جاۓ گا ۔ سر دست جنگ و جدال کرنا اور اپنے 
اور ہارے آدمیوں کو قتل کروانا مناسب نہیں ۔ سارو خاں کی عقل میں یم 
بات آ گئٔی ۔ مورچے وغیرہ بناۓ سے باز رہا ۔ ساری حقیقت شاو ایران کو 


شاہجہان ثامہ جلد سوم ۳ھ 


لکھ بھیجی اور جواب کا انتظا رکرنے لگ ۔ بالأغر شاہ کا آدمی قندھار اور 
“بست کی فتح کی غبر لے کر آبا ۔ یم حال سن کر أُن کم ہمتوں نے 
سردانگی و حمیت سے ہاتھ اٹھابا ۔ جان چا کر حیران پریشان ء قدھار 
کی راہ ی ۔ 

اُدھر بارگاہ, شاہجہانی سے قندھار کے نابکار قلعدار کے نام فرمان 
پہنچا کہ ”ہمت ے کام لو ء شاہزادۂ نپنگ صولت اور سعد اللہ خاں 
فوج_ ظفر موج ء ہاتھیوں کے حلقے اور بھاری توخا ہمرتاب لیے عنقریب 
قندھار بہنچنے والے ہیں ۔“ ہاں کام تمام ہو جکا تھا ۔ شام ایران ے 
یہ فرمان پڑھ لیا ۔ اکثر سپاہی کام آ چکے نھے ۔ لشکر کے گھوڑے اور 
اولٹ یا تو سص کھپ گئے تھے یا ٹیمجاں ہو رے تھے ۔ سمجھ گیا کہ 
لشکر شاہجہانی کا مقابكد ممکن نہیں ۔ غرض مں صفر (و مارچ ۹م٦ہء)‏ 
کو قندھار ہے کوچ کیا اور اصضہان کی راہ لی ۔ عراب خاں کو دس ہزار 
قزلباشوں کی فوج کے ساتھ قندھار میں چھوڑا ۔ دوست علىی آتگہ کو قلعہ* 
“بست کی عحافظت پر مامور کیا ۔ جب حضرت کو یہ مام واقعات معلوم 
ہوۓ تو شاہزادۂ ذنحاء اور سعد اللہ غاں کے نام فرمان روانە کیا ۔ صقوم 
تھا کہ شاہ, ایران قندھار ی فتح کے بعد تمھاری آمد آمد کا غلغلہ سن کر وہاں 
سے ہٹ گیا ے ء؛ تمھیں لازم ے کہ فوراً قندھار پہنجو اور تسخبر قلعہ میں 
جانملڑا دو ۔ اس لشکر کی یہ کیفیت تھی کہ سعد اللہ خاں دربار ے رخصت 
ہو کر بڑھا تو کمک کے خیال ے اور تمام آدمیوں کو سمیٹنے کی خاطر 
آپستب آہستە کوچ کرتا رہا ۔ جب پیچھے رہنے والے آ ملے تو تیزی ہے 
منزلیں طے کرنا بتاریخ ۵ر صفر (ہء فروری ۹م٦رءہ)‏ آتشی کے گھاٹ ہے 
دریاۓ سندھ اُترا اور کوہاٹ میں مقم ہوا ۔١‏ شاہزادہ اورنگ زیب مان 





و۔ مصنف کا یہ بیان قادىل اعتبار نہیں ۔ مکتوبات سعد الله خاں ء؛ ص پرم ء 
سے اندازہ ہوتا ے کم سعد اللہ خاں کی دن ٹک شاہزادے کے انتظار 
میں رکا رہا اور تقریباً ایک ہفتے بعد کوہاٹ پہنچا ۔ 


۴ شاہجہان نامد جلد سوم 


ے چل کر اُٹھی دنوں دریاۓ سندھ کو عپور کر کے سعد اللہ خاں ہے 
آ ملا ۔ برف کی کثرت کے سبب پشاور کا راستہ اختیار کیا ۔ ١‏ رعی الثافی 
(۴ اپریل ۹وم٦م)‏ کو کابل میں خیمہ زن ہوا ۔ ہرف کاری کے سبب اب 
تک کھیتوں میدانوں میں گھاس چارہ نہ تھا ۔ غلے چارے کی کیابی کا یہ 
عالم کہ گبہوں روے کا پاب سیر اور گھاس فقط چار سیر ۔ یہ بھی ہاتھ نہ 
آے تھے ۔ شاہزادے کے حسب الحکم پندرہ روز کابل میں توقف کیاء 
پھر قندھار کو روانہ ہوۓ ۔ غرئین پہنچ کر دادشاہ سلامت کو لکھا کہ 
بہاں غلہ روے کا دو سیر مل رہا ے ء گھاس بالکل نایاب ہے ۔ بہاں ے 
قندھار تک گھاس کا پتّا تک دستیاب نہ ہوکا ۔ سہابی بہت پریشاں 
ہیں ۔ ہارگار والا سے فرمان صادر ہوا کہ ان ممام مشکلات کے باوجود 
منزل مقصود کی طرف بڑھوء وقت ضائع لی کرو ۔ ما بدولت بھی کاىل 
پہنچنے والے ہیں ۔ 

فرمان پہنجنے کے بعد شاہزادے اور سعد اللہ خاں کو مزید قیام کرنۓے 
کی جال نہ تھی ۔ پندرہ دن میں جتنا غلہ فراہم کر سکے ء حاصل کر کے آگۓے 
بڑے ۔ سارے اشکر کو سات حصوں میں يعٗی میمندء میسرہ ؛ پراول ٭ 
قلب ء سیمنم اور میسرہ کے پراول دستے اور چنداول کی صورت میں ترتیب 
دیا ۔ شہر صفا میں پہنچے نو ملک حسین ولد ملک مودود ادا ی شاہزادے 
کی خدمت میں حاضر ہوا جو عراب خاں کے پاس سے بھاگ کر اہئنے وطن 
میں آ گیا تھا ۔ شابزادے ے صرصع خنجر اور دس ہزار روے ثقد عطا 
کے ۔ م۱ [جادی الاول] (ہم می وم+رء) کو شاہزادہ قندھار بہنچ کر 
قلعے سے نصف کوس کے فاصلے ہر ؟ترا ۔ سعد اللہ خاں کو گنچ علی خاں 
والے باغ میں ء راجا جے سنگھ کو گنچ علی خاں کے دوسرے باغ میں اور 
قلیج خاں کو علی مردان خاں کے بٹا کردہ باغ_ نظر میں ٹھہرے کی 
ہدایت کی ۔ 

شاہزادے ہے دروازه باہا وی کے سامنے تین مورچے قائم کے ۔ پہلا 
مورچہ کوہ چہل زینہ کے دامن میں ء اس کا اہتام نجابت خاں کے سپرد ہوا۔ 
دوسرے مورچے کا انتظام قاسم خاں داروغہ' تومائہ کے حوالے ہوا ۔ تیسرا 


شاہجہان اه جلد سوم ۵ ٌن۴ک۰“ن 


قلیج خاں کی لگرانی میں رکھا گیا جس کے ہمرکاب پورا میسرہ تھا ۔ درواز: 
بابا وی اور ویس قرن کے دسسىیان رسُم خاں ہے اتر کر مورچہ باندھا ۔ 
دروازۂ خضر کے سامنے والا مورچہ سعداللہ حاں کے انتطام میں رہا ۔ ساسوری 
دروازے کے سورچے کا سراعجام بہادر خاں اور لہرامپ خاں کے ذنے ٹھہرا ۔ 
شاہزادۂ والا جاہ ۓ آب دزد والا مورچہ بذّات خود سنبھالا ۔ تمام امراء 
کو ہدایت کردی گئی کم اپٹی اہی ذنےداری ے غبردار رہیں ہے سی 
کو دوہر کے وقت راحا ماں سنگھ گوالیاری ء بھاؤ سنگھ اور جگت سگھ 
نے چہل زینہ والے ہرجوں کو غا ی دیکھا ۔ غم کے آدمی ند تھے ۔ فوراً 
جھنڈے لہرا کر دوڑے ۔ اُن کی فرمالش پر سعدالقہ خاں بخشی بھی ابنے 
ساتحتوں کی کمک ل کر منچا۔ آتے میں عراب خاں قلعدار کو غر 
لگ گئی ۔ کھڑکی کے راستے پہاڑ کے اوپر پچ کر درجوں پر جابجا سیکڑوں 
برق انداز (لندوتچی) تعینات کر دے ۔ !یسا اىتطام کیا اور گوئے ء گو!وں ؛ 
لیروں کی وہ بوچھاڑ کی کہ حملہ آوروں کو درحوں تک پہنچنے کی جال ئە سلی ۔ 
دونوں سرداروں ۓ آدع رامتے پر مورچے بنا کر آدمیوں کو ہٹھا دیا تاکہ 
ہلاکت ے حفوظ رہیں ۔ شاہزادۂ والا جاہ کو یں جرأت ہے جا پسند نہ آئی ۔ 
فرمایا کہ یورش کرے ہے پہلے ہعیں اطلاع دینا لازم تھا ء اب مرقع کا 
انتظار کرو ۔ جب ستارہ ساز گاری کرے ء برجوں پر حعله کر کے 8بض 
ہو جانا ۔ ۱ 

. ہ حون وم ء کو شاہزادے نے قلج خاں کو راؤ سر سال ء 
اللہ فلی خاں ء قباد خاں ء طاہر خاں ء حنجر خاں وغیرہ کے ساتھ کہ سے 
سات ہزار سپاہی تھے ء ٭بست کی طرف روائه کیا ۔ حکم دیا کہ آس پاس حتنا 
غلہ ملے اپنے قبغے میں لے لو اور محّم رسیدہ رعایا کی دلجوئی کرتے رہو ۔ 
بتاریج مر جادی اكەانی (یم جون وم رء) سعداللہ خاں ۓ شاہزادے سے 
عرض کی کہ اب تک قلعے والوں کی شوخ چشمی اور دلبری کے سہب 
دروازۂ خضر اور ویس قرن تک لشکر شاہی کی رسائی نہیں ہو سی ۔ محراب خاں 
قلعدار ہہارے لشکر کو کاہل اور ے تدبیر سمجھ کر بہت دلیر ہو گیا ے ۔ 
میرا قصد ے کہ راجا بیٹھل داس والے مورچے کے پاس وا ی زسین میں 


٥٦‏ شاہجہان اسم جلد سوم 


حہاں پافی کم آتا ے ء اپئے سپاہیوں کو لے کر قیام کروں ۔ خیال یہ ے 
کہ کوشش کر کے تھوڑی سی مدت میں دمدمہ بنا کر قلعے تک پہنچا دوں 
گا ۔ شاہزادے ہے ا گلے روز اجازت دے دی ۔ سعدالہ خاں وہاں پہنچا تو 
عصوروں نے گولے برسا کر بھٹ ے سپاہہوں کو قلف کر دیا ۔ تومچی اور 
برق انداز ہر روز گولے گولیوں کا مین برساےۓ رے لیکن سعدالقہ خاں تۓے 
ہەت مردانہ سے کام لیا !اور دمدہے اور نقب کا انتظام کرتا رہا ۔ راجپوتوں ء 
مغلوں ء ایرائوں اور ہندوستانیوں سبھوں کو ترق اور عنایات ھاہی کا 
اەیدوار بنا کر سرگرم رکھا ۔ 

چند روز بعد مورچے قائم ہو گئے ۔ دمدہے بھی درست ہوۓغۓ ۔ خندق 
تک پہنچنے میں چالیس گز فاصلہ رہ گیا ۔ اہل قلع ام ہے صبح تک 
توپوں بندوقوں ہے مار! مار کر کے دہدموں سورچوں کو برناد کرۓ يق 
کوسش کیا کرتے ۔ ہر لمحب مہتانیاں حلا جلا کر سراغ لکاتے اور جو 
شخص نظر آتا أہے پیروں یا گولیوں سے ٹھنڈا کر دیتے ۔ ایک روز شاہی 
دلاور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اور حافظ حقیقی کی حایت پر بھروسا :کر کے 
:دمدمے سے ٹکلے اور سیدھے خندق کی طرف دوڑے ۔ قزلباشوں ۓے خندق 
کی کیچڑ نکال کر جاجا ڈھبر لگا دے تھے ۔ یں بہادر ان کی آڑ لے کر 
لڑے لگے ۔ اسی رات میں باسٹھ گز تک دمدہہ کھود کر خندق ‏ ک پہہنچا 
دیا ۔ اگلے روز قاسم خاں کا دعدمہ بھی خندق تک چہنچ گیا ہے۱ رجحب 
(ےم جولائی ومژبع) کی راب کو ایک اور دمدمه کھود کر دروازۂ 
خواجں خضر تک پہنچا دیا ۔ ‏ شعبان (ہ+م اگسٹ وم+رء) کو غندق میں 
مٹٹی ء کوڑا کرکٹ اور می کے بورے ڈال ڈال کر نیز گز کی لکڑیاں بھر 
کر خندق کا کچھ حصہ آٹ دیا ۔ اوہر ہے لکڑیاں اور لرسل رکھ کر پوشیدہ 
کر دیا ۔ کئی نقییں جابجا کھو دیں ۔ ایک حندق تک پہنچ گئی ۔ اس میں 
پانی چھوڑ دیا ۔ قاسم خاں ےۓے خندق کے نیچے لیچے سرنگ لے جا کر آے 
شبر حاجی وا یل فصیل تک پہنچا دیا ۔ 

المصصر شاہی دلاوروں ۓے ہر طرح جاں فشانی کا حق ادا کیا ۔ لیکن 
قزاہاش ۔ہاہی جو مدتوں ہے رومیوں کے سانھ قلعہ گیری کی لڑائیاں لڑ لڑ 


شاہجہان امہ جلد سوم ےن 


کر اس فن میں طاق ہو چکے تھے ؛ ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتے 
تھے ۔ قلے میں توہوں ء بندوقوں ء سامان جنگ اور علے وغیرہ کی کثرت 
تھی ۔ نزلباشوں کے دل بڑھ گئۓے تھے ۔ کال ےخوق سے لڑے ۔ چنانجد 
ایک روز اُس دمدمے پر جو خندی تک پہنچ چکا تھا ء بچیس توہوں ہے ایسی 
گولہ باری کی کہ بالکل برباد کر دیا ۔ چونکد حاصرے اور قلعہ گیری کا 
ضروری سامان بااخصوص بڑی توزیں بالکل نم تھیں اور جاڑے کی آمد آمد 
ہوے لگی تھی ء؛ لہٰٰذا شابرادے نے فوج کے سرداروں ہے مشورہ کیا ۔ 
قیصلب بی ہوا کی سردست ہندوستان واہس چنے ۔ وہاں اطمینان کے ساتھ 
توپوں وغیرہ کا بندوست کیجیے اور جاڑے کا موسم حم ہوے کے بعد پھر 
محاصرہ کرلیجے ۔ 

اسی اثنا میں قلیج خاں کی فوج کے واقعب نویس کی تریر ے 
بادشاءسلامٹ کو معلوم ہوا کہ خان مذکور ۓ شاہرادے کے حسب الحکم 
[سات ہزار] سہاہی لے کر ہست پر حملہ کیا تھا ۔ ےراب خاں قلعدار قدھار 
کے ابماء سے بست کے قلعدار ے رعایا کو فراہ اور سیستان کی جانب بھکا 
دیا ۔ آنادی کا نام و نشان تک باق ئہ رکھا ۔ قلیح خاں ہے طاہر خاں کو 
ایک ہرار تازہ دم سوار دے کر سیستاں کی طرف بڑھایا ٭ ہمایت کی کہ 
قتل و غارت مس کمی نہ کرنا ۔ طاہر خاں تے قلعم* حبشی تک تاغت و 
تاراج کر کے بہت سا غلد اور مال غنیمت حاصل کیا ۔ اللہ قلی اور قباد خاں 
ےن بھی قلیج خاں ے اجازت لے کر دو ہرار سواروں کے ساتھ نوراد اور 
موسبی قلعں پر چڑھائی کی ۔ راستے میں جتنے دیہات ملے سب کو برناد 
کر ڈالا ۔ کچھ باشندوں کو قت ل کیا ء اکشی اسر ہوئۓ ۔ آس پاس کے علاقے 
سے ےشار مویشی اور غلب وغبرہ لوٹ کر واپس آۓ ۔ عین اس وقت 
بف قلی میر آحور باشی اور محراب ےاں کا بھائی حاجی منوچہر جو انی 
فوج ہمراہ لیے دریاۓ پیر مند کو پار کر کے آۓےۓ تھے ء ان ے بھڑ کے ۔ 
اھ قلی غاں اور قباد خاں کے | کثر سپاہی تاغت و تاراج کی ہوس میں 
ادھر اُدھر منتشر ہو چکے تھے ء جمع نہ ہو سکے ۔ لاچار سرداروں نے اہی 
مختصر جاعت ہمراہ لے کر مقابلہ کیا ۔ غنم کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا 


۸م شاہجھان امہ جلد سوم 


ہٹنا پڑا ۔ اس معر کے میں یلنگتوش کا داماد انگ بیگ ؛ عبدالغفور قانشال ء 
حاجی گدا اور دیگر اسراء کام آۓ ۔ 

اہ قلی اور قباد غاں ۓ واپس ٦آ‏ کر قلیج خاں سے تمام حال بمان 
کیا ۔ حاں موصوف غنم کا غلبہ سن کر پیرمند کی طرف روانہ ہوا اور بست 
سے چار کوس ورے منزل کی ۔ اس وقت قلعہٴ ست کا ایک بندوقچی سوار 
بادشاہی ملازمت یی لیت سے آیا اور قرع خاں ہے ملا ۔ معلوم ہوا کہ 
اٹھی دلوں کرشک سے بست کے قلعدار دوسٹ علی کے نام غط آیا ے۔ 
لکھا ے کہ شاہ ایران کی ھمجی ہوئی کمک میں ہے پام ہزار سوار قلعم* 
کرشک میں آجکے ہی ؛ مزید کمک بر روز آ رہی سے ۔ شام کے وقت 
جامومون ےا ھی کروی خبر دی کم نابح ہزار سواروں کے علاوہ 
ایک بڑی اوج نظر علی خاں یىی قیادت میں کرشک ١‏ کے پاس ہونچ چقی 
ہے ۔ قلیچ خاں ۓے مناسب سمجھ کر شاہزادے کی خدمت میں عرمداشت 
لھیجی اور خود کوشک نحود٢‏ میں قیام کیا - آگے روز وہاں ہے کوچ 
کر کے قندھار ہے بارہ کوس کہ فاصلے پر موضع سنگ حصار بالا کے میدان 
میں غیمہ زن ہوا ۔ غنم یہ خبر سن کر کوشک میں داغل ہوا اور لڑائی ی 
تیاری کرے لا ۔ 

تار ۰ [ۂعبان] وم اس ۹ء قلیچج خاں نے ایک ہندومتانی 
جاسوس شاہزادے کی خدمت میں بھیجا ۔ اس ے بیان کیا کم ۶'قندھار کی 
سے 
-١‏ کرشک یا گرشک قندھار ہے تقریباً وم میل مغرب کی طرف اور ہمت 
سے تیس میل شال کی جانب ے ۔ قلعہ دریاۓ ہلمند سے ڈیڑھ میل ہٹا 
ہوا ے ۔ پراۓے کھنڈٹروں سے اندازہ ہوتا ے کہ کسی زمانۓے میں 
خاصی بارونی جگۃ ہو ۔ 
درناۓ ارغنداب کے کنارے قندھار سے جنوب معرب کی طرف چالیس 
مل کے فاصلے پر ہے ۔ صغودوں کے زماے کا جو قلعم تھا آے نادر شا 
رے ڈھرا دیا تھا جس کا ڈہیر اپ بھی موجود ے ۔ (مکتوہات سعد آاتے 
خاں ؛ ص ١٣۱)۔‏ 


لٰ 
طی 


شاہجہان امہ جلد سوم ۹مھ 


لڑائی میں قزاباشوں نے جھے ملازم رکھا تھا اور ہمراہ لے گے تھے ۔ اب 
جاسوسی کے لے بھیجا ے ۔ چونکہ ایک مدت تک قلیج خاں کا نوکر رہ 
چکا ہوں اس لے حق تک کو مقدم سمجھ کر أن ہے آ ملا ۔ حقیقت یہ 
سے کا شاہ ایران اس وقت پرات می ے ۔ نظر علی غاں حاکم اردبیل کی 
سرداری میں نو ہزار سوار کوشک نخود کے نواح میں آ کر ٹھہرے ہوۓے 
ہیں ۔ سر تضلی قلی خاں قورچی ہاشی کی قیادب میں مزید گیارہ ہزار سوار 
آکر درناۓے پیرمند ہے نو کوس ورے مقم ہیں ۔ ارادہ ی۔ہ ے کم یہ 
دونوں فوجیں مل کر شاہی لشکر پر حمله کریں ۔ اس وقت ماب ید ے 
کم قایچ خاں ىی کمک کے واسطے کچھ اور فوج بھیجی جاۓےٌ ۔“ شاہرادۂ 
۔والا جاہ نۓ ید خبر سن کر ء م شعبان (رم اکست ۹م٦۱ء)‏ کو رستم غاں 
کے ہمراہ سردار حاں ء نظر بہادر خویش ء راحا راۓ سنگھ ء راجا دبی 
سگھ ء سید فیروز خاں ء روپ سنگھ راٹھور ء افتخار غاں وغیرہ کو سات 
ہزار جنگ آزمودہ سواروں کے ساتھ روانہ کیا اور مزید اطلاعات کا انتطار 
کرۓ لگا ۔ 

اللے دن رسّّم خاں ے کوچ کے بعد قدھار ے تین کوس چل کر 
قیام کیا ۔ فوج کے گھوڑے اور چار پاۓ فندھار ے دو کوس آگے 
میدان میں چر رےے تھے ء؛ عنم کے دو ہزار سوار أُن پر آ پڑے ۔ اتنے 
یہ لوگ حبردار ہوں ء انھوں نے تمام گھوڑے اور اونٹ جمع کر کے ہانک 
لیے ۔ بہت ہے شتر بانوں اور سائیسوں کو قتل کردیا اور ابی راہ لی ۔ 
رشتم خاں ریب بھا ۔ ظر پہادر خویش اور دوسرے سرداروں کو جمع 
کرکے ان کے پیچھے دوڑا ۔ تین چارکوس چل کر انھیں جا پکڑا ۔ عنیم ۓے 
اپنے بندوقچیوں کو آگے رکھ کر لڑائی شروع کی ۔ رستم خاں نہایت جنگجو 
دلم سردار تھا ء گولیوں کی بوچھاڑ میں اہنے سصب داروں ء بندوقچیوں ء 
احدیوں ؛ جا:باز مغلوں اور دلاور راجپوتوں کو ہمرکاب لیے ان ے بھڑ گیا۔ 
دست ہدست تلوار چلنے لگی ۔ رومی ء قرنی ٠‏ ازبک اور قزلباش ۔پاہی 
بالعموم تیزے ء تیر اور بندوق کی لڑائی میں ماہر ہوے ہیں ؛ تلوار اور 
خنجرکی لڑائی اہل بند کا خاص پٹر ہے ۔ غرض ایک ہی جھپٹ میم 


۰ٰ۵ شاہجپان ثامبہ جلد سوم 


قزلباشوں تے شکمست کھا کر راہ فرار اختیار کی ۔ بادشاہی اونٹ گھوڑے 
اور رعایا کے موبیشی جو لوۓ تھے سس وہیں چھوڑے ۔ ہہت ہے تزلبالش 
گرقتار بی ہوے ۔ 

بادشابی لشکر کے دلاور رات کے وقت اپئے کمپ میں واہس آے ۔ 
اونٹ ء گھوڑے ء مال غنیمت اور مقتول دشمنوں کے سر شاہزادے کی خحدمت 
میں روائہ کر دے ۔ گرفتار شدہ قزلباشوں کی گفتگو ے واضح ہوا کہ 
نظر علی خاں حاکم اردئیل ء على قلی غاں ناظم ماروچاق ؛ ملک نصرت غخاں 
صوے دار سیستان اور تحجف قلی میر آخور باشی وغیرہ سردار چھ ہزار سواروں 
کو ہمرکاب لیے کوشک نود میں آپہنجے ہیں ۔ ان کے پیجھے متضلی خاں 
قورچی باشی ء سیاؤش قلر آقاسی ٤‏ سریداغ خاں اور بیرم خاں آ رہے ہیں جن 
کی فوجوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ۔ ہم دو ہزار نازہ دم سواروں میں شال 
تھے اور شاہجھائی لشکر کے اونٹکھوڑے لوٹنے کے لیے آےۓ تھے ۔ید خبر 
س تھی کہ اس طرح موت کے پھندے میں پھنس جائیں گے ۔ رستم خاں تے 
ساری فوج کو جمع کر کے وہاں ہے کوح کیا اور حصار بالا کے نواح 
میں قلیج خاں سے جاملا ۔ 

جب غنیم کے جەع ہونےۓ کی خبر یقینی معلوم ہو گی تو مم شعبان 
(م ستمبر ۹م۱ء) کو جمعرات کے روژ دونوں فتحمند سرداروں ۓ وہاں 
ہے کوچ کیا ۔ تین کوس راستم طے کر کہ قلعبٴ شاہ میرو سنگ حصار کے 
قریب منزل کی ۔ ایک ہزار چنے ہوئۓ سوار الگ کر کے حسن قلی آغر کے 
ہمرکاب بہ طور ہراول آگے بڑھاۓ ۔ پہلے ہی دن ان بہادروں اور قزلہائی 
ہراول میں جھڑپ ہوگئی ۔ حسن قلی فتحیاب ہوا ۔ دو قزلباش قیدیوں 
کو قلیج خاں کے ساسنے لایا ۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ تیس ہزار قزلباش 
سوار بادشاہی لشکر سے لڑے کے لیے آۓ ہیں اور اس وقت چار کوس کے 
فاصلے پر غیمہ زن ہیں ۔ ہہادر سرداروں نے بعض ضروریات کا سراغجام کرۓ 
کے لیے جمعے کے دن وہیں قیامکیا۔ ہم ستمبر ومںرء ؛ ہفتے کے روڑ سوار 
ہو کر شاہ میر کی منزل میں ارغنداب کے گھاٹ ہے دربا پار اتر گئے ۔ 
قلیج خاں ۓ لشکر والوں کو قرتیب کے ساتھ أُتار کر آرام دیا ۔ بہت ہے 


شاوجپان تامه جلد سوم ٥١٥ھ‏ 


سپاہی گھاس ایندھن وغیرہ فراہم کوتے کے لیے جنگل میں پھیل گۓے تھے ء 
رسّم خاں اپنی فوج کو ہمرکاب لے گھوڑے پر سوار کھڑا رہا تاکه غنم 
آۓے قو اس کا سامنا رو کے ۔ اتنے میں نیم کے آنے کی غبہر ملی ۔ رستّم خاں 
تو مستعد کھڑا ہی تھا نظر چادر خویش کے ہمراہ روپ سنگھ ولد 
کشن سنگھ راثھور ء رام سنگھ راٹھور ء علاول ترین اور جار فی گکھڑ 
وغیرہ کو آگے بڑھایا۔ قلج خاں بھی اپنے سواروں کو ہمرکاب لیے آ پہنچا ۔ 

اگرجہ ان بہادروں کی تعداد کم تھی لیکن رستم خاں اور قلیح خاں 
ے تائید ایزدی اور اقبال بادشابی پر تکیں کر کے بڑی ترتیب کے ساتھ 
صف آرائی کی ۔ نظر ہہادر خویشگی رسّم خاں کا ہورا توبخانہ لیے ہوۓ ہراول 
میں قائم ہوا ۔ راجحبوت منصب دار مثلاًٌ راجا راۓ سنگھ ء راجا دیبی سنگھ 
اور سردار غاں وعیرہ رسّم خاں کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوۓ ۔ میسرہ 
میں سید احمد وغیرہ منصب دار تھے ۔ قلچج غاں کا ہراول راؤ سر سال 
اور دوسرے راجپوت تھے ۔ میمنہ مغل سواروں پر مشتمل تھا ۔ میسرہ 
میں شاد خاں ء اللہ قلی خاں ء طاہر خاں ء قباد خاں وغیرہ مغل تھے ۔ اپنے 
اپنے قلب میں دونوں بہادر سردار کال منانت و شجاعت ے کھڑے ہوے ۔ 
سمگل کے روز دو بے کے قرب قزلباشوں کا ہراول اور میمئ و میسرہ مودار 
ہوۓے ۔ قزلباشی براول نے رسم خاں اور قلیج خاںن کے ہراولوں یعی 
نظر بہادر خویشگی اور راؤ ستر سال سے ٹکر لی ۔ غنم کی دوسری فوج 
قلیچ خاں کے میسرہ ہے اور تیسری فوج رسمّم خاں کے میمند سے الجھ گئی ۔ 
کت و خون کا بازار گرم ہوۓ لگا ۔ کچھ تو اپنی کثرت کا غرور ؛ کچھ 
شراب کا سرور ء قزلباشوں ے بڑی دلاوری دکھائی ۔ ادھر ے شاہجہانی 
لشکر کے پیادوں نۓۓے دستور کے مطابق بان چھوڑ چھوڑ کر اتنے قرلیاش 
پلاک کے کہ أن کا بڑھتا ہوا سیلاب یکایک رک گیا ۔ بندوقچیوں اور 
گولندازوں ۓ کولے گولیوں کی ایسی بارش کی کہ ہزاروں کو ملک عدم کی 
سیر کرا دی ۔ 

اس وقت لڑائی ترازو ہو چکی تھی ۔ معامه توپ بندوق سے گزر کر 
خنجر و شمشیر تک آ پہنچا تھا ۔ طرنین کے بہادروں نے بڑھ بڑھ کر ایے 


٣۳‏ شاہجہان نامہ, جلد سوم 


حم کے اور داد شجاعت دی کہ تصشّور نہیں ہو سکتا ۔ اتنے میں ایرانی 
سب سالار سص‌تصلٰی قلی خاں اپنے سواروں کو ہمرکاب لیے آ پہنچا اور قزلباش 
لشکر ے بہ ہیثت مجموعی چاروں طرف سے ایسا دباؤ ڈالا کە شاہجہافی 
لشکر نرشے میں آ گیا ۔ جنگ و پیکار کا بنگاسہ انتہائی عروج کو پہنچ گیا ۔ 
ایرانی سوار گھوڑوں کو کاوا دے دے کر اسنڈ اىنڈ کر آتے اور شاہجہائی 
دلاوروں کے نیزوں کا شکار ہو جاے ۔ اس کے باوجود مزید ایرانی جان دیئے 
کہ لیے بڑھ آے ۔نطم (ترجمم) : 
سواروں ےۓے قیغ_ برق دم کھینچ لی اور شیروں نے دانت 
مودار کر دے ۔ تبروں اور فلواروں کے زخموں سے شیر 
اور ہاتھی ہلاک ہو گۓے ۔ زہر میں جھائی ہوئی زرہوں 
ے پہننے والوں کو خواب عدم سے آئنا کیا ۔ 
قزلبائوں کہ پبہم حملوں ہے مغلوںل کا میمنب درہم برہم ہو گیا ۔ 
ے شرم گکھڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ۔ قزلباشوں کا حوصلہ بڑھ کیا ۔ 
اتنا غلبہ کیا کہ سارا لشکر دبنے لگا ۔ رسّم خاں اطمینان ہے قلب میں 
کھڑا تھا جب دیکھا کہ لشکر کا حال بگڑ رہا ے تو ضبط ند کر سکا ۔ 
بہادر سرداروں کے آئین کے مطابق اژدے کی طرح ابی جگہ ہے جنبش کی ۔ 
رکاب کے جاں نثار جانباز دلاوروں کو ہمراہ لیے پیچ و تاب کھاتا ہوا لیزی 
سے بڑھا ۔ دوسری طرف سے قلیج خاں ے کوہ پیکر صف شکن ہاتھیوں کا 
حلاتہ آگے بڑھایا۔ نہنگر دریاۓے شجاعت کی طرح لپکا اور دشمن کی صفوں 
میں کھلبلی چا دی ۔ دائیں بائیں ہے شاہجپانی لشکر کے بہادر جو ننگ و 
اموس کی خاطر آگ میں کود جاتے تھے ؛ ے خوفق سے بڑےہ ۔ چولکہ 
خداۓ پاک کا قول ہے کہ بعض اوقات چھوٹی جاعت گروہ کثیر ہر 
غالب آ جاتیق ے لہٰذا بادشاہی دلاوروں ے تعداد کی کمی کے باوجود 
قزلباشوں کے لشکر کثبر پر اطمینان کے ساتھ حملہ کیا ۔ دونوں لشکر اس 
طرح ػُتھ گۓے تھے کہ نبر چلائے یا لیزہ بازی کی گنجائش بائی نہ تھی ۔ 
زبانِ خنجر اور دہبانر شمگبر سے ایک دوسرے کو موت کا پیغام 


پہنچاۓ لگے ۔ 


ھاہجہان لاہ جلد سوم ۰ 


اس وقت لہایت خوں ریز معرکہ پڑا ۔ ادھر ہے راجپوت ء مغل اور 
انغان دلاور مرنے مارۓ پر ٹل گۓ اور اٴدھر ہے قزلباش ٠‏ خراسانی اور 
ترکان موت ہے ے پروا ہو کر حانبازی کرنۓے لگے ۔ فریقیں کے بہادروں 
ے ہہ کارناہے دکھهھاۓ کم رسعم ر اسفندیار کی روحیں شاد ہو گئی ۔ 
دندوقچی شاۓ کے اییے پکے تھے کہ کولی خطا ”ذرق ہی نہ تھی ۔ براروں 
کو بندوق کی ال کے تنگ راستے ے ملک عدم کو روالد کر دیا ۔ 
اس طرح سیکڑوں قزلباش سردار مارے گۓے اور نادشاہی لشکر کو آگے 
بڑھے کا راستب ملا ۔ رسّم خاں اور قلیج خاں ے اس معرکےہ میں ایسی 
ٹیغ زنی کی کہ سیکڑوں دشمن اں کی ىلواروں کے کھاٹ اتر گئے ۔ یں عالم 
ہوا کہ گویا خس و خاشاک کا ڈھیں تھا جسے قلوار کی آبچ ۓے خاک 
کر دیا ۔ ان بہادروں کے شیرائه حملوں ے غنم نے اتنے مہاہی پلاک ہوۓ 
کہ قزلباشی لشکر کی صفیں ٹوٹ گئیں ۔ بخت برکشتہ کی طرح ایرانی پیچھے 
ٹے اور فرار کو غنیمت سمجھ کر میدان سے بھاگ نکلے ۔ 

بادشاہی لشکر نے دوپہر سے مغرب کے وقت تک تلواریں برسائیں ء 
دن چھے یں آسانی فتح حاصل ہوئی ۔ دھاگنے ہوئۓ ایرانیوں کا تعاقب کیا 
اور اتھیں قتل کر کے غوب دل کا عیار نال ۔ بالآخر رات کی سیاہی 
چھا گئی ۔ دوست دشمن کی تمیز ممکن ئہ رہی ۔ قزاہاشوں نۓ تاریق_ شب کے 
پردے میں پناہ ی“۔ رستم خاں اور قلیج خاں ے بھی راب کے وقت تعاقب 
کو* غلافِ آئین سمجھ کر ہاگ روک ۔ قرلاش فوج کے جھنڈے ء توپیں 
اور نیزہ و شمشیر اس کثرت ے میدان میں پڑے بتھے کہ سمیانا مشکل 
ہو گیا ۔ غرض یں سب مال غنیمت جمع کر کے خوشی کے نقارے بجاے 
ہوۓ لشکرگاہ میں واپس آۓے ۔ ایک پہر راس گرر چکی تھی جو اس 
آسانی فتح کی خوش خبری لکھ کر ضح ىامہ بادشاہ زادے کی حدمت میں 
'روائم کر دیا ۔ فی الواقع یہ کامیابی عض عنایتِ پروردگر اور اقبالِ شاہجہانی 
کی بدولت میػسر آئی تھی ۔ فتح ناہے کے ساتھ غنم کے کۓ ہوۓ سر 
سامانر جنگ اور گھوڑے بھی روانہ کر دے ۔ اگگلے روز دوپھر کے وقٹ 


٣۳ھ‏ شاہجہاں نام جلد سوم 


رسم خاں اور قلیج خاں بھی کام انی و شادکامی کو ہمرکاب لیے شاہزادے 
کی خدمت میں پہنچ گئۓے اور فتح کی مبارکباد دی ۔ شاہزادۂ کامکار ۓے 
قدردانی کے بطور ہر شخص کے حال پر عنایت و سپربانی کی اور تسین و 
آفریں ہے دل بڑھایا ۔ فی الحقیقت یہ کامیای قلعہٴ قندھاری ىتح ے زیادہ تھی ۔ 
تجویز ہوئی کم قلعے کی فتح اتلے سال پر ملتوی رکھی جاۓ ۔ غرض اس 
فتح_ عظم کی خوشخبری اور غلے چارے کی نایابی کا حال درگاہ شاہی میں 
لکھ بھیجا اور کوچ کرتے ہوۓے ہندوستان واپس چلے ۔ اب بارگاہ شاہجہانی 
کے حالات درج کے جاتے ہیں ۔ 

بروژ پنچشنیہ ے۔ فروری ؛ ‏ رییع الثانی ۰۵۹ <٠‏ (ی؛ اپریل و۹ ۱ء) 
عمر مپْارک کے ساٹھویں قەری سال کا جشن تلادان حسب دستور منعقد 
ہوا ۔ صدقے خیرات کی تمام رسميں ادا ہوئیں ۔ حضرت نے ۸ اہریل 
۹ء کو دریاۓ سندھ عبور کیا ۔ پھر چار منزلیں طے کر کے پشاور 
میں رولق افروز ہوۓ ۔ شائستہ خاں احمد آباد ہے آ کر حاضر خدمت ہوا۔ 
ایک لاکھ رو کے فیس پارچات بطور پیشکش نظر عالی ہے گزارے ۔ 
آپ ےۓ غخلعت سے سرفراز فرمایا ۔ اعتادالدولي کا ہپوتا ابو سعید روضہٴ 
غتاز عل کے صیغے سے تیس ہزار روے کا سالیانہ پاتا تھا ء جہاں آرا یگم 
کی سفارش سے دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ شاہ علی 
کی جگە اجمیر کی فوجداری پر سرفرازی پا کر اُدھر روانہ ہو گیا ۔ 

اطلاع ملی کہ تاجدار ایران تے قندھار سے واپس جائتے وقت 
شاہ بیگ استجلو کو بطور_ سفیں بارگاہ شاہجہانی میں روالہ کیا تھا ء اب 
وہ کابل میں آ پہنچا ے ۔ حضرت تے حکم دیا کہ یار حسین پیگ گرز بردار 
جاۓ اور سے لے کر بارگاە والا میں حاضر ہوا موضع نیملہ میں شاہی 
سواری اُس باغ میں اثری جو حسب الاحکم تیار ہوا ىھا اور فرح انزا کے 
نام سے معروف تھا ۔ حکم والا پوا کم سفیں کو لشکر گاہ میں بلا کر 
شام ایران کا سراسلہ لے لیا جاۓ ۔ شائستہ خاں اور جعفر غاں کو ہدایت 
کی کہ اسے اہی جلس میں بلائیں اور ما بدواٹ کی طرف ے کہ دیں کہ 
بارگاە شاہی میں تمھاری حاضری ممکن نہیں ۔ سر دست جلال آباد میں جا کر 


شاہججان ناہہء جلد سوم ۵ھ 


آرام کرو ۔ جب ہاری سواری کابل پہنچے کی تو تمھیں واہسی کی اجازت 
دی جاے گی ۔ دونوں سرداروں کو یہ بھی حکم دیا کہ ایرانی سفس 
شاء بیگ استجلو کو حضرت خلافت پناہی کی آزردگی ے آگہ کر دیں ۔ 
یعمی 'سلطنت مغليد اور حکومتر یران می جو دوستانہ رواط ملدتوں 
سے فائم تھے ء ساہ ایران نۓ ان کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا ۔ ما بدولت نے 
األفت دیرینہ کے اعتاد پر قندھار کے قلعے کو اپنے ایک معمول خدمت کر 
کہ سبرد کر دیا تھا ۔ اگر شاو عةال 6 عیالٰ: ہر تق آی: سرانق 
سردار کے بجاۓ کسی حنگ آزمودہ بہادر م۔صب دار کو وہاں کی قلعذاری 
پر مامور کر سکتے تھے حو قلعداری اور جنک و بیکار کے تمام تقاضے پورے۔ 
کرتا ۔ شام ایران ےۓے پہارے اُس کمزور حدمت گاز سے قندھار کا قلعں 
چھین لیا ۔ یہ ایسمی حرکت ے کم اس کے بعد ایلچی اور مر اسلے کا بھیحنا 
عقل و دانش کے خلاف سے ۔ حم ہے پہلے شاہ ةقلی بطور سغعر آیا تھا اور 
اسی وج ے بارکاہ والا میں حاضری کا شرف پاۓے بغیر واپس چلا گیا 
تھا ۔“' آزردگی کے باوحود حضرت نۓ شاہ بیگ استجلو کی ے سر و سامانی 
کے پیش نظر دس ہزار روے ىطور. انعام عنایت فرماۓ ۔ یار حسین بیگ 
لو حکم ہوا کہ شاہ بیگ کی سہانداری کرو اور ساتھ رکھو ۔ 

بگرام! میں خیے تھے جو شاہزادۂ بلد اقبال امیرالا! علی مدان غاں 
سے ملنے کے بعد دادشاہ سلامت کی خدمت ہیں باریاب ہوۓ ۔ اسی, 
حلس میں امیرالامر!ا خلعبر فاخرہ اور زر دوڑ :ادری ہے سرفرازی۔ 
پا ک ر"اپنے منصبی فرائض ادا کرۓ میں مصروف ہوا ۔ اگلے دن بادشاہی 
سواری کابل کے دوات خاۓ میں اتری ۔ ہاں نذر ےد خاں کے ایلچی 
صراد ے ے حاضر۔ بار5ء ہو کر خان کا مراسله پیش کیا 2 یادکار چولاق 
ُس کے ہمراہ تھا۔ حضرت نے دونوں کو خلعت اور پایچ پابچ ہزاو 
روغ العام سعمت قرمایا ك حکم ہوا کم کیں عتامب مکان میں آتھی 


ٹھہرایا جاےۓے ۔ 





١۔‏ بگرام ۔ 


٦ہ‏ شاہجہان لام جلد سوم 


بتارچ ہ ریع الانی (ں سی وم :م) بلخ سے سیویجخ ے ء تردی علی 
قطغان ؛ چد بیگ قبچاق ء اس کے چچا کولی بیگ اور یوسف خواحد کے 
"سر بارکام والا میں پہنچے ۔ سبحان قلی خاں ولد نڈر ٭٭ خاں نے ان لوگوں 
کو کیفر کردار نک پہنچایا تھا ۔ نفصیل اس قضے ی یہ ے کہ جب 
لتذر چد غاں ایران ے واپس آیا تو “تردی على قطغان ء اسد دربان اور چند 
دیگر اسرا “سبحان قلی خاں کو ساتھ لے کر عبدالعریز خاں کے پاس پہنچے ۔ 
عبدالعزیز خاں کی اولاد, ٹرینہ نہ تھی لہٰذا اُس نے اپنے جمھوئۓے دہائی کا 
آنا غنیمت سمجھا ۔ قلی خاں خطاب دے کر انے حصار اور بلخ کا علاقد 
عطا کیا اور ممام بلخ والوں کو اس کے ہمرکاب روائہ کر دیا ۔ جب 
شاہجہاں کی امداد و اعالت کے سبہب تذر عد غاں دوبارہ ہلخ میں مسئدر 
بادماہی ہر متمکن ہوا اور مام علاقے کا انتظام ایک حد تک ٹھیک ٹھاک 
ہو گیا تو عبدالءزیز حاں نے ٴسبحان قلی خاں کو لکھا کہ پہلے تو غلم کا 
علاقب نذر مد خاں کے عاسل کے ہاتھ سے کال لو ء پھر بلخ پر فوج کشی 
کرو ۔ 

نذر مچد خاں کو یں خبر ملی تو کنش قلاق کو بھیجا کە دم دلایے 
کے ذریعے ٭سبحان قلی کو میرے پاس لے آؤ ۔ ٴسبحان قلىی آیا تو نذر بچد غاں 
ے قلعے میں أآے اہی نگراتی میں رکھا ۔ عبدالعزیز خاں کے حسبر 
ہدایت باق یوز ال|نی قبیلوں سے سپاہی فراہم کرتے پر مامور تهاء وہ 
تین چار ماہ ترمذ میں قیام کر کے بین چار ہزار سوار ہمرکاب لے کر 
آغاز ہہار میں دریاۓ جیحوں عبور کر کے آیا اور , ہ جادی الاول ۵۸٠٠ھ‏ 
(ہ جون ہم+٦بع)‏ کو ہلخ کا محاصرہ کر لیا ۔ چوٹکہ کچھ عرصد پہلے 
اصالت خاں نے ایک لاکھ روے کے خرچ ہے فلعے کو خوب مضبوط 
کر رکھا تھا ء نذرد خاں کے سوار اور پیادے باہر نکل کر خوب داد شجاعت 
دیتے رہے ۔ فریقین کے آدمی کچھ زخمی ہوتے کچھ کام آے ۔ کسی طرف 
کا پلہ بھاری نہ تھا ۔ بالآخر باق یوز عاجز ہو کر .م شعبان (و ستمبر 
۸م+بع) کو اکام واپس چلا گیا ۔ تاہم نذر مد خاں کے قلعہ بند ہو کر 


شاہجہان ام جلد سوم کی 


بیٹھ جاۓ ے امور ملکت درہم برہم ہو گئے ۔ نذر مجد خاں کے بعض 
اما مثلا اہراہم دربان ؛ قاسم تطغان ء ہاہا شیریں مجر عدل ء عاشور تابی ء 
عبدالاق بکاول وغمرہ ے باہم مشورہ کر کے بے فیصلد کیا کہ نذر مد غاں 
کے بجاےۓ ٴسحان قلىی خاں کو مسند نشین کر دیا جاۓ ۔ ابراہم دربان 
ے اس سازش کی اطلاع نڈر مچد خاں کو دے دی ۔ اس ے “سبحان قلی 
کو ہاوا کر قید کر دیا ۔ 

حب مذکورہ بالا سردار حمع ہو کر اندروی قااے میں داحل ہوۓے 
تو نڈر بچد خاں کو یہ پیغام ىھجوایا کہ ہرے نزدیک اب آپ اس قابل نہیں 
رے کہ رعایا ىی فلاح و بمبود کا انتظام کر سکی ۔ مثاسب یب ے کہ 
حج کے لیے روا ہو جائیں اور حکوەت "سربحان ھلی خاں کے سبرد کر دیں ۔ 
پیغام بھیجنے کے بعد ثقارہ نفیری جا مجا کر “۔.حان ‏ لی کی سلطت کا اعلان 
کر دیا اور جنگ و جدال کا ىازار گرم کیا ۔ نذر بچد خاں گرگِ باراں دیدہ 
ان بادوں ہے کا سعوب ہوتاء کہلا بھیحا کم میں ے کل رات "سبحان قلی 
خاں کو قتل کروا دیاء اب اس ہگاہے سے کیا حاصل ؟ ید ہوائی ایسی 
کارگر ہوئی کس باغی ہمت ہار دبٹھے ۔ نذر مد خاں ۓے اپے جاں ثار 
آدسوں کو پہلے ہی تیار کر رتھا تھا ء انھوں ۓ اہر نکل کر باعی سرداروں 
اور ان کے ہوا حواہوں کو مارنا اور باندھنا شروع کیا ۔ فاسم فطعاں اس 
خمصے ہے جان ما کر نکل بھاگا ۔ با۔ا شیریں ء عاشور قلی ء عبدالباق اور 
عنجر قطغان گرفتار ہو گئے ۔ دذر چد خاں ےۓ چاروں کی زباہں کٹوا کر 
آنکھوں میں سلائی پھروا دی اور گھر “ٹوا لیے ۔ تقریباً سو زنک 
مارے گۓے ۔ 

ایک ماہ بعد نذر چد خاں ۓ 'سبحان قلىی غاں کو کغش' قلاق کے 
ہمراء بھیجا کہ زعفران اور میمنہ کے قلعے عبدالعزیز خاں کے نوکروں ے 
چھین لو ۔ یہ دونوں روانہ ہوۓ ۔ اُدھر ہے خوشی لب چاک دو ہزار 
سوار ہمرکاب لیے آ پہنچا جنویں عبدالعزیز خاں نۓ راتوں رات زعفران اور 
میمعئہ کے قلعے والوں کی کەک کے لیے بھیجا تھا ۔ کنش قلاق اور خوشی 
لب چاک میں جنگ ہوئی جس میں کغش قلاق گرفتار ہو گیا ۔ خانزادہ ے 


عبدالعزیز خان کے نام کا خطیہ پڑھوایا اور مصلحت وقت کے لحاظ سے 
خوشی لب چاک کی اطاعت اختیار کر ی ۔ خوشی ےٗ کفش قلاق کو ساتھ 
لیا ۔ ابھی بغارا دو کوس دور تھا کہ خوشی نے سمویخ ے وغیرہ کے اغوا 
سے کفش قلاق کو قتل کر ڈالا اور اس کا سر عبدالعزیز خاں کے پاس بھیج 
دیا ۔ سیویخ ے وغیرہ کو عبدالعزیز خاں نۓ "سبحان قلی کے پاس اس لیے 
بھیجا تھا کہ یں سب مل کر باىخ کوفنح کر لیں ۔ سبحان قلی نے ان 
لوگوں ہے کہا کہ بعض ضروری کاموں کے سراتحجام کے لیے بجھے دو روڑ 
یہاں ٹھہرے دو ۔ تیسرے دن ان سبھوں کو ضیافت کے بہاۓ اپنے خیے 
میں بلایا ۔ بعض نوکروں سے جنھیں پہلے سے سانٹھ رکھا تھا ء اُنھیں قتل 
کروا دیا ۔ سیوخ ے ء تہدی علىی قطغان ؛ مد بیگ قبچاق ؛ اس کے چچا 
وی ہیک اور سید عطاے کے سر باپ کے پاس بھرچ کر اتفاق و اتاد کا 
ثبوت دیا ۔ نذر ید خاں ۓ نیازمندی و اغلاص ‏ کے بطور یب سر 
دوست بیگ کے بدست بارگاو شاہجہانی میں روانہ کر دے ۔ آپ نے أے 
خلعب اور دو ہزار روے عطا کر کے سرفراز کیا ۔ 


سن مہ جلوس 


سم خورداد؛ یکم جادی الثانی وج,. رھ بطابق ہم جرت ومہرہ 
حضرت شاہجہاں کی تخت نشیی کا تیٹیسواں سال بخبر و غوق شروع ہوا ۔ 
اہلِ عالم کو عیش و نشاط میسر آیا ۔ حضرت نے رعایا کے ظاہر و باطن 
کی اصلاح اور فلاح و بہمود کی خاطر سبھوں کو سامانِ مسرت ہہم پہنچایا ۔ 
کچھ عرصہ پہلے بلخ و بدخشاں کا علاقد مالک محروسہ میں شامل کر لیا 
گیا تھا ؛ انقلابِ روزگر کے ہاتھوں نذر مد خاں پر ادبار آیا تو اس کے 
اہل و عیال ہندوساں چلے آۓ تھے ۔ اب بادشام دریا دل ۓ احسان و وت 
سے کام لے کر وہ ولایت دوبارہ ندر مد خاں کے سہرد کر دی ۔ نذر مد غاں 
ے حضرت کے لطف و کرم سے مسند حکوست پر جگہ ہائی تو گزارش کی 
کس سرے اہپل و عیال یہاں روائہ کر دے جائیں ےہ غخلافت پناہ ے 
جوانمردی و مروت کے تقفاضے سے أن کا سامانر سفر درست کروا دیا ۔ 


شاہجہان ناءہ جلد سوم ۹ھ 


پلے عبدالرحان ولد نذر چد خاں کو حلعت ء حنجر . حیغدٴ مرصّم ء طلائفی 
زین والے دو اسپ خاصہ اور ٹیس ہزار روے عنابت کر کے بلخ روانہ کیا ۔ 
شاہزادہ داراشکوہ حضرت کے حسب ااحکم عبد لرحان کی سرپرستی کرے 
رے تھے ء اآٹھوں ے بھی بیس ہزار روے ہ طلای آلات ء پارچات ء 
جواہرات اور دو عدد موق عطا کے ۔ نو سال دس ماہ تک یہی جتنے 
عرصے وہ درنار میں رہا ء ىارہا عنایتیں اور نوازڈیں ہوئیں جن کی تفصیل 
ضروری نہیں ۔ پھر جب نذر مچد خاں ے مدد خرج کے لیے التاس کی تو 
ایک لا کھ روچ کال کے خراۓ ہے بھجوا دے ۔ اب عبدالرحان کے 
ہاتھ ایک لاکھ روے مزید رواند کے ۔ نڈر مد حاں کو اتی استطاعت لەه 
تھی کہ سبحان لی نے سیویم ے وغیرہ کے قتل کا جو کارنامە انجام دیا 
تھا اُس کا انعام دے سکے لہٰٰدا حضرت نے اس کے لیے شمشیں سمرمحم 
اور اس ہزار روے جداکانہ ارسال کے ۔ 

واضح ہو کم نڈذر مچد خاں کے اہل و عیال ,, جولائی ہمہ؛ء یکم 
رجس کو لاہور سے کاہل پہنچے ۔ حضرت ے ہر ایک پر لطف و کرم قرمایا۔ 
جب تک یہ خواتین ہندوستان میں مقم رہیں ء مبغ تین لاکھ روے کا نقد 
و جس اُنھیں عثایت کیا گیا ۔ اب بلخ حاے لگی تو مزید نقد و جنس اور 
زیور عطا فرما کر خوشی خوشی بلخ کی طرف روائە کیا ۔ نذر د خاں کا ایک 
معتمد یادگار چولاق جو کچھ عرصم پہلے سفیں کے ہمراہ آیا تھا ء عبدالرحان 
کے ساتھ رغصت ہوا ۔ خلعت ؛ خنجر رمع اور پاب ہزار روے آے عنایت 
ہوۓ ۔ یہی چیزیں مراد سے (سفبر) کو بھی عطا ہوئیں ۔ غازی بیگ 
دیوان کابل اور ناد علی داروغہٴ عدالت کو خلعت اور گھوڑا عنایت فرما کر 
نذر مد خاں کے اہل و عیال کے ہمراہ رواہ کیا ۔ حکم ہوا کہ خواتین کو 
کال احتیاط اور حفاظت ہے غخان مذکور تک پہنچا کر واپس آؤ ۔ نذر ٭د خاں 
کے دو بیۓ خسرو سلطان اور بہرام سلطان کو ہندوستان کا عیش کچھ 
ایسا بھایا کہ بلخ واپس جاۓ پر تیار له ہوۓ ۔ حصرت ے ان ے شثایان 
شان وظیفے مقر رر کر دے کہ عیش و عشرت کے ساتھ زلدکی بسر کریں ۔ 


٦٦ہ‏ شاہجہان نامہم جلد سوم 


بتار ہ رجب (۸مر جولائی ۹وم+رء) لشکر قدھار کے واقعہ نویس کے 
پرچے ہے معلوم ہوا کہ بہادر خاں افغان دہے کے عارضے میں جہہان فافی سے 
رخعصت ہوا ۔ قدردان بادشاہ ےۓ مرحوم کے بڑے بیۓ دلاور کو ہزاری 
ذات ها یچ سو سوار کا منصب عنایت فرمایا ۔ چھ کمسن بیۓ اور تھے جنھیں 
مناسب منصب عطا کے ۔ انھی دنوں عاقل خاں بھی سصژگ اگہاں سے فوت 
ہوا ۔ خلیل الہ خاں جو قلعمٴ کابل کی نگہبانی پر مامور تھاء حضرت ے 
اسے مخشی دوم کا عہدہ عنایت کیا ۔ بہرام ولد صادق خاں خلعت اور طلاق 
عصا ہے سرفراڑ ہو کر میں توڑک کی خدست پر فائز ہوا ۔ جمشید کو نوبت 
خاں خطاب اور نقارخاۓ کی داروغػی عطا ہوئی ۔ اردوۓ معللٰی کی کونوالی 
جوجمشید کے سہرد تھی ء قائم یگ کو مرحمت کی گکئی ۔ میر صالح کی جک 
جعفر ولد اللہ ویردی خاں کو قراول لیگی کی خدمت ملىی ۔ 

ہو رحب (ہم حولائی ۹وم+٤عء)‏ کو جعفر خاں ہے ایرانی ایلجی 
شاہ ویردی کو اپنی بارگاء میں طلب کیا ۔ بڑے تکلف کی شاہانم مجاس تھی ۔ 
جعفر خاں ہے ایلچی کو دس ہزار روچ تواضع کر کے ایران واپس جاے 
ی اجازت دی ۔ یں بھی بتایا کہ آتمھارے بادشاہ کے مقابلے کے لیے شاہجہانی 
لشکر جنگ صف کی نیٹ سے آھا تھا ۔ شاہ ایران روگردانی کر کے ہرات کی 
طرف روانہ ہو گیا ۔ محبوراً نادشاہی لشکر نے قندھار کا محاصرہ کرنے پر 
اکتفای ۔ وہاں ان مہادروں ۓ جوکارناہے دکھاۓ ان کی خبر جناب کو 
ملىی ہوگی ۔ ملا شاہ بىدخشی کے بھائی ملا سلطان علىی اور سلطان ۴د اپنے 
اہل و عیال سمیت بدخشاں سے آۓ تھے ۔ چار چار ہزار روح بطور العام 
انھیں عطا ہوۓ ۔ مدد معاش کے بطور کشیر کے خزاۓ سے آٹھ لاکھ 
روے عنایت کے گۓ ۔ حکم ہوا کہ کشمیر پہنچ کر ملا شاہ کے ساتھ رہو ۔ 

کابل میں حضرت نے می کی شہر پناہ ملاحظہ فرمائی جو امیرالاس! 
کے ملازموں نے تہایت مضبوط بٹائی ے ۔ پاچ گز کا آثار ے ء بلندی آٹھ 
گزء چھ ہزار چھ سوگز ”دور ہے ۔ شپر پناہ کے اندر کا قلعم بھی ملاحظ۔ 
کیا جو غازی بیگ کے اہتام ہے دو سال میں دو لاکھ روے کی لاگکت ے 


ٹیاوجًپان اب جلد سوم ٦ھ‏ 
تیار ہوا ۔ سرا سر چوے اور پتےر کی تعیر ہے ۔ حصرت ۓے انویں دیکھ کر 
پسد فرمایا ۔ قلعہٴ غرلیں کی مرمت کے لے چالیس ہزار روے اور قلعہ* 
چاریکار کی ترەم کے لیے ٹیس ہرار روے مرید عطا فرساۓے ۔ شاہزادۂ 
داراشکوەہ کو حکم ہوا کہ قندھار ے لسکر واہپس آۓے تک تم شہر کاىل 
ہیں قیام رکیو ۔ چم نعان (ے ستم ‏ وم+وع) کو حضرت کی سواری 
ہندوستان کی طرف راپ ہوئی ۔ تارخ سم رمصال (.م سمتبر وم؛ء) آسی 
منزل میں لشکر شاہی کی فحیابی اور فوح قزداش کی شکست کا حال سنا حس 
ہے طبیعت اقدمس بہت مسرور ہوئی ۔ خدیو جبہا کشاتے بروردکار کی عایتوں 
کا شکر ادا کر کے شاہزادے اوو امر! کو تس :فصل دیل ترقیاں دیں ٠‏ 
شاررادۂ کامکار اورنک ژیس کے میمب میں دو برا: سوار دو اسپد اس 
اسپہ کا اضافم ہوا ۔ خلعت تھی ءطا ہوا ۔ یہی نوازش جملۃ الماکی سعد اللہ خاں 
کے ساتھ ہوئی ۔ رسٹم خان کو مہادر فبروؤ جنگ کا خطاب اور تی برار 
سوار دو اسیں سد اسبہ کا اضاص عطا کر کے پاب ۔زاری ذات ہ بامح ہزار سوار 
دی اسپں سد اسپہ کا منصب عنایت کیا ۔ قاح خاں خلعت غاصہ اور د٭ ہزار 
سواردو اسپد سد اسپہ کے اصاقے ہے پنچ ہزاری دات چار ہزار سوار دق أسہ سم 
اسپں کے منصب إر فائز ہو کر کال کی صوے داری پر سردلد ہو' ۔ راحا 
راۓ سکھ ہاچ ہزاری ذات ڈھائی ہرار سوار ء راؤ سر سال اور نظر بہادر 
خویشگی چار ہزاری ذات چار ہرار سوار کے منصب پر سرفراز ہوۓ ۔ شاد حاں 
کا مسب بین ہزاری ڈاب ڈھائی ہرار سوار مقرر ہوا ۔ عام اور نقارہ ھ٢ی‏ 
سرحمت ہوۓ ۔ راے منگھ اور روپ سنگھ ۓے دو ہزاری دات بارہ ۔و 
سوار کے منصب سے سرنلندی پائی ۔ عبدالرحم ء الہ ةلی ء اہر حاں اور 
قیاد خاں ڈھائی ہزاری ذاب ہرار سوار ے مب پر فائز ہوۓ ۔ افتخار خاں 
دو ہزاری دات دو ہزار سوار ء علاول ترین اور جال خاں نوحائی ڈیڑھ ہراری 
ذات آٹھ سو سوار ؛ خوشحال کائفری اور ےسن خاں ڈیڑھ ہزاری دذات ساب 
سو سوارء سید ےد ڈبڑھ ہزاری ذات ىو سو سوار ء ے.جر خاں ہزاری دات 
ہزار سوار ء حبار قلی گکھڑ براری ذات دو سو سوار کے منصب پر سرفراز 
ہوۓ ۔ حسین لی آعر اور چتر بو<وج جوہان ے بھی ہراری ذات آو سو 
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سوار کا منصب پایا ۔ عبداللہ بیگ اور گوردھن راٹھور کو ڈیڑھ ہزاری 
ذات پایچ سو سوار کا منصب ملا ۔ دو سو سوار ہے ہو سو سوار تک کے 
منصب داروں ؛ احدیوں ؛ برقندازوں اور بان انداز پیادوں کے منصب اور 
شخران بھی عس عال اقاف ات 

قندھار ے جو راست گفتار ء صادق القول آدمی ہارگاہ والا میں آےُ ء 
ان کی باتوں ہے معلوم ہوا کہ غنیم کے لشکر کی تعداد تیس ہزار سے زیادہ 
تھی ۔ لشکر کا سپ سالار مربضلٰی قلىی خاں تھا ۔ مر تضلٰی خاں ةورچی 
باشی ء سیاؤش خاں قار آقاسی ء؛ پمرم بداغ غاں حاکم تبریز ء سارو خاں تالش 
نظر علی خاں صوے دار اردبیل ء ابراہم خاں عامل گنجم ء علی ةلی خاں 
ناظم ماروچاق ء آقا خاں مقدم وغیرہ نامی گرامی سردار اس کے ہمرکاب 
تھے ۔ دوسرے سرداروں میں یرام خاں حاکم نیشا پور ء اوتار خاں 
حاکم کرک ہ ملک نصرت خاں ناظم سیسان ء جمشید خاں عامل سمنان ء 
عباس قلى غاں اکم جام ء على خان عاکم الا ء منوچہر سلطان عاکم 
آسل ء جواں شبر اور شاہ ویردی سلطان حاکم خواف ؛ کاب علىی خاں ء 
ناظم ساوہ ء ولیل خاں سلطان اور ارسلان سلطان ناظم عہاسیں + ید سلطان 
حاکم آفحب ء مہدی قلىی خاں ء ید حان سلطان ہء باہا خاں ؛ ساطان ارکلو ء 
صفی قلی ء ‏ وذر سلطان ء روشن سلطان ء حسن سلطان کے نام نمایاں ہیں ۔ 
بہت سے یوژباشی بھی معرکے میں حاضر تھے ۔ فوجوں کی اتی کثرت نھی 
کس کوە کوشک تخود ے دریاۓ ارغنداب تک دو کوس سے زیادہ فاصلہ 
ے ء وہاں صف ستہ سواروں اور پیادوں ی کثرت سے تل دھرے کی جگہ 
باق ئە تھی ۔ میں آخور باشی نے مرتضی قلی خاں سی_ سالار ی ضیافت کے 
لیے وسیع دستر غوان ترتیب دیا تھا ء سپ_ں سالار ی خوت و جہالت اور 
ہدستی کا یہ عالم تھا کہ ضیافت میں جاۓ کے بجائے کہلا بھیجا کہ لڑائی 
سر کرۓ کے بعد کھاے کو ہاتھ لگاؤں گا ۔ یں معلوم نب تھا کہ غیرت 
اہی غرور و تکبر کو اپسند کرق ے اور تقدیر کا حکم کسی کے ٹالے ہیی 
گل سکتا ۔ 


شاہجہان امم جلد سوم ۴- 


حضرت کو اطلاع ملىی کہ شاہزادہ سراد بخش اور شاہنواز خاں کے 
درمیاں ناچاق رہنے سے دکن کے معاملات درست نہیں ہو رے ۔ آپ ہے 
شاہزادے کے نام طلبی کا فرمان بھیجا اور دکن کے چاروں صوبوں کا انتظام 
مالوے ‏ کے صوے دار عمدۃالملک شائستہ خاں کے مہرد فرسایا ۔ اس کی 
جگب مالوے کیک موےداری پر شاہواز خاں مامور ہوا ۔ دولت آباد کے 
قلعدار راؤکرن کو فرق دے کر ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب 
پر سرفراز کیا ۔ بتاریج رسضان (+ہم ستممر وموع) حضرت کی سواری 
ناغ_ فرح افزا میں اتری ۔ قرب خاں ۓ برستار حاص اکر آادی حل کی 
علالت میں بڑی جاں فشانی کی بھی ۔ یہاں ہے ترق دے کر تین ہزاری ذات 
چھ سو سوار کا منصب اور غلعت عطا فرمایا ۔ طلائی زین والا گھوڑا اور 
رز امزتان زی عثات فؤر 

غازی لیگ دیوان کابل اور ناد_ علی بیگ جو نذر مد خاں کی سمتورات 
کو بلخ پہنچاۓ گۓ تھے ء واپس آ کر باراہ والا میں حاضر ہوۓے۔ ےم ستمبرں 
کو بشاور کے داغ_ ظفر میں سرل ہوئی ۔س اکتور کو دریاۓ سندھ 
عپور کر کے پ اکتوٹر کو ناغ_ حسن ابدال میں روىق افروز ہوۓ جو آپ 
کے فیض_ قدم سے رشک بہشت بن گیا ۔ داریخ و شوال (ہ اکتوٹر ۹م۱۹ء) 
دریاۓ جہلم اور و اکتوٹر کو دریاۓ چناب عبور کیا ۔ مم اکتوبر کو 
موکبہٴ جاہ و جلال۔ دارالسلطنت لاہور میں داخل ہوا ۔ اہل_ شہر کی دیرینہ 
ساد عبرآئی ۔ " 

ظل سبحافنیق کو اطلاع پہنجی کم سیوستان کا فوجدار ؤبردست خاں 
رگ طبعی سے فوب ہو گیا ء اس کی جگە نورالحسن کو ہامور کیا 
گیا ۔ جملہالملکی سعداللہ خاں کادل سے آٹھ دن میں بارگاء والا تک 
پہنچ کر حاضر حدمت ہوا ۔ بتاربخ پ ذیقعدہ ( و ٹوس ۹م+٠ء)‏ شاہزادہ 
دارا شکوہ اپنے فرزند سلین شکوہ سمیت حاضر ہوۓ ۔ دولوں حضرت کے 
حسب الحکم کاہل میں ٹھہر گے نھے ۔ وا ی بیجاپور کا حاجب سید مصطفٰی 
اور سبحان فلی خاں کا سغیر شہسوار بھی حاضر باراہ ہوۓ ۔ اپنے آناؤنں 
کی بھیجی ہوئی پیشکش اور ممراسلات حضرت کے سامنے حاضر کے ۔ 


۳٣-ن‏ شاہجہان اہم چلد سوم 


نر ذی الحچم! (ہم دسبر ومورم) کو شاہزادۂ شجامت نعار 
اورنگریب چادر اہنے فرزند سلطان مد کے ساتھ مہم قندھار ے واپس آ کر 
حاضر ہوۓ ۔ آداب ملاؤىٹِ بجا لاۓ کے بعد غلعت خاصب ہے سرفرازی 
ہائی ۔ کوہ شکوہ نامی گھوڑا میناکار طلائی ساز سمیت نیز نقرئی ماز 
والا پاتھی حضرب ے مرحمت فرنایا ۔ رسمم خاں ء؛ نحجابت غاں ء 
سردار خاں ہ راجا جے سنگھ ٤‏ راجا بیٹھل داس ء راؤ ستّر مال ہ مم زا نوذر 
صفوی ‏ نظر ہببادر خویشػىی ٤‏ لہراسپ خاں ؛ قاسم خاں اور دومرے 
منصپ دار جو ان کی رکاب میں قندھار کی سہم پر بھیحے گئے تھے ء بارکاە والا 
میں حاضر ہوکر سرفراز ہوۓ ۔ رستم خان نے ایک معرکے میں قزلھاس فوح 
کے جھنڈے اور گیارہ توپیں چھیی نھیں ء یہ حیزیں حضرت کی نظر مبارک 
سے گراریں ۔ چوٹکہ اس سہم میں بڑی جابازی کی تھی لملٰذا حضرت ۓے 
از سر_نو قدر شناسی کر کے چھ ہزاری ذات ء پاچ ہزار سوار دو اسوبں سے اسپہ 
کے منصیب پر سربلند فرمایا ۔ خلعتِ خاص ؛ جیتمہٴ صصع ہ مٹہری زین کا 
گھوڑا ء تقرٹی ساز والا پابھی اور ایک ہتھنی مزید عنایت ہوۓغ ۔ قلیچ خاں 
کابل میں رہ گیا تھا حضرت ۓ اس کے واسطے خلعتر مخاصدہ ء طلائی ساز 
والا اسپ خاك ؛ شممیر سصح اور ایک ہاتھی بھجوایا ۔ سردار خاں ء 
راجا راۓ سنگھ ء راؤ ستر سال اور نطر بہادر خویشکی کو غلعت ء شمشیر 
رصع ٤‏ ہابھی اور گھوڑا عنایت ہوٴۓ ۔ طاہر خاں اور قباد خاں کو خلعت 
اور گھوڑے ہے سرفراز کیا ۔ حسین لی آغر کو خانی کا حطاب ء طلائی ساز 
کی شمشیر ء غلجت اور ہتھنی عنایتِ فرمائی ۔ ملا علاء الملک توئی مبر سامان 
کو جو فضائل_ انسانی سے آراستہ ء علوم معقول و منقول کا ماہر اور ریاٰغی 
و ہندس میں ماہر ے ء فاضل خاں خطاب ملا ۔ سید حمود ولد غان دوراں کو 
نصیری خاں اور تفغیم اللہ میر توزک کو تربیت خاں کا حطاپ عطا ہوا ۔ 
مؤخرالذکر کا منصب دو ہزاری ذات و سوار مقرر کیا گیا ۔ 
سسسجومبعوچسہسیے 
و۔ اگلے صفحات پر جو تاریخیں اور واقمات درج ہیں ء اأن کے پیش نظر یہ 

تار غلط ے لیکن اصلاح ممکن نہیں ۔ 
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قام لاہور کے زماے میں دارالخلافہ دہلی کے واقعات ہے معلوم ہوا 
کہ سوبد دار دہلی سکوہت غات جس ے اپٔی عبر عزیز سرکاری عارتوں .کے 
اہقام میں صرف کی تھی ء مشیر اللٰبی کے وجب جعمان فانی ہے گزر 
گیا ۔ حصرب نے جعفرخاں کو جس کا مخصب پنچ ہزاری ذات و 
سوار تھا ؛ ہزار سوار دو اپم سم اسپہ کی ترق دے کو مکرمت خاں کی 
جگە مقرو فرمایا -۔ غلعت اور طلائی ماز والا گھوڑا مزید عطا قرىا کر ادھر 
رخصت کیا ۔ جعفر خاں کی حگد خلیل اللہ غخان کو بخشی گری کی حدمت 
حبرد ہوئی ۔ اسلام خاں کا بھائی سیادت خات دہ ہزاری ذات : ہرار سوار 
کا منصب پا کو بخشی_ دوم مقرر ہوا۔ 

ھاہزادۂ ذیجاء اورلنگزیب ۔ہادر پہلے ملتان ‏ کے صوے دار تھے ء اب 
بھکر اور سیوستان کی سرکاروں کا انتطام نیز ٹھٹھہ کی صوے داری بھی 
عنایت جوئی ۔ حصرت نے انھی خلعت خاصہ؟“ کچھ جواہرات و مم آلات 
اور زمرد کی سبیح معمف قفرما کر اٴدھر رخصت کیا ۔ أُنْ کے فرزند 
سلطان چد کو دو موتیوں اور اھک لعلىی ہے مریع سربند اور دوشرے بے 
سلطات پد معظم کو موتیوں کی تحبیخ علایت کی ۔ اسلام خانں کے بیۓ 
بچد صفی کو عادل خان وا ی بِجاہور کی خدمت میں روا کیا ۔ اُس کے ہاتھ 
عادل خاں کے لے حلعت خاصد اور لعل و زمرد و مروارید ہے صرصخ 
پیش بچا سرھیچ ارسال کیے ۔ سبحان قلی خاں کر ابلجی شمہعوار کو تقرئی 
ساز کا گھوڈا اور ساثك ہزار روے سصسست فرما کر واپسی کی اجازت دی ۔ 
انھی دلُوںن غبر آئی کہ مرزا حمن ولد میررا رستم کا ىیائہٴ زندگی لبریڑ ہوگیا ۔ 
علی مدان غاں ۓ کاہل ہے آ کر بارگاہ والا کی حاضری سے سرفرلڑی ہائی ۔ 


شابی سواری کی دارالخلافہ دہلی کو روانگق 


بتاریج ض فی الج (ےم دکبرومہرء) جەععے کے روز ایک ببجز 
تن گھڑی دن چڑۓۓ بادشاء سلاست کی سواری لاہور ۓ دہلی کی طرف روانه 
ہوٹی ۔ اُس روز ناخ فیض بخش (ٹالادار) میں مثزل کی ۔ ۰م دسمبر 
کو دریاۓُ بیاس ہے اور پم دہەععر کو دریاۓ ستلج سے ہار ہوۓ ۔ 


٦ھ‏ شاہجہان نام جلد سوم 


البالے بہنچ کر فاضل خاں کو تمام کارخادوں سمیت برام راست دھلی روانہ 
کیا ۔ خود ہدولت شکار کھیلتے دریاۓ جمنا کے راستے کشی میں چلے ۔ 
بوغرم ہہے 0ھ (مہم جنوری .ی+ہء) کو دہلی جہنج کر بعد دوچر 
'صر شاہی میں جلوہ افروز ہوۓ ۔ 

بتاریچ .م عرم (مم جنوری .ن+بہء) جشن تلادان شمسی کال 
زیب و زینت ہے منعقد ہوا ۔ حضرت کا جسم مہبارک سوئۓ ء چاندی ء 
موتیوں اور جواہرات میں تولا گیا ۔ یہ اسیا حثاجوں مسکینوں کو تقسم 
کر دی گئیں جس ہے ان کی امیدیں اور آرزوئیں برآئیں ۔ علی مدان خاں, 
امبرالام| کو جو لاہور سے آ کر حاضر خدمت ہوا نیز جملۃ الملی سعداللہ خاں 
کو نقرئی ساز والے دو ہاتھی مرحمت فرماۓ ۔ شہزادہ مراد بخٌش کی نیشکش 
جو جواہرات ٤+‏ رصع آلات + پندرہ ٹر مادہ ہاتھیوں اور حار سو تولے وزف 
شامہٴ عنہر پر مشتمل تھی ؛ نظر انور ہے گزری ۔ اس میں ہے ڈیڑھ لاکھ 
روے کی اشبا حضرت تے قبول فرمائیں ۔٠ہ‏ ہ جنوری ۵۰ء کو حضرت 
ے شاہزادے کو غلعت خاصہ ٤+‏ رصع جمدھر مع ھول کٹارہ ٤‏ دو عدد 
اسپ خاصب مع زین اور کابل کی صوے داری عثایت فرمائی ۔ ہزار سوار کا 
اضاقس کرکے بارہ ہزاری ذات دس ہزار سوار دو اسیم سم اسپں کے منصب ہر 
ترق دے کر رخصت کیا ۔ 

اسی تاریچ میں اطلاع ملی کہ اللہ یار خاں ولد افتخار خاں کا بنگالے 
میں انتقال ہوا ۔ اعتقاد خاں جو چرایچ سے چل کر آگرہ پہنچا تھا اس ے 
بھی ملک عدم کا سفر اختیار کیا مہ حاجی منصور کا بیٹا حسن خاں 
بھی کثرتِ سراب نوشی کے سبب فوت ہو گیا ۔ دذر مچد خاں کا آقاسی باشی 
سید قلی ایشک بلخ ہے اور سیر گل بدخشاں ہے آ کر حاضر_ بارگاہ ہووۓ ۔ 
حقبرت نے اول الذکر کو آٹھ سو ذات چار سو سوار کے منصب پر سرفرا کر کے 
علعت ؛ خنجر طلا ء گھوڑا اور پابچ ہزار روسےح مرحمت فرماۓ ۔ مؤغرالذک رکو 
پاچ سو ذات دو سو سوار کے منصب پر سربلند کر کے غلعت ء طلائی غنجر 
اور تین ہزار روے عنایت کے ۔ دونوں شاہی ملازمت میں داغل ہو گے ۔ 
شاہزادۂ وی عہد داراشکوہ جو ۵ غرم کو لاہور ے روائہ ہوۓ تھے ء 


شاہجہان ام جلد سوم ےھ 


اپنے فرزندوں سلمن شکوہ اور سبہر شکوہ کو ہعراہ لیے حاضر بارػگہ ہوۓے - 
ہزار اشرنیوں کی نذر پیش کی ۔ ان کے ہمرک5ب خسرو ء چرام (بسرانِ 
نذر مد خاں) خواجە طیب ؛ خواجہ عدالوہاب اور چند دیگر اذخاص بھی 
تھے جو معادت کورنش سے بہرہ پاب ہوے ۔ 


دارالخلافت دہلی میں تو روز کا پپلا جشن 


دارالحکومت شاہجہان آباد یىی تعمیر اور حضرت کے وہاں قیام کرۓ 
کے بعد پہلا نوروز اس دھوم دھام ہے آیا کہ اہلِ عالم کے دل شاد 
ہو گۓے ۔ مشنّاطہٴ بہار ۓے لالہ وگل کی آرائش کر کے ان کا حسن بڑھایا 
اور باد بہاری نۓے طرح طرح کے کل ہوۓے کھلا کر اعجاز_ عیسوی آشکار 
کیا ۔ اہل_ جہاں کو فیض پہنچاۓ کے لیے ظل سحافی نۓ فیصل_ کیا کع 
اس ۔ تہ مُہایت شاندار جشن متنعقد فرمائی ۔ چنانچہ کاربرداروں کو اس کا 
ساز و سامان ہیا کرۓ پر مامور در دیا ۔ اکثر اسرا اپتی اپی جاگبروں 
پر یا وطن میں تھے ؛ اں کے نام طلبی کے فرمان گئے ۔ سب کے جع 
ہوجاۓ سے جشن کی رونق دونالا ہو گئی ۔ ملازمانر ىارگاہ ۓ فصر شابی 
کے صحن کو حریر و پرلیاں اور زربفت سے آراسته کر کے باغ و بوستان کا 
ممونہ بنا دیا ۔ نقرئی اور طلائی سامان کی جگمگ اور گوہرو یاقوت کی 
چمک دمک ہے محفل کی زسین رشک' آساں بن گئی ۔ آنتاب و مہتاب کی 
ضیا نظر ہے گر گئی ۔ پھر جب حضرب ظلر سبحافنی نے تفت مرصع پر 
جلوہ افروز ہو کر جشن کی رونق بڑھائی تو لوگوں کے غنچہٴ دل شگفتہ 
ہو گئے ۔ بڑے بڑے اما ء منصب دار اور دارالخلات کے ذی عزت 
اشراف جو مبارکباد کے لیے آے تھے ء بارگاء_ شاہجہاتی میں باریاب 
ہوۓ ۔ حضرت نے سب پر طرح طرح کی نوازشیں کیں ۔ چولکد حضرت 
کے مزاج میں فیاضی و سخاوت کا مادہ فطری ہے ؛ لوگوں کی تفع رسای 
کے لیے روے اشرفیاں بکھیرے رے ۔ ابر فقبر سب ے حضرت کے خوانِ 
کرم ے فیض حاصل کیا ۔ 


٭--. شا نجپان ٹاتہ ناد عوغ 


اس جشژن شاپائه مل خضرت ۓ شاہزادہ داراشکوە کو خلعت غاظه 
مع نادری ء یاقوث و ا ان کا جڑاؤ مجمدتعر اوو طلائی پیئٹی عتای تمزماقی ۔ 
ان کے فرزتد, ارجّمند سلطان سلیان شکوہ کو علاث ء نر مرصع مم بھول 
کٹارہ عطا ہوا - چار لاکھ روے مزیلذ س‌حمت فرسماۓ ۔ پھر لی س‌دان 
خاں اور سعداللہ خاں کو طلا دوز اطلس کی غلعتں جو شاہی َارخاۓے میں 
بڑے تکلف سے تیار ہوئی تھں ء غثایٹت کی ۔ آصف غاں سھوم کے انتقال کے 
بعد یں طے ہوا تھا کہ اسرا کا انتہائی بثند منصب ہمت ہڑاری ذاتا ہفت ہزار 
سوار دو اسپہ سہ اسپہ ہوا کرے گا ۔ تتخواہ ایک کروڑ دام ىاہانی یا بازہ 
کروڑ دام (نیس لا کو روےج ) سالالہ ہوگ ۔ سعداللہ خال کی تتخواہ یہی مقرز 
ہوئىی ۔ دوسرے اسرا مثلا راجا جے سنگھ ؛ جسونت سنگھ ء رسّم خاں بہادر 
فروؤ جنگ ء جعفر خاں ء خلیل اللہ خاں ء فاضل خاں بھی خلعتِ فاخرہ ہے 
سرفراز ہوےۓ ۔ شرف آفتاب تک پر روز امرا کو خلعتی لم ہوٹی رہیں - 
ایک ہزار متضجب داروں کو غلعت ے سرفرازی بخشی ۔ 

پانی پت کا پرگہ ؛ جس کا تالیہ ایک کروڑ دام یھی ڈھانی لاکھ روے 
سالالہ ے ء نوابِ عدسی القاب حضرت جہاں آرا ہیگم کی تنخواہء میں عطا 
ہوا ۔ حرم سرا کی دونوں پرستاران_ خاص کو ؛ جن کا درجہ سج سے بلند 
ے ء ایک لاکھ روے انعام عنایت کیا ۔ مل سرا کی دوسری خوانین کو 
بھی حسب رتبە قد و جنس عطا فرىا کز سرفرازی بخشی ۔ انھی دنوں 
میں اساۓ دربار ء شاہزادہ داراشکوہ اور جہاں آرا پیگم صاحب کی پیشکوں 
سے جو انھوں ے عتاف موقعوں پر حاضر کیں ؛ سولہ لاکھ روےح کی اشیا 
حضرت ے قہول فرمائیں ۔ یعی یگم صاحب 2 ایک لااکھ روچ کے 
چواہراں و رصع آلات ٭ بڑے اہزادے نۓ ڈھائی لاکھ روے کی اٹیاء 
علی سردان خاں ۓ ڈھائی لاکھ روے کے نوادر ء سعداللہ خاں ے ساڑے 
تین لاکھ روس کے تقے پیش کہے ۔ دوسرے اسرا کی پیشکوں ی تالبت 
ساڑے چھ لاکھ روے تھی ۔ 


حیات غخاں نن ہزاری ذات بارہ سو سوار نر تنصسری خال تن 
ہزاری ذات آٹھ سو سوار ء مبرزا سلطان اور فیض ال واد زاہد غاں در ہزاری 


شاہحہآن تام جُد وم ۹ 


ذات باج سو سوار کے تنضب پر فائز ہوۓ ۔ سید علی ولد سیّد جلال اور 
ید ہدایتاللہ ضدر کو 3و ہزاری ڈاٹ ڈھائی سو سوار کے ملحجبآ پر 
سرفرازی ملىی ۔ میرک شیخ ڈیڑھ ہزاری ذات سو سوار ء مبر صمەعقام 
الدولہ ہزاری ذات دؤ سو سوار کے سٹصہت پر سردلند ہوے ۔ اور بھی بہت 
ہے منصب داروں ء خلمانہ زآادوق ؛ برق انداؤوں اور احدیوں کو منصب اور 
ننخواہ کی نرقیات ملیں ۔ میں جعفر داروضہ'ٴ داغء مبر صالح داروغہ* 
کتاب خالہ اور پورن مل کو ایک ایک ہتھنی عایت ہوئی ۔ دلبر خاں کی جگد 
مکند کو قوج کی فوجداری اور اسیی سرد فردائی ۔ جملہالماکی سعداللہ حاں کے 
مہتمم رگھناتھ کو راۓ کا خطات اور طلائی قلمداں عنایت ہوا ۔ نىذرید خاں 
اور عادل خاں کے ایاچیوں کو بیس ہزار روے رحمت ہوۓےۓ ۔ فتحا کلاولٹ 
کو دو ہزار روچ اور دوسرے کلاونتوں کو تیں ہرار روے اعام ملا ۔ 

تارح سم رب الثای ,۴ھ (ی اپریل .۵:بءٴ) مگل کے دن 
عمرر مبارک کے اکسٹھویں سال کا جشن تلادان قمری کال زیب و زینت 
ے منعقد ہوا ۔ نو روز کے چند ہی دن بعد اس جشن کے برپا ہوے سے 
کاسانی و شادمانی کے دروازے کھل گے ۔ اہل_ عاام یے زر کل ک طرح 
اپنے داہن اور جب دوات سے پھر لیے ۔ حضرت ے سسیح الؤہاں اور 
آش قلاق کو پابچ پابچ ہرار ء عبدالحمید ىادشاہ ىاے نویس کو چار پرار اور 
حکم حاذق کو تین ہزار روے العام عطا فرمایا ۔ حکم ہوا کم سال بھر تک 
جمعرات کے دن جو نیشکش وصول ہوا کرے وہ طاہر حاں کو دے دی 
حاۓے دعلىی مدان خاں کو دوبارہ خلعت_ خاصم ٤‏ سصع خنجر مع پھولکثٹارہ 
اور طلائی زین کا گھوڑا عنایت کر کے کشمیر کو رخصت ہرنایا ۔ رسم خاں 
کو سنبھل جاے اور راجا ے سنگھ کو وطن جاے کی اجازت ملی ۔ 

میوات کے باشندوں نے خودسری کے سبب آگرے اور دبہلی کے 
درمیان راہزنی کرکے بڑا فساد ما رکھا تھا ء ان کى دست درازیوں ے کتنے 
ہی گانؤں اُجڑۓ لگے ۔ حضرت نے مہوات کا سارا علاقہ راجا جے ساکھ کے 
منجھلے بیۓ کیرت سنگھ کی جاگیر میں دے دھا سے ابھی آٹھ سو دات ء 
آُٹو سو سوار کے منصب پر سرفراز فرمایا تھا ۔ تاکید کے ساتھ ہدایت گی 


ہے۵ شاہجہان امہ جلد سوھ 


گە ان ظالموں کے قلع و قمع میں کوئی دقیقہ با نہ چھوڑنا ۔ حکم والا ہے 
پموجب راجا ے سنگھ ۓ اپنے تمام آدمی ہمرکاب لے کر ان ملعولوں کو 
کھیں لیا ۔ ہزاروں کو قتل کر ڈالا ۔ باق منتشر ہو کر ادھر أُدھر بھاگ 
ٹے ۔ جہاں کہیں کسی رہزن کا نام پتا معلوم ہوا اسے ثباہە کر کے راجا 
ہے وہاں اپنے آدمی آباد کر دے ۔ آتش قلاق کو غلعت ء مینا کار طلائی 


ساڑ کی شمشیر و سپر اور پا ہزار روے عطا قرنا کر بلخ واپس جاۓ ک 
اجازت دی ۔ 


سن مم جلوس 


اق کی عثایت سے یکم جادی اشثانی ., ؛ھ (یکم جون .۱+۵ء) کو 
چوبیسواں سال جلوس بخیر و خوی شروع ہوا ۔ اہل عالم کو شادمانی ٍ 
مژدہ ملا ۔ کچھ عرصہ بہلے نذر مد خاں وا ی بلخ کا سراسلە آیا تھا جس 
میں حضرت کی عنایتوں اور قدردانی کا اعغراف کرتنے اور اپنی پریشانیوں کی 
تفصیل کے بعد لکھا تھا کہ آپ کی مزید عنایتوں اور نوازشوں کا آرزو مند 
ہوں ۔ حضرت ے اخلاق کرعالہ اور حوصلم* شاہائمہ کے بموجب خواحە 
قاسم سیلّد کو بطور سفیر نذر مچد خاں کے پاس بھیجا ۔ ایک لاکه روے کے 
رصع آلات اور جواہرات کے علاوہ ماسلہٴ گرامی بھی روانه کیا جو اتحاد 
و النت کے سشامین سے “پر تھا ۔ غان کے بیۓ عبدالرحمٰن کے لیے بھی دس 
ہزار روے بھجواۓ ۔ سیادت خاں بخ٘شی_ دوم کو پاب سو سوارک ترق 
دے کر یعئی تین ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کا متصب عطا فرما کر 
باقق خاں کی جگد آگرہ کی قلعداری سبرد فرمائی ۔ نذر مد خاں کے مفبر 
خستکہ سے نے٤‏ باراہ والا میں حاضر ہو کر خان مذکور کا مم اصلہ پیش 
کیا جس میں امداد و اعانت کی الت‌اس درج تھی ۔ سفیر کو خلعت اور چار 
ہزار روے عطا ہوۓ - 

علاقہٴ چورا گڑھ کا انتظام سردار خاں ے اچھی طرح م ہو سکا تھا 
حضرت ے راجا بہار سنگھ کو ہزاری ذات کی ترق دے کر چار ہزاری 
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ذات تین ہزار سوار دو اپم کے منصہب پر سرللند کیا اور چورا گڑھ کا 
علاتں جاگیں میں مقرر فرمایا ۔ شریفر مکد حسن کا سہتمم شیخ عبدالصمد 
لے بھی نطور سغیر حاضر ہو کر حضرت کے انعام و اکرام ہے بہرہ مند ہوا 

تھا اور مک معظمہ واپس چلا گیا تھا ۔ ان دنوں بخت بیدار کی ربناق سے 

دوبارہ بتارخ ہو حب (ےم جولائی ,۵+ہم) بارػہ فلک اشتباہ میں 

آستاں ہوس ہوا ۔ حضرت ہٌۓ سات سو ذات سو سوار کا منصب عطا کر کے 

شاہی ملازموں کے زمسر‌ے میں داغل کیا ۔ خلعت اور دس ہزار روے کے 
العام ہے کامیاب ہوا ۔ 

مہ [رجب] . جولائی .۵ وه کو میوات کے واتعات ہے معلوم 

ہوا کہ راجا جے سگھ نے چار ہزار سوار اور چھ ہزار بہدوقچی اور تبردار 
ہمرکاب لے کر رہرن سیواتیوں _ے گھروں کو پھونک ڈالا ۔ ہزاروں سرکش ‏ 

حن کا قتل و عارت کے سوا اور کچھ کام نہ تھا ء تلوار کے گھاٹ اتار 

دے ۔ اہل وعیال کو قید کیا ۔ جو بچ گئے اں کا بھی نام و انان مٹا 

دیا ۔ قدردان بندہ نواز نادشاہ ے راجا کو ہزار سوار دی !سید سم اسپہ کی 

ترق دے کر پنچ ہراری دات ء پابچ ہرار سوارء چار ہزار دو اسہ سد اسپم 

کہ منصب پر سرفراز فرمایا ۔ چال کلیائہ پرگنہ جس کی جع دو لاکھ روے 

سالائٹ تھی ء راحا کی جاگیں میں عطا کیا ۔ بحال مذکور کی فوطہ داری 

کیرت سنگھ کو عدیت کرکے منصب میں اغافم فرمایا ۔ 

غیرت خاں جو شاہزادہ داراشکوہ کی نیابت میں گجرات کی صوے داری 

پر مامور تھا اور دو ہزاری ذات ہزار سوار داخلی کا منصب رکھتا تھا ء 
شاپی ملازسوں کے زرے'میں داخل ہو کر سرفراز ہوا۔ ہزاری ذات کا 
اضاف؛ٴ منصب اور علم عنایت ہوا ۔ طاہر خاں اور حیات خاں ۓے بھی عام 
پا کر سربلدی حاصل کی ۔ مرو شمہاں ہو وھ( اگست ۰ددء) کو 
مبر سمد علىی خاف سید جلال مرحوم کو کتاب خاۓ اور اش خاۓےۓ کی 
داروغگی عطا ہوئی ۔ یہ عہدہ مر الج خوشنویس کا تھا ؛ وہ و شعبان کو 
فوت ہو گیا تو اس کی جگہ می سید علی کو سامور فرمابلا ۔ جوابر خایھ 


٢ےہ‏ ے اہجہان ثابد جا شوج 


کی غامعت جو بہلے مبر سیدعلی کے سُپرہھ تھی ء مد ریف ولد اسلام غاں کو 
تقویض ہوئی ۔ بکاول کا ہام بہرام کے بجاۓ محیی ولد سیت خاں کو ملا ۔ 
بہرام کو زرگر خانۓ کی داروغکی پر ساسو رکیا ۔ 

مم شعبان کی رات کو کشتیوں کی سیر فرنائی جو عجبب و غریے 
وضع سے ترتیب دی گی تھیں ۔ ان پر اس انداز ہے چراغاں کیا گیا تھا 
کد ماہ کامل کی ووشنی پھیکی پڑ گبٔی ۔ شمعوں اور چراغخوں کے عکیس ہے 
دریاۓ جمنا پر کہکشان کا گان گزرتا تھا ۔ حضرت کے فیض قدم عد 
شاپی بجرہ رشک مہر و ماہ ىن گیا ۔ جم شعبان (مم ائھمت .ین+ہم) کو 
شاہژادۂ والا جاہ بلند اقبال کو اسٹی ہزار روے قیمت کا صرصع حموہ عنایت 
فرمایا ۔ تقرب حاں کو ترق دے کر ہیں ہزاری ڈاب ء ہزار سوار کے منصب 
پر سرفراز کہا۔ فراست خاں ناظر_ ےل سرا کو خلعت اور پایچ سو اشرفیاں 
عنایت کر کے سفر حچ کی اجازت دی ۔ احمد آباد کے متصدیوں کو فرمان 
پہنچا کہ ڈیڑھ لاکھ روۓےح کا سامان جو عرب میں جا کر تین لاکھ روے 
میں فروخت ہو سکے ؛ فراست خاں کے سبرد کر دیں ۔ حکم ہوا گہ مذکورہ 
رقم میں سے ایک لاکھ روے زید بن حسن شریف مکس کو ؛ ایک لاکھ 
روے میر فرمان مکہ اور عالموں فاضلوں کو اور ایک لاکھ روے 
مدینہ منورہ کہ حاجوں کو دے دے جائیں ۔ 

ہ رہیع الثانی ,٠.‏ ؛ھ (م اپریل ہی ؛ء) کو قاضی اسلم زعمی ہوگیا 
تھا ؛ تقصیل یہ ے کہ حضرت گھوڑوں کا معالئہ فرما رے تھے ۔ ایک 
چابک سوار گھوڑے کو کاوا دیتا ہوا بڑھا ۔ قاضی اسلم سلام کے لیے آ رہا 
تھا ۔ دہشت کے مارے پانؤںن کو لغزش جو ہوئی ہو گر پڑا ۔ سختف 
صدمہ پہنچا ۔ چار ماہ ٹن دستر پر پڑا رہا ۔ صحت یاب ہوا تو حضرت نۓے 
حکم دیا کم زیارت خزمین شریفین کے لیے روانہ ہو اور احەط آباد ے سامان 
لے کر جاؤ ۔ (بعد اڑاں یم غدمت فراست خاں کے عبرد ہوئی) ۔ قاضی ے 
ے توفخی کے سہب یں حدمت قبول ئہ کی ؛ بلکد یہ الاس کیا کد فدویٰ کو 
کاچل جھیچ دیا جائۓے ء اگرچہ بادشاہ سلامت کو اس کی ید اذا اگوار گزری 
لیکی درگزر فردائی کہ کم بخت کے نضیب میں ید دولت نہیں ےچ ۔ از رام 


شاپچپان اب جلد سوم ٣ھ‏ 


ساوت کابل کی جاگیر جس کا مالیہ دس ہزار روے تھا ء اُس کے غام بجال 
رکھی ۔ دبلی کے قاضی خوشی حال کو جو متقی پرپبرگر آدمی تھا ء غلعت 
صے کو لشکر کال کا قاضی مقرر کر دیا ۔ پاب صدی ذاب کا منصب عنایت 
فرمایا ۔ 

حغیرت کی عمر_ مبارک میاٹھ سال ہے زیادہ ہو چکی تھی لہلڈ' عالموں 
فاضلوں ے فقد کی کتابوں کے بموجب پیم ف تی دیا که اگر حضرتِ 
جمہاں ہائی روزہ نہ رکویں بلکہ روزے کے بدلے عیدتد ادا کر دیا کریں تو 
جایز ہے ۔ نحرص ارناپ شریعت کی تجوںز کے مطاق فیصلہ کیا کہ رمضان 
کے روزے موقوف رہیں گے ۔ أُں کے مباۓ مبتاہوں مسکیئوں کو ساٹھ ہزار 
روےے تقسم کے جائیں گے ۔ حنانچںم اس سال بھی ہوا ۔ باورچی خاے کے 
ەہتەم ے ہر رورشام ہے وآت طرح طرح کے کھاے ء میوے ء مثوائیاں 
اور خوشبوٹں ترتیسے دے کر خواص وعوام سب کو شاہی دستوخوان 
پرآۓے کی دعوب دی ۔ عیدالفطر ی صبع کو (ےں ستبر .ھ٦۱ء)‏ 
شاہ دیتدار دوکات پڑھنے کے لے برستار_ خاص بی بی اکبر آنادی محل ک 
مسنجد میں تشریف لے گئے ۔ نچھاور کے نطور اۓ روے اور اشرفیاں دکھیری 
گئیں کہ فقیروں عریبوں ۓے جهولیاں دھر لیں ۔ 

پتاریخ (م شضوال (وم ستمبر .۰ ن+وء) شاہزادہ شجاع چادر کی ڈیڑھم 
لاکھ روے قیمب کی پیشکش ملاحلہ فرمائی ۔ جاں اثار یگ عرف یادگر 
بیگ مر توزک کو غلعت اور دو ہزاری ڈات آٹھ سو سوار کا منصب 
عغایت کر کے شادی خاں کی جہمم نشی دوم مقرر فرمایا ۔ جاں نثار بیگ کی 
جگہ سید بہادر میر توڑک مقرر ہوا ۔ ہر اکتوبر .و ؛ء کو شاہزادہ شحاع 
کے لے پاندان مرصلع ء زرکار شمشیر خامصم اور مینا کرطلائی ساز والے دو 
گھوڑے ارسال فرمااۓے ۔ داراشکوم کے وکر سیلّد سلطاں کو غلعت اور 
ڈیڑھ ہزاری ذات دو سو سوار کا منصب عطا فرما کر ان کی لیابت میں 
صوببںٴ پنجاب کے انتظام پر مامور کیا ۔ ٭م اکتوبر کو آپ ے بچٹر خاں 
کلاولتب کو چار سو اشرفیاں انعام دیں ۔ واصح ہو کہ ابرارم عادل خانں 
وا لی پیچاپور نے نالایقی اور ے تمیزی کے سیسب اپّی بھتیجی اس شخصی 


جےہ۵ شاہجہان اب جلد سموم 


سے بیاە دی تھی ۔ اس عقدیے کئی اولادیں پیدا ہوئیں ۔ 
ہفتے کے دن ہرم شوال زم اکتونر .۵+رء) کو نونہال بوستانِ 
سلطنت سلطان سبہر شکوہ کی عمر کا ساتواں شسی سال تھا حضرت ے 
اپنے رویرو اُس وئٹہال کا “ىلادان کروایا ۔ جو چیریں تول میں ابریں ء 
حتاجوں نقیروں میں تقسم کر دی گئیں ۔ اُس والا گہر کو لعلوں ےہ مرصع 
بیش مہا سر پیچ عنایت کر کے چار سو روے کے روزینہ پر ترق دی ۔ سلطان 
سلمان شکوہ کا روزینہ بڑھ کر پای سو روے مقرر ہوا ۔ ٴستضول خاں 
بڑھاے اور ضعفر جسافی کے سبب ملازمت اور منصب سے برطرف کیا گیا ۔ 
حکم ہوا کہ بیس لاکھ دام (جاس ہزار روے) کا سالیانہ لیا کرے اور دعاۓ 
دولت میں مشغول رے ۔ اطلاع ملىی کی عصمت پناہ اکر آنادی حل ے 
قلعے سے ڈھائی کوس کے فاصلے پر باد ی کی سراۓے کے نزدیک جس باغ کی 
بنیاد رکھی تھی وہ تیار ہو چکا ے ء حضرت بے باغ میں رونق اەروز ہو کر 
اہے مزید شادابی و شگفتگی بخشی ۔ اس پرستار غخاص نے روہوں اشرەیوں 
کے اٹھارہ خوان نجھاور کرکے سرفراری حاصل ى ۔ یہ “پر فضا باغ نہایت 
فرحت مخش ے ۔ سبزہ و گل کی کثرت سے کلزار “خلد کا جواب سمجھے ۔ 
لاہور او رکشمیر کے شاہی باعوں کے انداز پر قرنیب دیا گیا ے ۔ حوغوں ؛ 
نہروں اور چمنوں کی لائی چوڑانی بھی انی ہی سے ۔ خوش مائی اوو 
دلکشائی کی بدولت دل خٹرم اور باغ, بہشت کا نمھولد ے ۔ 
یہ باغ بھی تین طبقوں پر ٭شتمل ے ۔ پہلا طبقہ تین سو گز مربع 
ے جس میں خوشن| نشیمن بنے ہیں ۔ ملا طبقہ کہ وہ بھی تین سو گز سرہم 
ے ٤‏ نریباً تین گز نیچا سے ۔ دونوں کے بیچوں بیچ آٹھ گز چوڑی 
نہر جاری ہے ۔ جو نہریں نشیمنوں اور کوٹشکوں میں سے گزری ہیں ء ان 
کی چوڑائی نقریباً دو گز ہے ۔ یہ نہریں آبشار کی صورت میں حوضوں میں گرتی 
ہیں ۔ بڑے حوضوں ء موق بکھمرتے ہوۓ فواروں ء نشیمنوں ء عاربوں 
اور “برجوں کا انداز وہی ہے جولاہور اور کشمیں کے باغات کا سے ۔ الہتم 
لے طبقے والا حوض جو ہم گز× ۸ گز ے اس کے اردگرد خوش وفع 
دالان ہیں ۔ دو پہلوؤں پر ایک ایک چوکھنڈی ے۔اس طرح یہ حوض 


شاہجہان نامہ جلد سوم ۵ٹ 


چھی بھون والے حوض ہے شاہہ ے ۔ ایک اور ہشت پہل حوقں جس کا 
قطر چالیس گز ہے ء ہر لع سترہ گڑء فواروں کی تعداد رم ء یہ بالگل 
شاہ آباد والے حوض کا نھونم ہے ۔ ملے طبقے میں نہر کی چوڑائی سات گز 
ہے ۔ ختلف دالانوں کے سامنے ہہ گزرتی اور اگلی روش تک ببنچّی ہوئی 
بہشت پھل حوض میں داخل ہوقی سے ۔ یہاں سے نکی کر شا یىی جانب وا ىی 
فصیل تک جا پہنچی ے ۔ یہاں یں نہر تسرے طبقے میں أُترق اور آگر 
بڑھ کر اُس تالاب میں گر جانی ہے جو باع کے اہر واتع ے اور ۵م گز 
×۰ گز ے ۔ المختصر یہ ناغ دو لاکھ روے ک لاگت سے چار سا١‏ 
میں قیار ہوا ۔ بادلی کی سرائۓےۓ پہلے کچّی تھی ؛ ابر آبادی فحل کی توم 
سے اس میں ستٹّر حجرے ہ ىرآمدے اور دالان تیار ہرۓے حن کی دیواروں 
وغبرہ ہر چوے کی استرکاری ے ۔ 

تاریخ پ ذی الحجد (م دسمبر مہ رء) لثملا" غفیعا یزدی بارگاہ شاہی 
میں حاضر ہو کر سرفراز وکامیاب ہوا ۔ حضرت نے خاعت ء تین ہزار روے 
اور ہزاری ذات ء سو سوار کا منصب عنایت کیا ۔ یہ شخص علوم متداوله 
ہیں کال حاصل کرۓ کے بعد وطن ہے نکلا ۔ روزی_ علال کی غاطر 
کجھ سوداگروں ہے نصفا _نصفی نفع کے وعدے ہر رقم لے کر ہندوستان آیا 
حو اہل عالم کا ملچا و ماویٰ ے ۔ ایک مّدب تک لشکر میں بسر کرتا 
رہا ء جب حضرت کی سواری کابل ہے دہلی میں آئی تو ملا ایران وابس 
جاۓ ٭ کے لیے بندرگا سورت میں جا پہنچا تھا ۔ چولکں تقدیر یاور تھی 
لہٰذا اُس کے کالات کا شہرہ حضرت کے گوش گزار ہوا ۔ آپ ۓے سورت 
کے متصدبوں کے نام فرمان بھیج کر أے "لوا لیا اور سرفرازی بخشی ۔ 

راول مشوہر کے انتقال کے بعد اُس کا بھتیحا رانندر جو جالشینی کے 
قابل ند تھا ء گٹدی لشین ہو گیا تھا ۔ حضرت ے اجازت نہیں ملی تھی ۔ 
روپ سنکھ راٹھور ۓ راول منوہر کے داماد سہل سنگھ کو ؛ جے راول اپنا 
حائشین کرنا چاہتا تھا ء درا والا میں ىھیجا ۔ اُسی کے ہاتھ عرضداشت بھی 
ارسال کی جس میں التاس تھی کہ سبل سنگھ کو راول کا خطاب اور جیسلمبر 
کا قلعہ عنایت کیا جاۓ ۔ آپ نے یب التاس منظور فرما کر سے سرفراؤ 


7 شاپجبھان نام جلو سوم 


کیا ۔ سم ذیقعدہ (ےم نوسبر ۔دورء) کو سبل سنگھ کی عرغیداشت پہنچی ۔ 
لکھا تھا کہ جب فقدوی جیسلمبر کے قلعے میں داخل ہوا تو رعایا ے میری 
ہواغواہی کی اور قلعے پر فدوی کا قبضہ ہو گیا ۔ رایندر جنگ لئے پغبر 
فرار کر گیا ۔ عمرضدادت کے ساتھ سبل سنگھ ژمیندار ساقلمبر ۓ دو ہاتھی 
بھی بھیے تھے جو حضرت ے ملاحظمب فرساۓ ۔ ساتلمر کا پرگنه اور 
قلعب لے راول منوہر بھاٹی زسیندار جیسلمیر کے تصرف میں نھا ۔ اُس کی 
وفات کے بعد حضرت ے 'ٴُنھیں راجہ جسوبت سنگھ کی جاگبر میں دے 
دیا ہم [ذیقعدہ] ہم نور .ؿ+ہرء کو راجا جسونت سنگھ یق عرضداشب 
سے واضح ہوا کہ قلعءٴ ساطمبر نو دن کے حاصرے کے بعد فتح ہو گیا ۔ 
پرتاب بھاٹی اور اس کے قلعہ نشین رفیق ضل ہو گئے ۔ 

بتارخ ہر ذیالحجب (م دسمبيں ,۵ہرے) نما عید اضفحی ادا 
کرۓے کے لے ظل سبحامی ہیی اکبر آبادی محل وا ی مسجد میں تشریف 
لے گئۓے ۔ واپس آ کر قربای کی سٹّت ادا فرمائی ۔ شاہزادۂ بیدار بخت داراشکوہ 
کو خلعٹ خاصب اور ایک عدد لعل عنایت کیا ۔ دو لاکھ روے مزید 
سحمت ہوۓ کہم وہ دلی“ میں اپنی اُس حویلی کی تعمیر مکمل کر لیں جس 
کہ لیے پہلے ھی حضرت نے انی ہی رەم عطا ىي تھی ۔ وپ ذیال دج 
(+م دسمبں .یہ رء) کو فتح اللہ خاں کے ہدس عادل خاں والی بیجا بور 
کے واسطے فرسان عطوفت نشان ء خاعت خاصد ٠‏ برصع سرہیچ (جن کی قحت 
اسی ہزار روے تھی) ء کوہ سوہ نامی ہاتھی تقرٹی پاڑ سمیست ارسال فرماۓے ۔ 
ایک ہتھنی نیز ایک اور ہاتھی مزید تھے ۔ 

بندرلاہ سورت کے متعبدی کی عرضداشت سے واضج ہوا کس ترکیٹ کے 
فرماں روا (سلطان روم) سلطان چد خاں ے سید ھی الدین سفبر کو اپنا ماسلہ 
دے کر بھیجا ہے ۔ آپ ے خواجہ روشن گرزدار کے ہاتھ سید ھی الدین 
کے واسطے خلعت اور فرمان روائد کیا ۔ حکم والا کے بیموجب سورت اور 
دوسرے صوبوں کے حکام کو ہدابِت کی گئی کہ بہ تفصیل ذیل سفیر 
مذ کور کو خزائم* عاسسەہ ہے نڈرانہ نوافع کریں ۔ بندر سورت کا متصدی 
ہہں ہزار روے دے ۔ برہان پور کا صوۓ دار ملتفت خاں ء مانڈوی بات 


کا اظم سزا خاں ء شاہنواز خاں صوے دار مالوہ اور دہلی میں خلیل !ھ غانں 
دس دمی+ہزار روے پیش کریں ۔ انھی دنوں حضرت کو نیل گاۓ کے شکار 
کی خواہش ہوئی ۔ ٹکٹرگہ میں پہنچ کر آٹھ روز میں بچاس یل گئیں تفنگ 
خاصب ہے ماریں ۔ مچد صالح خواق مشرف توغائد کو ا2ے بیگ کی جکه 
کوتوا یف کی حدمت ہر مامور کیا۔ ہم حرم رو رھ(مم جنوری (د٭۱ء) 
کو آپ کے حسب الحکم ھاہزادہ اورنگ زیب ہہادر ماتان سے آ کر حاضر 
بار5اہ ہوۓ ۔ حلعت خاصہ ہے سرفرازی پائی ۔ 

تارج ہم حرم وہ ,وھ و ماہ دے مطابق وم جٹوری ۱١۱۵ء‏ 
عمر سبارک کے ساٹھویں ؿمسی سال کا جشن تلادان منعقد ہوا ۔ شاہ حل 
کے 'یواں میں جشن کی عفل کال ژیب و زینت سے آراحتد ہوئی ۔ ‏ ادشاہ 
دریا دل ی سخاوت ے اہل دنیا ؤض یاب ہو ہو کر مستغنی بل گے ٠‏ 
شاہرادۂ والا جاء اورلگ ژیب بہادر کی پیشکش جو چند جواہرات ء ىارہ 
گھوڑوں ؛ دم خچروں اور پاچ سو اواٹوں ہر مشتمل تھی ملاحطمٴ عا یىی سے 
گزری ۔ حضرت ے شاہزادے کو ایک لاکھ روے کے انعام سے سرفراز 
فرہابا ۔ دوالتقار خاد پان سو سواروں کے اضانے سے دو ہزاری ذات اور 
سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ اس کا بیٹا چد ابراہم بھی ترق ہا کر ہزاری 
ذاب چھ سو سوار کے منصب پر سر ئلند ہوا ۔ 


. کشمبر کی گکاگشت کے لے روانق 


۵۰ء کی برسات میں بارشیں ام ہوےۓ ہے دہلی کی آب و ہوا گرم 
رہی ۔ علاقہٴ کشمبر کی خوش نصیی سمجھے کم آب و پوای شدت ق 
تلافی کے لیے اکلے سال حضرت کو سیر کشمیر کی خواہش ہوئی ۔ غرض یکم 
ریعالاول ١‏ ہ. 6ھ زم فروری ؛۵+رے) کو حضرت ىی سواری لاؤ لشکر 
سمیٹت اُدھر روالہ ہو ۔ آغرآباد میں خعیے ہوۓ تو آپ ۓ غاہزادہ 
اورنگ ژیب ہادر کو غلعت خاصہ اور طلائی ساز کے دو گھوڑے صسحمت 
فرما کر ملتان کی طرف رخصت کیا ۔ اس کے بعد جعفر غال کو و:چ ہزاری۔ 


ہہ شاہجہان امم جلد سوم 


خذات ء پاچ ہزار سوار دو اسپد سم اسپہ کے منصب پر ترق دے کر لیز 
خلعت ء طلائی رین والا گھوڑا ء فیلخانہٴ شاہی ہے ایک ہاتھی اور 
سعید خاں کی جگہ ٹھٹھہ کی صوے داری عثایت کر کے اُدھر روائه فرایا > 
خلیل اللہ خاں کو چار ہزاری ذات اور سوار کا منصب دے کر شاہجہان آباد 
کی صوے داری پر مامور کیا ۔ لہراسپ خاں کو ترق دے کر تین ہزاری 
ذات اور سوار کے منصب پر فائز کر کے خلیل اللہ خاں کی جگد میر بخشی 
کا عہدہ بخُشا ۔ سلطاں حسین ولد اصالت خاں کو دوآے کی فوج داری 
عطا کی ۔ مد شریف ولد اسلام خاں کو بخشی گری اور دہلی کی واقعہ نویسی 
کی خدمت سبپرد ہوئی ۔ فیض اللہ ولد زاہد خاں کوک خافی کے خطاب ہے 
سرفراز ہوا ۔ 

اگگے دن آغر آباد ہے کوچ کیا ۔ سرہند کے پاس پہہچ کر شاہرادۂ 
پاند اقبال کو حکم دیا کہ لاہور پہنچو ۔ بتارم ہر ریمالاول (و مان 
۵۱٤ء)‏ سرہند کے دوات خاے میں رونی افزا ہوۓ ۔ چاں ے تین کوچ 
کر کے دریاۓ ستلج کہ کنارے پہنچے ۔ ہہ و مارچ کو کشنتی میں بیٹھ کر 
دریاۓ ىیاس ہے پار أترے ۔ یکم ربیمالثانی مم مارچ ۵؛مء کو 
دارالسلطت لاہور کے قریب پہنچ کر شالامار باغ میں رونق افروز ہوۓ ۔ 
یہ باغ آپ کے فیض قدم ہے رشک بہشت بن گیا ۔ شاہزادۂ بلند اقبال حاضر 
دارگاہ"ہوۓ ۔ أن کے ہعرکاب سلطان سلیان شکوہ ء خسرو سلطان ولد نذر چد 
خاں ء ٹھٹھں کے معزول صوے دار مغل خاں ے بھی باریاب ہو کر سرفرازی 
پائی ۔ مس جادیالاول (مم اپریل ون+وء) کو عابد خواجد بارگاہ شاہی کی 
آستاں نوسی کے لیے حاضر ہوا ۔ نذر مد خاں کی سرگردانی کے زماۓے میں 
اُس کكا نقیب رہ چکا نھا ۔ نو گھوڑوں کی پیشکش نظر عا لی سے گزاری ۔ 
حضرت نے ہزاری ڈات ڈیڑھ سو سوار کا منصب اور چار ہزار روے انعام 
سے سرفراز کر کے ملازمان سلطنت کے زمرے میں داغل ارمایا ۔ ۵ء اہریل 
کو شالامار باغ ہے اٹھ کر دولٹ خائہٴ لاہور میں مقم ہوۓ ۔ 

جادی الاول (ہ٭ اپریل ؛۱۹۵۱ء) پیر کے دن عمر مہارک کے 
ہاسٹھویں قمری سال کا جن تلادان منعقد ہوا ۔ ختلف اشیا اور روپوں 


شاہجہان ناب جلد سوم ۹ھ 


کو حضرت کے ہموزن قول کر فقیروں محتاجوں میں تقسم کر دھاجو حضرت 
کے فیض و کرم ہے بہرہ مند ہو کر نی بن گئۓے ۔ حیات خاں کو تین 
ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار ء شاہزادہ بلند اقبال کے ملارم سید سلطان کو 
دو ہزاری ذات چار سو سواز کا منصب اور صلابت خاں خطاب عنایت فرمایاء 
بربیت خاں کو ڈیڑھ ہزاری ذات آٹھ سو سوار ء .٭ غغفیعا یزدی کو ڈیڑھ 
ہزاری ذات سو سوارء حسین ٹلی آغر کو ہزاری ذات آٹهھ سو سوار > 
اسد التھ ولد شیں خواجہ کو ہزاری ذات پان سو سوار اور اظر خاں کو 
ہزاری ذات دو سو سوار کے منصب پر ترق دی ۔ شاہزادۂ ول عہد کی طرف 
ہے غیرت خاں پنجاب کا حا کم تھا ۔ أے تین ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار 
کے ٹیب پر ترق بخ٘شی ء شیخ عبدالکرم تھانیسری کو آگرے کی دیوانی 
ے ہٹا کر شاہرادۂ والا جاہ کی وکالت کا عہدہ اور ہزاری ذات ٹیڑھ سو 
سوار کا داخلی مخصب عسایت کیا ۔ شیخ موسلی گیلانی کو کابل کی دیوانی 
پر سرفراز کر کے ہتھنی مرحمت کی ۔ بدیع الزمان کو جو پنجاب کے "کسی 
محال کا اسین تھا ؛ یز بٹالے کے کروڑی سید مچد محمود وغیرہ کو ایک ایک 
ہتھی عنایت فرمائی ۔ 

بتاریج ہ٥‏ جادی الاول (ہ سی ۵۱(+بع) شاہ ل لد اقبال یق حوبلی 
میں تشریف لے گۓ م ان کی پیشکش میں ے ایک لاکھ روے ک چیزیں قبول 
فرمائیں ۔ سعد الہ خاں کی پیشکص میں ے بھی ایک لاکھ روے کے جواہرات 
و پارچات منظورفرماۓے ۔ حکم ہوا کب سال ببر تک پیر کے دن جو 
پیشکشیں آیا کریں وہ ملا شفیعایزدی کو دے دی جائیں ۔ لہراسپ خاں 
میر بخشی کو ہدایت کی ک جب تک سعید خاں بہادر ظفر جنگ ٹھٹھہ 
سے آ کر کام سنبھالے ؛ تم کابل کی صوبد داری کا سرا جام کرو ۔ أے 
اھر روانم کیا ۔ کب اندر سنیاسی درگاہ عالم بناه میں حاضر ہوا۔ دھرہد 
راگ کو ادا کریۓے نیز پندوستانی گیتوں ٹھمریوں وخبرہ کو گاۓ میں ماہر 
سے اور حضرت کا منطورنظر۔ آپ ۓے علعت اور دو ہزار روے انعام 
دے کر سرفرازی خشی ۔ 

حضرت کو معلوم ہوا کہ بلخ او ہدنشاں کے علاقے میں بیدین 


۵۸۰“ شاوہجہان۔ ٹامم جال سوم۔ 


ے این ا ان قیائل کی لوٹ مار سے وہاں کے. مغلوں کا حال تباء ہو گیا 
سے ۔ ازراہ عنایتے چالیس ہزار رھے عطا فرماغ ۔ سید بفابت اھ 
صدرالصدور > سیرک شیخ ء احدیوں کے بخشی مظفر حسین اور میر لوڑک سید 
بہافر کو حکم ہوا کی یں رقم وہاں کے حتاجوں ے نواؤن میں تفسم 
کر دی جاۓے ۔ بنگال کے واقعات ے واضح ہوا کہ ثناہزادہ شجاع کے ملازم 
خان پیگ نے جو أن کی طرف ہے صوبب اژیسد کا ناظم ے ء بندرکاہ 
ہگلی اوو حاکم شین قلعے کو مقانی ژمیندار کے تصرف سے نکال کر اپنے 
قبضے میں لے لا ؛؟ حضرث نے غان بیگ کے منصب میں ہراری ذات سات سو 
سوار کا اضافه فرسایا ۔ 

حضرت کے سفرکشمبر کی تارخ مم جادی الثانی (مر جون )۰۱٦۵۱‏ 
مقرر ہوئی تھی ۔ نج جون کو اسرالاسرا علىی مدان خاں کو خلعت خاصم 
اور خنجر (مع کمر) عطا فرما کر حکم دیا کہ راستے کی تیاری کے لیے آگے 
روائه ہو ۔ عبدالرحسٰن سلطان ولد نذر مچد خاں جو سم جلوس کے آغاز 
میں بتاریخ ہم جون ۹مہمء رخصت ہوا تھا ء اپنے باپ کی خدمت میں 
پہنچا ۔ لمذر مچ۔ خاں ۓے غورستان کی حکومت عبدالرحمٰن کہ سہرد کی جو 
اس ے مصلحت وف کے تقاضے سے قبول کی اور اُدھر روا ہو گیا ۔ اس اسا 
میں سبحان قلی خاں نے ہاتھ پاؤں ٹکالے اور ازبکوں |الانوں کی کثیر نوج 
کے ساتھ پلخ کا حاصرہ کر لیا ۔ نذر مد خاں بہت عاجز آیا ء پریشان ہو کر 
عبدا'ارحمن کو لکھا کہ راستے ہی میں ہے واپس آ جاؤ اور میری امداد کرو ۔ 
یں نے کچھ نو باپ کے حکم کے بموجب ؛ کچھ قلعدار غوری ک 
جنگ سے خائف ہو کر عجات کے ساتھ بلخ کا رخ کیا ۔ راسے میں ابراہم 
اییک نۓ اس کی مزاحمت کی ۔ سخت معرکہ پڑا جس میں ابواہیم مارا گیا ۔ 
اتنے میں سبحان قلی خاں کے قلاقوں ۓ ہے چاروں طرف ہے گھیر کر 
جنگ شروع کر دی ۔ عبدالرحمٰن کے آدمی کم تھے ء مقابلے ہے عاجز آ کر 
بھاگا ۔ دو منزل بڑھا ہوگا کہ بدنصیبی کے سبب گرفتار ہوا اور سبحان قلی 
خاں ے اہے قید کر دیا ۔ عبدالرحان نے دیکھا کہ بات بگڑ گئی بلک 
پلاکت کی نوبت آئی ء نگاہ بالوں اور پاسہانوں کو بہلا پھسلا کر سمجھایا کہ 


شاہجہان ثامہ جلد سوم گید 


میرے ساتھ حضرت شاہجہاں کے دربار میں جھاگ چلو ؛ اتی نوازشیں ہوں 
گی کہ تمھارے تصور میں نہیں آ سکتیں ۔ غرض ان سبھوں کو ہمراہ لے 
زندان ہے نکلا۔ ہم جادی الثانی (ہ جون ۱ن :ء) کو بارگاہ شابی میں 
آ سلام کیا ۔ نی زندگی پائی ۔ خلعت خاصہء مرمع جمدھر ء پھول کٹارہ ء 
طلائی زین کا گھوڑا اور ایک ہتھتی پا کر سرفراز ہوا ۔ حضرت نے چار 
ہزاری ذات پان سو سوار کا منصب عطا فرما کر بیس ہزار روے مزید 
عثایت کے ۔ جو آدنی ہمراہ لایا بھا وہ بھی ظل سبحاى کی نوازں سے 
ارات و سا ات بے 

سعد اللہ خاں بہادر ظفر جنگ١!‏ صوبہٴ بہار ہے آ کر حاضر درگاہ ہواء 
حضرت نے خلعت ؛ فیل خاصہ اور سّہری زین والا گھوڑا عایت کر کے 
کاىل کی صوے داری پر مامور کیا ۔ م رجب (,م جون ؛۵+ہبء) کو وہ 
کال روانہ ہوا ۔ مظفر حسین کو ترق دے کر ہزاری ذات چار سوسوار کا 
تس عرہ' ابل کی ضنی گری اور تومضاےۓ کی داروغگی عایت فرمائی ۔ 
شاہزادہ داراشکوہ کو سعر ہزار روے قیمت کی الی مرحمت ہوئ ۔ لاہور 
کی کوتوا ی مد صالح کو ء بخشی کری مرشد قلىی کو اور قلعداری کی خدمت 
ناد علی کو تفویض فرما کر وم حون رح+وے کی شام کو سیر کشمیر کے 
ارادے ے دارالسلطنت لاہور ے برآمد ہوۓ ۔ دریاے راوی کے پار مٹزل 
کی ۔ اس سال پرورد5ر کی حکمت کا تقاضا یە ہوا کہ برسات کے آغاز 
مي بارش کم ہوتی ۔گرنی کی شدب کے سبب کھیتیاں جلد تیاری پر 
آ گئیں ۔ آھر میں بارش شروع ہوئی ۔ چار ماہ تک بڑے زور کی بارشیں 
ہوئیں ۔ ہر حصے میں اتنا پائی برسا کہ دریا أٴىل پڑے ۔ سات روز تک 
دریاۓ حہام کا پافنی قصبہ بھیرہ کے گرد اس طرح حڑھا رہا کی لوگوں کو 
تباہی نظر آنے لگی ۔ اس کے بعد عین انتطار میں درا کا پانی ؟ترا ۔ لوگوں 
کی تشویش رفع ہوئی ۔ 





ج۔ یں شخص علامی سعداللہ غاں وزیر اعظم ے ختلف ے ۔ 


بی شاہجپان ثامہ جلد ہوم 


سن یم جلوس 


یکم جادی الثانی ,رھ رم اردی بہشت مطابق ہم سی ۵ظھ 
پیر کے دن حضرت کی تخت نشینی کا بیچیسواں سال شروع ہوا ۔؟ ظل سبحائی. 
ے دریاۓ راوی کے کنارے سے کوچ کیا ۔ شاہزادۂ بلند اقبال کو غلمت 
خاصب کے علاوہ موٹیوں اور زسد سے مرمع وہ سرہپیچ عطا فرمایا جو مر 
مپارک پر باندھتے تھے ۔ حکم ہوا کہ 23 اور سلطان سلیان شکوہ لاہور 
واپس جاؤ ۔ جب سواری دریاۓ چناب پر پہچی تو کشتیوں کا بل ىاندھا 
گیا جس سے آپ بہ سہولت پار أترے ۔ شاہزادہ سراد بخش کاہل ہے آ کر 
حاضر خدمت ہوا ۔ آپ ے غلعت خاصہ ء زین والے دو عدد اسپ غخاصہ عطا 
کر کے صوبب*ٴ مالوہ کی حکومت پر روانہ فرمایا ۔ 

چولکہ برسات کے آغاز میں بارشیں نہ ہوئیں اور آخر میں بارشوں کا 
جھاڑ بندھ گیا اس لیے خالصہٴ شاہی کی جاگیر میں چالس کروڑ دام بعنی 
ایک کروڑ روے کی جعع کا نقصان ہوا ۔ کسانوں کی تقیقات اور ان ک 
دنجوئی کے لیے حضرت نے سعد اللہ خاں کو یہیں چھوڑا ۔ تین کوچ 
کر کے بھنبر میں پہنچے ۔ پاب روز بعد موضع بن میں خیے ہوۓ ۔ 
۵ [جادی اثانی ےج جون ‏ خ؛ ٠ء‏ کو لدھی پنوج میں قیام کیا ۔ ‏ جون کو 
ساڑھے پا کوس چل کر اعتقاد آباد میں رونی افروژ ہوۓ ۔ راستہ ابسا 
ناہموار اور دشوار گزار تھا کہ سخت زحمت اٹھا کر پھر بھر دن رے منزل ہر 
پہنچے ۔ جہاں آرا بیگم صاحبہ اور دیگر دوسری خوائیں دن چھے کے قریب 
پہنچیں ۔ے جون کو حیدرآباد کی گھاٹی ہے گزر ہوا جواول ہے آخر ٹک 
برف ہے بٹی پڑی تھی ۔ برف کی موٹائی کہیں گز بھر ؛ کہیں کچھ کم 





وہ اس سے پہلے ۹ جون ۱ہ تک کے واقعات بیان ہو چکے ہیں ۔ ۳ سی 
کی تارج کو جلوس کی سالگرہ سمجھا جاۓ جس کا ذکر پہلے آلا چاہے 
تھا لیکن ے ترتیب ہو کر بعد میں آیا ے ۔ یہ ے ترتیبی دوسرے 
مقامات ہر بھی ے ۔ اسے سہو سمجھ لیجے یا غلطی ء اصلاح ممکن نہیں ۔ 


شاہجہان نامہ جلد سوم ۳ھ 


تھی ۔ جابجا برف کوٹ کوٹ کر اور سیڑھیاں قراش کر راستب ت لا تب 
ککہیں ید ڈھائیکوس کا فاصله طے ہوا۔ حیدرآبادی لدھی (نشیمن) میں آترے۔ 
۸م جون کو باوری میں ء اکلے دن دیوی میں ء اگلے روز بارہ موله میں 
خبمم زن ہوۓے ۔ إم جون کو تمام خواتین سمیت شاہی مجرے ہیں سوار 
ہو کر شپر کی طرف بڑے ۔ کّی اور کشتیاں تھیں جن میں حلسرا کی بیگات ء 
کنیزیں ء پرستاریں ۔وار ہوئیں ۔ امیرالامسا نے شابی یجرہ بڑے تکلف کا 
بنوایا تھا ۔ گنبد اور ستون خالص سوئنۓے کے تھے ۔زرہفت کے ہردے 
پڑے تھے ۔ 

محعتلف مقامات یق سبر کر کے رات کے وقت دریا کنارے موفع لولی بور 
کے پاس بارگاو شاہی میں وابس آۓ ۔ ہ زرجب] مطابق رم جون نہ ء 
اس باغ میں رونق افرا ہوۓ جو دریاۓ چھلم کے کنارے لگایا گیا تھا ۔ 
٭م [رجب] ۲م جولائی ؛ؿنہرء کو پیر کے روز سری لگر کے دولت عاے 
میں ]آترے ۔ ٦ر‏ جولائی کو امیرالامرا کے محل میں تثربیف فرما ہوۓے ۔ 
خان موصوف نے اس عزت افزافئی کے شکراۓ میں ایک لاکھ بیس ہزار 
روے کے جواہرات ء کشمبری مالیں اور پٹو وغیرہ پیش کے ۔ مم رجب 
یعنی رم جون کو سعداللہ خاں حاضر ہوا جو پنجاب کا مالیں معن کرۓے 
کے لیے وزیرآباد میں رہ گیا تھا ۔ مد صفی ولد اسلام غاں بھی باریاب 
ہوا حو عادل خاں وا یل بیجا پورکی خدمت میں گیا تھا ۔ عادل خاں کى 
بھیجی ہوئی پیشکش نظر عالی ہے گزاری ۔ چالیس لاکھ روے قیمت کے نقد و 
جنس اور ہاتھیوں پر مشتمل تھی ۔ جہاں آرا بیگم صاحب کے واسطے پاچ 
لاکھ روے کے تحفے اور شاہزادہ داراشکوہ کے لیے پندرہ لاکھ روۓ قیمت 
کے ہاتھی اور نادر چیزیں ان کے علاوہ تھیں ۔ کنور رام سنگھ ولد راجا 
رام سنگھ پان سو سواروں کی ترق سے ہزار سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ 

میاں میر کے ایک خلیف ملا شاہ بدخشی ے بادشاہ معرفت داں ے 
ملاقات کی ۔ م [شعبان] ۳ء جولائی ؛یہ,ء کو اہ فقبیر نواز اس مسجھ 
میں تشریف لے گۓ جو جہاں آرا بیگم نۓ ملا“ شاہ بدخشی کی عبادت کے 
واسطے بنوائی تھی ۔ چالیس ہزار روے کی لاگت ے بنی ۔ اس کے آس پاس 


سے 


درویٹموں کے رہنے کے لیے ایس ہزار رون کے خیچ سے خّانت پاکیزہ ججرے 
تعمس ہورڑۓ تھے ۔ ہاں وہ باغخدا بزرگ بادشاء سلامت کے فی صجہت 
سج جرہ مند پیراع حقائی و معارف کے نکتے سنے - ۹ء جولائی کو شیخ 
حیلی گیلائی کو دو سو اشرفیاں سرحمت ہوئیں ۔ پنوج ء کاشال اور دمیال کی 
فوجداوی جبار قلی گکھڑ کو لفویض فرمائی ۔ بتارینخ ہم جولائی روہرے 
آدم خاں ولد علی تبٹی اور اس کے بھتیے پد مراد۵ کو خلعت سے خرفراز 
فرما کر سلیم بیگ ٴاشغری کے بیٹوں علمم بیگ اور لعم بیگ کے ہمراہ نیڑ 
کشمم کے دوسرے زمینداروں کے ساتھ رخعصت فرمایا ۔ حکم دبا کی تہت 
پہنچ کر سبرزائی کا قاع قبع کریں جسں نے بدبختی کے سہب سرکشی اغشار 
کر می سے ۔ ملک کو اپنے قبضے میں لاۓ کے بعد وہاں کا انعظام سنپھالیں ۔ 

ملا فروغی ایک موزوں طبع مکتہ منج شاعر ہے جس نے ۵اہجہان آباد 
کی تعریف میں ؛شوی کہہ کر حضرت کے سامنے پیش ک ۔ ہزار روے انعام 
ملا ۔ عبدالرحم خاخفاناں کا پوتا میرڑا خاں ء احمد ےا نمازی سر حوم کی جک 
احمد لگر کا قلعدار مقرر ہوا ۔ ملافت خاں ولد اعظم خاں غائدیی کی دیولنی 
پر اور اس کا بھائی مغل خاں ٹھٹھہ کی صوے داری پر سرفراز ہوا ۔ م اگست 
۵۱ء کو شي ىرات تھی ۔ حضرت نے کشمبر کے محتاجوں سسکیٹوں 
میں مقررہ رقم تقسمیم فرمائی مرحرم سرا کی بیگات کو ہحراہ لے کر چراغاں 
کی بہار دیکھنے تشریف لے گئے ۔ کارہردازوں ۓ جھیل ڈل ہے اندر باغوں 
میں اور اطراف کے باغات یز کشتیوں میں کال خوےنائی کے ساتھ چراعاں 
کیا تھا ۔ پ اگست کو صنا پور کی جھیل پر مفریج کے لے گے ۔ عجب 
"پرفضا جگە ہے کہ سبزہ و کل اورچشموں ک کشرت کے سبب یاغ بہثمت کا 
جواب ے ۔ جہاں آرا بیگم صاحب کے خادموں نے جھیل کے پار وا ی 
ھاڑی پر چراغاں کا تھا ؛ رات ہوے ہی اس ک سپر کہ لیے سوار ہوۓ ۔ 
اگلے روژ کشتی ک سواری سے شہر ہیں واپس آ ئا ےم اگست کو 
آدم خاں تبتی کی عمرضداشت سے واضح ہوا کہ میرزائی نلبکار اپنے سپاپیوں 
سممیت قرا رکر گیا ۔ تہت کا علاةہ ملازمان شابی کے نصرف میں آیا ۔ حضرت 
ے آدم غاں کو ترق دے کر ہزاری ذات پان سو سوار کے ۔منصب ہر 


شاپجمبان ناپ جلد حوم ۵ج 


کی جاگیر کے بطور ہے عِطا فرعلئی ۔کب اندر کو ایک ہتھنی اور ہزار رو 
سسجمت کے ۔ 


کمشمبر ہے لاہور کو واہسی 


بہار کے آخر میں بارشوں کی کثرت اور دریاؤں کی طغیانی کے بب 
وہ تام داغ حر ڈل کے اندر اور اردگرد ہیں ء ے رونق ہو گے ۔ سری نگر 
کے اہی عحل والا باغ جو جھرو کے کے نیچے واقع ہے ء پانی کی کثرت کے 
باعث خراب ہو گیا ۔ درغت حشک ہو گئے ۔ ساتھ ہی اس زور کا چجھکڑ 
چلا کہ سفیدے اور حنار کے ہیسیوں درخت آکھڑ کر گر پڑے ۔ کشمیں 
کی سیراہوں اور باغوں پر ایسی اوس سی پڑ گٌئی کہ ذرا دلکشی باق 
نہ رہی ۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت کی طبیعت سخت مکدر ہوئی ۔ آزردہ 
ہو کر کئی بار فرمایا کہ یھاں پہنچنے کے لیے دشوار گزار گھاٹیوں کو طے 
کرے میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں ۔ برف و باراں کی مصیبت سہی ۔ مقصد 
بی تھا کہ یہاں آ کر سبزہ و کل کی ہہاریں دیکھیں گے ۔ بارش كی کثرت اور 
آبدھی ہے کشمیر کے باغ ایسے اُجڑے پڑے ہیں کہ دلکشی کا نام تھی 
نہیں ۔ لاپور اور دپلی کے باغات وشکر پہشت ہیں ۔ ان کی نہریں اور فوارے 
دیّھ کر گلشن ارم یاد آنا سے ۔ ُنھیں چھوڑ کر کشمیں کے پہاڑوں میں 
ٹھ وکریں کھانا عض عبث ے ۔ خدا چا ہے تو اب ہم ادھر کارخ نہ کریں کے ۔ 

عرض واپسی کی غرض ہے لشکر کو حکم دیا کہ سیدعے راستے سے 
لاہور پہنچے ۔ خود بدولت یکم رسصان زہٴ اگسٹ ہن۹ ١ء)‏ کو شاہ آباد کے 
راستے روالہ ہوۓ ۔ اسلام آباد عرف اندت اگ تک کشتی میں سفر کیا ۔ 
وہاں ہے سڑک کے راستے چھی بھون ء صاحب آباد اور شاہ آباد کی سیر کرے 
ہوۓ پیراپور پہنچے ۔ یعراپور سے پیرپنچال کی گھاٹی کی واہ ہے گزر کر منزل 
ہہ منزلر ہو دن میں قصیہٴ پھنبر کو فیض قدم ے "پراور کیا ۔ اسی منزل ہے 
۲م رمضان (ر ستمبر :+۸+٦٥ء)‏ کو شاہزادہ شجاع کے ىام فرمان صادر کیا ۔ 


٦‏ شاہجھان کاب جلد سوم 


دست مبارک ے لکھا کہ قندھار ىی مہم درپیش ے ‏ فوراً حاضر ہو ۔ 
امیر بیگ یساول کو بھیجا کہ فرہىان اور غلعت ل ےکر شاہزادے کے پاسی 
پہنچو ۔ جسوئت سنگھ ؛ رسّم خاں بہادر فیروز جنگ ؛ راجا جے سنگھ ء راحا 
بیٹھل داس ء الہ ویردی غاں ء نجابت خاںء راجا راۓ سنگھء راؤ ستر سال ء 
راجا بہار سنگھ بندیلہ اور دوسرے منصب داروں کے ام فرمىان جاری ہووۓ 
کہ اپنے اپنے علاقوں ہے چل کر تلادان کے دن درگاہ والا میں حاضر 
ہو جائیں ۔ 

۹ ستمبر کو بیهٹسں ہے روانیقی کے وقت شاہزادہ داراشکوہ اور ان 
کے فرزند سلیان شکوہ جو لاہور سے استقبال کے لیے آۓ تھے ء حاضر 
خدمت ہوۓ ۔۔صم ستمجر کو کشتیوں کے “بل سے دریا۔ۓے چناب عبور 
کیا ۔ یکم شوال (ے و ستمیں و ن+بءع) عیدالفطر کے دن جہالگیر آناد 
میں رولق افروز ہوۓ ۔ نظر بہادر غویشکی اپنے وطن قصور ہے اور نورالحسن 
سیوستان ہے آ کر باراہ میں حاضر ہوۓ ۔ نورالحسن کو “ترہت (ہار) کى 
فوجداری پر روائە فرسنایا۔ سّید جلال مرحوم کے خلف سید حسن کو 
دو ہزار رو مرحمت کیے ۔ عارفر کامل حضرت باہا فرید گنچ شکر کے 
سجادہ نشین شیخ چد کو بتھی عنایت ہوئی ۔ بتارع ٣ں‏ ستمبر ۱۵ء 
جہانگیر آباد سے کوچ کیا ۔ خسرو اور بہرام پسران نذر مد خاں نیز قلیج 
خاں دارالسلطنت لاہور ہے آ کر حاضر خغدمت ہوۓ ۔ ہم ستمہر کو باغ_ 
دلکشا (شالامار) میں رونق افزا ہو کر خاصہ تناول کیا ۔ شام کے وقت 
کشنتی کی سواری ہے دریاۓ راوی کو پار کر کے لاہور کے دولتخاۓ میں 
قدم رنج فرہایا ۔ 

بتاریچ م اکتوبر ؛ن+رء حضرت کے حسب الحکم تربیت خاں میر نوڑک 
قبصر روم کے ایلچی سید می الدین کی پیشوائی کے لیے گیا اور ؟ے 
حاضر, بارگاہ کیا ۔ سید بھی الذین نے آستان بوسی کے بعد قیصر کا مراسله 
پیش کیا ۔ دو گھوڑے جو قبصر نے اپنے چچا مراد خاں کے دستور کے 
مطابق تحفتٴ بھیجے تھے ء نظر عا ی سے گزارے ۔ ایک کا زین مرصح تھا ۔ 
:یلچی ۓ پاچ کھوڑے اپنی طرف سے بھی پیش کے ۔ حضرت نے پندرہ ہزار 


شاہجہان امہ جلد سوم ے۸ 


روج مرحمت فرماۓ ۔ میں محیٰی کو احمد آباد کی دیوانی او رکرکراقی خاے 
کی داروغگی عطا ہوئی ؟ خلعت اور ترق پاکر اأدھر روائه ہوا ۔ کب اندر 
کو ڈیڑھ ہزار روے عنایت ہوۓ ۔ 

قیام_ کشببیر کے زساے میں شاہزادہ داراشکوہ کی عرضداشت آئی تھی ٭ 
التاس کیا تھا کہ اجازت ہو تو مونہال_ سلطنت سلطان سلیان شکوہ کے 'ہے 
خواجە عبدالرحمٰن ولد عبدالعزیز غاں لقشبندی کی ؟ٴدغتر لیک اغتر 
کی خواستاری کی جاۓ ۔ اں کی یں الباس قبول ہوئی ۔ ہم شوال 
(ہم اکتوبر یرء) کو شادی کی رسم ادا ہوئی ۔ چولکب اس موقم پر 
آپ نے کوئی تمفہ نہیں دیا تھا لہلٰذام (ذی تعدہ و١‏ اکتونر کو جو سلیان 
شکوہ کے ٭ىلادان کی تارج تھی ء خلعت خاصہ 7 موتیوں کی تسہح جس میں 
لعل و زسرد کے دالۓ بھی تھے ہ٤‏ رصع جمدھر مع پھول کثارہ ؛“سرصع شمشیں 
مرصع پرئلے سست ات عنایت فرمائیں ۔ غیرت خان بناظم احمد آناد کو 
ترق دے کر تین ہزاری ذات دو ہزار سوار اور طاہر خاں کو نین ہزاری 
ذات ہزار سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ بتارج ٭م اکتوبر وج ٠ء‏ شاہزادہ 
بچد شجاع بہاد رر کو بای بیگ گرزدار کے بد مرصٍع عرہ اور موتیوں کی بیش 
قیمت مالا روانہ ی ۔ اٹھی دنوں معتقد خاں صوبہ دار جونپور کا انتقال ہوا ۔ 
میرزا مراد کام کو تین ہزاری ذاب اور سوار کا منمب دے کو جونہور کی 
حکومت پر ماہور کیا ۔ ثقارہ بھی عثایت فرمایا ۔ مراد کام کے داماد 
ظہبرالغین کو بھی دو ہزاری ذاٹ سو سوار کا منصب مرحمت کرکے جونپور 
میں تعینات کر دیا ۔ احمد نیگ خاں کو ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوار 
کا منصب دے کر بیسواڑہ کی فوجداری عنات کی جو اب تک مراد کام 
کے عہدے میں تھی ۔ 

بتاریچ رم ذیقعدہ (یھ نوسہر ‏ حوء) جہاں پناہ ظل_ سبحانی شاہزادۂ 
اقبال مند داراشکوہ کی حوبلی میں تشریف لے گۓ ۔ اس والا گہرنۓ پیشکش 
حاضرری جس میں سے حضرت نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے جواہرات ؛ سرصع 
آلات اور پارچات قبول فرماۓے ۔ ان کے فیلخاے کا بہترین ہاتھی جو 
عادل خاں ۓ تسحفتٴ بھیجا تھاء حضرت نے پسند فرمایا ۔ چھاور کے روہوں۔ 


ٹ۵ شاہجہان غامد جلد سوم 


اور شرفیوں میں سے چار ہزار روے بھی الدین سغبر روم کو سرحمت کے ۔ 
غافہ تناول ھرے کے نعد ثام کے وقت دولت خاے میں واپس قشریف 
لاۓ ۔ شیر خاں ترین ے غزنیں کے پٹھانوں اور قبیلوں کا اچھا ‏ بندوبست 
کیا تھا ء اس کے صلے میں ڈھائی ہزار ذات و سوار دو اسپں کے منجہب 
پر سرفراز ہوا ۔ و إ[ذیالحجد] کو خواجہ طیب دارالخلافہ دہلی ہے 
آ کر حاضر دربار ہوا ۔ اسی تاری پر حضرت کو اطلاع سلی کم نذر مچد خاں 
نے جو حج کے لیے باخ ہے روالہ ہوا تھا ء سمنان کے لنزدیک ۹ء جبادی الثانی 
رہ,)ھ (وم جون ‏ ۵+ وء) سفر آخرت اختیار کیا ۔ بادشاہ بندہ نواز ۓے 
خان سرحوم کے بیٹوں یعٔی خسرو ء ببرام اور عبدالرحمٰن کو خلعت خاصہ 
عنایت کر کے تہایت دالجوئی فرمائی ۔ 


حاجی احمد سعید کا روم کی سفارت پر جانا 


پروردگار_ عالم کا قاعدہ ے کہم بادشاہوں کے الفاق اور دوستی کے 
مہب معتلف ملکوں کا انتطام انم رہتا ہے اور اہل دنیا امن وآمان ہے ژندی 
بس رر کرے ہیں ۔ رعایا کے احوال کی درسّی اور مختلف امور کا انتظام بادشاہوں 
کے اتفاق و اتحاد پر منحصر ے ۔ خاقان والا حاہ کی توجہ ہمیشہ اس طرف 
ری ے کہ ہمعصر فرماں رواؤں ہے دوستانہ تعلقات قائم رکھیں ۔ اسی لے 
یکم ذیالحجد مطابق د؛ نوسبر ون۵+٦۱ء‏ حاجی احمد سعید میں عدل کو جو 
دو مرلتیہ حچ کر چکا ىھا اورسن ہہ جلوس میں کارخائہٴ غاص میں تمار شدہ 
ڈھائی لاکھ روے کی قندیل رسول کریم7 کے روضہٴ “پر نور پر چڑھا کر آیا 
تھا ء ترکیہ (روم) کی سفارت پر امزد کیا ۔ منصب کی رق ء علعت اور 
بارہ ہزار روے عنایت کر کے سرفرازی یخشی ۔ قیصر روم (سلطان) کے لے 
جیغد ء رصع شمشیر مع مرصع پرتلہ کہ ایک لاکھ رو قیمت کے تھے ء 
بطور تحف ارسال کے ۔ علامی سعد اللہ خاں کا الشا کبردہ سراسله 
حاجی احمد سعید کو دیا تاکہ سدارات و عبت کا سررشتبں قائم ہو ۔ أے 
سید ھی الدین کے ہمراہ روانہ کر کے ہدایت کی کہ چلے حچ اور زھارت کے 


شاہجہان اہ جلد سوم ۹ھ 


فریشے بے فارغ ہو ء پھر دستور قدیم کے مطابق ایک لاکھ روے کا مان 
فقیروں محتاجوں میں تقسم کر کے روم (ترکیم) کو وواں ہو ۔ خوش اعتقاد : 
دریا دل بادشاہ ۓ نیازسمندی کے تقاضے سے ابی سلطنت کی مّدت میں دس 
لاکھ روے کا سانىان ملک عرب میں بھیجا ے جو وہاں دوگنی قیمت پر 
فروخت ہوا ۔ اس کی رقم مکلّہ معظمہ اور مدیئہ منورہ کے اشراف اور غریبوں 
حتاجوں میں تقسم کی گئٔی ۔ قصر کے سغیر سید بھی الدین کو غلعت ء 
للا کار زین والا گھوڑا اور پندرہ ہزار روے اثعام دے کر حاحی احمد معید 
کے ساتھ رغصت فرمایا ۔ حاجں احمد سعید کا عہدہ یعنی لشکر شاہی .کے 
مبر عدل کی خدمت ثشیخ عبدالصمد عمودی کو عایت ہوئی ۔ 

ےج ذیالححب (مم نور ۱ ن۱ء) کو شابائد حاء و جلال کے ساتھ 
ہاتھی پر سوار ہو کر کن ٹراعید کا دوکانەہ پڑھنے کے لے عید گاہەہ تشریفی 
لے گۓ ؟ نماز ہے مارغ ہو کر واپس آےۓ اور قرنانی ک ۔ آے جاۓے وقت 
روپوں اشرفیوں کی انی بکھجر ہوئی کہ فقیروں مسکینوں ے حھولیاں 
پھر لیں ۔ تارخ ۲و دسمبر ۵۱٦۱ء‏ اطلاع سلی کہ راحا بیٹھل داس اپنے وطن 
میں تھا کہ وہیں ے ملک عدم کو رواب ہو گیا ۔ چونکہ پروردۂ نمت اور 
حضرت کا ترنیت یافتں تھا نیز خلوص و اعتقاد میں ہمیلب پیش قدم رہتا تھا 
اس لیے بادشاہ سلامت کو اس کے سرنے کا نہابت سلال ہوا ۔ کئی صرتبد 
فرما.ا کہ کاش وہ بہادر سپاپی کسی بڑے معرکے میں کام آتا تو أے تھی 
ٹیک نامی_ جاوید حاصل ہوق اور ہمیں بھی اتا ملال نہ ہوتا ۔ قدردانی و 
بندہ نواری کے تقاصے سے بیٹھل داس کے بڑے بیٹے انرودھ کو غلعت عطا 
فرمایا ۔ منصب میں ڈُیڑھ ہزاری ذاب دو ہزار سوار کی ترق دے کر 
تین ہزاری ذاب و سوار دی اسید سم اسپہ کا منصب مقرر کیا ۔ راحا تا خطاب ؛ 
طلا کار زین والا گھوڑا ء ہاتھی اور تقارہ ایت کرکے رنتھمبوری قنعداری 
پر سرفرازی تیخشی ۔ مرحوم کے منجھلے بیۓ ارحن کو پاچ سو ذات سات سو 
سوار کی ترق ے ڈیڑھ ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر سوبلتدی 
بمشی ۔ بھم کو ہزاری دات چار سو ۔وار کا منصب دیا ۔ راجا کا جتنا سامان 
تما دہ سب بڑے یۓے الرودھ کو عھا ہوا ۔ دس لُاکھ روے جو مرحوم 


تی شاہجہان امم جلد سوم 


ے چھوڑے تھے ان میں سے چھ لاکھ انرودھ کو ؛ تین لاکھ ارجن کو ء 
ایک لاکھ ہھم کو دے ۔ چوتھے بیٹے پرجس کو چالیس ہزار روے ملے ۔ 
بیٹھل داس کے بڑے بھائی شیورام ول بلرام کو پابچ سو ذات تین سو سوار کی 
ترق دے کر دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب ہر سرفراز فرمایا ۔ 
ہاتھی گھوڑا اور راجا کا خطاب عطا کیا ۔ واضح ہو کہ اس کا باپ بلرام ٹوٹھہ 
کے معرکے میں اپنے والد گونال داس سەیٹ کام آیا تھا ۔ بیٹھل داس کے 
چھولۓ بھائی گردھر کو پاب سو ذات دو سو سوار کا اضائب دے کر ڈیڑھ 
ہزاری ذات بارہ سو سوار کے منصب پر سرفرازی دی ۔ عرض راجا کے تمام 
بھائیوں کو ترق اور عایات سے بہرہ مند کیا۔ 
میرزا چد ولد مبر بدیع مشہدی کو حضرت ے ماڈو کی فوجداری 
عطا فرمائی ۔ ممر اسحاق ولد اعظم خاں کو ڈیڑھ ہزاری دات آٹھ سر سوار 
کا منصب اور ارادب غاں خطاب دیا ۔ طلاکار زین والا گھوڑا عنایت کر کے 
فیلخانہٴ شاہی کی داروغگ پر ہامور کیا ۔ بتارخ ج صفر (ے ١‏ حنوری ٢۵٦۱ء)‏ 
اطلاع ملی کس ۱ حرم (ہم دسمیں ر۵٦صع)‏ کو میرڑا عیسلی ترخاں کا 
انتقال ہوا ۔ جونا گڑھ ہے بارگاہ شاہی میں حاضر ہوۓ کے لیے آ رہا تھا 
کہ راستے میں یعمقام سانبھر فوت ہو گیا ۔ بادشاہ دہ نواز نے مرحوم کے 
بڑے بیٹے مد صالح کو نرق دے کر دو ہزاری ذات پانسو سوار کا منصب 
بحشا ۔ باق دو بیٹوں کو ىھی مناسب مناصب عطا کے ۔ 
کاہل کہ بی مظفر حسین کی عرضداشت ہے معلوم ہوا کہ سعید غاں 
بہادر ظفر جنگ تے بھی سفر عدم اختیار کیا ۔ سلطنت مغلیہ کا پرانا نیک خوار 
تھا ۔ اُس کے آباء و اجداد دس پیڑھیوں ہے پشت در پشت اس غالدان 
ذیشان یىی غدمت کرے آۓ تھے ۔ خان صرحوم اپنے حسن خدمت اور 
جاں نثاری کے صلے میں ہفت ہزاری ذات سات ہرار سوار دو اسہم سم اسپہ 
کے منصب ىر سرفراز ہوا کس اسراےۓ ذیجاہ کا سب ہے اونچا رلبہ بجی سے ۔ 
مغفرت کے لیے دعا فرمائی ۔ مرحوم کے ایک نیۓ عبداللہ کو ہزاری ذات 
پان سو سوار کی ترق سے دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کا منصب عطا کیا ۔ 


شاہجہپان امس جلد سوم ۱ھ 


دوسرا بیٹا فتح اللہ رق پا کر ہزاری ذات چار سو سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ 
ان دنوں نمام:امراۓ جھروکہ'ٴ درشن کے نیجے ای اہی فوجوں کی 
موجودات دی ۔ حس امب ۓ منصب اور صابطے سے زیادہ سپابی پیش کے 
اہے حضرت نے تمحسین و آفریں ہے وازا ۔ مدارالمہام سعداقہ خاں وزیر ے 
حار ہزار سوار اور پیادے بندوقچی ء بان انداز اور بیلدار حاضر کے تھے ٌ 
رستّم خاں بہادر میروز جنگ نے بھی ڈھائی ہزار خوش اسپہ اور مسلح سوار 
نظر عالى ہے گزارے ۔ پرر حرم ہو رھ رو بہمن مطابق رم دسر رےوره 
منگل کے روز عمر مبارک کے اکسٹھویں سال کا جشں تلادان کال زیب و زیت 
ہے منعقد ہوا ۔ ایوان خاص و عام کے در و دیوار پر روم و چین کے ریشمی 
پارچات اس نفاست ہے لپیٹے گئے کہ کلزار کھل گیا ۔ حضرت نے اورنگ 
سلطنت پر جلوس کر کے کال خوشدلی کے ساتھ لوگوں کی حاجتروائی پر 
توجە کی ۔ گوشہٴ ابرو جسے کلید آرڑو کھنا جا ہے ۰ حاجت مندوں اور 
تنکد ستوں کی سرادیں برلاۓ کے لیے اشارے کرئتے لگا ۔ نعد ازاں حضرت ے 
آز روۓ عسایت ملازمان بارگاہ پر نوازش فرمائی ۔ اسراۓےۓ عظام ہے لے کر 
روشٹاس منصب داروں تک سبھوں کو سرفرازی مُشی ۔ شاہزادۂ اقبال مند 
کو طلائی ساز والا گھوڑا عثایب کیا ۔ 
لہراسپ خاں کو خلعت خاصہ ما ء ہزاری ذات دو ہزار سوار کے 
اضافے سے پنچ ہزاری ذاب پابچ ہزار سوار کے منصب پر سرفرازی پائی ۔ 
مہایت خاں خطاب ہوا ۔ حضرت نے ایک ہاتھی اور طلائی ساز والا گھوڑا 
عنایت کر کے کابل کی صوے داری پر رخصت ہہرمایا ۔ رام سنگھ راٹھور کو 
چار ہزاری ذات دو ہزار سوار کا منصب ملا ء نقارہ بھی عطا ہوا۔ نصیری خاں ء 
اعلاص خاں ؛ غیرت عاں اور مکند سنگھ ہاڈہ کو جھنڈا اور نقارہ عنایت 
ہوۓ ۔ قباد خاں ء سیل سنگھ اور رتن راٹھور کو بھی ھی اعزاز ملے ۔ 
جاں نثار خاں شی دوم کو دو ہزاری ذات ہزار سوار کا منصب اور علم 
ملا ۔ سید صلابت خاں ناظم اله آباد کو علم عطا ہوا ۔ دلر خاں ڈیڑھ 
ہزاری ذات و سوار اور علم سے سرفراز ہوا ۔ تربیت خاں میر توڑک اور 
ہرم دھو سیسودیں کو ڈیڑھ ہزاری ذات و سوار کے منصب پر سربلندی ملی۔ 


۲ھ شاہجپان نام جللدا عوم 
راجا مدن سنگھ نے علم پایا ۔ سید حصن کا منصب ڈیڑھ ہزاری ذات و سوار 
مقرز ہوا ۔ ابو المعا ی ولد میرزا وی اوز شاہ مد قطغان کو ہزاری ذات پان 
سو سوار کا منصب ملا ۔ راؤ اس سنگھ چندراوت کو ہزاری ذاٹ اور سوار 
کا منصب: عطا ہوا ۔ عبدالرسول ولد عبداللہ خاں ہہادر اور اسد اللہ حاں 
ولد شعر خواجہ کو ہزاری ذات چھ سو سوار کے منصب پر ترق صلی ۔ 
دوسرے منصب داروں کو بھی ترقیاں دیں ۔ دولت خاں قیام غافی اور 
گوپال سنگھ کے ہاتھ صوبہٴ کادل کے ملازسوں کے مدد خرچ کی خاطر دس 
لاکھ روج مہابت خاں کے پاس روانم کے ۔ 

اس جشن میں گرزداروں اور برق اندازوں وغیرہ کو ایک ہزار 
غلعت تقسم ہوۓ ۔ بعد ازاں بادشاہ سلامت ختلف اشیا مثل سوۓ چائدی 
وغیرہ میں تولے گئے ۔ معدن اور سمندر کے جواہرات کو سرفرازی حاصل 
ہوئی ۔ قطب الملک کے وکیل عیدالصعد کو حلعتب اور آٹھ ہزار روے 
عطا فرما کر گولکنڈے واپس جانےۓ کی اجازٹ دی ۔ قطب الملک کے 
واسطے فرمان عا یی شان ء بیش بہا سرصع سرپیچ اور چار عدد کوبپ 
گھوڑے ارسال فرماۓ ۔ جہاں آرا ىیگم صاحبم کی پیشکش کہ ایک لاکھ 
روے قیمت کی تھی اور جواہرات و مرمع آلات کے علاوہ ایک بڑے زمرد 
اور اک ا اس ہر مشتمل تھی ء نظر عای سے گزری ۔ 

ہ ربیع الاول ٢.+ھ(ہم‏ فروری ۵۲+رءے) کو جہاں پناہە ے 
مینا کار طلائی تخت مرصع پر ؛ جس کے سامئے فلک ‏ یلگوں کی آب و تاب 
ے رنگ ے ء جلوس فرمایا ۔ یہ تحت نو ماہ کی مدت میں پاچ لاکھ روے 
کی لاگت ہے تیار ہوا ۔ لمبائی ڈھائی گز ء چوڑائی ڈیڑھ گز اور بلندی تین 
گز ساڑے اکس طسو سے ۔ کابل کی طرف حضرت کے پیش خاۓ کی روانی 
کے لیے بھی تاریخ تجونز ہوئی تھی لہلٰذا اے روالگی کا حکم ٭٭ا ‏ دستور 
مقررہ کے مطابق کوتوال نیز فراش خانۓ کا عملہ یعنی مشرف اور مبر منزل 
وغیرہ کو قيمّی خلعتیں ملیں ۔ انھوں نے دارالسلطنت لاہور ے ایک کوس 
آگ ١‏ کر مبارک باد کا سلام کیا اس ہے پہلے شاہزادہ اورنگ زیب بہادر 
کو فرمان جا چکا تھا کہ ماہدولت نجومیوں کے حسب تجویز ہر اسفندار + 
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پو ربیع الاول (هم فروری ٦۵‏ ؛ء) کو ایک پر پاج گھڑی رات 
گزرے افواج قاہرہ سمیٹ کابل کی طرف روائہ ہوں کے ۔ مناسب ہے کے 
وہ گوبر بجر خلافت بھی اسی ساعت میں ملتان ے قندھار کو روام 
ہو جائیں ۔ مد صلی ولد اسلام خاں کے ہاتھ ہ ‏ فروری کو اُس شاہزادے کے 
لیے خلعبس خاصم ؛ جیغہٴ مس عبح ء؛ ایک عربی اور ایک عراق گھوڑا حن کے 
طلائی زین تھے ء اقرئی ساز والا ہاتھی اور ایک بتھئی ارسال فرماۓ ۔ مرید 
نوازشوں کے علاوہ بچاس ہزار رو کے چواپرات اور مرصّع آلاب نیز بابچ 
لاکھ روچ بھی روائم کے ۔ 

بہت سے بادشاہی اسرا مثلرٌ شاہنواز خاں ء قلیچ خاں ؛ سردار خاں ؛ 
مہارک خاں ء راجا بہار سنگھ بندیلہ ء کا کڑ خاں ؛ خنجرخاں ء نظربہادر غویڈکی 
کے بیٹے شمس‌الدین اور قطب‌الدین ء خوشحال بیگ کانغری ء سید ید اور 
سید سہاب ہارہہ ء شاہ چد قطغان ء عداللہ ولد حاجی متصور ء عبدالرسول 
والد عبدانہ خاں بہادر + خواجم عنایت اللہ ء ملک حسین ابدا لی ء سید منصور 
ولد سید خان جہاں اور دوسرے منصب دار جن کی محموعی فوج ایس ہزار 
بہادر سواروں ہر مشتمل تھی ء شاہزادہ اورنگ زیب کی رکاب میں رہنے کے لیے 
تعیناٹ ہوۓ ۔ شاہنواز خاں اور قلیج خاں کو خلعت خاصم ؛ نقری زیں والا 
گھوڑا اور ہتھنی عنایت فرماۓ ۔ بعض اسرا کو خلعت اور بعض کو گھوڑے 
عطا ہوۓ ۔ اس فوچ کا بخشی اور واقعب ٹویس مد صفی ولد اسلام خاں 
معرری ہوا ۔ فرمان صادر ہوا کہ شاہزادۂ ذحاہ ملتان ہے براہ راست قدھار 
کا رخ کریں اور یہ ایک سو ساٹھ کوس فاصلہ طے کر کے سم اردی بہشت ء 
سپ جادی الثانی (ہ۱ می ٣ن‏ ًءہ) اتوار کے دن قاعبٴ قندھار کے عاصرے 
میں شریک ہو جائٛں ۔ شاہزادۂ بلد اقبال یی طرف ہے صولٴ لاہور کا 
انتظام شیخ عبدالکریم کے حوالے کیا ۔ خلعت بھی عطا فرمایا ۔ یوسف آنا 
ہزاری ذاب چار سو سوار کا منصب پا کر لاہور کی قلعداری پر سرفراز ہوا ۔ 
کوتوا لی کا عہدہ ناد علی کو ملا ۔ برقندازوں ی داروعیق اور اشکر شاہی 
کی کوتوا ی نوت خاں کو قفویض ہوئی ۔ اسی رہز نظر بہادر خویش 
کا هیانہٴ زندی لبربز ہوا ۔ حضرت نے اس کے بڑے بیۓ شس الدین 


٤ه‏ شاہجہان امہ جلد سوم 


کو ڈیڑھ ہزاری ذات ہان سو سوار اور منجھلے لڑے قطب الدین کو ڈیڑھ 
ہزاری ذات چار سو سوار کے منصب ہر رق دی ۔ مین الدولہ کا بیٹا 
خانہ زاد خاں جو دکن ہے اپئے بھائی شالستہ خاں کے پاي سے آیا تیها ء 
حاضر بارگاہ ہوا ۔ 


اہی لشکری لاہور سے کابل کو روانلگی ء شاہزادہ اورنگ زیب جادر 
اور علامی سعد اللہ خاں کی سرداری میں فتح قندھار 
کے لے دوسری ے تبہ لشکر شاہی کا تعینات ہونا 


حضرت کی صوابدید کے مطابی عحاصرے اور قلعہ گبری کا سب سامان 
۔درست ہو گیا تو شاہی لشکر بھی العادات !ور اضانوں ے خوش دل ہو کر 
لڑائی پر آمادہ ہوا ۔ پر اسفندار ء ہ٠‏ رییع الاول ٤‏ ۵ہ نروری ۵+ ٠ء‏ اتوار 
کی شب کو ایک پھر باخ گھڑی رات گزرے حضرت نے طلائىی تخت رواں 
پر مدم رکھا جو ال کی شکل کا نہایت خوشن) بنا تھا ۔ میا کار تبتے تھے ۔ 
شہر ے باہر کوس بھر کے فاصلے پر شابہی فرودگاہ آراستہ ہوئی تھی ؛ 
سواری ہے اتر کر وہاں رونق افروز ہوۓ ۔ ٹھیک اسی وقت آپ ۓے 
سحد اللہ خاں کو حکم دیا کہ لشکر_ شاہی کو ہمرکاب لے کر تسخیر قندھار 
کے لے روالہ ہو جاؤ ۔ یہ لشکر جسے سیلاب هتح کہنا مناسب ے ء بجچاس 
ہزار جانباز ء تجرہہ کار ء جنگجو سواروں پر مشعل نھا ۔ دس ہزار بدوقچی ء 
گولداز بان دار ان کے علاوہ تھے ۔ فیلخانہ* شاہی کے دس کوہ پیکر 
صف شکن ہاتھی ہمراہ ہوۓ × اسرا کے ہاتھی جو ایک ہی حملے میں 
غیم کی صفوں کو کرد برد کردیں ان کے علاوہ تھے ۔ آٹھ قلعب شکن 
توپیں ء بیس گجنالیں ہ بیس شٹرنالیں ؛ ۓ اندازہ ساز و سامان ء ے شار 
خزالہ ء غرض یہ ممام لاؤ لشکر قدھاری تسخیر کے لے روالہ ہوا ۔ تین 
ہزار اونٹ تھے جن میں سے پانئخ سو پر خزانہ ء پابچ سو ہر ہتھیار اور دو ہزار 
پر تویضاۓ کا سامىان یعی گولہ بارود وغیرہ بار تھے ۔ حضرت کے سامنے ہی 
مشکر کو بارہ حصوں میں تقسم کر دیا گیا جس کی تفصیل یہ سے : 
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قلب کی فوج سعداللہ خاں کی نگرائی میں ؟ اس میں مہم مخصب دار 
اپنے دس ہزار سواروں سمیت حاضر تھے ۔ چار سو :رقنداز ء ایک ہزار تیراندلز 
احدی اور ایک ہزار بان انداز ان کے علاوه تھے ۔ براول کی سرداری 
راجا حے سنگھ کے سپرد ہوئی ۔ بب دو سو چار امرا اور ان کے دس ہزاو 
سواروں پر مشتەل تھا ۔ پان سو سوار سوائی راجہوت بھی شامل تھے ۔ امی 
میں قاسم خاں مبر آتش ایک ہزار برقنداز احدیوں کو لے ہوۓے موجود 
تھا ۔ دن ہزار پیادہ غدوقچی اور بان انداز ان کے علاوہ تھے ۔ میمنہ کک 
سرداری رسّم خاں کو ملی ۔ چاس منصب دار جن کے سپاہیوں کی تعداد 
ساڑے تین ہزار تھی ء؛ اس کے ہمرکاب تھے ۔ میمنە کی پراولی پر راؤ ستر سال 
چیا جنگ آزمودہ راچہوت اپے چار ہزار سواروں کے سان مقرر ہوا میمنم 
کا دایاں بازو افتنخار خاں کی ۔اتحی میں جس کے ساتھ مم سردار اور ڈھائی 
ہرار سوار تھے ۔ میسرہ بھی دس ہزار سواروں پر مشتمل ٹھا ۔ اس کی سرداری 
سہات خاں کو تفویض تھی جو مء منصب داروں اور ساڑے تین ہزار 
سواروں کو سنبھالے تھا ۔ میسرہ کی ہراولی راجا ائرودھ سنگھ کے ذہے تھی 
جس کے ساتھ ہس منصت دار اور چار ہزار سوار تھے ۔ میسرہ کا بایاں بازو 
جس میں بن منصب دار اور ڈھائی ہزارسوار تھے راجا راج روپ ي کاں داری 
میں تھا ۔ پراول کا حفوظد جات خاں کے اہتام میں دیا گیا ۔ اس کے ہعرکیجب 
ڈیڑھ سو منصب دار ڈھائی ہزار سواروں کی جمعیت ہے صف آرا ہوۓ ۔ 
میسرہ کا عحفوظہ طاہر خاں کی سرداری میں تھا ؛ جن منصب دار اس کے 
ساتحسب تھے ۔ قراول کی سرداری شاد خاں کو سرد ہوئی حس کے ساتھ آٹھ 
سو منعب دار جاں فشانی کر رے تھے ۔ 

رواگی کے وقت حضرت نے سعد اللہ خاں کو خلعت ء صرصع جمدھر 
مع پھول کثارہ ؛ رصع تلوارء دو گھوڑے جن میں سے ایک پر مرصتّع زھن 
ىھا (یں سلطان روم کا نحفہ تھا) دوسرا طلائی زین کا ء نقرئی ساز والا پاتھی ء 
ایک پتھنی عنایٹ کے ۔ رسّم خاں ہہادر فیروز جنگ کو علعت ء شمشیر 
۔جوہردار ء کارخالہٴ شاہی کی چند اور تلواریں اور ایک گھوڑا عنایت فرمایا ۔ 
راجا جے سنگھ کو خلعت ء طلائی زین کا گھوڑا اور ایک ہاتھی عطا 


٦ھ‏ شاہجہان لام جاد سوم 


کیا ۔ تبابت غخاں ء راؤ سٹر سال اور روپ سنگھ کو خلفف اور طلائی 
ساز والا گھوڑا ملا ۔ راجا انرودھ ء راج روپ ء قاسم خاں ء لصیری خاں ء 
اعلاص خاں اور رام سنگھ کو خلعت اور طلا کار زین والا گھوڑا محمت 
ہوا ۔ طاہر خاں ء افتخاررخاں ء مکد سگھ ؛ سبل سنگھ . قباد خاں ء 
باق غاں ء رتن ء راجا شیو رام ء سجان سنگھ ء دلیر خاں ء ارجن ء راجا 
مدن سنگھ ء گردھر داس ء سید سالار ؛ راۓے سنگھ ؛ یمم دیو ء اہوالمعالی ء 
راڈ اس سنگھ ء چندراوت اور غضنفر خاں کو غاعت اور نفرئی زین والا 
کھوڑا عطا کیا ۔ ہزاری ہے پایخ صدی منصب داروں تک کسی کو غلعت 
کسی کو گھوڑا عنایت ہوا اس لشکر کی یی کری اور واقعہ نویسی کا 
عہدہ مد اشرف ولد اسلام خاں کو سپرد کر کے اسے غلعت اور انعام سے 
سرفراز فرمایا ۔ 

اس مہم میں سعد الله غاں کے مذکورہ ىالا لشکر کے علاوہ اورنگزیب 
بہادر کا لشکر یز وہ لشکر جو حضرت کے ہمرکاب رہتا ے ء سب مل ملا کر 
ایک لاکھ سوار ہوۓ ۔ یں حسب ضابطہ ملک کے دورے لشکر کا چوتھائی 
حصہ ہے ۔ سعد اللہ خاں کے ہمراہ بجاس ہزار سوار تھے ۔ شاہزادۂ والا جاء 
کے ساتھ بیس ہزار تھے ۔ ظل سبحانی کی رکاب میں ٹیس ہزار سواروں کا لشکر 
ھا ۔ تیٹوں لشکروں میں پابچ ہزار منصب دار ء تیرانداز احدی چار ہزار 
اور برق الداز نین ہزار سوار تھے ا کر اور دہلی کے خزائوں سے دو کروڑ 
روے منگواۓ 1 ٹھے ء مہیٹئے بھر میں سب غخرچ ہو گئے ۔ ایک کروڑ 
روے تو جاگیردار اور نقد ننخواہ پاے والے منصب داروں سز تیر انداز 
احدیوں اور پیادہ و سوار برق اندازوں میں نقسم ہوۓ ء ےحاس لاکھ روے 
سعد اللہ خاں کے همراہ کر دے ۔ بای چاس لاکھ لشکر شاہی کے خزاے 
میں رے ۔ 

مزید ہدایت یں تھی کہ سعد ايل خاں غزنین میں فوج کو حسبالحکم, 
ترتیب دے کر قندھار کو روالہ ہو ۔ وہاں شاہزادۂ والا گہر کے ساتھ 
مل کر اس طرح حاصرے کی طرح ڈالے کہ بچھلی ناکامیوں کی تلاف 
ہو جاۓ اورفتح و فیروزی کے ساتھ قلعمٴ قندھار پر تصرف کر لے ۔ اگر 


شاہجہان نامہ جلد سوم ےھ 


بدخت غم شامٹ اعال کے سبب کچھ جرأت دکھاۓ یعنی اھرافی فوج 
قلمے والوں کی مدد کے لیے بڑعے تو لے أن ػا قلعم وقع کردے ؛ 
بعد ازاں حاصرے میں مشغول ہو ۔ لڑائی کے وقت قوج کی نرتیب یہ ہو کہ 
شاہزادۂ والا جاء اور سعد اللہ خاں . مے امعروں اور منصب دارول اور پندرہ 
ہزار سواروں کو اپنی رکاب میں لیے ہوۓ قلب میں قائم ہوں ۔ ہراول میں 
راجا ے سنگھ دو سو امیروں منصب داروں اور بارہ ہزار سواروں کو لے کر 
کھڑا ہو ۔ مہعنہ کی سرداری رستم خاں مہادر کے سہرد رہے ؛ جس کے ساتھ بچاس 
منصب دار اور گیارہ ہزار سوار ہوں ۔ یعّی اصل میعنہ میں چار ہزار ء میمنہ کے 
ہراول میں چار ہزار اور میمنہ کے دائیں بازو میں نین ہزار سوار سد سنکدر ىبن کر 
کھڑے ہوں ۔ میسرہ سہابت خاں کے زی رکمان ہو جس کے ساتھ چار سو بیس 
منصب دار مذکورہ بالا ترنیے کے مطابق وہی گیارہ ہزار سوار ل ےکر صف آرا 
رہیں ۔ ہراول کے محفوظہ کی سرداری نجابت خاں کے سپرد رے جس کے ہمراہ 
ڈھانی ہزار سوار صف ستہ ہوں ۔ میسہ کا محفوظہ ساڑے چھ ہزار سواروں پر 
مشسل ہو ۔ میسرہ کے محفوظے میں ساڑعے سات ہزار سوار آمادۂ کار زار رہیں ۔ 
قراول کۓ دو ہزار سوار پراول کے ہمراہ سینہ سپر ہوں ۔ 

سعد اہ خاں اس فوج ظفر موج کو ہمرکاب لیے پہ رںیع الٹانی (ہ ‏ مارچ 
۵۲رء) کو پشاور پہنچا ۔ یکم جادیالاول (ہء اہریل ۵۲٦۱۹ء)‏ کو کابل 
کی گزرکاہ میں اس لشکر ے کراں کے خیے ہوۓے ۔ حصرت ے بادشاہزادۂ 
کام کار اورنگزیب بہادر کو پاپچ ہزاری ذات تین ہزار سوار ى ترق دے 
کر بیس ہزاری ذات پندرہ ہزار سوار دو اسپں سم اسپب کے منصب ہر 
سرللد فرمایا ۔ اس نوازش اور دوسری عنایتوں پر مشتمل فرمان دستہِ 
مبارک ہے لکھ کر سعداللہ خاں کے نام بھیجا ۔ ہدایت کی که جس روز 
قندھار میں اُس شہسوار میدان شجاعت کی خدمت میں حاضر ہو ء ید فرىان 
عالی شان انھیں دکھا دینا ۔ بادشاء سلامت خود شکار کھیلتے ہوۓ کابل 
کی طرف بڑے ۔ بتاریج × ربیع الاول (م فروری ۵۲٦۱ء)‏ دریاۓے چناب 
کو اور ہپ فروری ٢‏ ن+رء دریاۓ جہلم کو کشنی ى سواری سے عبور 
کیا ۔ بتاریخ م ربیع الثانی (وم مارچ منؿ+ہرء) حسن ابدال کے باغ میں 


ہہ شاہجہان امس جلد سوم۔ 


خیمہ زن ہ وکر اس کی رونق افزائی فرمائی ۔ 

س٥‏ ربیع الٹافی رے مارچ ۳۲ءئ) کو اسی باغ میں حضرت یق 
تریسٹھویں قمری سالگرہ کا جشن پوری زوب و زینت ے منعقد ہوا ۔ سالانہ 
دستور کے مطابق تمام رسوم بخبر و خو ادا کی گئیں ۔ قول میں جو نقد و 
جنس چڑھا اُس ہے غریبوں حتاجوں ک آرزوئیں پوری ہوگئیں ۔ اس قاریج پر 
شاہزادہ شجاع کے حسب الاس سید قطب بخاری کو ہزاری ذات ارر 
سوار کا منصب یز کوج ىی تھاے داری عنایت فرمائی ۔ خواجہ طیب کو 
خلعت اور ہزار اشرفیاں عطا ہوئیں ۔ سے اس کے بھائی یوسف خواحہ کے لے دس 
ہزار روے دے کر لاہور کو رخصت کیا ۔ اس کے بڑے بی خواجہ عیسلی 
کو آٹھ سو ذات سو سوار کا اور چھولۓ لڑکے خواجد موسلی کو سانے سو 
ذات بچاس سوار کا منصب دے کر اپنی رکاب میں مامور فرمایا ۔ سہر علی 
ولد مکتوب خاں کو بکاوی کی خدمت سبرد کی ۔ ظفر حاں کچھ عرصب بارکگاہ 
والا میں حاضری اور غدسب ے معذور رہاء أُسے تین ہزاری ذات ڈیڑھ 
ہزار سوار کا منصب عطا کیا ۔ جاں نثار غاں مخشی دوم کو لشکر خاں 
خطاب اور پان سو ذات چھ سو سوار کا اضافى دیا ۔ کنور رام سنگھ کو دو 
ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار ء ملا“ شفیعا کو دو ہزاری ذات سو سوار ء 
خانہ زاد خاں عرف ہہمن یار ولد آصٹ خاں کو چار ہزاری ذاٹ پان سو سوار 
کے منصب پر ترقیاں دیں ۔ ہہمن یار کا غطات اعتقاد خاں ہوا ۔ طلائی ساز کا۔ 
گھوڑا عنایت کر کے میر بخشی مقرر فرمایا ۔ 

بنارخ م جادیالاول (, م اپریل ۲ ن+۱ء) قصبہ ہنخضک میں ڈیرے۔ 
ہوۓے ۔ شاد خاں کو خلعت ؛ صرصع جیفہ اور طلا کار زین کا گھوڑا عثایت 
کر کے شجاعت خاں خطاب دیا ۔ سید فیروز خاں کو خلعت اور ئترئی زین 
والا گھوڑا سرحمت ہوا ۔ عبداللہ خاں ولد سعد خاں کو غانی کا خطاب ؛ 
غلعت اور نترئی زین کا گھوڑا عطا فرمایا ۔ پورن مل بندیلہ کو ڈھڑھ ہزاری 
ذات ہزار سوار کا منصب اور خلعت و اسپ دے کر سرفرازی بخشی ۔ راجا 
اس سنگھ ٹروری کو بھی ترق دی اور گھوڑا عطا کیا ۔ جبار قلی گکھڑ کو 
غلعت اور جگرام کچھواہہ کو ہزاری ذات آٹھ سو سوار کا منصب ملا مہ 


شاہجپان نامہ جلد سوم - 


دلاورخاں ولد ہہادر خاں روہیلء اور نذھر بیگ سلەرز کو ہزاری ذات پان سو 
سوار کے منصب پر سربلند کیا ۔ کاہل کے مبخشی سظعر حسین کو ہزاری ذات 
سات سو سوار ء راجا کشن سنگھ کو ہزاری ذات پان سو سوار کا سنصب 
اور ختلف منصب داروں کو ترقیاں دے کر سرفرازی بحشی ۔ بعض کو 
خلعت ے اور بعض کو گھوڑا دے کر اعزاز ہا ۔ 

بتاریج م جادی الاول (مم اپریل یہ ‌رم) بادشاہ پسند نامی گھوڑے 
پر سوار ہو کر دولت و اقبال کو ہمرکاب لیے سبھ گھڑی میں دارالملک کاىل 
میں روٴی افروز ہوۓ ۔ خلاصہٴ حاندان سیادت سید علی ولد سید جلال کو 
دو ہزاری ذات چار سو سوار کے عہدے پر ترق دی ۔ سید جلال کے دیواں 
حافظ ناصر کو بندرکاہ سورت کا دیوان مقرر کیا ۔ اعتقاد خاں میں بخشی کو 
بیس ہزار روے مرحمت فرماۓ ۔ مہ اپریل کو حضرت فردوس مکانی باہر 
بادشاہ اور رقیں ساطان بیگم کے مزاروں پر حاضر ہ وکر فاتحد خواتی و رہائی ۔ 
روضوں کے جاوروں ء فقیروں اور خادہىوں کو شاہزادوں کے نذر کرد چار 
ہزار روے اور انی طرف ہے دس ہزار روے مرحمت فرماۓ ۔ اسی تاریخ 
میں دو بڑی توہپیں کابہل ہنحیں ء آپ ۓے انھیں قندھار روائم کر دیا ۔ لیلٔی 
نام ایک اور توپ جو قلعہٴ آسبر ہے لائی گئی تھی ء ےحد وزنی ہے کے 
سبب کابل میں رکھ لی گئی ۔ 

بتاریج ہم چادیالاول (ےم اپریل ۲م٦رء)‏ شاہزادۂ عالىی تبار 
د شجاع بہادر جو بنگال ہے حاضر بارگاء ہویۓ کے لیے آۓے تھے ء نواح کابل 
میں ہٌنچے ۔ حضرت کے حسب الحکم اعتقاد خاں میر مخحشی ے استقہال 
کر کے درگاہ والا میں پہنچایا ۔ یں دن مسرت و نشاط کے سبب عید کے برابر 
تھا ۔ شاہزادہ شجاع اہنے منجھلے بیٹے سلطان بلند اخٹ رکو ہم رکاب لیے حاضر 
ہوۓ ۔ ہزار اشرفیوں کی نذر گزرانی ۔ ظل سبحائی ے پنچ ہزاری ذات تیں 
ہزار سوار کی ترق سے ان کا منصب بیس ہزاری ذات پندرہ ہزار سوار دس 
ہزار دو اسپں سم اسپہ مقرر فرمایا ۔ عرب ء عراق ء ترکستان اور کچھ کے 
دو سو گھوڑے عثایت کیے جن ہیں سے پایچ کے زین مرسع اور طلائی تھے ۔ 
م سی کو کابل ہے چھ کوس دور موفع چنارتو میں تشریف لے گۓ جہاں 


٦‏ غاہجہان نامہ جُلد سوم 


آپ کے حسب الحکم جعفر قراول ںیگی ۓ شکار قەرغہ کا ہندوبست کیا تھا ء 
اگلے روز شکار کھیل کر جی خوش کیا ۔ بہت ہے رنک اور مارخوار (ہاڑی 
بکرے اور مینڑے) گھیں گھار کر جمع کے تھے لیکن پھاڑ کی ناہەواری کے 

ع اغری طرع کر و کر ھت کن نکل بھاگے ء جو رہ گۓے 
آن میں ہے چند عدد حضرت نے نفنگ خاصد ہے گراۓ ۔ ىاق کو آپ یک 
اجازٹ ہے شاہزادہ شجاع اور سلطان سلمان شکوہ نے دندوقوں ہے شکار کیا ۔ 


سن ہم جلوس 


عنایت پروردگار سے تارج یکم جادی الاای ۲ےھ( می ۵۲٦۱ء)‏ 
بروز جمعب حضرت کا چھبیسواں سال جلوس شروع ہوا ۔ گلزار عالم میں 
نی ہار آئی ۔ ظل سبحافنی ے م'قیروں حتاجوں کو اتنی مبحشش کی کہ مدتوں 
کے واسطے آسودہ حال ہو گۓ ء اہل_ جمہاں کو اطسنان میسر ہوا ۔ 

لشکر شاہی کے واقعہ نویسوں ٴی اطلاع ہے معلوم ہوا کہ شاہزادہ 
اورنگزیب جبادر ۓ بتاریح ہ٠‏ ردع الاول (ہم فروری ۹۵۲٦۱ء)‏ دریاۓ [چناب] 
کے کنارے ؛ڑاؤ ڈالا ۔ شاہنواز خاں ء قلیج خاں وعیرہ سردار یہیں ان سے 
آملے ۔ وط فروری کو یہاں ہے روانہ ہو کر م مارح کو دریاۓ سندھ کے 
کنارے غیمے برپا کے ۔ ہ مارچ کو کشتیوں ے دریاۓ سندھ عبور کیا ۔ 
ے جادی الاول (ور اہریل) کو علاقںٴ چح میں داغعل ہوۓ ۔ ہاں ہے لگادار 
چھ کوح کر کے موضع حسا ی کے پاس قیام کا ۔ ہرم اپریل کو قوشنچ میں 
پہنچے ۔ ادھر ہے سعداللہ خاں تاریخ م جادی الاول (ہ ابریل ۵٣۲‏ ۱ء) 
گزرکاہ [ کابل] سے روائہ ہو کر چھ روز بعد غزلین میں داخل ہوا ۔ ی ء اپریل 
کو غزنیں سے کوچ کر کے دو دن بعد قرا باغ میں اور دو روز بعد مقر میں 
قیام کیا ۔ ن سی کو قلاب ء اگلے روز منزل آہنگراں ؛ ا گلے دن مکہ نون 
میں خیے ہوۓ ہم جادی الثانی مطاف ٦ر‏ می ٣م‏ رء ہروز یکشنبہ قندھار 
ہنچ کر شاہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب نے قلعدٴ قندھار کا 
حاصرہ کر لیا ۔ شیر خاں رین کا بھائی دولت زمیندار قوشنچ خوش نصیبی کی 


شاہجہان نام جلد سوم ٦‏ 


بدولت شاہزادے کی ہارگاہ میں آستاں نوسی کر کے ہمرکاب قندھار آیا تھا 
رباکا فاہعبان سے اےۓے۔عال کا عطاتب ) ہزاری ذات: چھ سو نواز کا مت 
اور دس ہزار روے العام عنایت ہوا ۔ آدم دکنی کو بھی بجی منصب ملا ۔ 
مہر علىی بکاول کو حضرت نے لمت خاں کا خطاب عطا کیا ۔ 

بتاریچ مم إجادی الاول] م سی ۵۲ء عاہزادہ شحاع ۔ہادر کى 
پیشکش ملاحظہ فرمائی جو مرصع آلات ء جوابرات ء عنبر ؛ اگرء سلہٹ کی 
ڈھالوں ؛ بیس ہاتھیوں ء تین ہتھنیوں اور بنگال کے غیس پارچات پر مشتمل 
تھی ۔ ںین لاکھ ساٹھ ہزار روے قیمت آنکی گئی ۔ غزنیں کا تھاے دار 
شمشیر خال ترین حاضر بارگاہ ہوا ۔ حلعت اور تقارے ہے سرفراز ہو کر 
واپس گیا ۔ عبدالرحمن ولد ندر چد خاں اپنے ؛اپسدیدہ اطواری وجە 
ہے بنگالے میں تعیات کیا گیا ۔ سعند خاں بہادر طمر حنگ کے خاص 
ملازم مبر یعٹوپ کو سات سو ذاب سو سوار کا منصب دے کر کادل کا 
دیوان مقرر کیا ۔ سید ہدایت اللہ صدر ہاں سو ذات کی ترق ہے ڈھائی ہزاری 
ذات دو سو سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ خوشحال ےاں اور ئیرام خاں 
کو ؛ جنھیں ان کے ناپ لعل خاں گن سمندر کے انتقال کے بعد حضرت کے 
حست الحکم 'خان؟ کہنے لگے تھے ء ہرار روے انعام ملا ۔ 

حیسا کہ مذکور ہوا حضرت کو اطلاع مل حکی تھی کہ شاہرادہ 
اورنگزیب اور سعداللہ خاں ے ۱۲ مّی کو قندھار كت محاصرہ کر لیا ے اور 
پوری جاں فشانی کر رے بت ۔ ہ۲ می کو حصرب ے حکم دبا کس 
شارزاگہ شجاع کا نوکر جان بیگ اپنے ایک ہزار سواروں نیز ایک ہزار 
بادشاہی دلاوروں کو سانھ لے کر پندرہ لاکھ روے قندھار پہنچاۓ اور 
واپس آ جاۓ ۔ حان بگ ید خزانہ لے کر غزنیں کے نزدیک پہنچا تھا کہ 
فتنہ انگیز ازبکوں اور ے دین الادوں کی ایک فوج لوٹ مار کی نیت ے 
غزنیں کے نواح میں پھیل گئی اور وہاں کے باشندوں کے مال اور مویشیوں 
کو لوٹنے لی ۔ جان پیگ نے ہوشمندی کی راہ ے ان کی تنبیه کرنا چاہی ۔ 
اُن روباء غصلت درندوں نے جوں ہی بہادروں کے نقاروں کی آوار سی ء 
مضطرب ہو کر فرار کا راستہ اختیار کیا ۔ لوٹ مار نے ۔امان ہے لدے 


٠۳‏ شاہجہان امس جله سوھ 


ہوۓے تھے اوران کی جاعت ے ترتیب ہو گئی تھی ء جس کا جدھر مثہ اٹھا 
بھاک نکلا ۔ اکر قبائلیوں اور قراباغ کے اہغانوں کے دیہات میں جا پہنچے ۔ 
انھوں ۓ دو سو بدیختوں کو ایک ہی جکمد ٹھکاۓ لکا دیا ۔ کچھ لٹیرے 
زخمی ہو کر گرفتار ہو ۔ پوچھ گچھ کرۓ سے معلوم ہوا کہ عپدالعزیز 
خاں ے عبدالشکور ء ہیک نظر ؛ خوشی لب چاک ء حبیب درہىان وغیرہ 
آٹھ ہزار ازیک اور الإنی لٹبروں کو اور آق ید قطغان ۓ سبحان قلی خاں 
کی طرف ہے دو ہزار سواروں کو نواح کابل میں ىاخت و تاراج کے لیے 
روائم کیا تھا ۔ ان مے‌دودوں نے لوٹ مار توکی لیکن واپسی کے وب ا کثر 
حرام خوار قتل ہو گئے ۔ ایک ہزار سواروں ہے زیادہ زندہ واپس نہ جا سکے ۔ 
حضرت نے حکم دیا کہ شمشیر حاں قلات تک جائۓے اور راستے کا بہدوست 
کرۓ کے بعد قلات ہے واپس آتے وقت جان ہیگ کو خڑاے سفیت 
درگاہ والا میں روانہ کر دے ۔ دلبر غاں کو پابج سو کی ترق دے کر 
دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر سرفراز فرمایا ۔ 


لشکر شابی کا قندھار سے اکام واپس آنا 


قندھار کا محاصرہ کرۓ کے بعد بادشاہی بہادروں ے اسے فتح کرۓے 
پر کمر باندھی ۔ شاہزادۂ کامکار ۓے ذاقی صوابدید اور اسر! کے مشورے 
کے مطابق حاصرے کا سرانجام کیا ۔ مورچے بڑھاۓ ء 'سرنگیں کھسٗدوائیں 
اور دہدہے (ساباط یی چھت دار عحفوظ "سرنگ) تیار کرواۓ ۔ ایرانی 
قلعدار حراب خاں ۓ بھی دفاع کے بطور توپیں ء بندوقیں ء بان وغرہ 
چڑھا کر حملہ آوروں پر آگ برسانی شروع کی ۔ توہوں کے گولے اولوں ک 
مانند اس طرح برسنے لگے کہ حاصرہ کرۓ والوں کو فصیل کے نیچے پا 
میدان میں سر اٹھاۓ کی سہلت نہ ملی ۔ اگرچە بادشاہی دلاور گولوں 
گولیوں ہے ے خوف ہو کر بھڑکتی آگ میں کود پڑے اور قصیل ہک 
پہنچ جاے تھے لیکن جاں نشاری کے باوجود قلعے کی مضبوطی اور گولوں 
گولیوں کی پیہم بارش کے سبب یہ ممام جاں فشانی اکارت جاتی ۔ قاسم خاں۔ 


شاہجہان امس جلد سوم کے 


میر آتش کے ذسے یں خدمت تھی کہ خندق کا ہانی کسی طرح غارج 
کئلر دے ء اُس تے ے توذقی کے سیب ید خدمت انجام نی دی ۔ لشکر کے 
اسا ۓ ہم چشمی کے رشک او؛ ناہمی ا'فاق کے ۔ہب مل کر کام کرتۓے ہے 
گریز کیا ىلکہ سہم کو بگاڑ کر رکھ دیا ۔ 

مزید خراں یں ہوقی کہ سات بڑی توبوں میں سے (حن پر سہم کا 
دار و مدار تھا) دو ىوپیں بیوقوف دویچیوں کی نالایقی سے ے؟ ار ہو گئیں ۔ 
ان اناڑیروں ے مقدار سے زیادہ پرود پھر کر اھی داغا اور خراب کر دیا ۔ 
پاپ نوریں اق ربہس ء حونکس توبحی نشاے باز نہ تھے اس لیے ان کے 
کولے ے ٹھکاۓے پڑے رے ۔ بہت سے سرداروں ۓ حو روانگی کے وقت 
بادشاء سلامت ہے کارگراری اور جاں ‏ ثاری کی ڈھنگیں سار مار کر آۓے 
تھے ء مورچوں اور دمدموں ہے باہر قدم رکھنا گوارا نہ کیا ۔ قلعے والوں 
کے گولے کھانا ان کے بس کی باٹ ئد تھی ۔ علّے کی گرانی ایسی ہوئی کہ 
سپاہہوں کے ہوش اڑ گۓ ۔ لشکروں کے ریلوں کے سبب کھیتیاں پاماله 
ہو کی تھیں ۔ علّلہ عنقا ہو گیا ۔ چارے کی نایابی ہے گھوڑے نم جان ہوے 
لگے ۔ اوپر سے جاڑے کا موسم بھی آ پہنچا ۔ آُس پاس کے جتنے علاقے تھے 
ان کے مان وبران ہو گۓ ء مکین ملک عدم میں پہنچے ۔ المختصر ہر شخص 
ے بی فیصلہ کیا کہ قلعے کی تسخیر ملتوی کرکے درکاہ, شاہی کی طرف 
روالہ ہو جائیں ._ 

ظ-۔م٢‏ شعبان کی درمیائی شب کو کہ شب برات تھی ( جولائی 
+۵+وءے) خدلو_ آفاق شاہزادوں کو ہمرکاب لیے ہوۓے چراغاں کا شتماشا 
دیکھنے کے لیے تشریف لے گے جو بڑی نہر کے دونوں کناروں پر ترتیب 
دیا گیا نھا ۔ اگلے دن شیخ موسٰٗی گیلافی کو غلعت اور صوںہٴ ملتان کی 
دیوانی و بغشی گری عنایت فرمائی ۔ اسلام قلی کو خدمت گار خاں خطاب 
دے کر فیلخاۓ کی داروغگی پر مامور کیا ۔ بڑے شاہزادے نے گزارش یق 
تھی کہ اگر مجھے صونہٴ کابل کا انتظام سرد کیا جاۓ تو یں خدمت انجام 
دوں کا ۔ حضرت نۓ أٴن کی التاس منظور کرکے صوے کا انتظام (آن کی 
ٹیاہت میں) سلطان سلین شکوہ کو تفویض کیا ۔ شاہزادے کو تیس ہزاریە 


٠٠×‏ شاہجہان امم جلد سوم 


ذات بیس ہزار سوار دو اسپم سم اسپہ یعنی وہی منصب عطا فرسایا جو 
شاہزادگی کے زساے میں حضرت کا تھا ۔ دو کروڑ دام (ہایخ لاکھ روے) 
انعام بخشا ۔ پرگنہ پر سرور جس کا سلائه مالہ تین کروڑ دام یعنی ساڑے 
سات لاکھ روے ہے ؛ لاہور کے محال ہے بین کروڑ دام نیز ملتان کا تمام 
محال جس کا سالائہ مالیں ساڑے سات لاکھ روے ے بطور جاگیں اُنھیں 
مرحمت فرماۓ ۔ سلطان سلیاں شکوہ کو اعت خاصہ ؛ جمدھر سرصحع ہم 
پھول کٹارہ ؛ فیلخانہٴ خاصہ کا نقرئی ساز والا ہاتھی ء ایک بتھی ء عام اور 
نقارہ عطا فرما کر آٹھ ہزاری ذات چار ہزار سوار کے منصب پر سربلندی 
مخشی ۔ "مرخ غیمد جو حود حضرت ظٹّل سبحاق کے لے خصوص ہے ء 
انھیں بھی عنایٹ فرمایا ۔ ملتان کا صوبد حونکہ شاہزادہ اورنگ ریب کی 
جاگیر میں تھا (وہ داراشکوہ کو عطا ہو گیا) نہلٰذا ملتان کے عوض دکن 
کے چاروں صوے انھیں مرحمت فرماے ۔ احمد آباد گجرات کی صوے داری 
شائستہ خاں کے نام ہوئی ۔ بتارۓخ مم شعبان سم جولائی ۲م ۱ء شاہزادہ 
چد شجاع کو خلعت خاصم ء نادری خاصہ ء جیغہٴ مرصع ء ایک لعل اور دو 
موتیوں سے مرعع بیش ہا ۔ربند ء طلائی زین والے دو گھوڑے ء اڑیسہ اور 
ہی بندر کے عال ہے ایک کروڑ دام (ڈھائی لااکھ روۓے ) عنایت کر ے 
بنکال کو رخصت کیا ۔ حاضری کی نارخ سے اب تک شاہزادۂ والا گہر کو 
دولاکھ روے کے جواہرات اور رصع آلات عبارت ہوۓ ۔ 

سورٹ کے وتائع نگار کی عرصداشب سے واضح ہوا کہ اللہ ویردی خاں کا 
ٹوکر غلام رضا بندر عباس ہے ہونا ہوا سورت میں آ کر اترا ۔ اُس کے 
ساتھ سات عراق گھوڑے تھے اور شاہ ایران کا فرمان جس کا مضمون یہ تھا 
کہ ؟؟ الہ ویردی خاں کا نوکر غلام رضا یہ گھوڑے اپنے آقا کے واسطے 
لے جا رہا ے ؛ ہہاری قلمرو میں کوئی مراحم ە ہو“ ۔ شاہ ایران کا یہ 
پروائہ حضرت کی نظر عا لی سے گڑرا ۔ طیع_ مقدس ہایب مکددر ہوئی ۔ 
فاضل خاں ے فرمایا کہ ”ال ویردی خاں کو لکھ ہھیجو کہ ماہدولت کی 
اجازت کے بغبر کسی دوسرے تاجدار کو تحفے بھیجنا یا وصول کرلا سخت 
ناڑیبا حرکت ے ۔ اکر تمھیں سزا دی جاۓ تو مناسب ہے تاہم عفو و کرم 


ھاہجپان ناس جلد سوم ما 


کے لقاتے ہے صرف اتا کرۓے ہیں کم منصب اور جاگیں موقوف ۔؟؟ 
الہ ویردی خاں ے جواب میں عرض کیا کہ ”علام رضا کسی زساےۓے میں 
مرا نوکر صرور تھا ء اب نہیں ے ۔ ند میں ے أے شاہ ایران کی خدمت 
میں پھیچا ند کوئی تحفہ ارسال کیاە' ۔ حضرب نے یہ عذر سن کر ثوبت غاں 
کونوال کو حكىم ديا کس غلام رضا کو ے تامتل شہر سے ٹ کال کر 
”ہٹتخاک میس ٹھیج دڈے ۔ سورت کک متصدلوں کو ؛رمان پہنچا کہ غلام رما 
کا تمام مال اسباب محق سرکار ضبط کرکے گردں میں طوق ڈال کر پامحولاں 
درگاہ والا میں روائه کر دیں ۔ 

آحتہ پیگی کی خدمٹ ترلیت خاں کے سبرد تھی ء اس کے آبادلے ہے 
ارادٹ خاں ولد اعم خاں کو تفویض ہوئی ۔ بتارم یکم رمضان (ہ اگست 
۳۲ء) سعد اللہ خاں ء قلیج خاں راحا ے سگھ ؛ جات خاں ؛ مہات خاں 
اور دیگر منصب دار کہ 9ط حولائی کو قدھار ہے واپس ہوۓ تھے ء 
بارگاہ والا میں حاضر ہوۓ ۔ اہنے اپنے رتبے کے مواىن نفریں پش کیں ۔ 
مظفر حسین مبرتوڑک مقرر ہوا ۔ اسحٰی ایگ کو کال ک غشیگری ہر 
سرفرازی ملی ۔ 


کوکبہٴ شاہی کی کابل ہے دہلی کو واہسی 


بتارغ رمضان (. اگست ۵۲ہرء) حھ گھڑی دن چڑھے بادشاہء 
سلاستى دولتخائبٴ کاىل ہے رتھ میں سوار ہو کر برآمد ہوۓ ۔ ایوان_ 
خاص و عام کے بیرونی دروازے پر پہنح کر گھوڑے پر عوار ہو کر لاہور 
کی طرف توجہ فرمائی ۔ شاہزادۂ اقبالمند داراشکوہ کو علعتِ خاصہ ؛ نادری ء 
ایک لعل اور موتیوں سے مرصع لاکھ روے قیمت کا سر پیچ عطا فرما کر 
کاہل کی طرف رخصت: کا ۔ سلطان سلمان شکوە کو خلعت ء جیغہٴ مرعع ء؛ 
طلائی زین والے دو گھوڑے اور بہگش زیربن و بالا کے ال ہے ایک 
کروڑ دام (ڈھائی لاکھ روے) عنابت فرما کر واپسی کی اجازت دی ۔ 
علی سردان خاں ء راجا جے سنگھ ء قلیج خاں ء سعادت خاں ء راجہ راج روپ 
اور دوسرے امیروں منصب داروں کو اس والا گہر کے ہحرکاب روانه کیا۔ 


٦‏ شاہجان اس جلد سوم 


اس فوج کی بخشی گری کا عہدہ ایرج خاں کے سبرد ہوا ۔ 
ٰ بتاریخ وم اگست ‏ ۵ہ ٠ء‏ شاہزادہ اورنگ زیب بہادر گلستان_ غلافت 
کے نونہالوں یعنی سلطان مچد اور سلطان معظم کو ہمراب لے قندھار سے 
بار گار والا میں حاضر ہوۓ ۔ ہزار اشرفیوں کی نذر نیش کی ۔ ۵ اگست کو 
حضرت ۓ باغ فرح افزا ہے کوچ کیا ۔ا گے دن شاہزادہ اورنگ ژیب بہاد رر کو 
خلعت ء طلائی زین والے دو عر اور عراق گھوڑے اورولایت بکلانی حاگیر 
عثایت فرىا کر جس کا مالیں دو کروڑ دام (پایخ لاکھ روے ) ے ؛ دکن کو 
رخصت فرمایا ۔ سلطان ید کو لعل و مروارید ہے مرصع بازوند اور 
سلطان معظم کو ایک زمرد دو موتیوں والا سرہند محمت ہوا۔ مچد صنی ولد 
اسلام خاں کو ڈیڑھ ہزاری ذات دان سو سوا رکا منصب دے کر دکن کے چاروں 
صوبوں کی بخشیکری اور واقعہ نویسی پر سرفراز کیا ۔ علی مردان خاں کے 
نوکر مرشد قلی کو ہالا گھاٹ کی دیوانی ىر مامور فرمایا ۔ 
ہم رمضان مطابق ہم ستمبر ہیں رء کو پشاور کے ناغ میں خیے 
ہوۓ ۔ہ مم ستمبر کو یہاں ہے کوچ کر کے ستمبر کو دریاےۓے سندھ 
کے کنارے پڑاؤ کیا ۔ ان دنوں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں 
سیلاب آیا ہوا تھا ۔ اسی الا ہیں دریاےۓ سندھ _کے کۂارے وائے ہہاڑ پر 
سے کوہستانی سیلاب اس زور شور سے آیا کہ طوفانِ لوح کا نقشہ نظر میں 
پھر گیا ۔ سیف اللہ مبر حر نے دریا پر کشتیوں کا پل باندھا تھا ء وہ ٹوٹ 
کر برداد ہو گیا موجوں ے تلاطم کا یہ حال کہ نیا پل باندھنا نا مکن تھا ۔ 
حضرت نے حسین پیگ خاں ہ ىربیت خاں ء مظفر حسین اور لوہٹ خاں کو 
الگ الگ ہدایت کر کے بھیچا کہ بہت جلد پل نیار کر کے اطلاع دیں ۔ 
المختصر بڑی بحنٹ کے ساتھ جلالیں کے گھاٹ پر چالیس کشتیوں کا پل 
باندھا ۔ شاہزادہ شجاع اس ہے پہلے ہی ڈھائی کوس لیچے مقررہ گھاٹ 
ہے دریا پار کر چکے تھے ۔ ہاتھیوں کو بھی تیرا کر پار ]تار لیا تھا ۔ 
۵ شوال (ور ستمبر ۲ی ہء) شاہزادہ اورنگ ژزیب بہادر کو حکم ہلا 
کہ دریا عبور کریں ۔ 


شاہجہان ثامہ جلە سوم ع۰ 


باریچ رم ستمبر ہی رء حضرت ظل سبحافنی بھی دولت و اقبال کو جلو 
میں لیے مخت رواں پر سوار ہو کر دریا ہے اُنرے ۔ الک کے قصبے ے نصف 
کوس آگے دولت خادہ آراسته کیا گیا تھا ء وہاں فروکش ہوئۓ ۔ ۹ء شوال 
(م ا کتوبر ہن ء) کو دربیاۓ جہلم اور ںم ا کتوٹر کو دریاےۓے چناب 
عبوز کیا ے ‏ اول ال کر ادریا پر معداق خان نے وم کک کیو کا اوز 
دوسرے پر وھ کشتیوں کا پل پاندھا تھا ۔ بتارع ۱ اکتوبر جہانگیر آناد 
کے نشمن میں رونی افروز ہوۓ ۔ سخت بارشوں کے سبب لاہور کے اطراف 
میں بالخصوص جہانگمر آباد اور ایمن آباد سے لاہور تک سیلاب کا پانی اس 
طرح پھیلا ہوا نھا کہ لشکر شاہی کا گزرنا کسی صورت ممکن ئہ ھا ۔ اس 
جیوری میں چار روز یہیں قیام ەرمایا ۔ سلاب تا زور کچھ کم ہوا تو لاہور 
کو روائه ہوۓ ۔ ڈیک کا نالہ ہاتھی پر سوار ہو کر پار کیا ۔ دریاۓ راوی 
پر بچاس کشتیوں کا پل باندھا گیا تھا ۔ الک میں بیٹھ کر سے پار فرمایا 
اور شالامار ناغ میں رونق افروز ہوۓے ۔ جو لوگ لشکر. شابی سے آگے آگے 
لاہور ی طرف بڑے جا رے تھے ان میں ہے بعض اشخاص ںالوں میں ڈوب 
کر ساحلِر عدم پر پہنچے ۔ 

خواجہ طیب کا بھائی خواجہ یوسف جوئباری اپنے وطن میں بىزرگوں 
کا سجادہ نشیں تھا ء وہ طبعی موت ے فو ہو گیا ۔ خاندان میں سواۓ 
خواجہ طیب کے اور کوئی بزرگ لب تھا جو سجادہ نسینی کا اہل ہوتا 
لہلثاء حضرب نی سے بتارب ۹م ذیقعدہ (مم اکٹوبر +ن+۱ء) خلب اور 
دو ہزار اشرفیاں مرحمت فرما کر ماوراءالہر روائہ کا ۔ اُس کا بیٹا خواجه 
موسبٰی بھی ساىھ گیا ۔ پای سو اشرفیاں ]ہے عنایت کیں ۔ سیلاب کے سبب 
بادشاپی پیش خانہ جمپانگیر آباد میں رک گیا تھا ؛ پانی اترا تو بڑی جاں فشانی 
سے شالامار باغ تک آیا۔ مم اکتوبر کو حضرت نے شالامار باغ سے 
کوچ کیا ۔ پیبت پور کے راستے موضع یوہ کے گھاٹ ہے جہاں دریاۓےٌ 
ستلچ اور بیاس کا سنگم ے ء پار آترے ۔ یہاں دریا کا پاٹ پہٹ چوڑا ہے ۔ 
سعد اللہ غاں ۓ م, کشتیوں کو جوڑ کر پل بندھوایا تھا ۔ بایل کے 
براستے بتارج ہ ذی الحجہ (م نومبر) سرہند میں داخل ہوۓ ۔ے ؛ لومبر 


رنج شاہجپان امب جلد سوم 
کو یہاں سے کوچ ہوا ۔ 


اعتقاد غاں مر محشی ہماری کی وحم ے فرائفرر منصمی ات جام دینے ہے قاصر 
تھا ء حضرت نے ساٹھ ہزار روے سالانہ وظیفہ مقرر کر کے لاہور کو روا 
کر دیا رے رگھناتھ کو برق دے کر دفتر تن اور خالصد کی داروغق 
عطا فرمائی ۔ مظفر حسین فیلخاۓے کا داروغہ مقرر ہوا ۔ سرہند کے بعد 
دریاۓ جمنا کے راستے کشتی کی سواری سے سفر کرے ہوۓ حرم ۴.۳,ھ 
(ہ دسمبر) بروز جمعہ بعد دوپہر ہولۓ پایخ گھڑی گزرتۓے پر راج گھاٹہ 
کے درواڑے سے خدم وحشم کو ہمزرکاب لیے دارالخلافہ شاہجہان آباد کے 
حل میں رونی افروز ہوۓ ۔ قصر شاہی کو زینت نازہ حاصل ہوئی 
اہل_ شہر ۓے پادشاہی سواری کے غبار کو آنکھوں کا سرمہ سمچھا ۔ ٹویٹ 
نقارے کھ ڑکنے لگے ۔ ہر شخص کا غنچہٴ دل سگفتہ ہو گیا ہ ظل, الہی 
ے سلطان سلیان سکوہ کو ہزاری ذات اور سوار ى ترق دے کر تو ہزاری 
ذات پایچ ہزار سوار کے منصب پر سرفرازی بخشی ۔ شاہنواز خاں صفوی کو 
پنچ ہزاری ذات پایچ ہزار سوار دو اسبہ سہ اسپہ کا منصب دے کر اودھ یق 
صوے داری پر مامور کیا ۔ گورکھپور اور برایح جاگیر میں ملے ۔ نقرب خاں 
ےۓے عصمت بناہ اکر آبادی بل کا علاج کیا تھا ؛ اس کے صلے میں تین 
ہزاری ذات پان سو سوار کا منصب اور تیس ہزار روے انعام عنایت فرمایا ۔ 
خبر ملی تھی کہ سردار خاں نے جو ٹھٹھہ کی صوے داری پر روانہ ہوا نھاء 
راستے ہی میں ملک عدم کی راہ اختیار کی ۔ حضرت نے ظفر خاں کو تین 
ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب پر ترق دے کر یب خدمت سپرد کی 
اور اُدھر روانہ کیا 7 
صوببٴ اجمبر کے وقائع ہے معلوم ہوا کہ راجا جگت سنگھ کا 
پان“ زندگی لہریز ہو گیا ۔ جہانگیر بادشاہ کی چھوٹی بہن شکر النسا ہیگم 
حضرت کے دیدار کے لے آگرے سے آ ربی نہیں ء متھرا کے قریب آن 
مخجدرہ نے باغ. بہشت کی راہ ی ۔ م صفر (م جنوری ۱۹۵۳ء) کو حضرت 
ے یں غمناک خبر سنی ۔ حضرت کو بڑی حیرانی اور افسوس ہوا ۔ حکم 
دیا کہ اکبر بادشاہ کے مقبرے میں داغل ہوے وقت بائیں جالب جو 


شاہجہان امہ جلد سوم ٠۹‏ 


دالان پڑنا ے اس میں اُن کی میت دفن کی جاۓ ۔ غسرو ولد نذر چد خاں 
کا سالیانہ ایک لاکھ روے مقررہوا ۔رم صفر (ر؛ جنوری ۵ہ۱ء) کو 
امیرالامی! علی مدان خاں کی حویلىی میں تشریف فرما ہوےۓے۔ خانِ والا شان 
ے حضرت کی کرم فرمائی کے شکراۓ میں شاہدار پا انداز اور نکھر 
کا سراسجام کیا ۔ دو لاکھ روے کی پیشکش جو مرصع زین ٤‏ مرصع بلگ 
اور نفیس پارچات پر مشتمل تھی ؛ طر عال ہے گزازی۔ 

م ہہمن بںم صفر ہے رھ مطابی مم جنٹوری من ہںء عمر مبارک 
کے ناسٹھویں می سال کا جن 7 ٭دان شاہ یں رف ۔اخاام کے ایوان 
میں کال زیب و زینت ہے منعقد ہوا ۔ مقررہ دستور کے مط ق حضرب سوے 
چاندی اور دوسری چنزول میں تو لے کئۓے ۔ سمام اشا ٹقیروں حتاجوں میں 
تقسم کر دی گئی 1 


شاہزادہ داراشکوہ کا تس خر قندھار ہر مامور ہونا 


حصرت کے دل کو یہ لگن لی ہوئی بھی کہ جس طرح ممکن ہو قددار 
پر قیضد کا جاۓے ۔ اس مقصد کے لیے بڑی داکید سے لشکر یی یاری کی 
کی ےو گی اک کا لاوحردا ”تی رای انی ےچ سس 
حالات ناساز گار ہوے کے باعث 'ور کبھی اس! کے نفاق کی وجم ہے یہ سہمیں 
ناکام رہیں ۔ اس مم حضرت نے سوچا کم اگر ساقه لشکر کو دوارۃ اس 
تو ہو لابو دا جا کو دن باور -طات کی وع سے ار واضی 
جاں شانی ند کر سکے کا ۔ مٹاسب بھی ے کہ شاہی لشکر کو حو تارہ دم 'ور 
آسودہ ے اور مدتوں ہے آرام کر وہا ے ٠‏ شاہزادہ داراشکوہ کی ماتحتی میں 
قندھار رواىس کیا جاۓ ؛ ممکن سے کہ اس مر ئیں کاءیابی حاصل ہو ۔ 
شاہرادہ اپنے والد کا مزاج داں تھا ء ان کی سرگرمی دیکھ کر الماس ی کہ 
یہ خدمت فدوی ے مین یک جااۓ۔ غرض لاہور ہاج کر ەہم کا ہندوست 
شروع کیا ۔ 

دارائکوہ ۓ لاہور میں تین ماہ نو دن قیام کیا ۔ اس عرمے میں تین 


ات شاہجہان امہ جلد سوم 


بڑی اور سات ہوائی توبیں ڈھا ی کئیں ۔ جودہ ہزار بان ء نیس ہزار چھوئۓۓے 
پڑے گولے ء پائچ ہزار من ىارود اور ڈیڑھ ہزار من سیسہ تیار کے گے ۔ 
بڑی توہوں میں ہے ایک کا نام کشو رکا تھا ء دوسری ا نام گڑھ بھنجن! 
دونوں ایک من آٹھ سیر آکمری کا گولہ کھاتی تھیں ۔ انھیں گنہت راۓ توپ 
ریز ء قاسم خاں مر آش اور مد صالح داروغہ' تویخااہ کی نگرافی میں ڈھالا تھا ۔ 
نسرزی نی اک من سرلہ مر اکزی کا گزل پڑتا تھا ۔ وہ ھاہزارے رھ 
مر آتش جعفر کے اہتام مس تیار ہوئی ۔ ے شار بنجاروں نے رسد فراہم 
کر کے علے کی طرف ہے مطمثن کر دیا ۔ اب شاہزادے نے ظل سبحانی کو 
اطلاع دی کب فدوی نے لشکر کی رواگی کے لے مہ ریم الاول اور 
قندعار پہنچ کر محاصرے کی تار ے جادی ا كافنی ەقرر کی ہے (م فروری 
اور ە س٘ی ۵۳+ رء)۔ سہم کا ساز و سامان ہورے طور پر درست لیا گیا 
ے ٠‏ ا۔یدوار ہوں کہ رواگی کی اجارب دی جاۓ ۔ 

یہ عرضداشت پڑھ کک حضرب ے اپے پاھ ے فرمانر عا ٰی شان 
لکھا کب اس فرژند نامدار ی یہ نىیاری ‏ امیای کا سگون ے ۔ روانق کے 
لے جو تار مقرری ے اُس در روادہ ہو ۔ فتح و نصرت اور نائید اللٰہی کو 
ہمرکاب لے کر لشکر ”دو مان کے راستے قندھار لے جاؤ کہ اس راہ میں غلہ 
اور عارہ سد کثرت ملتے ہں ۔ قطع مراحل کے بعد مقررہ تارمح در محاصرہ کر لو 
اور سخر ہیں جاں لڑا دو ۔' فرمان کے ساتھ اس شاہزادۂ ذبجاء کو 
خلعت خاصیف ٤‏ جواہراثت ء پیرے ء؛ لعل ء یاقوب ؛ زمرد اور مودیوں ہے 
صسضصع قیمی آلاب ؛ سمش مع پرقلہ مرصع + پھول کٹارہ کہ سب ک 
حموعی قرمت حار لاکھ روے بھی ؛ رواہ کے ۔ مرمع زین والے پاچ عری 
گھوڑے ؛ طلائی زین کے پائم عراق گھوڑے ء دو ہاتھی ایک طلائی ساز کا 
دوسرا بقری ساز کا نیز دو ہتھتیاں بھی ارسال کی ۔ یہ سب جانور ایک 
لاکھ روے کے نھے ۔ جو اشخاص اس سہم پر تعیناٹ ہوۓ تھے ان کے 
ہدست ختلف اوقاب میس ایک لاکھ اشرفیاں ء ایک لاکھ روے ء عتلف اشیا 





١۔-‏ حیدر آباد والے نسخے میں توپ کا نام کدہ ہہمن درج ے ۔ 


شاہجہان اممه جلد سوم 1 


کم یہ سے مل کر بیس لا گھ روے کی مالیت تھی ٠‏ شاہزادے کو بھجوائی ۔ 
دربتار میں جتنے اسراۓ عا یىی شان تھے اور جاگیروں پر یا وطن میں جتنے 
جاہاز دلاور سردار تھے سبھوں کو شاہزادے کی خدمت میں رواٴم کر دیا ۔ 

اس! اور سرداروں میں رسےّم حاں ء راحا حےسگھء قلیج خانء تباب حاں ' 
مہات خاں ؛ راجا ررپ ۔.کھء راجا بہار سنگھ ؛ را'۔ا انرودھ ؛ روپ سنگی ء 
راؤ سٹر سال شحات خان ء طاپر خاں ء اسم ال ء ل٭ادت حاں ء راجا راح 
روپ ؛ لص ری حاں ء احلاص خال ء عیرتث غعاں ؛ راجا دیی و ا ٤رام‏ سنگیےء 
افتخ'ر خاں . سید فرورخاں ؛ عدالرحم گی ازنک ؛×سل سگھ ؛ پرتھی راح ) 
باق حاں ء سبارک خاں قرین ء ایرج حان ء دلیر خاں ء راجا سیورام ء 
خواجں عیدالمادی ء نچ کڑ حاں ء سحاں سگھ , جد اسرف ولد اسلام خاں ء 
ارحن ء شمس الدین اور قطب الدین پسراں طر بہادر حویشگی ‏ راجامدں سگیء 
گردھر داس ء ح۔جر حاں ء پورن مل ؛ راچا اس سنگھ بروری ء غوسحال لیگ ء 
دولت حاں قیام حانی ء شاہ چد قلطغاں ؛ سید شہامب حاں ء سید چد عبداھہ؛ 
حاحی منصور ؛ جبار ٹلی گکھڑ ٤‏ راؤ اس سگھ ء شادمان پگھلی والء 
خلیل لبگ ء جگرام ء اسد الہ ؛ سید عبدالرسول ء ع‌د اللہ خاں ء دلاور خاں 
ولد بہادر خغاں ء چتر نوج ٤‏ دواے تریں ؛ خواجہ عایت اللہ ؛ سید مظفر ء 
سد مقىول عالم در متفری سصب داراور ایام جن کی تەمصیل طولاف ے ؛ اس 
اشکر میں شامل ہوئۓ ۔ دامح ہرار تیرانداز اور ترق اہدار احدی ء دس ہزار 
پیادے بندوقجی ء توپ اندار ء گولداز ان کے علاوہ تھے جو شساہزادے کی 
رکاب میں نعینات کے گئے ۔ حکم ہوا کہ چھ ہزار ںیلدار قب ساز ء پان سو 
ستے ٤‏ ساہزادے اوز اسرا ہے پانھیوں کے علاوہ ساٹھ ہابھی بھی اس لشکر 
میں شامل ہوں ۔ 

ساب بڑی توںیں جن کی گرج ہے پہاڑوں میں زلزلہ پڑ جاۓ اور زسین 
دا کا کھاۓ ء٤‏ سات ہوائی نوپیں ء تیس چھوٹی توپیں جو حملے کے وقت 
فوج کے آگے آگے آگ برساقی چلیں ء بجیس گچنالیں اور سو شتربالیں اس 
غوج ظفر موج کے ساھ روانں ہوئیں ۔ قورخانہ اور ایک کروڑ روح کا 


۰+۳ شاہجہان نامب جلد سوم 


خزانہ نین ہزار اولٹوں پر بار ہوا ۔ لشکر خاں کو غخلعت خاصد ؛ طلا کار 
زین کا گھوڑا + پان سو ذات ق ترق ہے۔ دو ہزاری ذات پان سو سەار کا 
منصب دے کر فوج کا یخشی مقرو فرمارا ۔ عچد اشرف ولد اسلام خاں کو 
خلعت ء پان سو کے اضافے سے دو ہزاری ذات پاں سو سوار کا منصب اور 
اععاد خاں خطاب دے کر اس لشکر کی دیوائی عنایٹ کی ۔ نقرئی زین کا 
گھوڑا ہزید عطا کیا ۔ پڑے پڑے امیروں اور مٹثصب داروں کو حلعب اور 
طلائی زین کے کھوڑے مرحمت ہوۓ ۔ ان ہے کمئر درحے کے امبروں کو 
خلعت ء گھوڑا اور نرق دے کر سرفراز کیا ۔ بعض کو فتط غلعت ملے ء 
بعض کو کھوڑے ۔ ضابطے کے مطابق قلمرو کے مام لسکر کا چوٹھائی حصہ 
جو سثر ہزار سواروں پر مشتمل تھا ء اس لدٰکر میں سامل ہوا۔ را۔اۓ میواڑ 
کے ایک ہزار سوار جو اس نے کسی عزنز کے ہمرکاب بھیحے تھے ؛ ان کے 
علاوہ تھے ۔ 

ارگ شاىی میں حیات خاں کو ىبن ہراری ذاٹ دو ہزار سوار ء 
کنور رام سنگھ ولد راجا حے سنگھ کو ڈہدائی ہزاری ذات ڈڑھ ہزار سوار 
میرزا سالطاں صفوی کو ڈھائی ہزاری ذات ہزار سوار کے مٹصب پر سرفرازی 
ملی ۔ ارادت خاں دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار کا مخنصب پا رو شی دوم 
مقرر ہوا ۔ بیرم دىو کو دو ہزاری دات آٹھ سو سوار اور ملا“ شفبِعا کو 
دو ہراری ذات تین سو سوار کے سصب ہر ترق دی دک - 

بتارخ جم [ربع الاول] ب فروری س۳ نبرء حضرت نے امیرالاسرا 
علی "٦‏ خاں کو غلعت خاصد ء خنجر مرصع مع پھوں کٹارہ ؛ طلائی زین 
والے دو گھوڑے + ظرئی ساز کا فیل خاصب عطا فرساۓ ۔ خلیل اللہ خاں 
خلعسد خاصہ اور ہزاری ذات کا اضافہ پا کر پنجہزاری ذات چار ہزار سوار کے 
منصب ہر سرلدد ہوا ۔ طلائی زین والا گھوڑا بھی ملا ۔ ابراہم بیگ ولد 
علی سردان خاں کو خائی کا خطاب ء ہزاری ذاٹ پان سو سوار کا منصہب 
ملا ۔ دوسرے لڑے عبداللہ ٹیگ کو بھی جی منصب عطا ہوا ۔ فرمایا کہ 
سات ہزار سوار ہعرکاب لے کر کابل کے اسظام کے واسطے رواٴہ ہوں ۔ 
آ خاں تے آگرے کے قرب و جوار کی فوجداری کا فریضه خوب انام 


شاہجہان امب جلد سوم ہرد 


نہیں دیا تھا ء اأے ہٹا کر یہ غدمت جملع الملی سعداللہ خاں کو تفویض 
فر تا ۔ فرمان صادر ہوا کس پرگہ جلیسر کا ووجدار عبدالنبی سعداللہ ےاں 
کی نیاب میں نواح آگرہ کی فوحداری کا فرض نن دہی کے ساتھ ا ام دے ۔ 
فیص اللہ خاں کو دو ہزاری دات چھ سو سوار کے منصب پر ترق ملىی ۔ 
ذوالفقار خاں خلعت اور ہان سو ذات کی نرق ہا کر ڈھائی ہزاری ذات دو 
ہرار عزاز گے ضقت پر اراز ہووت آُئی کے نیٹ مد انراہم کو آختہ :یگی 


مقرر فرما یا ۔- 


٠×‏ اسفتدار و وع الغانی ۳ہ 6ھ مطابق و مارچ ٣ی‏ وء عمر مبارک 
کے چولسٹھویں قمری سال کا چشن “ىلادان کال خوش اسلوی اور نہایت 
ژاسب و زلثت ہے منعقد ہوا ۔ سارے عالم میں خوشی کا دور دورہ ہو گیا ۔ 
سرکاری کاربردازوں نے ایوان خاص و عام کے سامنے ہو گز لمبی برس گز 
چوڑی محمل اور زرہفت کی بارگاہ کھڑی کی حسے گجرات کے کارخالوں میں 
پرمند کاریگروں ے اسٹّی پرار ردے یَ لاک سے تبار کیا تھا ۔ یں سراپردہ 
ہم بقرئی ستونوں پر جن کے طلائی کاس تھے ء قائم ہوا ۔ مجموعی ورں حار لاکھ 
بیس ہزار تولے تھا (رمم من .ر سیر) دولت خائہٴ ابی میں رنکا رنگ 
فرش فروش اس نزاکس ہے بچھەاۓ گۓے کہ آسمان کو رش> آیا ۔ غرض عیش و 
ات کا نکاس غوب گرم ہوا ۔ حضرت نے طیّب حواجہ کو ایک ہزار ء 
میر ععداللہ صفوی کو پان سو اور چتر خاں کو دو سو مہریں عنایت کی ۔ 
راجا جسونت سنگھ کو چھ ہزاری ذاٹت پابچ ہزار سوار دو اسپد سد اسپد کے 
منصب پر سرفرار فرنایا ۔ روپ سنگھ راٹوھور چار ہزاری ڈذاب ڈھائی ہزار سوار 
اور چد ابراہم ڈیڑه ہزاری ذات تین سو سوار کے منصب پر سردلند ہوا۔ یرم دیو 
کو مرصع سرپیچ ء موتیوں کی مالاء دو بالے ء میٹا کار جمدھر اور مرصع 
پھول کثارہ عثایب کیا ۔ 


سن شاہجہان نام جلد سوم 
س ےم جلوس 


اردی بہشت یکم جادی الثانی ۳ہ, رھ مطانی وع اہریل ۱ء 
ہفتے کے دن١‏ حضرت کا ساشسواں سال جلوس ٭,وع ہوا۔ اہل زا انہ 
کو شادسانی و سسٹرت حاصل ہوئی ۔ آنجہانی راچا حجگٹ سنگھ کے بیٹۓے 
راج سٹگھ کی عرضداشٹت ملاحظہ فرمائی جو اس نے باپ کی وفات کے بعد 
کلیان جھالا کے ۔دست روالہ ی تھی اور ایک ہاٹتھی بھی ارسال کیا ىها ۔ 
آپ ۓ از رہ کرم اہے غخلعت خاصد ء مرضع حمدھر سم پھول کثارہ ء 
طلائی زین والا عراق گھوڑا اور ایک ہادھی کلیان اور راجا بیٹھل داس 
کے بھائی بردھن گوڑ کے ہاتھ روائہ قرنایا ۔ رانا کا خطاب اور پنحہزاری 
داب باب ہژزار سوار کا مٹصپ علایب کیا ۔ رانا جگت سنگس کی وفاب کے 
بعد اس کا ۔جھوٹا پھائی غریتب داس درگاہ والا میں حاصر ہوا تھا ؛؟ خلعت ؛: 
صرضحع سرپیح ؛ سرضع اور سی میا کر جمدھر ؛ سنا 5ار ساز کی ڈھال اور 
تقرئیق زین والا گھوڑا سے مرحفب فرما کر ڈیڑھ ہزاری ذاٹ سان سو سوار 
کہ مٹصب در سرئلندی بخشی ۔ صوبہٴ بہار ی دیوانی پر عسکری کی حگہ 
تارا جند کو مامور کیا ۔ 


شاہزادہ داراشکوہ کی لاہور ہے قندھار کو روانگ اور واہسی 


شاہزادۂ بلند اقبال کی پوری توجہ اس بات ىر مبذول تھی کہ فوجی 
مہات انجام دے کر حضرت خلافت پناہ کی خوشنودی حاصل کریں ۔ اس مقصد 
کے لے بتارج م ریع الاول (یکم فروری ٦۵٣‏ ١ء)‏ لاہور ہے قندھار کو روائە 
ہوۓ ۔ قلعں کشا اور سریم امی نوپوں کو اپنے نوکر مغول کے ساتھ براستہٴ 
دھاور روا کیا کہ یہ راہ کال کی نسبت ختصر اور ہموار ے ۔ سوار اور 
پیادے قیراندازوں اور بندوقچیوں کی ایک جاعت جو دوبخاے کے عملے میں 





ر۔ تقوم سے یکم چادی الثانی "ڈو ہفتے کا نہیں بلک منگل کا دن پڑنا سے ۔ 
غالبا کتاہت ی علطی ے ۔ 


شاو جپان لاٹ چلد سوع ۹٠‏ 


شامل تھی ؛ مقول کے ہمر کاب پھیجی ۔ پدایت کر دی کب لاہور نے 
بھػر تک کشیوں ہے جاؤ ء بھکثٹر ے قدھار نک سڑک کے راستے 
پہنچو ۔ ٹاق تمام لشکر کو اے ہمرکابپ لے کر شاہرادۂ بند اتہال ے لاہور 
ہے جنیس کی ۔ ۵ر ردع الاول (م۱ فروری ٦۵۳‏ ۱ء) گو سلتاں پہنچے ۔ یہاں 
درباے ہاب ےد ؛ جسے مہاں دریاۓ عالم عانف کہتے ہیں ۵پ کہتیوں 
کا *پل بندھوا کر بتاربج ہم فروری عبور کیا ۔ بعد ازاں دریاۓ س۔دھ 
در یہنچے جس کا ایک ام یلاب بھی ے ا ٹرچه قدیم زساۓ ہے اب 
تک اس دریاۓ زخٹّار پر کسی ہے “پل نہیں ىاندھا تھا لیکن ساہزادرے 
ے حسب الحکم ہفتے پھر میں ۲+ کستیوں کو جوڑ کر ہل بنایا - 
م جادی الاول (یکم اپریل نی کو ہے پار کر کے چچ کی سرحد 
ہیں داخل ہوۓ ۔ 

دوی اور چوتانی ہیں ایرائی دھااۓ دار پابیچ سو قزلباش سواروں ے 
ساتھ رہتے تھے ء وہ ناہی لشکر کے آتۓے کی خبر سنتے ہی اپنا سامان سنبھال 
کر قندھار کو روانہ ہووۓ ۔ راسے میں زمینداروں نے ان بدختوں پر حملہ 
کرکے ہہت سوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور مال و اساب لوٹ لیا ۔ 
یہ کاردامہ اام دیئے کے بعد قبائلی سردار شاہزادے کی خدمت ہیں حاضر 
ہوۓ ۔ چولکہ شارزادے کی خوش معاماگی اور سخاوت پر دورا اعتاد تھا 
لہلٰذا ان سرداروں ۓ یں ذہہ داری ‏ ی کہ ہم لسکر کو غائہ پہنچایا کریں 
گےے۔ نمام بلوچ اور اەعان بائندے حو یہاں رہتے ہیں ے تامّل بازار_ لشکر 
میں آآ کر علہ اور بھیڑ بکریاں فروخت کرےۓے لگے ۔ بممحاصرے کی ىاریج 
قریب آ ہی تھی لیکن تمام لشکر ابھی یک جا جمع نہیں ہوا دھا ۔ شاہزادہٰ 
والا گہر تے نجات خاں ؛ قاسم خاں میر آت وغبرہ اور اپے میر آتش جعفر 
نیز ءیداللہ بیگ بحشی کو رستم خاں ہہادر کی ماتحی میں ہیں ہزار سواروں 
کی جمعٹیت سے بطور ہراول بڑھایا ۔ حکم دیا کہ یلعار کرے ہوۓے جاؤ 
اور قندھار کا حاصرہ کر لو ۔ رستم خاں پہادر کل* بارہ ہزار سوار ہمرتاب لے 
دھاوا مارنا ہوا بہنچا ۔ بتارخ سم جادی الٹانی (.س ایریل مہ رء) دروازه 
خواجہ حضر کے سامئے جا کر مم اصرہ سروع کر دنا ۔ بعفی یکتّہ داز دلاور 


۰ شاہجہان نامہ جلد سوم 


مثاڈ خواجہ خاں جوش مشُجاعت میں غنمم کے سر پر جا پڑے ۔ جو سامنے آیا 
أے تھوڑی سی رد" و بدل کے بعد شکست دی ء حود بھی زخمی ہوۓ ۔ 
رستم خاں بہادر نے دروازۂ خواجس خضر کے سامنے ء جہاں قلعے کک 
تونوں کے کولے نہیں آ سکتے بھے ء پڑاؤ ڈالا ۔ مات خاں اور قاسم خاں 
نے متررہ بارخ ہر ثقب اور ساىاط (چھت دار دمدنہ) ىیار کرلا شروع کیے ۔ 
دو ہزار قزلباش غل٭ہ اور گولہ دارود ساتھ لے قله ہے والوں کی کمک کے 
واسطے آ رے ھے ء مہاں کا رنگػ دیکھ کو وہ قلعہ زمینداور میں چلے کی 
شاہزادرے ے تار ھ۵ جادی اکانی (م سٔی +ن+بء) پنحمداک ک کھاٹی 
پار کی ۔ یہاں درے کی چڑھائی ۵م جریب ہے اور ٴترائی وم جریب ۔ سادے 
راستے میں اس ہے زیادہ دسوار گزار گھاٹی اور نہیں ۔ آکے بڑھ کر میدان میں 
جہاں ہے فالعب صاف نطر آتا ے ء خسس ژن ہوۓےۓ ۔ یورش کی مقررہ نارمح 
میں ابھی چھ روز باق لیے لہٰذا ہیں قیام کیا ۔ داعے کی وضع ٤‏ نواحی 
علافے کے معائئے اور باشسدوں کے طور طریقے دیکھئے کے لے ہر روژ سوار 
ہو کر جاے ۔ آس اس کی زراعتی اراضی اور دور افتادہ علاقوں کے انتظام 
کے لیے دیانس دار آدمی ىعینات کے ۔ قبللوں کے سرداروں اور قرب و جوار 
کے پاشندوں پر ہہب اواسیں کیں ؛ ہہت سے کاشتکار چو تھاک کر حلے گئے 
تھے ؛ واپس آ کر کھیی ناڑی کرنےۓ لگے ۔ پہلے کی لٛسبت ڈیوڑھا عالیہ 
وصول ہوا ۔ ۱ 
شاہزادے نے تتارخ ۱۵ر جادی الثانی (مر سی س+دبرء) کہ قدھار 
میں آترۓے کی ساعست بھی ؛ لشکر سمیت قاعے کے قریب آکر پڑاؤ کیا ۔ 
خود میرزا کامران کے باغ میں جو قلعے سے نصف کوس دور ایک پوکھر 
کے کنارے واقع ے ء غیمہ زن ہوۓے ۔ ے تمیز ے عقل قزلباش سپاہی جو 
قلعے کے دروازے بند کر کے بلکہ امن و امىان ے مایوس ہو کر برجوں 
فصیلوں پر مضاۓ "انی کا انتظار کر رہے تھے ء کولے گولیاں برسانۓ لگے ۔ 
ایک بارگی دىوپیں بندوقیں داغ دیں ۔ شاہزادے ے حکم دیا کہ رسم خاں 
اپنے ہمرکاب طاہر خاں اور قباد خاں کو لے کر قلعبٴ بسٹ کے راستے میں 
پڑاؤ کرے ۔ برج_ آب دزد کے سامنے راجا جے سنگھ کو ء دروازۂ ویس قرن 


شاہجہان ام جلد سو 


تر 


کے آگےہ قلیج خاں کو ء دروازۂ بابا وی کے متصل ہابت خاں کو ؛ برچ_ 
چہل زیند کے براہر میں اخلاِص خاں کو ء دروازۂ خغضری اور آب دزد کے 
نیچے قاسم حاں کو ء درواڑۂ غضری اور ویس ھرں کے زاوے میں حعفر میں آیش 
اور اپنے دوسرے ٭٭ازموں کو متعین کر کے ہدایب کی کہ مورچے بڑھاؤ اور 
دہدہے بنالو ۔ آب دزد کے دمەہے کی تیاری اپنے حاں سامان ملا فاضل کے 
سپرد کی ۔ ایک ہزار بیلدار اور سٹر نقب سار اُس کے ہمراہ کے ۔ سید حمود 
تارہہ اور چن۔ سصب داروں کە اس ق کمک پر مامور کیا ۔ 

٭اثوری دروازے کا دمدمہ جات خاں کے اہتام میں دیا گیا ۔ قیتول 
وا ی کھڑی یہاں ہے ایک پیر کے لے پر بھی ۔ رات کو عنم کے پیادے 
اس راستے آے جاتے تھے ۔ یہاں راجامدں سنگھ کو تعیات كیا ۔ جس 
راستے سب والے قلعے میں آے تھے اُس کا اتظام دق حاں کے سبرد ہوا۔ 
بہاڑ کی دی پر اپنے نوکر چنہت اور سجانی شدیلوں کو بٹھایا۔ حس حکە 
ہے راجا راج روپ نے پل کر کے قلعد' کوە پر یلعار کی تھی وہاں 
شس الدىن قطب الدین خویش مامور ہوۓ ۔ عرضض تمام التظام کر کے 
اور فلعے کی خصوصیاب لیز تسخبر کی تدپیریں سوج کر سچم کے انصرام میں 
مصروف ہو گئے ۔ پھاٹکوں اور کھڑکیوں کو نہ نطر_ غائر ملاحظہ کر کے 
دمدموں کے مقاماب اور یورش کے راہستے معیں کے ۔ عرص قلعہ گیری کا 
پورا پندوپسسب کر کے حاروں طرف ہے گھمرا ڈال دیا ۔ 


و فلعے والوں ے بھی شاہزادے کے کٹیمپ کے سامے والے برجچ پر ایک 
توپ چڑھا لی ۔ وہاں ہے دن بھر میں کئی گولے پھینکتے ۔ بعض کولے 
جھیل میں گر کر ٹھنڈے ہو جاتے ء؛ بعض کیمپ کے کمارے آ بڑتے ۔ 
بالآخر حکم والا کے مطابی کاہل وا ی ایک توپ کو دمدہے پر چڑھا کر 
گولا پھیکا جس سے عنم کی توپ کا دہائی ٹوٹ گیا ۔ چالیس دن تک ید 
توپ بیکار بڑی رہی ٤‏ اس کے بعد پھر کولے ؟گلنے لگی ۔ جو لوگ قلعے 
سے بھاگ کر ادھر آ جاے بھے اُن ے معلوم ہوا کہ قلعے والوں ۓ 
ٹوٹا ہوا دہانہ کاٹ کر الگ کر دیاء پھر توپ کو ۵ دہے پر اس طرح 
چڑھایا کہ مطلق میز نہ ہوتی تھی ۔ گولوں کو دور تک پھینکنے کے لے یں 


۸ شاہجہان امب جلد سومھ 
تدییر کی کہ اس کا مث اونجا کر دیا ۔ ہر روز ىارہ گولے پھیٹکتے ۔ بعضی 
شاہی خیمے کے سامنے آ کر پھٹتے ؛ کچھ لشکر میں گرے تاہم تائید آیزدی 
کی ہدولت کوئی شخص زخمی دہ ہوا ۔ المختصر حکم_ عا یں کے مطابق ہر 
شخص اس عظم مہم کے سرامجام کے لے اپنا ابنا فرص ا چام دینے میں 
مشغول ہو گیا ۔ نقبیں قیار ہوئیں ۔ دمدیے قائم کے گئۓے ۔ جا بجا مستقل 
مورچر کھدے ۔ مستقل ہزاحی کے ساتھ موشمسدی ہے اس مہم کا اہمام 
کرۓے لگے ۔ قبیں ٹیار کرۓ اور دمدموں کو بڑھاے ہر خاص توحں 
دی ۔ گھومنے والے جوالے قائم کیے ۔ سرکونوں کو مرید اونچا کیا ۔ پورے 
خلوص اور سک نبرتی کے ساتھ تائید آیزدی اور اقبال_ بادشاہی پر :ھروسا 
کر کے فتح و نصرت کی راہ دیکھنے لگے ۔ 

اس سر ہں ہم کا سر انجام بڑی خوبی سے ہوا تھا ۔ نھوڑے ہی عرمے 
میں قب آو؛ دمدہے قصیل ے نزدیک پہنج گے - محاصرے ک تارخ سے 
چھہن روز بعد م ۂعبان (.م حون ۵۳ ۱ء) ہزار ہزار گز امبی سرنگیں 
آكکھد کا قلیچ خال ء قاسم خاں ء عبداللہ خاں اور جعفر خاں کے دمدہے 
ختدق تک جا پہہسچے ۔ نردنک ہوے کے سبب ان کو اندرونی راستوں کے 
ذریعے باہم ملا رکھا تھا کہ سرداروں کو ایک دوسرے کی کارگزاری کا 
حال معلوم ہونا رے ۔ محصورین بھی ان دمدموں پر توبوں ہے دن رات 
آگ برساے رے ۔ قلعے کے ختلف حصوں ہے اولوں کے مانند گولے 
برستے جن کی ضرب ہے بہت ہے آدمی س جاتے ۔ سنگریزوں کے اڑے ہے 
بھی کچھ سپاہی زخمی ہوے ۔ اس کے ناوجود ان جاں شاروں کے عزم و 
ثبات میں کوئی فرق نہ آیا ۔ جاں فشانی میں اور زیادہ سرگرمی دکھاۓ رے ۔ 
راج روپ کے بیڑا اٹھاۓ پر چہل زیتہ والے مورحے کا اہتام اُس کے سبرد 
کیا گیا تھا ؛ اس باتدییر ے شروع ہی سے چو تختوں ے پناہ گاریں 
بنا کر اپنے سابی وہاں بٹھاۓ ۔ اس درکیب سے مورچے کو بڑھانا چلا گیا 
بہاں تک کم برج_ چہل زیند کے نیچے ایک نوپ بھی پہنچا دی ۔ ہہت ہے 
گولے مارے لکن برج پتھر کی بھاری سلوں ہے بنا ہوا تھا ء باہر کی طرف 
مٹی کا پلسٹر تھا ء گولا لگتا ہو ٗی جھڑ جاتی لیکن برج کو صدمم نہ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۹ 


پہنچتا ۔ اس کے باوحود راجا راج روپ ے کوٹش جاری رکھی ہ یہاں تک 
کم ایی روڑ اس کے سپاپٹی برح کی دیوار کو کھمرد کر اس کے نیچے گھیں 
یں لم ا والرت رے' کول کاو کی می کر دی سی ک قل ایی 
بھکو در جلتی ہوئی چادریں اس قدر پھیٹکیں کہ یں لوگ گرمی ے ىیتاب 
ہو کر 'پہی چوں پناہ 5ء میں واپس آے پر ور ہو گۓ ٭ چونکی اس برجچ 
یک فاح سے ىھی چنداں فائدہ نہ بھا لم لٰذا شاہرادے ہے اھر اس ارادے 
سے بار رکھا ۔ 

ساہزادے نے رستم خاں بہادر کو پندرہ پرار سوار دے کر بڑھایا کہ 
آگے جا کر قاعہٴ پستب کو فتح کرو ۔ خاں مودوف ے وہاں بہنچ کر سحی 
سے حاصرہ کیا ۔ چاروں طرف سے فہیں بڑھائیں بلک توب کے گولوں سے ایک 
طرف کی فمیل بھی توژ دی ۔مپدی قلىی یہاں کا قلعب دار تا ء حسب اس 
ے خوب دیکھ لیا کم مقابلہ نائمکن ے تو دورىیی و عاقبت اںدیشی کے 
تقاضے ہے فرماں برداری کا اظہار کا ۔ محاصرے کو دسواں دن تھا کہ 
امان مانگ کر خان مڈ کور کے پاس آیا اور قلعہ حوالے کر دنا ۔ رسّم خاں 
ے دی قلىی کے مال و اسباب اور اہل وعیال کو بیز اُس کے ہمراہیوں 
کے معلقن کو اپنے نواے طاہر کے ساتھ ساہزادے یق حدب میں قدھار 
ہج دیا ۔ چاں تمام سپاہی پہلے ہے زیادہ سرگرمیاں دکھا رے تھے ۔ 
قلعے والوں کا اہی نکاٹا ہالکل ہد کر رکھا تھا ۔ ایک راب اپہل قلعد نے 
سہلپت خاں کے آدمیوں کو غافل پا کر اُس کے مورچے پر حمام کیا ۔ کچھ 
آدمیوں کو مار ڈالا ء کچھ کو ؤزخمی کیا ۔ جب واپس جاۓ لگے تو 
غیرت خاں کے مورچے والوں ے ہڈ بھڑ ہو گئی ۔ چونکہ اتجربە کار تھے 
اور کبھی جنگ و جدال سے واسطب تب پڑا ہا اس لے غعرت خاں _کے 
آدمیوں ے ان کے ٹکڑے اڑا دے ۔ جو ىاق رے وہ بڑی سشکل ے جا 
چا کر قلعے میں گھس کے 

شاہزادے کے حسب الحکم جعقر مبر آتش نے بھی دمدمہ تیار کیا 
تھا۔ چھٹر گز لہا بچہن گز چوڑا اور ےم گز اوجا تھا ۔ چالیس روز میںە 
ایک لاکھ روے کی لاگت سے تیار ہوا ۔ اس دمدہے پر لو عدد چھوٹی اوہ 


٦ْ ۰‏ شاہجہان لاہ جلد سوم 


چڑھائیں جن میں ہے ہر ایک پاۓچ چھ سیر کا گولا کھاتی تھی ۔ ان کی 
گول باری سے یہ حال ہوا کہ مکان ڈے گئۓے ء مکین ملک عدم میں پہنچے ۔ 
اہل_ قلعہ پر پہلے ہی پیبت طاری تھی ء گولوں کے صدہے ہے اور بھی 
ہمت پار دی ۔ جب جعفر اور غیرت خاں کے دمدموں ے ىڑی توبوں ے 
گولے برساۓ نو غیر حاجی دروازے اور فصل کے ٹّکڑے اڑۓ لگے ۔ 
خندق کی گہرائی ہیں کم تھی کسہیں زیادہ ۔ اہل قلعبہ ۓ کم گہرے 
حصوں میں بھی ىانی باق رکھٹے کے لیے یس ند پر کی کس نین جگس بند باندھ 
دے ۔ ماد یہ بھی کہ اکر ہاں کم ہو جاۓٔ نب دھی ہر جگم دھوڑا بہت 
پائی باق رے ۔ 

مذکورہ بالا بندوں میں سے ایک ای ٹھا ۔ عبداللہ ایگ کے نةب زاوں 
ے کم بہت ہی ساہر تھے ء یہ کارگزاری کی کہ دس روز میں قب کو خندق 
تک پہنچا دیا ۔ وہاں خصدق میں سوراخ کر کے پافی کو خارج کرنا شروع 
کیا ۔ دروازۂ ویس قرن اور ہانا وی کی طرف بھی شی کے انبار لگے ہوۓے 
تھے ۔ ان بہادروں ے انھیں نوڑ ناڑ چار روژ میں خندق کا پابی باہر نکال 
دیا ۔ دق کے کنارے جو "رج بناۓ تھے أن ہر ب۔دوقچیوں کو بٹھا کر 
ہدایت کر دی کہ عنم کو ہد ىاندھنے بلکہ سر باہر نکالنے کی سہلت نہ دیا ۔ 
کارگزار بہادروں ۓ خندی میں اتر کر تیرج ساۓ اور دمد ہے بڑھاے 
شروع کے ۔ھابزادے کے عمپ ہدازیت مععفرے وم گی چوڑا اؤز سات 
گز اویچا ٗی کا پشتہ تیار کیا ھا ء اس کے اوبر ایک 'برج ترتیب دیا ۔ 
ہائیں حانب دمدہہ رکھا نا کہ نیلدار اور مزدور اطمینان ہے کام کر سکیں ۔ 

آب دزد والے مورحے کی ذمہ داری ملا“ فاضل نے اٹھائی نھی ؛ وہ 
تین گز چوڑی اور ساب گز گہری نہر پامح ہزار گز کے فاصلے ہے کھود کر 
لایا ۔ خندق تک .م٠‏ گز لمہی نقتب کھدوائی ۔ جب یہ قب آب دزد والے 
بند کے نیچے پہچی تو خغضری دروازے ہے ورے جتا پائی تھا وہ اس میں 
سے گزر کر نہر کے راستے نکل گیا ۔ خندی خال یف ہو کئی ۔ یہ صورت دیکھ 
کر قلعے والے بہت گھبراۓ ۔ شر حاجی والے پستے کے دامن سے ایک نہر 
ثکا ی ؛ اے کنوؤں کے پابى سے لیریز کر کے اپنا بچاؤ کیا ۔ وسط اگست میں 


شاہجہپان نامہم جلد ۔وم ۲۹ 


مغول اپنے ساتھ سبی اور دھاور کے راستے نو توپیں لے کر آ پہنچا ۔ شاہی 
گولنداروں نے نو بڑی توزوں کو مورچوں پر چڑھا کر دو جالب سے 
گولے برساے ڈروع کیے ۔ قلعے کے کنگرے اور نصف ہہ زدادہ فصیل 
کرا دی ۔ شی حاجی وا ی فصل بھی تین حصے کے تقدر ڈھا دی ۔ گولوں 
کہ صدے سے فصیل کے تیے تین سوگز تک زان پر مئی کے اذار 

اس وقب جبہادر مرداروں اور جاببار سباووں ے شاہزادے کے امما سے 
یہ فیصل کیا کی مم ستمەر نہ وء کی صح کو دن لکانے سے دو گھڑی لے 
قلیج خاں والے مورحے کی طرف ہے یورش کی جاۓٌ ۔ ےاصرے کو چار ماہ 
گزز چکے تھر ن بادتاہی ‏ ذلاور کچھ قو غشزنندیق کے مارے اور کچھ 
چوس شجاعستب کے سب چاہے تھے کہ فص پاک ہی کر دیں ۔ یکم اور 
× ستمیر کی درائی شب میں راچا حے سنگھ اور دوسرے منصب داروں 
ے سعر حاجی وا ی فصل ہر سیژهباں لگا دیں اور قلعے والوں کو حوف زدہ 
کرتے کے لیے ہر طرف سے اپے مپاہیوں کو ان پر چڑھا دیا ۔ لسُکر خاں 
اور 'یرج حاں دوسرے عہدہ داروں کو سا لیے کوە لکی کے پیچھے 
ٹھہرے ہوۓ ہے ء اچوں ے بھی مورحے ڑھا کر ؛ەصیں تک 
پہنچا دے ۔ 

شاہزادۂ والا گہر ے ات قدمی اور اولوالعٴ سی کے بىقاصے ہے نیز 
لئے ولی ثعمب کا حی ٹرنیس ادا کرۓ کے واسطے حاں ای کا حق ادا 
کر دیا ۔ سرداروں اور مہاہیوں کا دل بڑھہاے کے لے آاتھں ترق اور عاٴیاٹ 
شاہی کا امیدوار کیا ۔ ب×ض سہاہوں کو نقد اعام اور ت۔خواء میں اصانے 
کا وعدہ کر ۓ ازسرنو سرگرم ایا ۔ غرض پر طرح سازو سامان درست 
کر کے یورس کا انتطام کیا ۔ قاعے والے کری ہوئی دیواروں کی سرمت کرتۓے 
پر تلے ہوۓ تھے ۔ ىڑی توپوں ۓ راب بھر اتنے کولے برساۓۓ کہ کسی 
کو سر اہر لکالئے کی جرأت نہ ہو سکی ۔ اامختصر دو گھنٹے رات باق تھی 
کہ شاہزادۂ والا گہر تائید غیپی پر تھروسا کر کے اُس بہاڑی پر چڑھ 
گئے جہاں ہے یورش کرنے وا ی دونوں فوجیں نظر آی تھیں ۔ قلیج خاں 


و شاہجہان نامم جلد ناس 


ہے می کے پشتے کی دائیں طرف ہے اور قاسم غاں ے بائی جانب ے پنے کا 
انتطام کیا ۔ عبداللہ خاں اور حعفر مر آنش ے بھی اپنے اپنے مورحے ٭الوں 
کو ا کید کی کہ تمام سپاپی ایک جتھا ہا کر یکایک مورجوں سے نکل آئیں 
اور پلہ کر دیں ۔ 

غرض ان ۲ ام سرداروں ۓ یکمارگی یورش ي ۔ شروع میں یہ حسوس 
ہوا کہ بعض لوگ ے دلیں اور کاہلی سے کام کر رے ہیں لیکن آحر ہیں تمام 
سہاہی ء شائس دی شاس ؛ الہ اکر کے نعرے مارے ہوۓ آگے بڑھ ۔دہ وہ 
جالباز سورما تھے جو اپنے آقا کی حدمت میں جان کو قربان کر ددنا ایک 
کھیل سمجھتے تھے ۔ سیکڑوں سہاپی کاندھوں پر سیڑھیاں اُٹھاۓ بڑےے اور 
انھیں "برجوں فصیلوں پر لکا کر اوپر جڑھ کے کم بہادری کی معراج بھی 
ہے۔ بہت ہے سورسہا ایسے نکلے جو گولے گولیوں کی درستّی آگ میں ء موت 
کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دروازۂ سر حاجی کے اندر گھسے حلے کر 
قلعے کے 'برحوں ہے توزیں اور بندوتقیں آگ ىرسا رہی تھیں ۔ دھوئیں اور 
شعلوں کی کترت سے ہوا پر کرۂ نار کا گان ہوا ںھا ۔ ایکن یں منحلے کال 
ے بروائی ہے پروانوں کک طرح بھڑکتی آ گ میں کود گے اور حنگک میس 
کنول ررۓے میٹ ے اس ناواقت کے سپ کھان ہن کر گے لکن 
زیادہ تر کھائی کو پار کر کے دروازۂ شیں حاجی کے اندر گوس آے ۔ یہاں 
ان سورماؤں ۓ اس طرح داد دجاعت دی کہ ایرانی سپاہی اہی حگد چھوڑ 
کر اندرونی حصے میں پناہ لینے کے لے بھاگے ۔ یں حال دیکھ کر قلعے کے 
دوسرے سماہی ان کی مدد کے لے بڑعےے ۔ سبھوں ے مل کر ثابٹ ودنی کے 
ساتھ مع رکہ آرائی شروع ى ‫ 

اس جگں بڑے گھمسان کا معو٢کہ‏ ہوا ۔ سیکڑوں دلاوروں کا کھیت 
پڑگیا۔ جو مجے وہ خندق کے پاس جمع ہو کر جان لینے اور جاں دینے پر 
تل گئے ۔ دونوں فوجیں ایسی غٹ پٹ ہو گئی نھیں که دور کے ہتھیار بیکار 
پو گئے ۔ جانبازوں ے حنجر اور تلوار ہے خوئریزی شسروع کی ۔ یہاں بادشاہی 
ملازموں میں ہے خواجە خاں جو ےاصرے کے پہلے ہی دن گولی سے زغخمی 
ہوا تھا ء پشتے کے اوہر ایک اور کولی کھا کر مارا گیا ۔ مد حسین کولاف ء 


شاہجپان اس جلد سوم بل 


چد شریف عرب ؛ ٹیموربیگ آعر؛ لعل یگ لی داشمندی ء؛ ید سعید 
کائغری اور کننے ہی منصب دار خاک و خون میں لوٹ گۓ ۔ ساہزادے 
کے بھی جب سے آدمی کام آےۓ ۔ فلیج خاں اور قاسم خاں کے نوکر جو 
کھائی میں آ پھنسے تھے اور جااہازی کو کھبل سمحھتے تھے ء اصیریوں کی 
طرح قرىان ہو گے 5 

رب خاں ہے مورچے ے نکی کر جو آدمی ا دوڑے وہ کجھ لو 
اس وحم ہے کہ دن کی روشئی ىھیل جکی تھی اور دچھ اس لیے کہ کولے 
گولیوں کی بارش سخ بھی ء ذرا رک گئۓے ۔ کچھ لوگوں نے شبر حاحی وا ی 
فصیل ہر سیڑھیاں لگا ی تھیں لیکن کم ہمتی کے سب ان پر چڑھ کر 
قاعے میں کودتے ہے قاصر رے ۔ وہ سپاہی حو :لعے کے عقی حصے سے پہاڑ 
پر حڑھ گۓے تھے انھوں تے بن حودھائی چڑھائی طے کرے کے بعد ةرلباش 
چوررے داروں کو سار کر ںھکا دیا ۔ یہاں ے احدیوں کے شی عطاء اللہ 
ے حو اں کا سردار تھا ء گولی ”کھائی ۔ احدی اہے اٹھا کر شیب میں 
لے گئے ۔ یں دیکھ کر دای ماندہ دلاور بھی ہمت ہار نیٹھے اور ہہاڑ ہو اکن 
آۓ ۔عرض اس رد و بدل میں جہاں گولے گولیوں کی بارش ے ۲گ کا 
طوەاں درہا بھا ىقریباً ایک ہزار جانباز رغمی اور قتل ہوۓ ۔ سہزادہ داراشکوہ 
ۓے غعرت سردائہ کے ىقاضے ہے غیرت خاں ہ قلیح حاں ء عبداللہ سگ اور 
حعمر کو حکم دیا کہ دمدہے آگے بڑھا کر عم سے خدق کو حھین لیں ۔ 
دمدمیوں ہے نقب لڑھائیں اور جو نقسب فصیل کی دنک پہنچ حاۓ اُس 
وبا رود ھر کر اڑا ڈین تا کر یلق کر جًاۓ اور زور کے لے اد 
راستہ لکلے ۔ سی کا دشتس بھی خندق سے آگے بڑھا لائیں ناکہ بہادر سیابی 
اس کے اوبر ہے دوڑ کر آگر بڑھیں ۔ مزید ہدایت کی کہ رستم خاں اپنے 
سہاہیوں سمیت قلعمٴ بست کا محاصرہ چھوڑ کر یہاں آ حاۓ نا کہ سب آدمی 
مل کر یورش کریں ۔ 

اس صورٹ حال کو دیکھ کر قلیج حاں اور قاسم خاں ے برج بناۓ اور 
انھیں آگے بڑھایا ۔ اپنے دمدموں سے ثقبیں کھودنا شروع کیں ۔ کولے 
گولیوں کی بارش کے ہاوجود عبداللہ بیگ نۓ مہیئے بھر میں خندق کے اندر 


ما شاہجہان امہ جلد سوم 


سترہ برج تیار کر کے انھیں غنم کے دمدہے ہے ہلا دیا ۔ دمدنے ہے تین 
گز دور لمبی سی دیوار کھنچوائی جس کے اندر بہت سے مپاہیوں کے بیٹھنے 
کی جگہ رکھی ۔ اُس کے پیچھے بہت ہے نشاۓ ىاز تیر انداز اور بندوتچی 
بٹھا دے ۔ دن رات خونریزی ہوتی رہی ۔ جعفر ۓ بھی می کا ٹیل بڑھا 
کر غنم کے دمدے تک پہنچا دیا ۔ قلعے والے بھی غافل لہ تھے ۔ رات کے 
وقت دمدہے کے اندر نقب لگا کر می کال لے جاتے ۔اگرچہ شاہی دلاوروں 
ے چار دمدہوں سے قین چار نقبیں لکاایں لیکن حو لقب فصیل کے پاس 
پہنچتی ؛ قلعے والے اس پر ایسی گول باری کرے کم کسی کو سائس لینے 
کی مہلت نب دیے ؛ نقب کو برناد کر ڈالے ۔ جعفر کا متصوتہ بد 
تھا کہ راب کے وقت اہل قلعہ پر شہبخون مار کر دمدمہ ان ہے چھین لے ۔ 
راج روپ ۓے بھی دسدہے کے پاس لکڑوں اور تختوں ہے پناہ گاہ بنا کر اپنے 
اور دلیر خاں اور شابزادے کے آدمی وہاں ٹھا دے ۔ غتم کو جعفر ے 
شہخوں کی خبر مل گئی ۔ اکرجہ بادساہی دلاور لڑائی میں مصروف تھے لیکن 
قلعے والوں ے موقع پا کر راج روپ کے مختوں اور لکڑوں پر می کا تیل 
چھڑک کر آگ لگا دی ۔ عنم کے سپاہوں نے جەع ہو کر از سر نو آگ 
برسانی شروع کر دی ۔ گولے گولہوں کے علاوہ پتھر ء بارود کی مشکیں ء 
سی کے نیل میں بھگوئۓ ہوئۓ جلنے لحاف بھی خوب پھیٹکے ۔ 

دہ معرکہ کحھ ایسا خونریز اور سخت پڑا کہ بڑے بڑے ببادر جو 
جانبازی و دلاوری کی ڈیگیں مارۓے تھے ء آگے بڑھنے ہے رک 2 7 
دمدہے کے پیحھے الیتہ انھوں نۓ انتمائی جاں فشافنی کی ۔ غرض شام ہے 
صبح تک طرفین میں خوب خوئرىزی ہوئی ۔ گھمسان کا رن پڑا ۔ بالآخر دونوں 
فریی تھک ہار کر اپی اپٔی قیام کاہوں کی طرف واِس چلے گئۓے ۔ دونوں 
طرف کے بہت سے آدمی قتل اور زغمی ہوۓ ۔ یہاں بعد میں بھی کئی روز 
لک فریقین میں چھڑبیں ہوتی زہیں ۔ دولوں فوجیں ایک دوسرے پر گولے 
گولیاں برساتق رہیں ۔ اید ہی کوئی شخص سلامت رپا ہو ۔ ناہم بادشاہی 
مک خوار اپنے آقا پر جانیں قربان کرتے رے ۔ غنم بھی توہوں ؛ بندوقوں 


شاہجہان امہ جلد سوم یں 
پارودی ڈنوں اور آگ لگاۓ والے سامان نیز بارودی ڈنوں ے شاہی سپاہیوں 
کا زور توڑے اور فتحمند نہ ہونۓے دیتے ۔ کئی ہار بھی صورت واقع ہوئی ۔ 
حاصرے میں پاب ماہ گزز گئے ۔ جاڑے کی آسد آمد ہوئی ۔ شابی فوج ے 
اس عرصے میں چھوۓ بڑے متائیس ززر گولے قلعے پر مارے ۔ جتا گوله 
بارود اور سیسم ساتھ لاۓے تھے ختم ہو گیا ۔ رسد نبڑ گئی ۔ جگل میں 
گھاس کا پتا بای نہ رہا ۔ 

اگرچہ ہر کام کا وق مقرر جج لیکن قمج حاصل لہ ہورے کے اور هی 
کئی طاہری سہب تھے ۔ ایک تو یہ کہ یورش کا ضروری سامان موجود بد 
تھا ۔ دوسرے غلے چارے ىی نایاں ۔ صحرا میں دس دس پندرہ پہدرہ کوس 
تک ایدھن اور چارے کا نسان نہ رہا ۔ کئی کئی ہزار آدمی ہاری ؛اری 
گھاس وعیرہ لینے چاۓے ۔ دس نیس کوس کی منرل مار کر ہرار :رکیہوں 
ہے گھاس چەع کرتے سو انی کہ مشکڑ. ہے اوشوں گھوڑوں کو ایک دں 
کی خوراک مسسر آتی ۔ اس کام میں لشکر کا زور ٹوٹتا اور وف ضائع ہوتا۔ 
حاصرے کا بندوبمت جیسا چانے تھا ویسا مکن سب ہو سکا ۔ سب ہے بڑی 
وجہ سرداروں کا باہعی نفاق تھا جس کی وجہ ہے سارا کام بگڑ گیا ۔ داوں 
میں کدورتیں تھیں جو بڑھتے بڑھے سپاپیوں میں بھی دھیل گئیں۔ اس صورب 
میں فتح و کامیابی کا سوال ہی ناق نہیں رہتا ۔ غرض جو ہونا چاہے تھا ععل 
میں لی آیا ۔ ونس گزرتا گیا مہاں تک کہ حاڑا سر پر آ بہنچا 2 اہی لشکر 
ۓے اس مر بد بھی قاعے کی سسخی کو اگلے سال پر ماتوی کر کے واسی 
ی یاڑی ک ۔ 

رسجم حاں نۓ بست کے قلعے کو ویراں کر کے رسد اپنے آدمیوں میں 
تقسم کر دی ۔ م ذبقعده (ہں ستہر “+ج+رءے) کو قندھار وااس آیا ۔ 
نو دیقعدہ (ے | کتوبر ٭ن+وء) کو وطن وابس چلئے کا فیصلہ ہوا ۔ شاہبزادرے 
ے قلعے کے سامنے میدان میں قیام کیا ۔ غیرت خاں کو کاىل والی وج 
اور نوبخائی دے کر غزنیں کے راستے واہس جاۓ کا حکم ملا ۔ باق تمام 
لشکر . اکتور کو رواہ ہوا ۔ لشکر کی چنداو یق رسم خاں ببادر ہے 
سہرد ہوئی ۔ قباد خاں قراول مقرر ہوا ۔ قلیج خاں اور نج؛ات خاں کو حکم 


٦‏ شاہجہان امہ جلد سوم 


ہوا کہ آگے آگے رہیں ۔ مم ذیقعدہ مطابق م ؛ اکتوبر قوشنج میں قیام ہوا۔ 
حلعے کو توڑ تاڑ برباد کر ڈالا ۔ بتاریم یکم ذی الحجہ (مء اکتوبر ۹۵۴ء) 
دوک میں ڈیرے ہوۓ - شاہزادے نے رسّم خاں بہادر ئو حکم دیا کہ ہم 
آگے جاے ہیں تم لشکر کو پیچھے پیچھے احتیاط اور ہوشیاری سے ہمراہ 
لاؤ ۔ المختصر تھوڑے سے آدمیوں کو ہمرکاب لے کر شاہرادہۂ والا حاہ 
دھاوا مارے ہوۓ نو دں میں ملتان آ پہنچے ۔ رسم خاں کو یہاں ٹک 
آے آے اکیس دن لگے : گیارہ دن شاہزادے کا نہاں پڑاؤ رہا ۔ 
وم ذی الحجہ( ٠‏ نومبر ٣۵٦۱ء)‏ کو ملتان سے روائہ ہو کر بتاریج ور حرم 
×7×+,ھ(م دحمبر ٭۱۹۵ء) دولتخانہٴ لاہور میں وارد ہوۓ ۔ 
دربتار_ ساپی کے واقعاب یہ ہیں : چد شریف تولکچی کو حضرت لے 
ہوشنگ آداد کی فوجداری پر مامور کیا ۔ ترق دے کر ہزاری ذات ہزار سوار 
کا منصصب بخشا ۔ مرشد قلی ےۓ بالا گھاٹ کی دیوانی کا مرض بڑی خوبی ے 
انجام دیا تھا ۔ شاہزادۂ اورنگ زیب کی ااتاس کے پموجب پاب سو ذات ک 
ترق دے کر ہے ڈیڑھ ہزاری ذاب پامح سو سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ 
خافنی کا خطاب ملا ۔ مہدی قلی بھی خانی کا خطاب پا کر ڈیڑھ ہزاری ذات 
چھ سو سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ 
بتاریج مم شعبان (, م جولائی ۵۳ہ رء) گوہر_ درج_ اقبال شاہزادۂ 
اورنگ ژیب بہادر کی عرضدانت ہے یں مزدۂ جاشزا ملا کہ ہم شعبان 
م جولائی +۵٣‏ ؛ء منگل کے دن ان کے شبستان دوات میں شاہنواز خاں صفوی 
کی دخئر کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا ۔ حضرت بہٹ خوشنود ہوۓ ۔ لومولود 
کا ام سلطان اعظم رکھا ۔ مبر خلیل الله ولد اعظم خاں دو ہزاری ذات 
ہزار سوار کے منصب اور مفتخر خاں کے خطاب ے سرقراز ہو کر فتح آباد 
کی قلعداری پر مامور ہوا ۔ اُس یىی جگم دکن کے ت وجاے کی داروغیق 
ملتفت خاں کے سبرد ہوی ۔ پلنگ حملہ خطاب ہوا ء علم بھی ملا ۔ ہزاری 
ذات پان سو سوار کا منصب عطا فرمایا ۔ عبدالمقندر کو ہزاری ذات چار 
سو سوار کے منصب پر ترق ملی ۔ رمضان ۳ہ. وھ میں حتاجوں فقبروں کو 
ساٹھ ہزار روے خیرات کیے ۔سہینے بھر تک رات کو طرح طرح کے لذیذ 


شاہجپان امم جلد سوم ے۲ 


کھاۓ ء مٹھائیاں ء نقل ء شربت ء میوے اور خوشبوئیں دسترخوان ہر 
آراستہ یق جاتیں ۔ قمر شاہی کے پہرے دار اور مستحق آدمی ان ے 
بر مد ہے 

بتارح یکم شوال (جم اگب سنہ وء) بادشاء سلامت عید کا دوٹائم 
پڑھنے کے لے صا رفتار شبدیز پر سوار ہو کر بی فتح پوری کی سمجد میں 
تذریف لے گئے ۔ 'ماز کے بعد دولتخاۓ میں واہس آےۓ ۔ یی فتح ہوری 
ے نھھاور کے لیے کچھ جواہر اور خوان ترلیب دے تھے جو حضرت کے 
سر مبارک پر ے نثار کے گۓ ۔ مد ابراہم آختہ پیگی ولد ذوالمقار خاں کو 
اسد خاں خطاب ہلا ۔ دو آے کی فوجداری پر عضفر کو ىامور کیا ۔ 
بادشاء سلایب کی ہمشیرہ بہار بانو نیگم قۓے بتاریج ۱ہ شوال ء م ستمبر 
٭ن ۱ء یں سال کے سن میں جہان فائی ے انتقال کیا ۔ یں غاتون 
شاہزادۂ پرویز سے ایک سال حھوٹی تھیں ۔ گردھر ولد کیشو ولد جتمل کی 
بہن یعنی کیشوکی دختر کے بطن ہے تھیں ۔ حضرت چہانگیر یی والدہ 
ماجدہ جنسب مکائی کے روضے میں دفن ہوئیں ۔ 

ماد کام صفوی کو مکرمت غاں اور مچد صفوی ولد اسلام خاں کو 
حیٹی خاں غطابت ملا ۔ حضرتن کو اطلاع ملی کہ راجا مدن سنگھ بھدوریہ قندھار 
میں فوٹ ہو گیا ۔ آپ نے اس کے بیۓ سہا سنگھ کو ہزاری ذات آ'ھ سو سوار 
اور راجا کے خطاب سے سرفرازی یخًشی ۔ اعتقاد خاں جو علاج کے واسطے 
لاہور میں رک گا تھا ء بارکاە والا میں حاضر ہوا ۔ خلعت اور چار ہراری 
ذا ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب ہے سرفراز ہو کر بدستور ساىق میر بخشثی 
کے عہدے پر تعینات ہوا ۔ لشکر خاں نے ملتان سے آ کر آستاں بوسی کی ء 
ارادت خاں کو پٹا کر أآے ہب دستور قدیچ بخشی دوم کے عہدے پر 
سربلند فرمایا ۔ صونوں کے واقعات عرض کرتے کی خدمت ارادت غاں کو 
قفویض ہوئی ۔ 


۲۰۸ شاہجھان نامه جلد سومھ 
شاہجہاں کا آگرہ تشریف لے جانا 


مصروفیت کے سیب حصرت ہبوت عرصے سے آ گرے تشریف نہیں لےگئے 
تھے ۔ اس مدت میں حضرت کے حسب الحکم قلعے کے الندر سنگر سس 
کی جامع مسجد ٭ہ,/ھ کے آحر (وسط اکتوبر ٭۵+رء) میں تیار ہو چیق 
تھی ۔ ساٹ سال اس کی تعمیر میں لگ گۓ ۔ حضرت اسے دیکھے کے لیے 
وم ذی الحجد (, پ اومجر من+ہرعء) روز جمعب حھ گھنۓ چار گھڑی دن 
گزرے پر مبارک ساعٹت میس کشی پر سموار ہو کر اگرے روانہ ہوۓ ۔ 
ختاف منزلوں پر قیام ”ڈرتے ہوۓ ور رم ہے 6ھ (ے دسمپرں ۹۵۳رء) 
کو دولت خانہٴ اکر آباد میں رونق افروز ہوۓ ۔ شام کے وقت مسجد 
کو دیکھنے کے لیے تشریف ےھ 

قرآن پاک اور حدیثت سریف کے یموجب مسحدوں کی نتعمیں سب سے 
اچھا صدقہٴ اریہ سے جس سے مہشت میں جگں سای ے ۔اس مسجد کے 
تین گند ہیں حن کا قطر نونو گز ے ۔ ہر گنبد میں اوپر نیحے تہن قطاروں 
میں اکیس اکس روشن دان ہیں ۔ چھ ترج ہیں جن پر چار چار گز قطر کے 
ہشت لو گند ہیں ۔ غرض بڑی عالی شان بنا ےے جہے حضرت نے قرآن حکم 
کے اس اصول کے مطابق تعمں کروایا ے کہ ””ےشک مسجدوں کو 
دوہی لوگ آباد کرۓے ہیں جو ا پر اور روز جرا پر ایماں رکھتے ہوں ۔“ 
اس سا (کے دالان) کا طول ہن گز عرض ہم گز ہے ۔ سنگ سرص 
کے صحن پر تز گر پھزی کسی حا یہ دالان اٹھایا ہے ۔ شال اور جنوب. 
کی جانب سترہ گز لمبا ساڑے تین گز چوڑا طنبی خائہ ے مسجد کے روکار 
پر جو صبح صادق کی طرح نورانی اور فیض بخش ے اور جس کی عراب 
دلکشائی و خوشنائی میں عید کے چاند کو شوہاتی ہے ء سنگ ٭ رس کا نہایت 
خوش وضع کتبد ے جس میں سنگ موسلی کی بچی کاری ہے ترآن پاک ی 
آیتیں تمحریر ہیں ۔ یه معلوم ہوا ے کہ کویا خامیٴ تقدیر ۓ حسینوں کی 
زلفوں کی سیاہی ہے قرص آفتاب کے حاشیے پر حسن و خو کا دھہاچہ تحریر 
کیا ے ۔ آب و تاب اور صعائی کا یہ عالم ے کہ سہر و ماہ کی آنکھںی 


شاہجہان اہ جلد سوم ۹ 2-٭ 


چندھیاتی ہیں ۔ 

غرض بڑی مبارک تعمبر ے ۔ جو خوش قسمت یہاں آ کر دو رکعت 
ماز ادا کر لے ء وہ آفتاب کی طارح رب و ملال کے غبار ہے محفوظ رے ۔ جو 
ضرورب مند یہاں آ کر دعا کے لیے ہانھ اُٹھاۓۓ ء اس کی حاجت زبان تک 

آےۓے سے ہے ہی روا ہو جانی ےے ۔ 
سسجد کے گنبد چاندی کے کٹوروں کی طرح سفید براق نظر آے ىںی۔ 
چمک دمک ہے سارا عاام نورای رہا ے ۔ در و دیوار کی صفائی آئیے کو 
شرماتی ہے ۔ آب و ناب کا یہ حال ے کہ آنکھ میں میل ے اس میں میل 
نہیں ۔ ستون جنھیں خمہ*ٴ آسان کا قاعدہ کہں سکنے ہیں ؛ دین املام کے 
قاعدوں کی طرح پائدار ديں ۔ گنبدوں ػا دور سراباۓ معشوق کی ماند 
دلفریب اور دین_ چدی کی طرح مستحکم ے ۔ صحن ساٹھ گز مربع ے سے 
سطح زسین ہے گیارہ گز کی کرسی دے کر سنگِ مرمر کی سلوں ے آراستہ 
کیا ے ۔ وسط میں سوا دو گز اوٹھا دس گز مربع حوض ہچ جس کے مرمس کیک 
چمک موتیوں کی آب کو پانی پانی کرق ہے ۔ حوض کے نیچ میں سنگصص 
کا فوارہ مضا میں سوق بکھیرتا رہتا ے ۔ لطات و صفائی کے اعتبار ہے اگر 
سسجد کو ہشم عالم کہے تو جا ے اور اس حوض کوسسجد 5 نور چشم 
کے تو زیبا ے ۔ فرشتے اس کی پاکیزہ فضا دیکھ دیکھ کر فرحت پاے 

ہیں ۔ صحن کی زمین افلاک سے ہم چشمی کرق ے ۔ 

صحن کے تیئوں جانب سنگر صص کے دالان ہیں جنھیں صحن سے 
ہوۓ تین گز کرسی دے کر بنایا ے ۔ أن میں دو منزلہ عارتیں ہیں جن 
کا بیروئی حصم سنگر سرخ کا ہے ۔ شا ی اور جنوی دروازوں پر ستنگ عمرص 
کے چار گز قطر والے کنبد ہیں ۔ کاسوں پر سوۓ کا یانی چڑھایا ے ۔ مشرق 
دروازہ بڑی شان کا سے ۔ درمیان ہے گنبد تک تمام سنگ مس سے بنا ے اور 
چھ گز مر بع ے ۔ اس میں اوہر نیچے دو نشیمن ہیں جن پر خوش وضع گلدستے 
اور زریں کاس نصب ہیں ۔ تینوں دروازوں کے ساتھ دو دو دالان ہیں ۔ 
٢م‏ سمڑھیوں کے زینے بھی ہہت خوشن) ہیں ۔ امید ے کم اس پاکیزہ عارت 
کی تعمبر کا ثواب ء جس میں ہزارہا اشخاس کی دعا مستجاب ہوق ہے > 


۰ شاہجہان امم جلد سوم 


قیاست تک ظل._ سیحائنی کو ملتا رے کا ۔ 

شکار گاہ سموگڑھ کی عارت کچھ تو بدوفع تھی ہی کچھ پرانی, 
ہو جاے کے سبب اور خراب ہو کئی ۔ حضرت کے حسب الحکم آگاہ خاں 
ۓے سموگڑھ سے نصف کوس ورے سوغع عاد پور میں دریاۓ جمنا کے 
اوہر اسّی ہزار روے کی لاگت سے ایک ختصر پاکرزہ احاطہ نیار کروایا ۔ 
حضرت کو اطلاع دی نو آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے ۔ عیش و طرب 
کے ساتھ ایک شب وہاں گزاری ۔ بتاریچ ہم رم روم 8ھ( دھمبر 
۵۳+بءع) ‏ بے کے قریب وہاں ے روانہ ہو کر روپ پاس کے راستے دہلی 
کو واپس ہوۓ ۔ اس روز اگرے کے نواح میں لشکر اہی کے ڈیرے 
ہوۓ ۔ ائّلے دن ووپ باس میں دائرہ ہوا ۔ مم دسمبر کو یہاں ے روائہ 
ہوکر پ جنوری مم نے کو خضر آباد ہے تین کوس ورے قیام فرمایا ۔ 
اگلے رور دارالخلافہ دہلی میں داخل ہوئۓ ۔ یہاں آ کر کچھ دیر دیوان 
خاص و عام ء غسلخاے اور جھروکہ“ٴ درشن میں رونق انروزی کی ۔ دھر 
دولت خالہٴ شاہی میں تشریف لاۓ جو فضا کی پاکیزگ اور آب و ہوا کە 
لطافف کے لحاظ سے روۓ زمین کا چشم و چراغ بلک پہشبِ بریں کا جواب 
ہے ۔ 

حضرت کو اطلاع ملی کم شاہزادۂ والا گوپر داراشکوہ تتاریج م ؛ صفر 
(م جنوری من وعء) قدھار ہے واپس آ کر شاہجہاں آباد ہے کوس بھر 
کے فاصلے ہر خیمہ زن ہوۓ ہیں ۔ حکم ہوا کہ سعداللہ خاں استقبال کے 
لیے جاۓ ۔ چنانحہ وہ چشم و چراغ_ دودمانِ خلافت سلطان سلمان شکوہ 
کو ہمراہ لیے حاضر ہوا۔ ٹسلِم و کورنش کے بعد ہزار اشرفیوں کی نذر دی ۔ 
شاہ قدردان ۓ أن پر عثایات حاص فرمائیں ۔ فرط الفٹ کے سہب دیر لک 
سینے سے لگاۓ رکھا اور پیشائی چومی ۔ خلعت خاصہ ٤‏ رصع اور طلائی 
ساز والے دو عراق گھوڑے مرحمت فرما کر عزت افزائی کی ۔ 

بندراء سورت کے “متصدی حافظ ناصرکی عرضداشت سے معلوم ہوا کہ 
قیصر روم (سلطان ترکیہ) سلطان مد خاں نے اہرنے باپ کے وزیر اعظم صالحج 
پاشا کے بھائی ذوالفقار آقا کو بطور سفیر بارگاہ شاہجہانی میں روالہ کیا ے ۔ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۰۳۹۴ 


ذوالفقار آفا وم محرم (, دسمبر ۱۹۵۴ء) کو سورت میں اترا ے ۔ فرمان 
جاری ہوا کہ حافظ اصر سغبر مذکور کو بارہ ہزار روے خزانمٴ شاہی سے 
مدد خرچ کے بطور دے ۔ روشن بیگ گرز دار ەرمان_ شابی اور غلعت فاخرہ 
لے کر حالۓۓ اور سفغبر کو اپنے ساتھ لاۓ ۔ راستے میں سدرجہ ذیل أُسا 
ضیافت کے بطور ضلف رتمی ہے ادا کریں : سلطان پور میں سراوار غان 
بای ہزار رو دے ۔ بہرہان پور میں سلطان اورنگ زیب ہاإدر کا نوکر 
چد طاہر ان کی سرکار سے بارہ ہرار روے تواضع کرے ۔ اجّین میں شاہزادہ 
ماد بخش کا دیوان مد میرک ان ک طرف ے ۷ای ہزار روے دے اور آگرے 
میں ۔یادت خاں قلعدار بارہ ہزار روے خزائہٴ شانی ہے اور تین ہزار روے 
انی طرف سے ادا کرے ۔ اس طرح سغفیر کو کل ےاس ہزار روے دے جائیں ۔ 

بتارغ ہم دی پیم صقر مج ۴ھ نطاق ہم جنوری م۵٦‏ ٤ء‏ عمر 
مبارک کے نریسٹھویں شمسی سال کا جشن “تلادان کال زیسب و زینت ہے 
منعقد ہوا ۔ اہل عالم کی دل ی مرادیں ہوری ہوئیں ۔ شاہ دریا دل ختاف 'شیا 
میں تلنے کے نعد میا کار طلانی تخت پر جلوہ افروز ہوۓے ۔ اس تخت کا طول 
ڈھائی گزء عرض ایک گز .٠ہ‏ طسو اور بلندی ساڑے چار گز ے ٠‏ پاب 
لاکھ روے کی لاگٹ سے تار ہوا ۔ اس موقع ہر حضرت نے حتاحوں مسکینوں 
کو انی خیرات دی کہ غنی ہو گۓے ۔ شاہزادۂ اقبال مند داراشکوە کو 
لعل وا ی بیش بہا سالاۓ مروارید ء مرصع جیغہ ؛ صرصع ببٔی اور بیش قیمت 
ممع آلات عطا کیے ۔ سب کی بجموعی قرمت چار لاک روح تھی ۔ طلائی 
ساز ولا فیل خاصہ اور ایک ہتھٔی مزید مرحمت فرمائی ۔ سلطاں سلیان شکوہ 
کو غلعت ء مرعع جیغہ اور ہزاری ذات ہزار سوار کی ترق دے کر دس 
ہزاری ذات چھ ہزار سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ راجا جسوات سنگھ کو 
چھ ہزاری ذات چھ ہزار سوار ء پاچ ہزار دو اسپد سد اسپہ کا منصب دے 
کر مہاراجا کا خطاب عطا کیا ۔ قاسم خاں میر آتش کو ساڑے تین ہزاری 
ذات ڈھائی ہزار سوار ء اغلاص خاں شخ زادے کو تین ہزاری ذات ڈھائی 
ہزار سوارء بیرم دیو سیسودیہ کو دو ہزاری ذات ہزار سوار اور سہدی قلی خاں 
کو جو "بست کی قلعداری سے معزول ہوا تھا ء دو ہزاری ذات چھ سو سوار 


۰۲ شاہجہان ادہ جلھ سوم 


کہ سنصب پر ترق دی ۔ مئ خاں کے ہوۓے چد بدیع کو جس کا سالیاثہ 
بارہ ہزار روے تھے فو ہزاری ذات چار سو سوار کا ء نصب شا ۔ امدار ولد 
جعفر خاں کو خانی کا خطاب دے کر ڈیڑھ ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے درجے 
پر سرفرازی عطا کی ۔ بہار ہے جعفر خاں صوبہ دار اور 5ہل ہے خلیل اللہ خاں 
آکر حاضر غلب ہوۓ ۔ رم صفر(رر جوری م۵ہ؛ء) کو یں اطلاع 
ملی تھی کہ قاج خاں ے تارمح ےم جنوری ‏ یح ×رے لد مقام دھمرہ وفات پائی ۔ 
ابھی دنوں جب کہ زمالہ حضرت صاحبقران بائی کی سرضی کے مطابق 
اور اُن کے ہوا حواہوں کی ”مرادوں کے موافی گردش کر رپا تھا ء عمر 
مبارکے کے پینسٹھویں قمری سال کا جشنر “تلادان بتارےخ یکم ریع الثانی 
ہہ,رھ (ور فروری م۔۱+۵ء) جمعراب کے دن دھوم دھام ے معقد ہوا ۔ 
حواص و عوام سب کے دل عیش و نشاط سے ٹهر گے ۔ عم کا ىام و نشان 
باقی نہ رہا ۔ دولتخانہ' شاہی کا صحن رنگارنگ فرش فروش ہے ہبہشت ہریں کا 
ءونہ بن کیا ۔ احمد آباد کے کاریگروں ےۓے لادھ روے ی لات سے خمل 
بادلم پاف کا سراپردہ نیار کیا تھا جس کے نقش و نگار باغ و بوستاں کو 
شرماے تھے ۔ چاندی کے حوالیس ستون جن بر کاس چڑے ہوۓ تھے 
اس پاراہ کو ستبهال رے نھے جس کا کل وزن ے+,م من مس سیر 
ہ٣‏ نولے تھا ۔ سراپردے کے گرداگرد چاندی کا کٹہرا تھا ۔ ایوان ساہی 
کے اندر باہر در و دیوار پر چین اورختا کے ریشم کے پردے اور زردوز مخمل 
کے تھان لپیٹے گئے تھے ۔ ایوان کی محرادوں پر نقرئی زنبیروں میں سرصع کار 
طلائی گولے لٹک کر آب و ىاب دکھا رے تھے ۔ تخت شاہی کے چاروں طرف 
طلائی ستونوں پر ٹهمہرے ہوئۓ ء مونیوں سے مرصع شامیانوں کا عالم دیدنی 
تھا ۔ جامجا طلائی اور سینا کار تخٹ اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں ۔ سسصع چتر 
جن پر موتیوں کی بش بہا جھالریں جھول رہی تھیں ء شان و شوکت میں 
اضافه کرتے تھے - صاحبقران ثانی شاہجہاں ظّل سبحافی ۓۓ مخت سلطنت 
پر جلوس کرکے آفتاب تاہاں کی طرح سونا بکھیرنا شروع کیا ۔ 
سب سے پہلے شاہزادۂ والا جاہ داراشکوە کو ایک کروڑ دا (ڈھائی 


شاہجپان امہ جلذ سوم ۳ 


لاکھ روے) 'نعام فرساۓ ۔ اس سے پہلے انھیں آٹھ کروڑ دام عطا ہو چگے 
تھے ۔ شاہزادۂ والا گہر سراد بخش اپنے ەرزند ایزد بخفس کو ہمرکاب لے 
حاضر بارکاہ ہوئۓ ۔ اُسی وٹت خلعت عطا ہوا ۔ شائستم خاں کے عبر (تبادلے) 
ہے احمد آباد گجرات کی صوےداری اُنھیں سرحمت :سسائی ۔ تین ہراری 
ذات بین ہزار سوار ء پاب ہزار دو اسپں سد اس کی ترق دی ۔ ایک کروڑ 
دام انعام میں عطا فرماۓ ۔ پابچ لاکھ روے مزید دے : ایک لاکھ غزالم*ٴ 
شاہی سے ء ایک لاکھ مالوے کے خراےۓ ے ء ایک لاکی رڑے روضہٴ تاج عل 
کی حمع ہے ء دو لاکھ گجراٹ کے خزاۓ ہے ۔ ول کروڑ دام تنخواہ مقرر 
ہوئی حس میں ہے گیارہ کروڑ دام کک جاگیر ء با باع کروڑ دام دس ماے کک 
شکل میں بندرگاہ سوربے ہے خزاے سس مقر ہواۓ ۔ شاہزادہ داراشکوہ 
اور نواب حہاں آرا نگم صاحب ہے تحماور کے بطور چالیس ہزار روے پیش 
کے تھے ء حکم ہوا کہ حتاحوں ؛ مسکیلوں اور عاندوں زاپدوں کو تقسم 
کر دے جالیں ۔ 

شاہزادہ داراشکوہ ۓ نہایت قوی بیکل کھوڑا کہ إ:نجاب یق نسل ے بھا 
اور قیاب* دودا کے حاکم اسماعیل نے اتھی نیش کیا ےاء حضرت قی نظر عا ی 
سےگزارا ۔ لەبائی میں ڈھائی گز ڈیڑھ طسو ؛ اونحائی میں دو گز تین طسو ۔ یل سفید 
نام تھا ۔ بای ہزار روے کا ٹھہرا ۔ حضرت نے فرمایا کہ پندوستانی گھوڑوں 
میں اتنا بڑا اور تٹومند جانور اب تک دیکھنے میں نہیں آیا ۔ اس موقع پر مکند 
سنگھ باڈہ کو دو ہراری ڈاب دو پرار سوار ء طاہر خاں اور کنور رام سنگھ 
کوٴ تین ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر ترق لی ۔ سید شہاب 
اور سید عبداللہ کو بھی یہی منصب عطا ہوا ۔ چد بدیع کو دو رزاری ذات سات 
سو سوار اور ابراہیم خاں ولد امبرالامر! علی مدان خاں کو ہزاری ذات 
پان سو سوار کا سصب عنایت فرمایا ۔ عبدالرسول اور عبداللہ خاں ڈیڑھ 
ہزاری ذات دو سو سوار کے عہدے پر سرفراز ہوۓ ۔ احمد آباد کے دیوان 
اور داروغںٴ کرکراقیخائد رحمت خاں کو ء جسے میر بخشی کی جگہ ان 
عہدوں پر فائز کیا تھا ؛ ہزاری ذات پان سو سوار کا منصب خشا ۔ یہی درجد 
میر میراں ولد خلیل الله خاں کو ملا ۔ ناظر غاں ہزاری ذاٹ تین سو سوار 


۳ شاہجہان ثامب جلد سومھ 


کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ راۓ رگھناتھ نیز دوسرے اسا کو بھی ترتیاں, 
ملیں ء مظفر حسین کا دھائی ملک حسین جو شاہزادہ اورنگ زیب کی خدمت 
ے جدا ہو کر درگاہ والا میں حاضر ہوا تھا ء؛ سات سو ذات ؛ سو سوار کے 
مٹنصب پر سربلند ہؤا ۔ 

اس مبارک تقرِب پر جب کہ شاہ دریا دل کے فیض وکرم سے ساری 
دفیا بہرہ مند ہو رہی تھی ء بادشاہی ملازم جے رام می رتیں عاقبت اندیئی 
سے ہاتھ اٹھا کر بلکہ عاقبت اور عافیت دوڈوں کو برباد کر کے نقری کٹہرے 
کے باہر سے قلوار سونس کر حضرت کی طرف دوڑا ۔ تخت کے زینے کے پاس 
پہنچا نھا کہ نوبت خاں کوتوال ۓے جو وس کھڑا تھا ؛ عصا مار کر ا سے گرا 
دیا ۔ وہ جوش میں دھر کر اٹھا 'ہکن خواجہ رحمت اللہ مبر توڑک نے فطری 
شجاعت کے تقاضے سے آ٘س ہر تلوار کا بھرپور ہاتھ ق الفور مارا ۔ اىنے میں 
ارادت خاں ےۓے قضاۓ اگہانی کی طرح وار کر کے اس کا کام تام کر دیا ۔ 
پھر تو دوسرے اسر! نے جمدھر اور تلوار کے واروں ہے اس کا قیم کر ڈالا ۔ 
دلیا کو اس مردود کے بوجھ سے ہلکا کیا شاہ بندہ نواز نۓ ارادت غاں 
کو دو ہزاری ذاٹ ڈھائی سو سوار کے منصب پر ترق دی ۔ نوت خاں 
کو بھی ترق ملیى ۔ بعد ازاں ظل سبحانی یہاں سے اٹھ کر شاہ محل میں روبق 
افروز ہوۓ جس کے نین طرف کلابتوں کے کام سے آراستہ مخحملی شامیائہ 
چاندی کے ستونوں پر قائم بھا ۔فرش پر رنگین شالیں زیت دے رہی تھں ۔ 
یہاں حضرت درازو کے پلے میں بیٹھ کر ختاف چیزوں میں تلے ۔ نقارود کے 
کھڑکنے اور قرنا اور نفیری کے شادیاۓ ہے گید اسان کوبج اٹھا ۔ ارباب 
لشاط نے زءزمہ سرائی کر کے عیش و طرب کی گرم بازاری ی ۔ حضرت نے 
عالموں ؛ فاضلوں ء عابدوں ؛ نجومیوں اور موسیقاروں کو سونا چاندی 
دے کر نہال کر دیا ۔ 

بتاریچ ں ربیع الثانی (ہم مارح م۵+٤ٍء)‏ حضرت صاحبقران انی 
شاہزادہ دارا شکوہ کی حوبلی میں تشریت لے گئے ۔ اس والا جاہ ۓ دور تک 
پاالداز بچھوایا ؛ جواہرات کی بکھیر کی ۔ حوبلی کے وسیع صحن مس مرصع 
آلات ء لفیس قئے ؛ زرتار پارچات ترتیب دے ۔ دو سو عری اور عراق 


ماہجہان ناب جلد سوم ۹۰۰ 


گھوڑے جن میں ہے کسی کا زین طلائی میٹار کار تھا اور کسی کا سادہ 
طلائی ء پشت پر زرنفت کے حار حامے پڑے سوئے ء یں تمام چیزیں بطور 
پیشکش نظر عای ہے گزاریںس ۔ حضرب ے ان کے پاس خاطر سے چار لاکھ 
روے ة ہمت کی چ زیں قیول فرمائیں ۔ اسی بمجلس میں شاہزادۂ والا تیار مراد خی 
کو حضرت نے خلعت خاصم مع لیمد آستیں . مبنا کار طلائی ساز وائے 
دو تکھوڑے اور تقرئی ساز کا ہانھی مرحمت فرما کر گجراں کو رخصت 
کیا ۔ حکم صالح کوتیس روے روزیم ملتا تھا اے پان سو ذات دس 
سوار کا منصب دیا ۔ یادگار جولاق کا بھائی مد یگ جو سر ید خانں کے 
ہمراہ سفر حج کے لے نکلا تھا ء خان مذکررہ کے انتقال کے بعد مچ اور 
ژیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہو کر درآاہ والا میں حاضر ہوا ۔ ہزاری ذات 
پان سو سوار کے منصت ہے سرفرازی پائی ۔ 

ابھی مبارک دنوں میں آفتاب کی تمویل برح حمل میں ہوئی ۔ گلزار عالم 
مس موسم بہار کے آے ى دھوم بجی ۔ حشن نوروزی کی ەل بڑی زیب ورینت 
سے آراستدہ کی گئی ۔ تخب سلطنت ےۓ حضرت کے پائے ٭بارک سے آبرو پائی - 
ناموں اور نام ‌ادوں تچ مادیں تر آئی۔ ٹیازہندوں اور امیدواروں ىق پرانی 
امیدیں پوری ہوئیں ۔ قرب خاں کو جار ہزاری دات ہرار سوار ء قباد خاں 
کو ڈھائی ہزاری ذات ہزار سوار ء عیداللہ ولد منصور حاجی کو دو ہراری 
ذات آٹھ سو سوار کے منصے اور خلص خاں خطاب ے سرفرازی ملی ۔ جعفر 
ولد الہ ویردی خاں ڈیڑھ ہراری دات آٹھ سو سوار ء اُس کا بھائی حسین علىی 
خاں ہزاری ذاٹ سات سو سوار ؛ فیض الہ خاں دو ہزاری ذات آٹھ سو 
سوار ء ابراہم خاں ولد علی سر‌دان غاں دو ہزاری ذات چھ سو سوار اور 
مبر گل بدخشی ہزاری ذات پان سو سوار کے منصب پر سربلنہ ہوۓ ۔ 

بتارخ ے جادیالاول (ہم مارچ م۵+بء) امیرالامر!ا کی مزید 
عزت افزائی کے لیے حضرت اس کی حوبلی میں تشریف لے گے جس ے اس 
کی نسل کو جاودانی افتخار حاصل ہوا ۔ خان والا شان ے پاانداؤ اور نمھاور 
کی رسمیں ادا کر کے شکراےۓے کے فام سے جواہرات ء مرصع آلات ء لفیسی 
پارچوں اور اٹھارہ گھوڑوں کی پیشکش حاضرکی ۔ اس کے پاس خاطر ے آپ 


مار 


۳ شاہجہان ثانم جلد سوم 


ے دو لاکھ روے قیمت کی چیزیں قبول فرمائیں ۔ یہیں اطلاع ملی کے 
قیصر روم کا ایلچی ذوالفقار آتا دہلی ےک نواح میں آکر حضرت کی قدم ہوسی 
کا امیدوار ے ۔ خاندان مغلید کا دستور ے کہ انے ہم چشم سلاطین اور 
فوماں رواؤں کے ایلچیوں کی توقیرکرے اور غریبالوطن نوواردوں ی دلجوی 
فرماے ہیں ء اہٰذا خاقان دہر کے حسب ااحکم لشکر خاں بخشی دوم ء 
طاہر خان ء قباد خاں اور ترنیت خاں ے سواد شہر تک جا کر اس 
کا استقبال کر کے بارگاہ والا میں پہنچایا ۔ اس نے کورنں و تسلم کے بعد 
قیصر روم کا سلام پہنچایا اور صاسلہ پیش کیا ۔ صرصع بح ؛اسرصع خنجر ؛ 
ایک سرخ رنگ رومی گھوڑا رصع زین اور دو عدد چارجاموں سمیت جو 
موتیوں ہے آراستہ تھے ء دوسرا گھوڑا سبزہ رنگ جو قیصر نے بطور تحفہ 
روائم کے تھے ؛ :یز ایک سرصع گرز جو قیصر نے ترکوں کے د۔ور کے مطابق 
بھیجا تھا ء بطر عالی ہے گزارے ۔ حضرت نے سفیر کو غلعت غاصہ ؛ خنجر 
مرصع مع ہىٔی اور تیس ہرار روے مرحمت فرماۓ ۔ اُس کے قیام کے لیے 
ایک مکان تجوبز کیا گیا تھا جو حاندی سوۓے کے متعدد ؛رتنوں ء رنگین 
فرشوں اور مختلف اشیا ہے اس طرح آراستہ تھا کہ ارہاب دولٹ دیکھ کر فخر 
کریں ۔ آ سے وہاں بھیج دیا ۔ 
ے۲ مارچ کو سُاہزادہ داراشکوہ کے تلادآن کی تارۓخ تھی ۔ حضرت بے 
انھیں ایک لاکھ روے کے جواہرء مرصع آلات کے علاوہ غلعت خاصد 
عنایت فرمایا ۔حکم ہوا کہ سلتان اور نتحاب کے پرگنوں سے انھیں دو 
کروڑ دام کی جاگیر اور دی جاۓ کہ ان کی محموعی تنخواہ بارہ کروڑ دام 
(تیس لاکھ روے) سالانہ ہو جاۓ۔ فتح لشکر ںام عراق گھوڑا سطلا مینا کار 
ژین سمیٹ مزید مرحمت ہوا۔ جعفر خاں ے کچھ جواہراب ء چار ہاتھی 
اور بنگال کے دس ابلقی گھوڑے نظر عا ی سے گزارے ۔ ذوالفقار آقا ایلچی 
ۓ بھی نو گھوڑے اور کچھ متفرق اشیا اپنی طرف سے پیش کیں ۔ حضرت ے 
ایلچی کو غلعت ء ارگجے ہے ىیرے ہوۓ طلائی برتن ء پاندان اور 
خوائپہ آہے عنایت کے ۔ تلادان کے جشن سے اب تک شاہزادوں اور اس ا 
ۓ جو پیشکشی دیں ؟ن میں سے دس لاکھ روے کی چیزیں حضرت ۓے 


شاہجہان امہ جلد سوم ۓ٣0"‏ 
قہول فرمائیں ۔ 
سلطان سلمان شکوہ کی واجا جے سنگھ کے بھانیے اس سنگھ کی 
دخئر ہے شادی 


راجا جے سنگھ کے بھائیے راز اس سنگھ کی شی کی خواستگاری 
شاہزادۂ داراشکوہ کے فرزند ساإن شکوہ کے واسطے ہو چکی تھی ۔ حشضرت 
ۓے دو ماہ پہلے ؟ سے حلسراۓ شاہی میں بلوا کر خود اپتی زبىان ہے کلم 
طیبہ پڑھوایا تھا ۔ عقد کے واسطے دو لاکھ روے کے حواہراب ء مرصع آلات 
نقرئی اور طلائی ظروف ء پارچاٹ اور دوسری ضروری امیا عط سسسائی تھیں ۔ 
ہم چادی الشانی کی راب کو (م ۱ می برےرء) آس نونہال_ دوستاں خلافت 
کو شان و موکت کے ساے اىنے ہمراہ دولۃحاےۓ میں لاۓ ۔ شابزادے ىُ 
حوبیل سے جھروکہٴ دردڈن تک دریائۓۓ جمٹا کے کمارے اس زور کا چراعاں 
کیا گیا تھا کہ سارا علاقہ وادی ان ىن گیا تھا ۔ چراعوں کو ہندسی وضع 
سے ٹرٹیس دے کر لقش و نکار بناۓ گان تھے ۔ طرح طرح کی آتسبازیوں 
کے چھوٹنے سے زمین سے آساں تک چاندئی س پھیل کی ۔ پر لحطہ ستارے 
ٹوٹتے نظر آے تھے ۔ مبارکباد کے نوبت ثقاروں کی آواز ہے گنبد گردوں 
گویج اٹھا ۔ ہر شخص کو عیسں و طرب کا نیغام لا ۔ خافانٰ زمانہ کے 
حسپ الحکم سامانر عیش و نشاط ےحد و حساب آراسم ہوا ۔ چھواۓ 
بڑے سب کے دل شاد ہوگئے : 

اعالٰی حضرت نے اُس نور چسم_ ساطنت کو لعل و زمرد وا ی موتیوں 
کی مالاء خلعت ؛ مرمع حیغد ؛ پھول کڈارہ ؛ سعع پہی ؛ رصع آلات ء 
رصع زین والے دو عراق گھوڑے اور نقرئی ساز والا ہاتھی عنایت کے جن 
کی مجموعی قیمٹ ڈیڑھ لاکھ روپ ٹھہری دسر مبارک سے اس گوہر سے 
خلافت کے سر پر موتیوں کا سہرا باندھا ۔ ایک پہر ٹین گھڑی رات گررۓے 
پر مبارک ساعت سبھ لگن میں حضرت کے حسب الحکم قاضی خوشحال ے 
اح پڑھا ۔ شریەسر اسلامی کے تمام اصول ہورے کر کے دو لاکھ روے 


٦۸‏ شاہجہان امم جلد سوم 
کا سہر باندھا ۔ قاضی کو خلعت اور دو ہزار روے مرحمت ہوۓے ۔ 
سن ہم جاوس 


آخر_ فروردیں بتارخ یکم جادی الغانی مہ ,.ھ مطابق ۹ر اہریل 
مدہعء حضرت کے جاوس کا اٹھائیسواں سال یبخیر و خوی شروع ہوا ۔ 
امید ے کہ افضال الا ہی سے اعلٰی حضرت کی سسطنت قیانت تک زوال ہے 
عحفوظ رے گی ۔ اس تقریب ہے لوگوں کے دلوں کی کلیاں کھل گئیں ۔ 
قیصر روم کے ایلچی ذوالفقار آفا کو حضرت نے طلائی ساز کا برک گھوڑا 
اور ٹیس ہزار روے مرحمت فرماۓ ۔ شاہزادۂ بلند اقبال کی سرکار سے 
خلعت ؛+ٗ رصع جیغم ؛ نقری زلن کے دو گھوڑے اور بیس ہزار روے عطا 
ہوۓ ۔ سلطان سلیان شکوہ نے پاب ہزار روے عنایت کے ۔ سام کے وقت 
ذوالفقار آقا نواب قدسی القاب جہاں آرا پیگم صاحب کی کورنش کے لیے 
حاضر ہوا ۔ ان کی سرکار سے خلعصسر فاخرہ اور پندرہ ہزار روے عطا ہوۓ ۔ 

بتارچ ,ں جادی الثانی (وم اپریل م۵+رء) شاہزادہ داراشکوہ کی 
الماس کے بموجب اعلی حضرب سلطان سلمان شکوہ کے مسکن پر نشریف 
لے گۓ ۔ پیشکش میں سے ایک لاکھ روے کے جواہرات اور نفیس ہارچات 
حضرت نے قبول فرما کر سلطان کی عزت افزائی ی ۔ آپ کے حسب الحکم 
علامی سعد اللہ خاں کو غلعت خاصب رع چارقب اور شمشیر مرصع عطا 
ہوئی ۔ جعفر خاں ء خلیل اللہ خاں ء اعتقاد حاں اور روپ سنگھ راٹھور کو 
خلعت ؛ فرجی اور رمع غنجر عنایت ہوۓ ۔ قاسم خاں ء حیات خاں ء 
طاہر خاں ء فاضل خاں ء مع ڑا سلطاں اور متعدد دوسرے اسرا کو غلعت ٤‏ 
ملے ۔ لشکر خاں نین ہزاری ذات بارہ سو سوار کے منصب پر سرفراز ہوا - 
ارادت خاں کو غلعٹ ؛ دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار کا منصب اوو 
احمد بیگ خاں کی جگد لکھنؤ کی فوجداری عنایت ہوئی ۔ مطلا زین کا گھوڑا 
اور علم تھی عطا فرمایا ۔ تربیت خاں کو دو ہزاری ذات آٹھ سو سوار ‏ 
بہرم دیو سیسودیہ کو ڈھانی ہزاری ذات ہزار سوار اور اسد اللہ ولد رشید خان 


تشاہجمان ٹاہ جلد سوم ۹ 


انصاری کو ڈیڑھ ہزاری ذات ہزار سوار کے منص پر ترق ملی ۔ ذوالفقار 
آتا ایلچی دوبارہ علامی سعد اللہ خالں کی حویلىی مس حاضر ہوا ۔ اس بار غانِ 
مذکور نے اہے پندرہ ہزار روے عنایت کے ۔ بڑھاے کے سبب حقیف خاں 
اوکری سے معذور ہو جکا تما حصرثت ے ؟ے سبکدوش کر کے اس کی 
جگه میرک سیخ کو جہاں آرا بیگم صاحب کی سرکار کا دیوان مقرر کیا ۔ 
دو ہزاری دات دوسو سوار کے منصب پر ترق دی ۔ سید ثبجابت ولد 
سید شجاعت خاں کو ہزاری ذات ین سو سوار اور میر اىو المعا لی ولد 
بررا وا ی کو دو ہزاری ذات دو ہرار سوار کے سمتب پر سربلندی 
حاصل ہوئی ۔ 

سہارن پور کے فوجدار غضنفر خاں کی عرضداشت ہے حضرت کو معلوم 
ہوا کہ ایک لموے دانتوں والا ہاتھی کوو شوالک سے پ رگن چوراسی میں 
آئر آیا ے ۔ حضرت کے حسب الحکم بادشاہی شکاری کئٔی ہاتھی اور شکار 
کا سامان لے کر اُدھر گئۓے ۔ غضفر غاں کی اعائٹ سے اسے پکڑ لاۓ ۔ 
حضرت ے خاص شکار ام رکھا اور فیلان_ غخاصہ میں داغل کر لیا ۔ 
ذوالفقار آقا ایلچی کو چار سو تولے سوتۓ کی سپر اور اىنے ہی وزں کا نقرئی 
روہ عطا ہوا ۔ دیوان بیوتات راۓے مکمد داس ضعیفی کے سبيی خدمت 
سے قاصر ہو چکا تھا ء بتارخ + شعبان (ہم جون م۵٦۱ء)‏ اس ک جگە 
چد صالح مشرفر توبخانہ کو یں عہدہ تفویض ہوا ۔ ا۔تر آباد کا حسلی سید 
می جعھر جو پہلے چد قلی قطب الملک کا نوکر تھا ء اُس کی سرکار سے جدا 
ہو کر پٹنہ چلا گیا تھا ۔ چودہ سال درویشی کے عالم میں سر کے ۔ 
جعفر خاں نے اأے ہمرتاب لا کر حضرت کے سامنے پیش کیا ۔ آپ ۓ 
سات سو ذات سو سوار کا متہب مقرر کر کے شاہی ملازس میں داخل کیا ۔ 
خغلعت ء جمدھر ء مینا کار طلائی ساز کی دلوار ء رئی زین والا عراق گھوڑا 
اور پاب سو اشرفیاں عطا فرما کر سرفرازی بخشی ۔ 

۵ شعبان زیکم جولائی ۹۵۰ء) کی رات کو کہ شب برات تھی ء 
پندرہ ہزار روے ممتاجوں مسکینوں کو تقسم کر کے کشتیوں اور چراغاں 
کی سیر کے لیے تشریف لے گئے ۔ کاریگروں ۓے لکڑیوں اور جا ی دار تختوں 


کی ۔ شاہجہان امه جلد سوم 


ے عجیب و غریب وضع کا چراغاں کیا تھا ۔ روشنی کی اتی کثرت تھی, 
کہ رات کو دن بنا دیا تھا ۔ آتشبازی سے کہہیں ستارے ٹوٹنے نظر آے تھے 
کہیں چاندنی کا گان ہونا تھا ۔ رسضان کے سہیئے میں غرزہوں اور محتاجوں 
کو ساٹھ ہزار روے تقسم فرمساۓ ۔ شام کے وقت خوان, نعمت آراستہ 
ہوے جس پر عحل کے پہرے دار اور درویشوں فقبروں کی جاعت طرح 
طرح کی نعمتوں ےہ ہرہ مند ہوق ۔ گرزداروں ء برقندازوں اور یساولوں 
کو حضرت نے ایک ہزار غلعت تقسم کے ۔ بعض کو مرصع جیغہ بھی 
عنایت ہوا ۔ 
بتاریحخ یکم شوال (ن اگست م۵ہ؛ء) اک آبادی بحل کی مسجد 
میں عید کا دوگانہ پڑھنے نشریف کی نے ۔ دستور کے مطابق جاے وقت اور 
واہسی میں روپوں اشرفیوں کی ے دریغ بکھیر ہوئی ۔ مچھاوری رقم میں سے 
بابچ ہزار روے ڈذوالققار آفا ایلچی کو مرحمب ہوےۓ ۔ دوآے کی فوجداری 
اور غلص پور ک عارتوں کا اہتام ؛ جس کا تمصملی بیان اپنے موقع پر ہوػاء 
غضنفر خاں کی جگہ چد ىیگ خاں کو تفویض ہوا ۔ رواگق کے وقت غلعت ؛ 
سینا کار طلائی ساز کی ىلوار اور ڈیڑھ رزاری ذات بارہ سو سوار کے ۔نصب 
پر قرق عطا فرمائی ۔ 
سلطان بچد خاں میصر روم ے سن مم جلوس میں اپنے سفیر سید 
عی الدین کے بدسٹت سراسلہ رواب کر کے دوسی کى بنیاد رکھی تھی ۔ 
صاحبقران انی نۓ ا ھی یگانگی و دوستی کی بنیاد مضبوط کرے کے لے حاجی 
احمد سعید کو بطور سفبر رواہ کیا تھا ۔ اس کے بعد قیصر روم نے صراسله 
دے کر ذوالفقار آقا کو پھیچا ۔ اعلٰی حضرب ۓ پراے تعلقات کے پیش نار 
قائم بیگ کو ء جو پہلے لشکر شاہی کا کو۔وال تھا ء ایلچی بنا کر روم 
(نرکیہ) کو روانہ کیا ۔ منصب میں اصاص کرۓ کے علاوہ أیے غخلعت ؛ 
رصع جیغە ء میناکار جمدھر مع پھول کثارہ ء میا کار ساز کی قلوار ء سپر ء 
مطلا زین والا گھوڑا اور جاگیر کے بجاۓ ایک لاکھ روے دے کر 
سرفرازی یجخُشی ۔ علامی سعداللہ خاں کا انشا کردہ سراسلہ جس کی نقل اس 


شاہجہپان نامه جلد سوم 7ت 


کتاب کے آحر میں درج ے١‏ اس کے ہاتھ ارسال کیا ۔ قیصر روم کے لیے 
پاقفوٹ اور پیروں سے مرصع خنحر ء موتیوں آور ژمرد کا ہار جو شابہی 
کارخاے ہیں ایک لا کھ روے کی لا ک سے تیار ہوا تیاء ہرے اور 
پاقوت کی مرصع پیٔی کہ جالیس ہزار روے قیمت کی تھی ء جہانگبری عطر 
سے بھرا ہوا بڑا بلوری کنٹر جسے ہندوستان کے چانک دست کاریگروں ۓے 
مدتوں حنت کر کے تیار ڈیا تھا ؛ گجراتی اور کشیری پارچوں کے دو ہزار 
تھان بطور ہدیە ارسال کے ۔ سب چیزوں کی مجموعی قیمت دو لاکھ 
روے تھی ۔ ۰ 

حضرب ے سنا ىھا کہ استنبول میں طاعون کی وبا شدت ہے پھیلی 
ہوئی ے ۔ آپ ے ذکاوت ہے تجربہ کیا تھا کہ زہر سہرہ اس رض میں نہایت 
مفید ے ۔ زہریلے مادے کو وفع کرتا ے ۔ لیسیوں بار تحرں کیا ۔ سیکڑوں 
سصیض حو طاعون میں مبتلا ہو کر کور کنارے پہنچ چکے تھے ء زہر سہرہ 
استمال کر کے چانیر ہو گئے ۔ غرقں حضرب نے بھی خواہی و دوسی کے 
تقافے ہے اصلی زور سہرے کا ایک قطعہ جسے باڑو پر باندے رکھے تھے ۶ 
ذوالنتار آتا 22 حوالے کیا کہ واپس بہاح کر قیصر کو پیش کر دینا ۔ اے 
بیش قیمت خلعت ء مرصع جیغد ؛ سینا کار طلائی ساز کی ڈھال تلوار ء طلائی 
ساز کا ابلی گھوڑا اور تیس ہزار روے مرحمت کر کے واہسی کی اجازت 
دی ۔ سوغات کی محموعی قیمت ڈھائی لاکھ روے تھی ۔ ذوالفقار آقا کو 
حاضری کی نار سے آج نک پوۓ تین لاکھ روے عایت ہو ۓ ۔ ایک 
لا کی بےاسی ہزار روچ حضربٴ کی سرکار سے اور نوے ہزار روح شاہزادوں اور 
اس اۓ امدار کی جانب ہے لے ۔ ۴د بدیع ولد خسرو کو دو ہزاری دات 
دو سو سوار ء غیرت خاں کو چار ہزاری ذاب دو ہزار سوار اور خواجه 
عنایت اللہ کو ہزاری ذات چھ سو سوار کے منصب پر قرق دی گئی ۔ 

پم شوال (و ستمبر من وء) کو شیخ عبدالحمید بادشاہ ناس نویس 





و۔ کتاب میں ناہے کی نقل نہیں سے ۔ 


کا انتقال ہو کیا ۔ عادل خاں وا ی بیجاپور ۓ طلائی ۔از کا گھوڑا اور ایک 
ہاتھی جو متناسب الاعضا ہوۓ کے علاوہ نہایت حلمم بھی تھا ؛ حضرت کو 
بطور ہدیہ دھیجے تھے ۔ ہاتھی ساٹھ ہزار روےح کا ٹھہرا ۔ هیلخائہٴ خاصہ میں 
داغخل ہوا ۔ آپ ۓ فرمان خوشنودی ؛ خلعت غاصہ ء تیس ہزار روے قیمت 
کی سصع پیئی صفدر خاں کے بوے خواجەہ غاں :کے بدست عادل خاں کو 
روالہ فرمائی ۔ اطلاع سلی بھی کہ میکس معظمہ ے باشہدے قحط اور سپنگائی 
کے سبب بہایت ىدحال ہو رے ہں۔ حصرت نے ایک فالیچہ جس پر 
مسجد نہوی کا نقشہ اور محراہیں سی ہوئی تھیں اور سلتان کے کارخاے میں 
تار ہوا تھاء نز ایک لاکھ روے کا سامان جو عرتب میں دو لاکهھ کو 
قفروخت ہو + خواجہ ضابط کے ندست روالد فرمایا ۔ حکم ہوا کی اس رقم 
میں سے ایک بہائی شریف مک کو ء ایک نہائی وہاں کے عالموں ء فاضلوں 
اور عابدوں کو اور ایک تہائی مدینں منورہ کے باسندوں کو پہنچا دے ۔ 
احدیوں کی بی گری قاضی عارف کشمیری کو تفویض ہوئی ۔ سہابت خاں 
اہنی جاگجر گوالیار یىی طرف رخغہ ہوا ۔ 


حضرت کی اجمر شربف کو روانگق 


عرفان و حقیقس ے ہہرہ مد ہووۓے کے سبب حضرت کو درویشژوں 
اور بزرگان دین ہے مزارات پر حاضر ہوتے کا مت شوق ے ؛ بالخصوص 
ژندہالعارین ء قدوہ السالکین ‏ مرشد راہ حقیقٹ حضرت خواجہ معین الدین 
چجشی عليں الرحمۃ ہے ے حد عقیدت رکھتے ہپس ۔ اب ایک مدت ہے ان ج2 
روضہٴ مطہرہ کی زیارب نہیں کی نھی ؛ اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے آپ 
ۓ دارالخلافب دہلی اور قلع. کا انتظام فاضبل خاں کے سبرد کیا ۔ ڈھائی 
ہراری ذات چھ سو سوار کے مٹثصب ہر ترق دے کر ظ ذڈی الحجد (م ومبر 
م٣‏ ء) کو اجمیر شریف کی جانب روانه ہوۓ ۔ جم ذی الحجد (ہ ومبر 
۳+ء) کو اجمیں کے شاہی نشیمن میں جو اناساگر کے بند پر واقم ے ء 
رولق افروز ہوۓٔ ۔ شام کے وقت خواجہ غریب نواز کے آستاۓ پر حاضری 


شاہجپان امہ جلد سوم 80۳۴" 


دی ۔ باپ دادا کے دستور کے مطابق روضہٴ منورہ کے دروازے پر سواری سے 
اتر کر پیدل جلے اور سلام کر کے فاغہ بڑھی ۔ دین دلیا کی برکتیں حاصل 
کرۓے کے بعد غدام اور بحاوروں کو عطے دے ۔ ہم توەہر کو دوبارہ 
فاتحہ خوانی کے لے نشریف لے گۓ ۔ و محرم ں, ںھ(م نوبر ہ۵:؛ء) 
کو پھر زیارٹ کے واسطےگئے ۔ اپنی تعمیر کردہ سنگ مرص والی سسحد ہیں 
نماز عصر ادا کی اور دولتحاے میں واپس آ گئے ۔ اس روز حکم والا کے بمعوحب 
حضرت کی شکا رکردہ نیل گایوں کا .مو من گوشت گھی اور مصالحے ڈال 
کر بڑی دیگ میں ء جو روضے کے لبے وفف ے ٠‏ بّایا اور لٹوا ۔یا گا ۔ 

بتارح ما غرم جں, ظھ (مم وسر مدںءع) بلھ کے دنت اعلی 
حضرت کی سواری دارالخلافے کی طرف واپس روائہ ہوئی ۔ اجمبر سے دو کوس 
ج-. فاصلے پر شاہی دولتخائہ ٹرتیپ دیا گیا تھا ء وہاں رے ۔ احمس آے 
وقت آپ کو خبر ملی تھی کم اکبر اور حہانگیر بادشاہ کے وقتوں ے یہ 
حکم تھا کب جتوڑ کے قلعے کی سس لب کی جاۓ لیکن ان دنوں راجا 
جگس سنگھ نے حکم شاہی کو نطر انداز کر کے دستور قدیم کے خلاف عمل 
کیا ے ۔ حضرت لے اردال پیگ کو ہدایٹ کی کس حود دیکھ کر آؤ اور 
ماہدولات ے عرص کرو ۔ اندال بیگے ۓ وہاں ہے آ کر عرض کیا کہ قلعے 
کا مغرں دروازہ جو شیب سے اوپر نک سات حصوں ىر مشتمل تھا اور جس 
کے بعض حصے ؛الکل کر چکے تھے ء جگت سگھ نے انھیں آازسر نو 
مستحکم تعمر کیا ے اور ٹوۓ پھوے حصوں کی سرمت ھی کی ے ۔ 
قلعر* کے حن حصوں ہے آمد و رفت آسان تھی اُن میں پہاڑ کی پستی و ؛الدی 
کا لحاظ رکھ کر کہیں آٹھ گز اور ککہیں سولہ گز اونجی دیواریں کھنچوا 
دی ہیں جن کا آثار ساڑعے ںین گز سے ۔ یہ گز قطر کا تیس گز اویچا نھایت 
مصبوط نمرج بھی تعمر کیا ے ۔ یہ سن کر حضرت ے علامی معداللہ خاں 
کو حکم دیا کہ ٹیس ہزار بہادر سوار لے کر جاؤ اور قلعے کو مسار کر دو ۔ 
اگر جگت سگھ ہوش میں نہ آۓ یعنی اطاعت کا اظہار نى کرے تو اُس 
کہ علاقے کو لوٹ لو اور أے تباہ کر دو ۔ 

بتارج یکم ذیالحجب (م اکتوبر م۵+بء) اہک خاں کی جک 


۰۴ شاہجہان نامم جلد سو 


خواجہ برخوردار کو اوسہ کی قلعداری پر مامور کیا ۔ دو ہزاری ذات دو ہزار 
سوار کا منصب ملا ۔ شاہزادہ شجاع کی طرف سے میر جال الدین حسین ان جو 
کا پوتا میر صمصام الدولہ اڑیسہ ی صوے داری پر مامور ہا ۔ ڈیڑھ ہزاری 
ذات پان سو سوار کا منصب دیا گیا ۔ چتوڑ پر سعداللہ خاں ے مامور ہوۓے 
ہے رانا بہت گھبرایا ۔ عجز و انکسار کے ساتھ اپنے وکیلوں کی معرفت بڑے 
رقت آمیز پیغام بھیحے - شاہزادہ داراشکوە کو اپنا سفارشی بنا کر اظہار 
اطاعت کیا ۔ حکم ولا صادر ہوا کہ اگر رانا اپنے راج کا ر کو بارگاہ شاہی میں 
بھیح دے اور دستور سابقہ کے مطائىق اپنے کسی عزیز ۔ے ہمرکاب ایک ہزار 
سوار دکن میں ہر وقٹ حاضر رکھے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں 
گی وررہ فوج شاہی اُس کے علاقے میں ناخت و ناراج کر کے "مام راجہوتوں 
کے گھروں کو نرناد کر دے کی ۔ وادا ۓ جواب بھیجا کہ چنوڑ ہی نہیں ء 
سمام سرزمین بادشاہ سلادت کے زیر نگیں سے ء غلام کی تسلی اور سرفرازی 
کے لیے سرکار والا کے دیوان شیخ عبدالکریم کو روائم کر دیا جاۓ ء 
راج کمار کو اُس کے ہمرکاب بھیچ دوں کا .۔ دستور سابق کے مطابق ہزار 
سوار بھی دکن میں تعینات کر دے جائیں کے نے 

اِس عرضداشت پر ظل سبحافی ے سعداللہ خاں .کے نام فرمان جاری 
کیا "لہ رانا اپٔی غلطیوں پر پشیاں ے ۔ دی اور عجز و انکسار کا اطہھار 
کر رہا ہے ۔ آدمی بھیچ کر امان سائگی سے اور ہد لاہے کے لیے التاس کی 
ہے ۔ مابدولب نے بھی اس کی خطاؤں سے درگزر کر کے یہ التجا منظور 
کر ی ے ء مناسب ے کہ وہ فدوی بھی اُس پر ہاتھ نی اُٹھاۓ ء؛ صرف 
قلعے کو ڈھا کر دردار والا میں واپس آ جاۓ ۔ سعداللہ غاں نے فرمان کی 
تعمیل میں بتاریج دم ذی الحج۔ (ہ نومبر ن+رء) چتوڑ پہنچ کر قلعے کی 
فصیلیں وغیرہ گرا دیں ۔ دو ہفتے میں ترج وغیرہ کی اینٹ سے اونٹ بجا کر 
درا شاہی کو واپس ہوا ۔ رانا کے حسب الاس شاہزادہ داراشکوہ کا دیوان 
بیوتات + چندر بھان منشی اور شیح عبدالکرع درہار والا ہے روائہ کیے گئے 
تھے ؛ رانا ے ان کے ہمراہ اپنے بڑے نیٹے کو جو چھ سال کا تهاء معتملہ 


شاہجہپان نامب جلد سوم ۵ 


ملازہوں اور رشتے داروں کے ساتھ بارػ5ء والا میں بھیح دیا ۔ عجز و الکسار ہے 
لبریز عرضداشت بھی ارسال ک ۔ 

حاجی احمد سعید کو قیصر روم کے ایلچی ذوالفقار آقا کے ہمراہء بطور 
سفبر استدہول بھیجا گیا تھا ۔ چونکہ راستے میں ملکت ایران کے شہروں ے 
گزرنا پڑتا لہٰٰذا احمد سعید ذوالفقار آقا ہے جدا ہو کر مصر کے راستے 
مدینم منورہ پہنچا ۔ مدیے سے مکّہ معطمہ ى ریارت کے لے بڑھا ۔ وہاں 
سے نما کی راہ ی ۔ ما سے سورت بندرگاہ میں آ انرا اور دربار والا میں حاضر 
ہوا ۔ راجا جے سنگھ جو سعداللہ خاں کے ساتىھ چتوڑ ی سہم پر ىعینات ہوا 
بھا اور بادشاہی سواری کی وابسی نک اہنے وطن میں ٹھہرا ہوا تھاء 
حاضر بارگاہ ہوا ۔ پا ہاتھی اور پایج گھوڑے ىطور پیشکش نظر عا یىی سے 
گزارے ۔ طلائی از کا عراق گھوڑا اور خلعت پا کر سرفرازی حاصل کک اور 
رکاب والا میں شامل ہو گیا ۔ 

ہىو نوسبر میں ء کو امیرالامرا علی مدان خاں اپئے بیٹوں سمیت 
کشمیر ہے آ کر حاضر غدمت ہوا ۔ سری نگر (گڑھوال) کا راجا اب تک 
آستاں بوسی کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا ۔ پہاڑوں اور کڑھب فادیوں کے 
بھروہے خود علتاری اور سرکشی کا سودا سر میں سایا ہوا تھا ۔ حضرت ے 
خایل اللہ خاں کو آٹھ ہزار سوار دے کر مامور کیا کہ اچھی طرح گوشال یل 
کرکے اس کی اصلاح کرے ۔ رع رم ۵و بھ (یکم دسمبر من۵+رء) کو 
موضے مالپور میں خیے تھے کہ عبدالکریم رانا کے راج کار کو ہمرکاب لیے 
حاضر خدمت پوا ۔ اُس کمسن لڑکے نے آستاں پوسی کی سعادت حاصل ق ۔ 
بادشاہ بندہ نواز ۓ غلعت ء مرصع سرہیح ء موتیوں سے مرصع طرہ اور رصع 
اُرہسی سے عثایت فرما کر خھت خلافت کے پاس بلایا ۔ راا ۓ اب تک اس 
کا ام نہیں رکھا تھا ؛ اعلٰی حضرت نے کال بندہ نوازی کرکے اے 
سبھاگ سنگھ کے ام ہے موسوم فرمایا ۔ رانا کے معتمد نوکر رام چند کو 
خلعت اور نقرئی زین والا گھوڑا عطا کیا ۔ سات نوکروں کو غلعت بخشے ۔ 
إ دسمبر م نب ء کو سعداللہ خاں لشکر سمیت چتوڑ ے واہس آ کر حاضر 
خدمت ہوا ۔ بتاری پہ دسمبر منہوء حضرت نے رانا کے فرزند سبھاگ سنگھ 


وو شاہحہان نام جلد سوم, 


کو غلعت ء طلائی زھن والا عری گھوڑا اور ایک ہاتھی مرحمت فرما کر 
وطن وابس جاۓ کی اجازٹ دی ۔ رانا جگت سنگھ کے نام فرمان صادر ہوا 
کہ اپنے چھوۓۓ بیے کو ہزار سواروں کے ہمراہ دکن روائب کر دو ۔ 
سکٹ سنگھ کے لدست رانا کے لیے غلعت خاصہ اور مےمع نازو بند ازسال کے ۔ 
یکم صعر (م دسمبر م۵٦ہء)‏ کو پنڈؤن کے مقام پر ڈیرے نھے کہ 
ساہزادہ اورنگ زیب کا بڑا فرزند سلطان ید گھائی چاندہ کے راستے دکن سے 
آکر بارگاء والا کے قواح میں پہنچا ۔ حضرب کے حسب الحکم جعفر حاں اور 
اعتقاد خاں استقبال کے لیے گئے اور اُس نوئہال بوستان غلافٹت کو دارکاہ والا 
میں لاے ۔ اس والا گہرنےۓ تسلیم و کورنش کے بعد پدر عالی جاہ کی پیشکش 
نظر عالی ہے "لزاری ۔ چند مرصع آلات ء نقری ساز والے تین ہاتھوں پر اور 
دو ہھنیوں پر مشتمل بھی ۔ تین لاکھ روسے کی آنی گی ۔ سلطان تید نے 
اپنی طرف ہے بھی ثقری سار کا ہاٹھی پیش کا ۔ حضرت تے طلائی ساز والا 
گھوڑا اور حلعت مرحمت فرماۓ ۔ ان کا روزینہ دو گا کر کے دو سو رو 
مقرر کر دیا ۔ سلطان مچد کے ہحراہ شائستہ خاں بھی حاصر ہوا تھا ء خلعت ہے 
سرفراز ہوا ۔ ےہ دسمس کو شکارگاہ باری کے نشیەن میں حضرت نے قیام کیا ۔ 
ہپ دسمەر کو روپ ہاس کے راستے دارالخلافے کی طرف روانہ ہوۓے ۔ 

امد اللہ فو جدار ایلح پور کے انتقال پر خاتماناں کا پوتا مبرزڑا خاں اس 
عہدے پر مامور ہوا ۔ ںین ہزاری ذات اور سوار کے منصب پر ترق پائی ۔ 
سجان سنگھ بندیلہ اپنے باپ راجا بہار سنگھ کے فوت ہوۓے پر خلعت ء اسپ 
اور راجا کے خطاب سے سرفراز ہوا ۔ دو ہزاری ذات دو ہزار سوار دو اسپہ 
سس اسپں کے منصب ہے مزید اعزاز ملا ۔ حضرت نے روپ باس میں سبر و 
شکار سے جی پہلا کر مك صقر (مم دسمبر من ء) کو فتحپور سیکری کے 
نواح میں منزل کی ۔ یہاں زبدة العارفین حضرت شیخ سلم چشتی کے مزار مبارک 
پر حاضر ہو کر فاتحد پڑھی ۔ ہم دسمبر کو باغ نور منزل میں رولق افروز 
ہوۓ ۔ اکلے دن قلعدٴ اکجر آباد کے نشیمن میں دولت و اقبال کو ہمرکاب 
تشریف لاۓ ۔ حضرت کے حسب ااحکم سنگ سس کی نہایت خوثشنا 
مسجد یہاں تعمیر کی گئی تھی جسے شاہزادہ داراشکوہ ۓ اب تک نہیں۔ 


شاہجہان ناس جلد سوم ند 


دیکھا تھا ء انھیں اور علی سردان خاں کو ہمرکاب لیے ہہلے وہاں قشریف 
لے گئے پھر شاہ برج کی سیڑھیوں سے أُىر کر حمنا کے گھاٹ پر آۓ اور 
کشّی سوار ىواب متاز محل کے روضہٴ انور ی طرف روانہ ہوۓ ۔ فاحد پڑھ 
کر شاہزادہ دارائکوہ کی حویلی میں قدم رنجہ فرمایا ۔ دوھر کا غاصہ وہیں 
تناول کیا ۔ شام کے وقت وہاں ے رخصت ہو کر موضع بہادر پور میں 
خیمہ زن ہورے ۔ 

پتاری ۹پ دسمجر مم ۱۵ء سامی گھاٹ ے شاہزادہ اورنگزیب ہادر کے 
فررند ارحممد سلطان چد کو خلعتِ خاصہ اور بجاس پرار رو مرحەت کر کے 
برہان پور کی طرف رغع١صب‏ فرمایا ۔ سلطان چد کے بدست شاہزادۂ والا جاء 
کے واسطے غلعتر حاصہ ارسال کیا ۔ ایک لاکھ روے کا ەرمان جاری کیا 
کہ ہربان پور کے خزاۓ ہے لے لیں ۔ اصنہان کے عملہٴ گلنار کا ایک سید ء 
خلیفہ سلطان ء جو حسب سب کے اعتبار سے نہایب معزژ ے اور شاہ اس 
ناجدار ایران ۓ آنے اپنا داماد بنا کر ورارت کا عہدہ مخشا ے ء آس کا 
بھانجا میر جعفر بارگا آس|ان جاہ میں حاضر ہوا ۔ اعلٰی حضرت تے أاے 
خلمت اور دس ہزار روےے مرحمے فرسا کر ڈیڑھ ہزاری ذات اور سوار کا 
منصب عطا کیا ۔ پھر خواجب خضر کے پڑاؤ ہے کشی میں سوار ہو کر 
دارالخلافہ دہلی کے دولت خانے میں رونق افروز ہوئۓے ۔ اس سفر میں آپ 
ۓے اٹھارہ شیں ء .ستر نیل گائے ء ڈیڑھ سو ہرن ء ساٹھ کلنگ اور بہت سے 
پرندےہے شکار کے ۔ 


جشن تلا دان شمسی جو, +,ھ 
بتار .ر ربیع الاول ج.۱ ہ۱۸ جنوری ۵۵٦۱ء‏ منگل کے دن 
اعللٰی حضرتِ کی عمر مبارک کے چونسٹھویں شمسی سال کا چشن ىلادان 
کال زیب و زینت ے منعقد ہوا ۔ لوگوں کے دل مسرور ہوۓ ہ امیدواروں 
آرزوئیں پوری ہوئیں ؛ رج و ملال کا غبار دلوں ہے دور ہو گیا ۔ حضرت کا 
وجود مہارک اللہ تعالی کی خاص عنایت ے جس کے عدل و احسان سے 


۴۸ شاہجہان اہ جلد سوم 


مام عالم میں امن و امان ے ۔ ہر شخص اطمینان ہے اپنے گھر میں بیٹھ 
کر بروردگار عالم ی اس غاص عنایت کا ذکر اور حضرت کے عہد مبارک 
میں زندگی سمر کرنے کا شکر کرتا ربا ے ۔ یب دولت جو قیامدت نک اہل 
جہاں کو فیض پہنچاتی رے گی ء اُس کا شکرادہ ہر شخص کی ٴبان پر ے ۔ 
حھوۓ بڑے سب رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے ہیں کہ ال ہی اس بادشاہ 
کی ء جو تیرے جال و جلال کا نمونہ ے ء عمر دراز ہو ! (اشعار کا ترجمم) 

پروردگار جب تک دنیا آباد ے ء یہ شہنساہ تخت سلطنت 

پر فائم رے - عدل و احسان کی طرح قیامت تک اس کا 

وحود باق رے ۔ اس کی عمر کے دفتر میں آتے ہند ہے 

لکھے جائیں کہ ابد نک پھنح جائیں ۔ 
اس تاریخ پر اعلبٔی حضرت نے شاہزادہ داراشکوہ کو ایک لاکھ روے کے 
سرضع آلاب اور جواہراں مرحمت فرماۓ ۔ نچھاور کے جالیس ہزار روح 
حتاچوں مسکیٹوں کو تقسم کر دے ۔ ۔وابت جہاں آرا ىیگم صاحب نے 
جو پیشکش گزرانی اُس میں مروارید کا ایک دانہ بھی تھا جو وزن میں تین 
ماشئے سات رق اور قیمت میں چالیس ہزار رو کا ھا ء؛ حضرت نے سے 
ابی تسہیح میں ڈلوالیا ۔ شائستہ خاں ۓ دو لاکھ روے یق پیشکس حاضر 
کی جو جواہرات ء سرصع آلاب اور دو ہاتھیوں پر مشتمل تھی ۔ بندرگہ مورٹ 
کا ایک بڑا سا موق بھی تھا کہ وزن میں ہوے چھ ماشے اور قیمت میں 
چالبس ہزار کا نیاء حضرت نے اہسے پسند فرسا کر اپنے سر پرچ میں کہ 
ے انتہا قيمّی ے ء شامل کروا لیا ۔ جعفر خاں پاچ :زاری ذات پاچ ہزار 
سوار ؛ اہدار خاں دو ہزاری ذات چھ سو سوارء ملا شفیعا دو ہزاری ذات 
چار سو سوار؛ اسفندیار ولد ہمس حاں کوکہ ہزاری ذات و سوار اور روح اللہ 
ولد یوسف خاں ے ہزاری ذاب چار سو سوار کے منصب پر ترق پائی ۔ 

اس جشن کے تھوڑے ہی عرصے نعد حضرت کی عمر مبارک کے ۵ہ ویں 
قمری سال کا جشن ئلادان دھوم دھام سے منایا گیا ۔ شاہ عل کے بام ودر 
اور دولت خاۓ کے در و دیوار خوب آراستہ کے گۓے ۔ شاہانہ کٹروفر کے 
ساتھ جشن کی عحفل یوں آراستہ ہوئی کہ قصر شاہی پر باغ_ بہشت کا گان 


شاہجپان امب جلد سوم ۹ 


ہوے لگا ۔ وجود مبارک جواہرات اور سوۓ چاندی میں ٹولا گیا جو 
مستحق غریہوں حتاجوں میں تقسم کر دے گئۓے ۔ قبر فقرا مدتوں تک کے 
لیے غنی ہو گۓ ۔ اس نقریب پر جہاں ساری دیا کے عیش و طرب کا سامان 
فراہم ہو گیا تھا ء برگزیدۂ رب العزت ء شہنشاہ ہفت اقلیم ء صاحب قران اتی 
ے پہلے شاہزادہ داراشکوہ کو غلعت خاصب کے علاوہ زرنگار اطلسس کی 
نادری بھی مرحمت کی جس کے گل دوٹوں میں قیعنّی بیرے بڑی خوشنائی 
و زیبائی ہے ٹانکے گئے تھے ۔ گردبان کے حلقے ہ آستیۃوں اور دامن پر گوہر 
شاہوار ٹنکے ہوۓ تھے ۔ ڈھائی لاکھ روے کی تھی ۔ ایک لااکھ سٹتر ہزار 
روے کا سربند عطا کیا جس میں ایک قطعہ لعل بدخشانی اور دو موق جکمکا 
رے تھے ۔ چار لاکھ بیس ہزار روے کے اں عطیاب کے علاوہ تین لاکھ 
روے اور شاہ ىلند اعبال ء کا خطاب عنایت کیا ۔ یہ وہی خطاب ے 
حو خاادانِ مغلیں می صرف جہانگر بادشاہ نۓ حضرت یی شاہزادیق کے 
زەاۓ میں آب کو عطا کیا تھا ۔ غرض لطمر ے پایاں ہے شاہزادے کو 
ظاہری اور معنوی اعزازات سے بہرہ مند فرمایا ۔ انتہائیق شذف و الف کے 
سب طلائی کرسی پر بیٹھنے کی اجازٹت دی جو اس والا جاہ کے واسطے تخت 
شاہی سے ملا کر رکھی گئی تھی ۔ کسی اقبال سد شاہزادے کے واسطے اعزاز 
و اەتخار کا سب سے اونا درجہ یہی ہے حو اعی حضرب ے انھیں عنایت 
فرمایا ۔ شفقت و عطوف کے جوش میں اپنی زبان, مبارک ہے انهیں اس 
رہہ ارحمند پر پہنچنے کی مبارکیاد دی ۔ فرمان جاری ہوا کہ اسراۓ نامدار 
اُس والا شان شاہزادے کے مسکن پر جا کر تسلیم وکورش کے بعد 
مہارک ناد دیں ۔ 

بعد ازاں سلطان سلین شوہ کو دو ہزاری ذات ہزار سوار کی ترق 
دے کر بارہ ہزاری ذات سات ہزار سوار کا منتہب شا ۔ شائستہ خاں کو 
غلعتِ خاصہ ؛ طلائی زین والا گھوڑا دے کر مالوے کی صوے داری ہر 
سرفراز کیا ۔قاسم خاں میر آىش کو چار ہزاری ذات ڈھائی ہزار سوار ء لشکر 
خاں کو ىبن ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار ء میرزا سلطان کو تین ہزاری ذات 
ہزار سوار ء فاضل خاں کو تین ہزاری ذات چھ سو سوار ء صلابت خاں کو 


۰ شاہجپان ناب جلد سوم۔ 


نقارہ اور دو ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر ترق ملی ۔ قربیت خاں 
دو ہزاری ذات ہزار سوار کے اور سید نجابت اور اظر خاں کو ہزاری ذات 
چاو سو سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ اور بھی ہہت سے اما ے ترقیاں 
پائیں ۔ امیرالاما کو خلعتِ خاصہ اور طلائی زین والے دو عراق گھوڑے 
عنایت کر کے کشم۴ر کی طرف رخصت کیا ۔ نورالحسن کوچ کی نھاۓ داری 
پر سرفراز ہوا ۔ شہزادہ داراشکوہ کا دیوان شخ عبدالکریم ضعیفی ‏ کے سبہب 
کار, منصبی کے لالی نہ رہا تھا ء اُس کی جگہ چد صالح دیوان, سوتات کو 
اس عہدے پر مامور کیا ۔ طلائی قلمدان ء خلعت اور ہزاری دات دو سو 
سوار کا منصب دے کر معتمد خاں کے خطابِ ہے سر بلندی عَِّی ۔ ٭۔ صالح 
کی جگ سر معفر استر آہادی کو ترق دے کر دیوان ىیوتات ے عہدے 
پر مقرر فرمایا ۔ شیخ عبدا'کریم کو تھانیسر کے خراے ہے پامح ااکھ روے 
عطا کیے ۔ 

بتاریچ ےم رہیع الشانی (م مارح ۵۵+رء) جہاں پناە ے شاہزادہ 
داراشکوہ کی حویلی میں قدم رتجد فرمایا ۔ اُس والا چاہ نے اس عثایت اور 
شاہی کا خطاب پانے ایز دیگر عثایات کے سکراۓ میں پیشکش حاضر کی جو 
قیمتی جواہرات ٤‏ سرصع آلات ہ قیمتی پارچاٹ اور میٹا کار طلائی ساز والے 
بارہ عربی اور عراق گھوڑوں پر مشتمل نھی اور دو لاکھ روے قیسب کک 
تھی ۔ شاہزادے ۓ حضرت کے ارشاد کہ مطابىق مہاراجب جسوئ سنگھ؛ 
جعفر خاں ء ہابت خاں ٠‏ الله ویردی خاں اور تقرب خاں کو خلعت مع 
چارقب عطا فرماۓ ۔ فاضل خاں خانسامان ؛ لشکر خاں سخشی_ دوم اور 
سید ہدایٹ اللہ صدر کو خلعت مع فرجی عنایت کیے ۔ بچاس دوسرے اسرا 
کو آن کے رتبے کے موافق فقط خلعت دے ۔ اسی محفل میں سروہی کا زمیندار 
راؤ اکھی راج حاضر ہوا حو بارکا والا ی آستان ہوسی ىق ثیت سے آیا تھا ۔ 
ایک ہانھی اور چند چیزیں بطور پیشکش نظر عالى ہے گزاریں ۔ آپ نے 
سے خلعت ؛ سرصع سرپیچ اور نقرئی زین والا گھوڑا عنایت فرماے ۔ خاصم 
تناول کرےۓ کے بعد شام کے وقت حضرت اپنے دولت کدے میں واپس آے ۔ 


شاہجہان ا جلد سوم ١‏ 


دو سال آٹھ ماء سے اللہ ویردی خاں کو دربار میں حاصر ہوے کی 
محانعٹ تھی ۔ اس کا ایک ئوکر غلام رصا شام ادران ی خدسب میں بالا بالا 
گیا نھا لہٰڈا خان موصوف کا منص ضط تر لا گیا ۔ اں دنوں غلام رفا 
کے وایس آےۓ پر معلوم ہوا کم اُس نے خادر مذکور ی طرف ے ایک 
جعلی خط اور کچھ تھنے ایران کے فلر آفاسی کو دیش کرکے شاء ایران سے 
فرمان حاصل کر لیا دھا ۔ غرض شہرادہ داراتکوہ کی التاس پر اللہ ویردی 
خاں کو دوبارہ پاچ ہراری ذات چار ہزار سوار کا سصب ملا ۔ خلعت ء 
طلائی سار کا عراق گھوڑا اور ہابھی بھی عنایت ہوا ۔ مکرمت خاں کی جگه 
سرکار حونپور کی حکوس پر سرفراز ہو کر آدھر رخصت ہوا ۔ اگرچہ دو 
سال آٹھ ماہ تک اس کا دربار بند رہا اور یہ وف اُس نے گوشہ لشینی میں 
گزارا لیکن حضرت کی بندہ پروری سے ستر لاکھ دام سالانہ وظیفہ ملتا رہا۔ 
تلادان کے جشنوں میں بھی ایک ایک ہزار اشرفیاں اس ماتّی رہیں ۔ چانجہ 
اس عرصے میں پاب ہزار اشرفیاں یائی ۔ 

غرت خاں کو دا سو سواروں کے ا افے سے چار ہزاری ذاب ڈھائی ہزار 
سوار کا اور ذوالعقار خاں کو پاب سو ذات کے اضافے ہے تیں ہزاری ذات 
دو ہزار سوار کا منصب عطا ہوا ۔ سید قلی ولد سیذ جلال بخاری کو 
پایچ سو ذات سو سوار کے اضافے ہے ڈھائی ہزاری ذات پان سو سوار کے 
منصبي پر سرفراز کر کے خلعتر خاصہ اور رضوی خاں خطاب عطا فرمایا ۔ 
دوست کام کی جگب احمد آباد گجرات کی بخشیگری ء واقعہ نویسی اور 
امیبی کی خدمات أہے تفویض کیں ۔ سیّد علىی اب تک داروغہٴ کتاب خائم 
تھا ء اُس کا عہدہ اعتاد خاں کے سبرد کیا ۔ اسد خاں صوبوں کے واقعات 
عرض کرئے پر مامور ہوا ۔ دوست کام کو بادشاہزادہ راد بخش کا دیوان 
مقرر کیا ۔ دامن_ کوہ یعنی چکلہ سیالکوٹ کی فوجداری جس پر اب تک 
گنگا دھر ولد راجا ٹوڈر مل مامور دھا ء صوںہ پنجاب کے دیوان راۓے سبھاچند 
کو تغویض ی ۔ بتارج ٭م [جادی الاول] رم مارچ نج ہرء قاسم خانه 
کو حکم ملا کہ لاہور پہنچے اور چاروں بڑی توپیں جو چار چار گڑ 


رت شاہجہان ناب جلد سوم 


چودہ طسو لمبائی کی لاہور کہ کارخاتۓ میں ڈھا ی کی تھی کابل کو رواله 
کردے ۔ یہ توپیں ایک سن شاہجہانی کا گولا کھاتی تھیں ۔ اس سال والاگہر 
ان ی مالیت تقریباً پندرہ لااکھ روے تھی - 


سن وپ جلوس 


اٹھی مہارک ایثٹام میں بتارح .م فروردیں یکم جادی الثانی ہم 
مطابق م اپربیل ۱۵۵م حمعے کے دن حضرت ظل. سبحائی کا أنتیسواں 
سال جلوس شروع ہوا ۔ اہلِ عالم کو شادمانی حاصل ہوئی ۔١‏ شاہزادہ 
دارا شکوہ کے دلادان کی تاریج بھی آ پہنچی بھی لہٰٰذا آب نے اس والا جاہ 
کو خلعت_ خاصہ ؛ رصع تلوار ؛ رصع آلاٹ کم ایک لاٹھ روے قیمت 
کے تھے ٤‏ عمایب فرماے ۔ فیل حائبٴ اہی کا بہغرین ہاتھی “بدھگر طلائی ساز 
سمیت اور ایک ہتھنی مزید عطا ہوۓ ۔ حیاٹ خاں کو مڈّارہ اور نامدار خاں 
کو علم عایت ہوا ۔ 
اطلاع آئی تھی کہ اژڑیسہ کا صوے دار صمصام الدولم فوت ہواء 
حضرت ے ساہزادہ عچد شجاع کے حسب الہامس ان کے ایک ملازم رشید خاں 
ولد افتخار غاں کو وہاں کی صوے داری ہر ماەءور فرمایا ۔ جعفر خاں کے 
چھوۓ بھائی چرام کو پان سو دات سو سوار کے اضافے سے ڈیڑھ ہزاری 
ذات چھ سو سوار کے منصب ہر سرفراز کیا ۔ بتاري جء اپربل ۵۵ء 
بسحىشتے ۱ 

وہ حیدرآباد والے لسخے میں يہ تمہید یوں درج ے :اس خجستہ آغاز 
فرخندہ انتجام زہماےۓے میں کہ نشاہ سلمان جاہ کی برکت ہے دنیا باغ_ بہشت 
سے زیادہ دلفریب بنی ہوئی ے ء راعحس و اطمینان کے سبپ لوگوں کے 
دل شُاد اور ہونٹ خندہ ریز ہیں ء حضرت کی تخت نشینی کا اُنتیسواں 
سال بتاری یکم جبادی الئانی ۵ہ, ٢ھ‏ بروز جمعہ شروع ہوا۔ خدیو زمانہ 

کے ابر کرم ہے دنیا شاداب ہو گئی ؛ اہل, عالم کی عرادیں برآئیں ۔ 


شاہجہپان نامہ جلد سوم ب.-۔ 


رم دیو سیسودیە کو جس کی بیئی سپاراحا جسولت سنگھ سے امزد ہوئیٴ 
تھی ء دس ہزار روےج عنایت فرماۓ ۔ ریاست جمبا کے حاکم ہرتھی چند 
کو رصع ساز والا جمدھر اوہ ایک گھوڑا دے کر وفان واپس جاۓ ک 
اجازت دی ۔م رجب (پو سئی ۵ن ہبع) سپاراجا جسولت سگّھ کو حکم 
ملا کہ ممتھرا پہنچو اور دیرم دیوکی بیٹی سے شادی کر کے جودھ'ور کو 
روا ہو جاؤ ۔ .۰ می کو سروبی کا حا کم اکھی راج غخلعت اور باھی 
پا کر وطن کی طرف رغخصب ہوا ۔ بہادر خان نے کاىل کا لشکر ہمرکاب 
لے کر بشوں اور ىش کے علاقے میں پٹھانوں کی خوب گوشاا ی ی تھیء 
ایک لاکھ روے بطور نیشکش خزانٴ اہی مس داخل کرنے کا حکم 
دیا تھا ۔ احمد خاں واد بچد خاں نیاڑزی جاگبردار نکش :الا و پائیں کے ذے 
یں خدتب لگئی تھی کہ ٹھانوں ہے پیشکش کی رقم وصول کرے ۔ چونکم 
کاہل کا صوہ شاہزادہ دارا شکوہ یىی جاگاو میں تھا لہلٰذا یہ رتم اتھی کو 
عنایت ہوئی ۔ 

بھگوان داس خان اعظم کا دیواں تھا ء حب خان اعطم فوت ہو گیا 
تو بھگوان داس کو بادساہی ملازموں کے زم ے میں داخل کر لیا گیا ۔ 
بتاری وم رجب (م جون ۵۵٦۱ء)‏ سے منصب کی لرق دے کر صودہٴ مالوہ 
کا دیوان مقرر فرمایا ۔ سال گزستہ کے واقعات میں یاں ہو چک ے کە 
بادشاہ سلامٹ نے خلیل اللہ خاں کو سری نگر (گڑھوال) کے حاکم یک 
گوشما یل اور دون کی گڑھی فتح کرۓ کے لیے بھیجا تھا ۔ خانر موصوف 
پ٦م‏ صقر ے٦‏ , 6ھ (م چٹوری ۵۵٦۱ء)‏ کو اپٔی قوج ہمرکاب لیے روانہ ہوا ۔ 
راستے میں ویاست سر ور کا ژمیندار خوش طالعی کی تحریک ہے اس فوج میں 
شامل ہو گیا ۔ حضرت نے یہ سن کر اس کے لے خلعت کے علاوہ فرمان, 
عنایت بھی بھبجا جس میں اُس کا حطاب راجا سبھاگ پرکاش درج بھا ۔ 
سرمور کا پہاڑ آگرے ہے شال کی طرف ے ۔ اس ریاسٹ کا طول و عرض 
تیس کوس بچبیس کوس سے ۔ یہاں شاہی سرکار کے واسطے ىرف خاے موجود 
ہیں جن کی برف مارچ ہے اکتونر تک دارالخلافے میں آتی رہتی ہے ۔ یخ چال 
ہے موضمع دھمراس تک کب سولہ کوس کے فاصلے پر دریاۓ جمنا کے 


٦‏ شاہجپان نام چلد سوم 


کنارے واقعم ہے ؛ سزدور دشوار گزار راستے طے کر کے برف کو کمر پرلاد 
کر لاتے ہیں ۔ دھمراس ہے برف کو صندوتوں میں نند کر ہے پرگٹہ 
غضر آباد کے موضع دریاہور تک کی مزید سولہ کوس کا رات ہے ؛ 
دریاۓ جمنا کے راستے لایا جاتا ے۔جچاں ہے تین روز میں داراللخلاہے تک 
کشتیوں میں پہنچاے ہس ۔ 

المختصر خلیل اللہ حاں سرمور کے راجا اور دہرہ دون کے نواحی 
زمینداروں کو ہمرکاب لے بتارٹ ۱ رع الثائی (ر م فروری نہ ء) کیلا کڑھ 
کے نزدیک پہنجا ۔ دہرہ دون کی وادی ہیس کوس لمبی پابچ ”دوس چوڑی 
ے ۔ لمبائی میں ایک سرا دریاۓ جسا سے اور دوسرا گنکا سے ملا ہوا ے ۔ 
جا ےا دیہات آباد ہیں ۔ خانِ مذکور ے کیلا گڑھ' میں .سم گز لا 
٠‏ گز چوڑا می کا قلعد بنایا ۔ ہفتے بھر میں سے مکمل کر کے شیر حواجہ 
کو دو سو پیادے ش6دوٹچی دے کر وہاں کی ٹھاۓ داری پر سامور کیا ۔ 
یکم مارچ دنہ ء کو بہاں ہے رواب ہو کر بتار ہ مارچج ۵۵٦۱ء‏ 
جوادر پور میں پہنچا کی دبرہ دون کا عحال ہے اور دریاۓ کک و جمنا ہے 
درىیان واقعم ے ۔ اس علاقے کی رعایا اطاعب کرےۓے کے بجاۓغۓ حنکلوں 
پہاڑوں میں جا چھپی ۔ خلمل اللہ خاں نے چاروں طرف فوج بھیچ کر ان کی 
خوب کوشا ی کی ۔ یہاں بھی .ہم گز لمبی ۔ن, گز چوڑی گڑھی نا کر 
بہار نوحای کو تھاۓ دار مقرر کیا ۔ پاچ سو پیادے بندوتچی أے دے ۔ 
و جادی الاول (ےم مارچ هنہ,ء) کو یہاں سے چل کر .مہ مارچ کو 
قصبہ بسنٹ پور کے نزدیک پہنچا جو دہرہ دون کے دواح میں پھاڑی بلندی 
پر واام سے ۔ ندی نالے نکثرت ہیں ۔ یہاں بھی ۱٣۰١‏ 7ق ٠‏ گز چوڑی 
گڑھی عمبر کروا کر مبید بلوچ کو ڈھائی سو پیادے بدوقچی دے کر ىاہور 
کیا۔ .سے مارچ ۵۵ء کو سرچ پور میں منزل کی ۔ جاں چشموں ؛ لدی 
نالوں اور سبزہ و کل کی افراط ہے ۔ ایک ٹیلے پر جس کا گھیر ہزار گز اوو 





۱ اب اس جگہ کا نام کولا گڑھ ے ۔ دہرہ دون سے چکروتە وا ی سڑک 
کے پانھویں میل پر ایک معمولں گاؤں ے ۔ 


اہجہان ناس جلد سوم ۵ 


بلاددی پندرہ گز ےء قلعہ تعمیر کر کے مچد حسین تجراہی کو تھا ۓ دار تعینات 
کیا ۔ ڈھائی سو بندوقچی اُس کے پاس چھوڑے ۔ سہچ پور میں اس جک 
پہلے بھی قلعب نھا حس کے ٹھنڈر کچھ کچھ باتق تھے ۔ 

آگے بڑھ ّئر حلیل اللہ خاں ۓ دریاۓ گگا کو عبور کیا ۔ چاں سے 
بہاڑ کی چڑھائی شروع بوٹی ے ۔ ٹھوڑی سی فوج نے حند بوھیں لے کر 
چاندی (چنڈی) کے دھهاۓ پر حعلہ کیا جو سری نگر گژھوال کے تابم اور 
کلا گڑھ کی تحصیل سے باہر ہے ۔ یہاں کانوں کے زمیندار ببہادر چند نے 
نیک بی کی حریک ہے شاہی فوج میں شرکت کی ۔ چونکم نرسات کا موسم 
آ پہنچا بھا اور یں وقت سہم کے سرا جام _کے واسلے سازکار نہ تھا ء علاوہ ازیں 
وادی دون پر تصرف ہو چکا تھا لہٰذا خلیل اللہ خاں کے نام فرمان پہنچا 
کہ پھاڑ کی سہم ملتوی کر دو ۔ اس علاقے کی آب و ہوا بہاں کے باشدوں 
کے سواء جو دیووں اور درندوں کے قبہل سے ہیں ؛ کسی اور شحص کے 
لیے سازگار نہیں ۔ علاوہ ازیں سہم سر کرے سے بھی چنداں فائدہ ند تھا ۔ 
الہختصر دون کا انتظام چتر بھوج چوہان کے سرد ہوا ۔ امن و اماں ک 
حالت میں دون کا مالیں ڈیڑھ لاکھے روے سالانہ ہونا ے ۔ اسی رقم کے 
حساب ہے یہ علاقم چتر بھوج کی جاگیر میں دے دیا گیا اس مہم میں 
تمام علاقے کی کھیتیاں پاسال ہو چکی نھیں ۔ کسان ادھر ادھر بھاگ ہی 
تھے ۔ حکم ہوا کہ سرکار اہی کے پایچ سوسوار او؛ ایک ہزار پیادے 
بندوقچٹی سال بھر تک چتر بهوج کی کمک پر ریں ۔ اس فوج کی تنخواہ 
کے لے خزائہٴ شاہی ہے دس ہزار روے ماہائه یعنی ایک لاکھ نیس ہزار 
روے سالانہ ادا کے جائیں ۔ ٭م جادیالآخر (وم ابربل ۵۵٦۱ء)‏ کو 
خلیل الہ ےاں [دہرہ] دون ہے واپس آ کر حاضر خدمىت ہوا ۔ مد لیگ اور 
احمد آفاۓ روسی بصرہ ہے آستاں بوسی کے واسطے آے تھے ۔ ‏ اپریل 
کو حضرتٹ نے انھیں غلعت اور مناسب منصب ے سرقراز فرمایا ۔ 

اب بصرہ کا ذکر آیا تو ماسب ے کہ اُس شہر اور حاکم کے کچھ 
حالات یہاں درج کیے جائیں ۔ یہاں حسین پاشا ولد علی کی حکوسمت تھی جو 


کو شاہجہان نامہ جلد سم 


بظاہر قیصر روم کے ماتحت تھا ۔ حسین پاشا کا چچا چد کسی وجم ہے آزردہ 
ہوکر استنبول پہنچا تاکہ بھتیجے کو معزول کروا کر خود حا کم بن. جاےم ۔ 
جب اس مقصد میں کامیات نە ہوا تو حلب کے حا کم البسُر پاشا کے پاس پہنچا 
“کہ روم (ترکیەہ) کے بعض علاقوں کے حکام کی تعیناتی اور برطرق کا اختیار 
اُس کے پاتھ میں تھا ۔ بھتیجے کی ہد سلوگی کا بیان کیا اور الاس کی کہ 
میرے گزارے کے لیے کچھ علاقہ عقرر کر دنا جائۓ ۔ البشر پاشا ے 
ہصرہ کے حاکم حسین پاشا کو لکھا کہ بصرے کے پاس کا کچھ علاقہ اس 
کے حوالے کر دو ۔ جب گید یہاں آیا تو حسین پاشا ۓے اس حکم کی تعمیل 
کی اور چچا کی دلجوئی کر کے اے اہنے پاس رکھ لیا ۔ جب ۴د اور اس ے 
دوسرے بھائی ۓے سازناز کر کے پاؤں پھیلاۓ اور ے اعتدالىی شروع کی 
تو حسین پاشا ۓ دونوں کو نظرنند کر دیا ۔ سورت ہے قرحقاۓ سوداگر 
کا جہاز وہاں آ ٹر لنگر انداز ہوا دھا ء اُسی پر سوار کر کے ہندوستان ک 
طرف روالہ کر دیا ۔ جب لحشا کی بندرہ میں داخل ہوۓ تو دونوں بھائیق 
کسی ترکیب ہے نکل بھاگے اور بغداد میں مرنضلی پاشا کے پاس پہنچ گئے ۔ 

مہاں ید ے سر يلض٘ی پاشا کو خوب ہہکایا ۔ کہا کہ حسین پاشا ے 
ایران کے قزلہاس بادشاہ سے سازش کر رکھی ے ۔ ے الندازہ خزائم اس کے 
ہاتھ میں ے ۔ اگر آپ حمله کر کے !سے بصرہ ہے نکال دیں اور وہاں یی 
حکومت جھے تفوبض کردیں تو وه خزانی آپ کے حوالے کر دوں کا ۔ 
سرتضلٰی پاشا ۓ یہ صورت حال قیصر روم کو لکھ بھیجی ۔ وہاں ہے 
فرمان پہنچا کہ بصرہ پہنچ کر حسین پاشا "'ئو نکال دو اور وہاں کی حکومت 
چد کے سبرد کردو ۔ مرئبضلٰی پاشا اس ہدایت کی تعمیل کے لے بصرہ کے 
قریب پہنچ گیا ۔ حسین پاشا نے اپنے بہنوئی لی کو فوج دے کر مقابلے 
کے لے بڑھایا ۔ بجی نے دیکھا کہ مرتضلی پاشا کی فوج بہت زیادہ ے ء 
مقابلہ ممکن نہیں ۔ غرض غنم کی اطاعت کر کے اس ہے مل گیا ۔ حسین پاشا 
یہ خبر سن کر بہت گھبرایا ۔ اہل و عیال اور غزاۓ کو شیراز کے قریب 
قصبہ بہیان میں بھیچ کر شاہ ایران ہے پناہ کی درخواست کی ۔ مر تضی پاشا 
بصرے میں داخل ہوگیا ۔ مد کے بتاۓے ہوۓ خزانۓ کی ہر چند جستجو کی > 


شاہجمان نامہ جلد سوم ے۵ 


ایک کوڑی نہ ملی ۔ برہم ہو کر مد اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا ۔ 
کچھ اور ہدنصیب بھی قتل ہوۓ ۔ زیادہ عرصہ لد گررا تھا کی بصرے 
کے بدو اور دہقان متضلی پاشا ی اہنجاری اور سحتی ے تنگ آ کر اُس 
کے غلاف معرکہ آرا ہو گے ۔ مر آضلٰی پاشا کو شکست ہوئی ۔ بھاگ کر 
بغداد پہنچا اور مام واقعاں حسین پاشا کو سنا دے ۔ 
رضی دانش مشہدی ‏ ےۓ بادشاہ دریا دل ک مداح میں قصیدہ سنایا ۔ 

دو ہزار روے مرحمت ہوۓۓ ۔ چند اشعار یہاں درح کیے جاتے ہیں : 

سحودر درگر صاحبقرانر نافی ئن 

ہہ ایں غطابے ممایاں ز عالم_ بالاہت 

حواں بلند کی نفسیرں آیدٴ کرم است 

خطے کہ در کلف دست مبارکئں پیدامت 

جہاں بہ وسعت دولت سراۓ جاہش لیت 

یہ پر طرف کم زند پر ہاۓۓ بخت فضا است 

ز رتیی سایہٴ حی گقتہ ابد شاہاں را 

زمیں روس کس ایں بادشاہ نور_ خداسٹ 

چراغ_ حاتصٴ بےح_س اس شعللبٴ تیغش 

بروز معرکہ برقر سیاہیِ_ اعداب 

سرش بہ۔ شوکتر گردوں فروئیآید 

کسے: کب کرد دریں بارگاہ قامت راب 

ہہ ایں بلند مکاں عرفں حال حاجت یسٹ 

دفیتب یاب لگاء و رموزدانٰ ادامب 

ہس ور نعلہٴ ادراک در سیاہی_ شب 

سواد خوان خط جہمٴ صحیفد مامت 
عادل خاں کے سقمر سید ولی کو حضرتتا ےۓے خلعت ؛ نقری زین والا عراق۔ 
گھوڑا اور سات ہزار روے مرحمت فرما کر واہسی کی اجازت دی ۔ 
شاہزادہ سراد بخش کو گجرات کے خزاۓ سے ایک لا کھ روے عنایتد 
ہوۓ ۔ دمستور مقررہ _کے ٭طابق رمضان المبارک میں ےتاجوں مسکینوں ک 


۵۸ شاہجہان ناب جلد سوم 


ساٹھ ہزار روے عطا کے ۔ بتارخ یکم شوال (م اگست ٦۵۵‏ ؛ء) عید کا 
دوگانہ پڑھنے کے لیے عصمت و عفت پناہ اکرآبادی محل کی مسجد میں 
تشریف لے گئے ۔ نماز کے بعد ےشار اشرفیاں اور روے جو اُس ذیجاہ یی 
ے نچھاور ے بطور بھیے تھے سر مارکا ایر سے از کے گائےے 

بتاریخ رمضان (ے جولائی ۹۵ء) ذوالفقار خاں صوبہ* الہ آباد اور 
ہار کے شاہی خالصوں کا ماليی جو بس لاکھ روے تھا ء حضرت کے 
حسب الحکم لے کر حاضر ہوا۔ پرم رمضان (یکم اگمٹ ۵نہہء) کو 
پورن بندیلہ پان سو سواروں کی نرق ہے ڈیڑھ ہزاری ذاب اور سوار کے منصب 
پر سرفرار ہوا ۔ پواری کا پرگنٹ کہ کالبی کی سرکار میں ہے ء بطور جاگیر 
ہے عنایت کیا ۔ بتارع وم شوال (مم الّست ۵نء) صوبہٴ بنگال۔ اور 
أژیسہ ہے ڈھائی لاکھ روے مالے کی چاگیر شاہزادہ نجاع کے فرزند سلطان 
زین الین کو عطا فرہمائی ۔ صوبہٴ خاندیس کا پرگٹہ سلطان پور جس کی حمع 
ڈھائی لاکھ روے سے ٤‏ ساہزادہ اورنگزیب بہادر کے ایۓے سلطان چد کو 
عثایب ہوا ۔ 

خبر سلی نھی کس لشکر خاں بخشی دوم ۓ حرص و طممع میں إینس 
کر بددیائی اور خیاب ڈروع کر دی ےے ۔ حضرب نے آأسے عہدے ہے 
درطرف کر کے سصب میں پامح سو ذات ی کمی کر دی تاکہ ےاصول 
لالچی عبرت حاصل کریں ۔ یکم ستمبر نہ رء کو ملا شفیعا ترق ہا کر 
ڈھائی ہزاری ذات چھ سو سوار کے مخذصب پر سرفراز ہوا ۔ دانشمند خاں 
خطاب ملا ۔ خلعت اور مر صع فلمدان دے کر لشکر خالں کی جگہ یخشی دوم 
کی خدمت پر مامور فرمایا ۔ حکم صالح نے خواجہ صادق کی بہاری (اسہال) 
کا اچھاعلاج کیا نیاء سم ذیقعدہ (ڑھ ستمبر ۵نہرعء) کو جیب خاصب کی 
تمام رقم اٴُسے عطا فرىا دی ۔ جیب خاصہ سے سراد وہ تھیلا ے جس میں 
ضروری چیزیں اور محرب دوائیں مثلا تریاق فاروق : نوشدارو ء دواء الەسک ء 
جوارش کمونی ء زہرسپرہ ء سوسیائی ء جدوار وغیرہ ری ہیں ۔ سو اشرفیاں 
اور سو روے بھی اسی میں رہتے ہیں ۔ اس خریطے کو سفر ء حضر ؛ الثدرء 
باہر ہر جگں حضرت کے قریب رکھتے ہیں ۔ 


شاہجہان نام جلد موم ۹۹ 


بتارخ سس ذیقعدہ (م ستمبر چیہ مہ) نورالدین ة لی خاں کو عادل خاں 
وا ی بیجاپور کے پاس روائ ہ کیا ۔طلائی پترا جس ہر اُس کے حسے التاس فرمان 
عنایت کندہ کیا گیا تھا ء ورالدین فلی کے بدست ارسال فرمایا ۔ وم ستەم 
کو ڈوالفقار خاں خلعت اور نقارے ے سرفرازی پا کر اہی جاگبر پر رغصت 
ہوا ۔ بتارعغ ‏ ذی الحجہ (م اکتوبر ج٥‏ رء) زین العاہدین کرمانی کو جو 
توطخمالہٴ شاہی کا اطر تھا ء شاہرادہ دارا شکوہ کا مجر سامان مقر ر کیا ۔ اس کی 
جگس گردھر کو دوبخاۓ کا اظر مقرر فرمایا۔ ے دیالحجں ر۱ اکور 
۵۵ء کو شاہ دیندار کال کروفر کے ساتھ بقراعید کی نمار پڑھنے کے لے 
عیدگاہ میں تشریف لے گئۓے جو آپ _کے حسب الحکم شہر پاہ ہے باہر تعمیں 
کی گئی تھی ۔ 'ماز بڑھ کر حسب دستور خطیب کو خلعت عنایت فرماۓ ۔ 
دولعخاےۓ میں واپس آ کر قرنانی کی رسم ادا کی ۔ 
عید کہ ہاسٹھ ثز لسی ء ساڑے اٹھارہ گز چوڑی اور بارہ گز اونحی 
ہے ۔ نگ سرخ کی سلیں اس میں لگی ہیں ۔ ساب دروازے ہیں ۔ صدر دروازہ 
پندرہ گز اویچا ے ۔ اجارہ اور فرش سب لال پتھر کے ہیں ۔ دالات کے آگے سنگ 
سرخ کا رو گز لبا من گز چوڑا چسوترا ہے جسے ڈیڑھ گز کی درسی دے 
کر اٹھایا ے ۔ گردا گرد سنگ سرخ کی حا ی دار دیوار ے ۔ چبوترے کے 
سامنے بائیس گز منىع صحن ے حس میں سایہ دار درخت لگے ہیں - اس 
کے* درمیان میں اٹھارہ گر مع حوض ہے ؟ ۔ہایت پاکیزہ ۔ چار دیواری میں 
تین عظم الشاں دروازے اور چار سرچ ہیں ۔ برج دو منزلہ ہیں ۔ باب گز 
قطر ے ۔ گید دار چھتیں ہیں ۔ مشرق دروازے کے سامنے دو سو گز للبا 
ڈیڑھ سو گز چوڑا جلو خائب رے جس کے آگے دو طرفہ بازار رے ۔ اس میں 
مم حجرے ہیں ۔ ہر حجرے کے ساتھ خوشثنا دالان ے ۔ یہ ارت بچاس ہزار 
روے کی لاگت ہے ڈیڑھ سال میں تیار ہوئی - 
حضرت ے قیصر روم کی طرف قائم بیگ کو سفیر بٹا کر بھیجا تهاء 
بتاری پ مہ ذی الحجہ (وم اکتوبر ۵۵ہ رء) اُس کی عرضداشت پہنچی ۔ معلوم 
ہوا کہ قیصر روم کا سفیر ذوالفقار آقا جو بادشاہی جہاز پر سوار ہو کر جاۓے 


شاہجہان تام جلد سوم 


کے بجاۓ ابی ائتاس کے بپموجب رغائی جہاز پر سوار ہوا تھاء سورت ہے 
روائ ہو کر پندرگاہ قنفدہ میں ٹھہرا جہاں عہ مکّم معلظمہ تک دس بارہ دنە 
کی راہ ے ۔ اپنا اکثر سامان جبہاز میں جدّدہ کی بندرکاء کو رواس کر دیا م+ 
خود تیس ہزار ابراہیعی (سکٹہ) ؛ جواہرات کا صندوتچد اور چند دوسری چیزیں۔ 
ساتھ لیے خشکی کے راستے چھ دن بعد جدے میں داخل ہوا ۔ جمہاز رضائی 
جندہ ہے دو نین منزل ورے مرشم' عمر تک پہنچا تھا کی طوفان نے 
آ لیا ۔ کوئی ماہر ناخدا موجود نہ تھا ۔ غرض جماز بہاڑ ے ٹکٹر کھا کر 
غرق ہو گیا ۔ ذوالفقار آقا پہلے سے ہبار ىھا ء جہاز کے ڈو کی خر جو 
نی تو صدہے کے مارے کال حسرت و اندوہ کے عالم میں جاں بحق ہو گیا ! 

بتارم م اکتوبر نے ء سہابس خاں کو اپی جاگبر گوالیار کی طرف 
جا کی اجازٹ صلی ۔ صد ففروژ غاں کو ایرج ؛ بھاندیر اور شاہرادہ پور 
کی فوجداری عصابت ہوئی ۔ ان تینوں حالوں کا مالیں تین کروڑ چالس لاکھ 
دام (ساڑے آٹھ لاکھ روے) ے ۔ پہلے جات خاں کے اہتام میں تھے ؛ اُس 
کی ے نوجہی اور ے انتطامی کے سہب خااصے میں شامل ہو کر فیروز خاں 
کہ سبرد ہوۓ ۔ س حرم ہہہ ,رھ (م نوم ۵۵ہ رہ) دہلی کی قلعداری 
سیادب خاں کے بجاۓ گردھر گوڑ کو تفویض ہوئی ۔ اعظم آباد (احمد آناد 
گجراب کے داع ے) کی تھاۓداری پر ڈونگرپور کا زمیندار راول ہونا 
لعینات ہوکر رغصت ہوا۔ ہر صقر (ڑے دسمجر ۵ن۹ ۱ء) کو صویوں کے واتعاب 
سناۓ کی خدمت اسد غاں کے جاۓ ارادت خاں کے حوالے کی کئی 2 

مبر چد سعید مبر جملب کس اردستان اصفہان کے سادات سے ے ؛ 
قطب الماک کا کارگزار امبر تھا ء اُس ےۓ کرناٹک کا علاقد متعدد قلاوں. 
سمیسب فتح کر کے ولایٹ گولکڈہ میں شامل کر دیا ۔ کرناٹک کا طول 
ڈیڑھ سو کوس اور عرض کسی جگب نیس کسی جگ نیس کوس ے ۔ 
چالیس لاکھ روس مالیہ ہے ۔ پیرے کی کاہیں بھی ہیں ۔ قطب الەلک کے 
کسی بزرگ کو اس کے ایک صلع پر بھی دسترس حاصل نہ ہوئی ۔ میں جملم۔ 
پہلے بھی بہت ذی شان امم تھا فتح کرناٹک کے بعد مزید شان و شوکت۔ 


شاہجہان امہ جلد سوم ٦‏ 


جم پہنچائی ۔ پاچ ہزار سوار اس کی رکاب میں رہتے تھے ۔ اس کے خغالفوںه 
ے قطب الملک کے کان بھر کر اُس ہے منحرف کر دیا اور کوشش کی که 
ے تباہ کر دیں ۔ اس بہادر سردار تے شائستہ غدمات ا جام دینے کے علاوہ 
کراڈک کی سرزمین وہاں کے زمینداروں سے چھبنی تھی ۔ لیکن قطب الەلک 
ے اس کی توقعات پوری نہ کیں ۔ بددل ہو کر اُس ے اورنگ زیت کا 
دامن ٹھانا اور خوش قسمتی کی تمریک ہے بارگاہ شاہجہانی میں پناہ لینے کی 
التجا کی ۔ شاہزادہ اورنگ زیب کی عرصداشت ہے حضرت کو یہ ممام باتیں 
معلوم ہوئیں ہے دسر ۵ؿہرء کو حضرت نے اس کے لیے غلعت فاخرہ 
اور فرمان عنایت روا کیا جس میں اُس کے لیے پابیچ ہزاری ذات اور سوار کا 
مٹصت اور اُس کے یٹے بچد اسین کے واسطے دو ہزاری ذات ہزار سوار کا 
منصب دوح تھا ۔ قطب الملک کو خلعت خاصہ اور فرمان والا شان روانہ 
ہوا جس میں ہدایت تھی کہ مر جملہ اور اس کے متعلقیں کو دارگاہ شاہی 
میں آۓے سے ہرگز نہ روکا جاۓ ۔ احدیوں کے بخشی دوم قافی عارف کو 
غلعت ؛ گھوڑا اور دو ہزار روے انعام دے کر حکم دیا کہ یہ فرەان 
قطب الەلک کو پہنچا دو۔ اُس کی خدمت ید جعفر کے سبرد ہوئی ۔ 

بتاریج پر صفر (ے دسمبر ۵ہ رء) اءیرالامر! علی مدان خاں ابراہم 
خاں اور دوسرے دو بیٹوں کو ہمراہ لے کشیر سے آ کر حاضر_ خدمت ہوا۔ 
ہ دسمبر کو سرسور کا زمیندار سبھاگ پرکاش خوش قسمتی کی ربنائی سے 
آستاںه ہوسی کے لیے حاضر ہوا ۔ و گھوڑے اور کچھ پرند بطور_ پرشکش 
گزراۓ ۔ے ربیع الاول (م جنوری +۱۹۵ ء) کو ساہزادہ شجاع کا نا ىیٹا 
بکالے سے آ کر حاضر بارگاہ ہوا ۔ حضرت کے حسست الحکم امیرالاس| علی 
س‌دان خاں اور جعفر خان ۓ سوادر شہر تک جا کر اس کا استقبال کیا 
تھا اور ہمراہ لاۓُ نھے ۔ نہ جنوری کو مہاراجا جسولت سگھ ؛ روپ سنگھ 
راٹھور ٤‏ مکند سنگھ ہاڈہ اور راجا شیو رام کوڑ اپنے اپنے وطن ے آ کر 
بارقاہ سلطانی میں حاضر ہوۓے ۔ و و چنوری کو رستم خاں بہادر فیروز جنگ ؛ 
راجا جے ۔نگھ اور راؤ سترسال بھی ای جاگیروں ہے آ کر آستاں بوسی 
سے سرفراز ہوۓ ۔ 


٦٢‏ شاہجہان ثامم جلد سو 


م جمن ٤م‏ ربیمالاول ہہ ,٠ھ‏ مطابق ۱م جنوری ۱۵ء پیر کے روز 
عمر مبارک کے یہ ویں شمسی سال شروع ہوئۓ کا جشن, تلادان منعقد ہوا ۔ 
اول_ عالم کو خیرات اور عطیات کے سلسلے مس بڑی بڑی رقمیں عطا ہوئیں ۔ 
اس جشن عیش میں شاہزادہ دارا شکوہ کو ژردوزی خلعت غاصہ ؛ لیمہ آستیں ء 
ہوتیوں اور زسد کی مالا اور صصع ای عطا ہوئی کہ ڈیڑھ لاک روے 
قیمت کی تھی ۔ دس ہزاری ذاب کے اضافے ہے اس والا شان کا منصب 
چالیس ہزاری ذات بیس ہزار سوار دو اسپم سم اسبں مقرر ہوا ۔ اُں کے فرژند 
سلطاں سلیہاں شکوہ کو غلعت خاصد عثایبت فرمایا ۔ ہرار سوار کے اضانے ہے 
اں کا منصب بارہ ہزاری ذات آٹھ ہزار سوار دو ہزار دو اسپہ سد اسپہ ٹھہرا۔ 
پٹنے کی صوے داری أٴنھیں مرحمت ہوئی ۔ سلطاں ززنالدیں کو خلعت 
خاصہ ء موبیوں کی مالا اور ہفت ہزاری ذات دو ہزار سوار کا منصب ملا ۔ 
اسرالا ہس (اعل عےَداقَآعات اور 'چنتۃ اق متا نغان علنت حافہ اور 
رردوز چارقب ہے سرفراز ہوۓے ۔ مہاراجا جسونت سگھ ء رم خاں بہادر 
فروز جنگ ہ راچا جے سنگھ ؛ میر آتشں قاسم خاں ء مبیر یخشی اعتقاد خاں ء 
سید ہدایت اللہ صدرء :قرب حاں ء راؤ سترسال ؛ روب سنگی راٹیور ‏ 
دانشمند حاں شی دوم اور چند دیگر اس! کو خلعصس خاصم سلے 5 
قاسم خاں میر آتصی پان سو سوار کے اصافے ہے چار ہزاری ذات تین ہزار 
سوار کے منصب اور داشمد خاں پان سو ى نرق سے تین ہزاری ذات چھ 
سو سوار کے منصب پر فائز ہوۓ ۔ شاہزادہ دارا شکوہ کی طرف ہے ید علی 
خاں پٹنہ کی اور سید عبدالرزاق گیلانی ملتان کی صوے داری پر سرفراز 
ہوۓ ۔ جواہرات کے مبصر نہال چند کو راۓُ کا خطاب ملا ۔ خلیل اللہ 
خاں کا پیٹا میر میراں پان سو ذات سو سوار یىی ترق پا کر میر توزق کے 
عہدے پر مامور ہوا جو پہلے خلص خاں کے سرد تھا ۔ 

٭ر من یکم ربیع الثاىی ہہ, رھ مطابق رم جثوری ہ۵ یٰء عمر 
مبارک کے ےہ ویں قمری سال شروع ہوۓ کا جشنِ “نلادان شاہ حل میں 
منعقد ہوا ۔ شمسی جشن تلادان ہے اس تارج تک دولت خاے میں۔ 


شاہجہان ام جلد سوم ۳٭ 


عیش و عشرت کی دھوم رہی ۔ ایک ہہر دو گھڑی دن چڑے شاہجہاں 
بادشاء سوۓ چاندی اور دوسری چیزوں میں قتولے گئۓے جنھیں محتاجوں 
مسکینوں ء عل] ء فصلا ء شاعروں اور اربابِ آشاط میں تسم کر دیا گیا ۔ 
کنور رام سنگھ پان سو سوار کی ترق سے تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کے 
منصب اور ثقارے سے سرفراز ہوا ۔ نامدار خاںن کو یس ہزار روے عطا 
فرماۓے ۔ علىی مدان خاں کے بیٹے اىراہم خاں کو دو ہزاری ذات آٹھ سو 
سوار اور راۓ رگھناتھ کو ہزاری دات دو سوسوار کے منصب پر ترق ملی ۔ 
پادشاہ ىامی کے (دوسرے) مصنف چد وارث کو خلعت اور منصس کی ترق 
دے کر صوبوں کے واقعات عرض کرنۓ کی خدمت تفویض کی ۔ تلادان کے 
دونوں حے۔وں میں شاہرادوں اور اس ا ۓ نامدار نے جو پیشکشیں حاصر کیں 
ان میں ہے مم لاکھ روے کی چیزیں ظل_ سبحانی ے قبول فرمائیں ۔ 

اطلاع ملی کہ سری گر گڑھوال کا زمیندار بِدتضّی کے ہاتھوں قلعہ' 
سانتور کی سرمت میں مصروف ے جو مدت ہے ویران پڑا تھا ۔ یں جک 
بھادردور سے جو چتر ىھوج حوہان کی جاگیر میں ہے دو کوس کے فاصلے 
پر ہے ۔ دہرہ دون کے بعض نواحی دیہات پر بھی رمیتدار مذڈ کور ۓ ہاتھ 
صاف کیا ۔ حضرت نے قاسم خاں میر آتش کو پابچ ہزار پیادے ندوتچی اور 
چار ہزار سوار دے کر جن می ڈیڑھ ہزار درقداز شامل تھے ء زسندار کی 
گو سبا ی کے لے روانہ فرمایا۔ راجا مجان سنگھ اندیلہ کو ىھی خان, موصوف 
کے ہمرکاب بھیجا ۔ 

سن ,م جلوس (ومہ بء) میں خان دوران پہادر تصرب جنگ نے 
دیو گڑھ کے زمیندار کوکن پر لشکر کشی کر کے اُس کے .ےہ ہاتھی اور 
پہشڈکش کا ڈھڑھ لاکھ روپیں حاصل کیا نھا ۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ زمیندار 
ہر ٹین سال بعد چار لاکھ روے خزالہٴ شاہی میں داخل کیا کرے گا ۔ 
لیکن پھر اس نے اپنی ژندگی میں اور اس کے بعد اس کے بۓ کیرت سنگھ۔ 
ے جو ریاست کا وارث ے ؛ یہ وعدہ کبھی پورا لہ کیا ۔ حیلے حوالے کر کے 
ٹالتے رے ۔ لہٰذا شاہزادہ اورنگ زیب کے نام رسانِ والا صادر ہوا تھا 
کم صوببٴ برار کے حا کم میرڑا خاں اور پادئ داد خال صوبہ دار مدراس کو 


سٹنگی شاہجہان ام جلد سوم 


ژمیندارمڈ کورک طرف بڑھائیں ا کہ گزشتہ مدت کی پوری پیشکش اور ہاتھئ 
اس ے وصول کریں ۔ م رببع اثانی (م جنوری ۵٦۱ء)‏ کو شاہزادے کی 
عرضداشت سے معلوم ہوا کہ انھوں نے ۔میرزا خاں کے ہمرکاب مالوجی 
دھونسلا ء چند دوسرے سرداروں اور اپنے ایک ہزار سواروں کو ایاچ پور 
کے راستے اُدھر بھیجا ۔ پادی داد خاں کو حکم دیا کہ ہکلانں ۓ زمیندار 
دولتمند اور دوسرے دکی سرداروں اور منصہب داروں کو ہمرتاب لےکر 
ناگھور کے راستے زمیندار دیوگڑھ پر چڑھائی کرے ۔ جب یں لوگ منزلیں 
طے کر کے اس کی سرحدوں میں داخل ہوۓ اور علاقے پر تصرف کر لیا تو 
اس نے عاجزی کے ساتھ التجائی شروع کیں ۔ مرزا خاں کے سامتے حاضر 
ہوا اور اقرار کیا کہ سن وم جلوس تک کے "مام واجپاٹت ادا ّڈروں گا اور 
اس کے بعد ہر سال پیشکش نھیچتا رہوں گا ۔ مرڑا خاں اسے اس کے و 
پاتھیوں سمیت ہمراہ لے واپس ہوا ۔ 

شاہزادہ اورنگ زیب کی عرضداشٹ سے معلوم ہوا تھا کی جوار کا 
نزسیندار سری پس بادشاہی خدمت جا لاۓ میں کوتاہی کرنا اور بہودہ 
حرکتوں کا مرتکب ہوتا ے ۔ جوار کا علاقد بکلانی کے جنوب میں ے ۔ 
اس کی جنوبی حد ولایتِ کونکن سے ملی ہوئٹی ہے جو پہلے نظامالملک کے 
تصرف میں بھا اور بعد ازاں حضرت نے سے عادل خاں کو سںحەت قرسہایا 
تھا ۔ کوٹکن سمندر کے ساحل پر سے اور اس میں چیول نام کی بڑی بندرگاہ 
ے ۔ المختصر راؤ کرن نے یں ذمہ لیا کہ اگر جوار کی ریاست کو بادشاہ 
سلامت سری چجاگبر میں عطا فرما دیں تو میں اُس کا مناسب انتظام کروں۔ 
حضرت کے حسب الحکم شاہزادے نے راؤ کرن کو پان سو ذات پان سو 
سوار کی قرق ے ىبن ہزاری ڈاب دو ہزار سوار کے منصب پر سرفراز کیا ۔ 
جواری ریاست جس کا مالیہ سوا لاکھ روے سالائب ے ء ترق کی تنخواہ 
میں اٴسے عطا کی ۔ راؤ کرن نے وہاں پہنچ کر سری پت پر حملہ کیا ۔ آس 
ۓ خود میں مةابلے کی طاقت نہ پا کر اطاعت کا اظہار کیا ۔ راؤ کرن ہے مل کر 
کچھ رتم بطور پیشکش حاصر کی ۔ وعدہ کیا کہ اہئے علاقے کے زمینداروں 
سے خراج وصول کر کے باقاعدہ خزانہٴ شاہی میں داخل کرتا رہوں گا ۔ اپنے 


شاہجھان نامہ جلد سوم کر 


یٹے کو یرغال کے بطور راؤ کرن کے پاس چھوڑ دیا ۔ 

پہلے تحریر ہو چک ے کہ قلعہٴ سانتور کی فتح کے لے حضرت نے 
قاسم غاں میر آتش کو ماسور کیا تھا ۔ وہ بتاریحج ۹ء ربیع الثانی (م م فروری 
٭+رء) اپنے جنگجو سواروں سمست سانتور کے قرب پہنچا ۔ بندیلوں کی 
ایک جاعت کو حکم دیا کہ رات کے وقت قلعے کے پاس جا کر سرکوب 
تیار کر لیں اور قلعے کا راستم روک لیں ۔ فیصلہ یں تھا کہ بچھلے بہر لشکر 
کے باق آدمی بھی بلغار کریں کے ۔ اقداق یہ ہوا کہ بندیلوں کے پہنچتے ہی 
قلعے کے بدنىصیب کمیۓے گھروں کو آگ دے کر فرار ہو گے ۔ بندیلوں 
نے قلعے پر قبضد کر لیا ۔ یه خہر سن کر قاسم خاں اپنے آدمی ہمر کاب لیے 
وہاں پہنچا ۔ ایک ہفتے قیام کیا ۔ قلعے کو مسار کر کے اور ںین سو بندوقچی 
چٹربھوج کی امداد کے لے وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا ۔ وم حادی الاول 
:(ےر مارچ ۵ ء) کو بارگاہ والا میں آ سلام کیا ۔ 


س٣٠٠۳‏ جاوس 


بتاریج یکم جادی الثانی ہہ, رھ (ےم مارچ ہندہوء) مکل کے دت 
حضضرٹ کا نیسواں سال جلوس شادمانی کے ساتھ شروع ہوا ۔ عسدالل خاں 
وا ی_ کاشغر کہ سیبر حاحی فولاد ۓے خلعت ے سرفرازی حاصل کر کے 
وانسی کی اجازت پائی ۔ حضرب نے آے پندرہ ہزار روے دے کر ہدایت 
کی کہ اس رقم سے عبداللہ خاں کے واسطے ہندوستان کے تحفے غخرید کر 
لے جاۓ ۔ کب اندر کو سو ائٗرفیاں اور راگھو پہڈت کو ایک ہزار زوے 
عایب ہوۓ ۔ے اپریل کو علی سردان خاں کو کشمپر وابس جائے کی 
اجازت ملی ۔ اس کے بیٹۓ ابراہم خاں اور امحاق بیگ بھی اس کے ساتھ 
رخصت ہوۓ ۔ ہم جادی الثاں (ے؛ اہریل +۱۵ء) کو جمدۃالملق 
علامی سعد اللہ خاں ۓ جمہانِ فانی سے عالم_ باق کی راہ ی ۔ تفصیل اس _ 
واقعے کی یہ ے وہ بچھلے سال ما صفر میں بم|ر ہوا تھا ۔ عا ی ہمی اور 
نیک تی کے سبب دربار شاہی ے غیر حاضری گوارا نہ ی ۔ ہر رو حاضر 


٦‏ شاہجہان امہ جلد سوم 


ہوتا اور منصبی فرائض انجام دیتا ۔ باری کا ذکر تک ئە کیا ۔ دو ماہ تک 
تقرب خانں سے علاج کرواتا رہا ۔ 

جادی الاول کے آغاز (اوائل مارچ +ی؛ رء) میں سعداےہ خاں ضعف و 
اتوانی کے سبب خاله نشیں ہو گیا ۔ تقرب خاں ۓے حضرت ہے کہا کہ 
وہ سخت ہماری میں مپتلا ے ۔ بندہ نواز نادشاء ۓۓے دوسرے اطبا کو اس کے 
علاج کی ہدایت کی ۔ ہر روز اُس کا حال پوچھا کرتے ۔ جب ان طبیموں کے 
علاج ے بھی افاقہ نہ ہوا اور ىماری شدت پکڑ گئٔی تو اس کی اور اہل و عیال 
کی سرفرازی کے واسطے حضرت خود اس کی حوبلىی میں تشریف لے کۓ ۔ 
دیکھتے ہی ضمیر_ انور پر روشن ہو گیا کہ وہ جائبر نە ہوگا تاہم اسے ئسلی 
اور دلاسا دے کر دولت خاے پر واپس آےۓ ۔ شاہزادہ داراشکوە سے 
فرہایا کہ سعداللہ خاں دو چار دن کا سبجان ے ۔ غرض قضاے ال ھی 
آ پہنچی ۔ طبیبوں کا علاج یکر ثادت ہوا ۔ طاقت نے جواب دیا ۔ بالآخر جاں بحی 
تسلم کی ۔ شاو حق شناس نے بارگاہ ایزردی میں اس کی مغمرن کے لے 
دعا مانگی ۔ گیارہ سال بیٹے لطف اللہ کو خلعت اور ہفت صدی ذات سو سوار 
کا منصب دیا ۔ دوسرے بیٹوں ىیٹیوں اور چار بیویوں کے روڑینے مقر رکر دے ۔ 
اس کے بھانے یار مچد کو نین سو ذات ساٹھ سوار کا منصب بخشا ۔ بہت سے 
نوکر جو شاہی ملازست کا جوہر رکھتے دھے ء داحل بارگاہ ہو کر مناسب 
منصبوں پر سرفراز ہوۓ ۔ انھی میں اُس کا کارگزار بوکثر عبدالبی ے جو 
مہابن ؛ مٹھراء چلیسر وغیرہ عحالات کا فوجدار تھا اور ١‏ کہں آباد سے دہلی 
تک راہداری کی خدمت اس کہ سہرد تھی ء ہزاری ذات چار سو سوار کے 
منصب پر سربلند ہو کر شمس آباد وغیرہ کی فوجداری پر مامور ہوا ۔ 

بادشاہ سلامت ےْ شاہزادۂ باند اقبال کو جوبیس کروڑ دام (ساٹھ 
للاکھ روے) انعام عطا فرمایا جو سعداللہ خاں کی جاگیں سے را ہوا ۔ 
آگرے سے دہلی ىک راہداری کی خدمت بھی شاہزادے کے نوکروں کو 
تفویض ہوئی - راۓ رگھناتھ جو دفثر نن اور خالصہ کا سہتەمم تھا ؛ خلعت ء 
ہاتھی اور راۓ رایاں کے خطاب ہے سربلند ہوا۔ حکم فرمایا کە دیوان کل 


شاہجہان امم جلد سوم ے٦‏ 


کے تقرر تک معدالتہ خاںن کی جگب راے رایاںن ہی تمام ما ی معاملات 
عرص کہا کرے ء تنقیح اور جائزے کا فربضہ حضرت خود انجام دیں گے ۔ 
افضل خاں ى بت کے میض سے چندر بھاں برہمن شاہی ملازمت کے لایق 
ہو گیا تھا ء ایکەعرصے تک اہی غدمات اءجام دیں۔ پھر شاہزادۂ بلند اقہال 
کی التاس کے )موجب حضرت ے چندر یھاں کو اُنھیں دے دیا ۔ چونکد 
اشا پردازی اور مدعا نگاری کی دستکاہ رکھتا ے لہٰذا آج آے شاہزادے 
سے واہس لے کر راۓ کا خطاب اور مثاسب متصب عطا فرمایا ۔ 

ریامس کایوں کا حا کم بھادر جند خلیل الہ خاں کے توسط سے بارگاہ 
سلیانی میں حاضر ہوا ۔ دو ہاتھی اور چند اشیا ۰طور پیشکش گررائیں ۔ آپ 
کے ات حلعب ؛ مرصع سرپیچ ؛ مونیوں کی سالاء دو عدد دست بند جن 
میں بیرے جڑے تھے ؛ سرصع حمدھر مع پھول کثارہ ؛ سینا کار طلائی ساز 
کی ڈھال ء میاکار سرصم کافورداں عسایت کر کے سرفرازی خشی ۔ مبر جعفر 
ی جکگہ ید چد صالح کرمابی کو دیوانر نیوتات کا ٌ دے کر تی اور 
طلائی فامداں عطا فرمایا ۔ راےۓ سبھا حند کی جگس پر ئەس سیالکوٹ کی 
اور بوحداری آمن آناد کے فوجدار اور امین یوسف چین کو مر جحسب کی ۔ 
ہم [رجف] مو سی کو خلیل اللہ حاں ہرار سوار کی ترق پا کر پایچ ہزاری 
ذاب اور سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ ۵ر سّی کو ریاست کایوں کا زمیندار 
بہادر چند خلعت ے سرفراز ہوا ۔ حصرت ے آےہ صسصع نکیى ؛ وو ترکیق 
اور کحھی گھوڑے ء طلائی ساز کا عراق گھوڑا اور ایک ہاتھی عنایب 
فرەماۓ ۔ ہدستور ساىق کایوں کی ولایت کے التظام پر مامور رہ کر واپسی 
کی اجازٹ پائی ۔ دو درگنے رام کوٹ اور سوا پارہ جن کی جعع ىارہ لاکھ دام 
(نیس ہزار روے) ے مرید عنایب ہوئۓ ۔ یہ پرگنے پہلے اسی کے قبضے میں۔ 
تھے ؛ بعد اڑاں تریلی کے فوجدار راۓ مکند کی جاگیر میں دے دے 
گئے تھے ۔ 

جواہر غاں کے پیٹے شبری فولاد کو حضرت نے ہاتھی دے کر 
سربلد کیا ۔ حیات خاں سر سال کی عمر میں سض فالح میں مپتلا ہوجاۓ کے 
سیب خدمت ہا لاۓ کے قابل لہ رہا تھا ۔ بڑا معتمد اور عرم راز نوکر تھا 


٦۸‏ شاہجہان ام جلد سوم 


جو سفر حضر میں اھک دم کے لیے جدا نہ ہونا تھا ۔ نہایت ناڑک فرائض جو 
انتہائی معتقد مربدوں کو تفویض ہوۓ ہیں اے سہرد کے جاتے ۔ حضرت 
ے مدد معاش کے بطور ا کبر آباد کے نواح کے چند کاىؤں جن کی جەع 
پیس لاکھ دام (بچاس ہزار روے) سالاہ بھی ء نے مسخمت کر دے ۔ 
بیٹوں پوتوں کے منصب میں اضافەں کیا ۔ دولت خانبٴ شاہی کی داروگیق جو 
اس کے سبرد تھی نامدار خاں کو ىفویض ى ۔ ترک چیلوں ی داروغی پر 
یوسف آقا کو مامور کیا ۔ شاد کام چیلہ آہدار خاے کا داروغی مقرر ہوا ۔ 
خواصوں کی داروشگی پر لوت غاں کا بیٹا ناصر سرفراز ہوا ۔ امدار خاں کے 
منصب میں پان سو ذات اور سوار کا اضافی کر کے ڈھائی ہزاری ذات ڈیڑھ 
ہزار سوار کا منصب مقرر فرمایا ۔ 


شاہزادہ اورلگزِب بہادر کا گولکنڈے جانا اور 
نر پچدا معید ہیں جملہ کا آنا 


سال گزشتد کے واقعاب میں تحریر ہو چکا ے کہ میر بچد سعید میر جملہ 
ے درہار شاہجمانی میں پاہ لینا چاہی تھی اور حضرب نے اس کے لیز 
قطب الملک وا لی گولکنڈہ کے نام قاضی عارف کے ہدست فرمان ارسال کیے 
تھے ۔ اھی ةاضی عارف دوا آباد نہ پہنچا ىھا کہ قطب الملک نے 
کوہ اندیشی کے سبب مد امین کو متعلقین سمیت قید کر دیا ۔ مال اسباب 
ضبط کر کے قلعمٴ گولکنڈہ میں نظربد کیا ۔ شاہزادے نے ظل سبحانی کو 
اطلاع دی کس میر جملہ کے دریار ابی میں پناہ لین کی غبر سن کر 
قطب الملک نے اس کے نیٹے د امین کو اہل و عیال سمیت نظربند کرکے 
اس کا تام نقد و جس ضبط کر لیا ے ۔ اگر اس معاملے میں چشم پوشی 
اور ٹساہل سے کام لیا گیا تو دکن کے دوسرے مکار حکمراں دلیر ہو جائیں 
گے ۔؟؟ یں عرضداشت سنتے ہی حضرت ے لیاز بیگ اور عزیز بیگ گرزداروں 
کو فرمىان ہدایت دے کر قطب الملک کی طرف روانہ کیا ۔ حکم ہوا کہ 
ڈاک چوی ے دواسپد ۔ہ اسپہ پہنچیں ۔ شاہزادے کی عرضدائت کے جواب 


شاہجہان امہ جلد سوم ٦٦‏ 


میں دوسرا فرمان صادر ہوا ۔ لکھا تھا کہ اگر قطب الملک بدئختی و ادبار 
کے سبب غد امین کو آزاد ئه کرے اور فرمان شاہی کی تعمیل ہے امححراف 
کرے تو شاہزادہ گولکنڈہ پر فوج لے کر جائےۓ ۔ شائستہ خاں صوبد دار 
مالوہ کے نام منشور جاری ہوا کہ اپنے اما اور منصب داروں کو ہمرکاب 
لے کر شاہزادہ اورنگزیب کی خدمت میں پہنچو ۔ 

شاہزادہ اورنگ زیب تے اپئے مر اسلے میں قطب الملک کو ہدایت 
کی ٹھی کہ یچد امین کو آراد کردیا جاۓۓ ۔ اُس کی افرمانی پر شاہزادے 
نے بتاریخ ہر ربیع الاول (ھ جنوری ىہ رء) اپے فرزند سلطان مچد کو بہت 
ہے منصب داروں کے ہمراہ گولکڈے کی طرف بڑھایا ۔ م ربیمالثانی 
(م جنوری ہ۵ بء) کو حود اُدھر روالہ ہوۓ ۔ اسی ىارخ پر قاضی عارف 
حاضر خدمت ہوا ۔ شاہزادے کا حیال تھا کہ سلطان مد کے ولاوت گولکڈہ 
میں داخل ہوۓےۓ سے پہلے ہی قطب الملک بد امین اور اس کے متعلقین کو 
رہا کر دے کا لیکن اُس کم نصیس کو یں نویق لہ ہوئی مہ فرمان شاہی 
اُس وقت پہنچا جب کہ سلطان بچد کی فوج اُس کی سرحد میں داعل ہو چیق 
تھی ۔ فرمان کے ساتھ ساتھ خبر ملی کہ سلطان مد کی فوج سر پر آ پہنچی 
ے ۔ اب اس ق آیکھ کھلی ۔ اہی غلطی سے آکاہ ہوا ۔ مد امین کو اس 
کی والدہ اور ل۔واحقن سمیب روانم کردیا ۔ لیاز یگ اور عزیز بیگ 
گرز داروں کے ہاتھ عرضداشب ارسال کی جس میں اطاءت و فرماں برداری کا 
اقرار نھای۔ 

مچد امین آزاد ہو کر حیدرآباد ہے بارہ کوس کے فاصلے پر سلطان مد 
کی عدمت میں حاضر ہوا ۔ الطاف شابی کا شکروں ادا کیا ۔ چونکس 
قطب الملک نے ید امین کا ضبط شدہ سامان واپس نہیں دیا تھا لہٰذا 
سلطان بد حیدرآباد ک مارھے بڑھا ۔ اس شہر کو مد قلی قطب الملک نے 
گولکڈے ہے تین کوس ادھر آداد کیا تھا ۔ قطب الملک نے ڈر کے مارے 
اپنی اولاد کو قلعہٴ گولکنڈہ میں بھیچ دیا جہاں اپنے خزاے ےئوظ 
کر رکھے تھے۔ بتارخ و رایع ااثانی یکم فروری ۵ہ ٠ء‏ خود بھی اپنے جواہرات 
عرصم آلات اور سونا چاندی سەیٹ کر وہیں جا بیٹھا ۔ چینی کے برتن ؛ قالین 


7 شاہجہان ثاىم جلد سوم 


اور دوسری چیزیں جن کا لے جانا مشکل تھا اُنھیں اپُی وسیع حوبلی میں 
چھوڑا ۔ خام خیال ی میں یہ اننظام اور کیا کہ موسلٰی علدار ء تولکچی یگ 
اور مظفر کی سرکردگی میں پابچ چھ ہزار سوار اور پندرہ ہزار پیادے ندوتچی 
اور بان انداز شاہی فوج کے مقابلے کے واسطے متعین کرتا گیا ۔ صبحدم جب 
سلطان بچد حیدرآباد کے نواح میں حسین ساگر کے نارے پہنچا اور خیمہ زن 
ہوۓے لگا نو مچد ناصر جسے قطب الملک نے بھیچا تھا ء جواہراب کا 
صندوقچد اور رصع آلاٹت لے ہوۓ حاضر ہوا۔ 

اتنے میں قطب الملک کے سرداروں یعنی موسلی ملدار وغیرہ ک 
فوج نے نمودار ہو کر سوخی اور گستاجی سروع کی۔ لشکر_ شاہی کے سورما 
دائی نائی ہے سمٹ کر حملہ آور ہوۓ ۔ اقبال_ بادشاپی کی برکس سے 
ضم کو رگید کر حیدرآباد کی فصیل ‏ ک تعاقب کرتے حلے گئۓ ۔ بہت 
سوں کو قتل اور بجروح بھی کیا ۔ باق بدیخت حیدراباد ہے نىکل کر 
گولکنڈے کے قلعے میں پناہ کریں ہوۓ ۔ قطب الملک کی اس جسارت 
اور بچد ناصر بانی فساد کی مکاری ىر سلطان مد ۓ ید ناصر کو قید کر دیا ۔ 
اگلے روز حیدرآباد پر قہضہ کیا ۔ یہ اادیشہ تھا کہ کہیں لشکر والے شہر 
کے باشندوں پر لم نہ کریں اور قطب الملک ے ابی حوبلی میں جو 
ساسان چھوڑا ہے وہ لٹ س جاۓ ۔ لہٰٰذا حیدرآباد کے نواح میں خیے 
رپا کے ید بیگ کو تھوڑی سی فوج دے کر شہر میں بھیجا کہ 
باشندوں کی دلحوئی اور نسلی کر کے بدنظمی و ابٹری کو روکے ۔ ہاں ک 
اکثر عارتیں لکڑی کی ہیں ۔ کئی سال ہوۓ ید قلی قطب الملک کی حویلی 
میں شمع کی لو ہے ایک پردے کو آگ لی ۔ پردے ہے یہ آگ چھے تک 
پہنچی اور آس پاس کے تمام گھروں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا ۔ سپینے 
بھر تک جھۓ میں نم آئی ۔ سلطان ید ۓ گثخت تاکید کردی کہ اس 
پنکانے میں کہیں آگ نہ لگنے پائۓے ۔ 

اسی تاریخ پر شاہزادہ اورنگ زیب کا حاجب سلطان مد کی غدمت میں 
حاضر ہوا ۔ حکم نظام الدین احمد جو پہلے سہابت خاں کا ل وکر تھا اور اس 
کے سرتے کے بعد قطب ااملک کی ملازمت کر لی تھی ء قطب الملک کل 


شاہجہان امہ جلد سوم ۱ء۹ 


طرف ہے سلطان چد کی خدمت میں آیا ۔ جواہر اور رمع آلات کے دو 
مندوتچے ء نقری ساز والے دو ہاتھی اور زین و کلغی ے ؟راستہ دو گھوڑے 
بطور پیشکش نظر ہے گزارے ۔ سلطان ۔ۓ پادی داد خاں ء ےد ادن ولد 
مبر حملہ ؛ ید طاہر اور چد بیگ کو حکم دیا کد قطب الملک اپنی حوبلی 
میں جو اسباب چھوڑ گا ے اُس کا ملاحظہ کرو اور دروازوں پر قفل لگوا 
کر برقندازوں کو أن کی حفاظت کے لے مامور کر دو ۔ چونکہ قطب الەلک 
ۓے می جملہ کو روائہ کرتۓ میں تاخیر ی تھی لہٰذا! حکم دیا کہ جب 
تک میں جماہ نہ آۓ ء حکم نظام اندین کو ہمارے لشکر میں روکے رکھو ۔ 

مر ربع الغانی (ہ فروری ہن ٴء) کو قطب الملک نے مبر جمله 
کے کارہ ہاتھی ء ساٹھ گھوڑے اور دیگر اشیا روائه کر دیں ۔ شاہزادہ 
اورنگ ژبب .م جنوری کو اورنگ آباد سے چل کر سولہ دن میں سعید آباد 
پہنچے ۔ یم بسّی حیدرآناد ہے آٹھ کوس کے فاصلے پر ے ۔ سراۓے کہلاتی 
اور میں جملہ پیٹھ کے نام ہے مشہور ے ۔ ۹م فروری کو بہاں ے کوچ 
کر کے قلعہٴ گولکنڈہ ہے کوس بھر کے فاصلے بر خیمہ زں ہوۓ ۔ جوشِ 
سجاعت میں لشکرگاہ میں قیام کرتۓ کے بجاۓ ہاتھی پر سوار قلعے ک 
طرف آے تاکەم اُس کا نین کوس کا دور دیکھ کر مورچے دمدہے مقرر 
کر دیں ۔ ائے میں خبر سلی کہ قطب الملک کی فوج آ رہی ے ۔ مُاہزادے 
ے سلطان مد کو حکم دنا کہ اپئی وج کو لے کر بائیں حانب کھڑا رے ۔ 
اسی ذکرژ اذکار میں باب چھ ہزار بدیخٹ سوار اور دس بارہ ہزار نیادے 
سوتچی اور بان انداز لشکر کے سامنے تمودار ہوۓ ۔ نان اور بندوقیں چھوڑ 
کر آتش_ جنگ کو بھڑکانا شروع کیا۔ اہل_ قلعب نے بھی فصیلوں اور برجوں 
سے بان بندوقیں داغیں ۔ 

شاہزادۂ کانگار ۓ تائید ایزدی اور اقیال_ شاہجہانی کی برکٹ سے 
٢پنا‏ ہاتھی آے بڑھایا ۔ دلاوروں کو اشارہ کیا کہ ان گمراہوں کی گوشا ی 
کرو ۔ بہادر سرفروش بیلىی کی طرح تڑپ کر صفوں ہے نکلے ۔ دو چار ہی 
حملود: میں دکن کے بدیختوں کو غس و خاشاک کی طرح منتشر کر دیا ۔ 
اس پر بھی وہ کم عقل باز ئه آےٗ ۔ دوبارہ سمٹ کر دو فوجوں کی شکل 


٦٢‏ شاہجہان نا جلد سو 
میں پھر بڑے اور شام تک میدان_ جنگ میں ڈۓ رے ۔ شاہی دلاوروں گی 
تلواریں شعلے کا کام کر رہی تھیں اور وہ پروانوں کى طرح اۂی جانیں جھولک 
رے تھے ۔ یکایک بادشاہی جانبازوں نے ان اجل رسیدوں پر اس زور کا حملہ 
کیا کہ سراسر تباہ کر ڈالا ۔ بادروں ۓ اپنے نیزوں اور تبروں سے ہزاروں 
کو نیست و ابود کر دیا ۔ پھر تو شاہی دلاوروں ے قاعے کی فصیل نک 
ان کا تعاقب کیا اور بشتر کو جہنم کی راہ دکھائی ۔ ٹائیلر ایردی کی 
بدولت ؛ جو پر حال میں دولت_ شاہجہانی کی رفیق اور کارساز رہی ے ؛ 
ایسا معرکہ مارا کہ رستّم و اسفندیار ی روحیں آفریں کہہے لگیں ۔ شاہزادے 
کہ حسب الحکم یک نازء صف شکن دلاوروں نے پھرتیاں دکھا دکھا 
کر شام تک تعاقب جاری رکھا اور ےشار اجل رسیدوں کو غاک میں 
ملاھا ۔ اگلے دن مورچے مقرر کر کے لگاہبانوں کو جابجا نعینات کر دیا ۔ 
پر مورچے میں ہہادر جانباز سپاہی بٹھا کر تاکید کر دی کہ رفتہ رفتہ مورچوں 
کو آگے بڑھاے رہو اور اہل قلعہ کو اس طرح نرغے میں لے لو کی وہ 
ہمت ہار کر مقابلے ہے ہاتھ اٹھا لیں ۔ 

٣‏ ربع الثائی (ہ و فروری +ن+رء) کو قطب الملک کی طرف ہے 
مر فصح حاضر ہوا ۔ جواہر و مرصع آلات کے چار صندوقچے ء نقرٹی ساز کا 
ہاتھی اور طلائی ساز والے پا کھوڑے نیش کر کے گزارش کی کہ قطب الملک 
انی غلطیوں کی معاف کے واسطے والدۂ عٹرمہ کو بھیجنے والاے ۔ چونکہ اُس 
ے کئی بار نافرمانی کر کے لڑائیاں لڑی تھیں لہذا شاہزادے 'ےۓ میر فصیح 
کو حاضری کی اجازت نہ دی ؟ لہ وہ چبزیں قبول کیں ۔ البتہ مورچے والوں 
کو ہدایت کر دی کہ قاعے ؛ر گولہ باری نہ کریں ۔ نافہم قطب الملک نے 
اس رعایت و سہربانی کی قدر کرے کے بجاۓ جبار بیگ غراسای اور خیریت 
شیرازی کی سرکردگ میں ایک فوج تعینات کی کہ قاعے کے شا ی پھاٹک سے 
نکل کر شاہی لشکر پر چھاپہ ماریں ۔ جنگ چپاول (جھاپہ) دکن والوں کا 
عام دستور ے ۔ مدعا یہ تھا کس شاید اس خفیف الحرکاق سے کچھ کام 
بن جاۓ اور بادشاہی لشکر پریشان ہو ۔ 


شاہجپان نا جلد سوم ۷۱ 

شاہزادہ ذیجاء کو یں خبر ملی تو مالو جی یق سرکردگی میں بہادروں 
ککو تویفالہ دے کر بڑھایا کہ غثم کی تنبید کریں ۔ ان دلاوروں ۓ سامنے_ 
ہوے ہی ان بدیختوں پر ایسی یلغار کی کم پہلے ہی حملے می شکسٹ دے کر 
بھگا دیا ۔ ریت شیرازی کا اھک ہاتھی بھی چھین لاۓ ۔ أہے شاہزادے کے 
سامنے پیش کیا ۔ اسی روز شاہزادے نے میر عبداللطیف حاجب کو تعینات 
کیا کد میں جمل, کو لے کر آؤ ۔ اگلے دن اجل رسیدہ دکئیوں تے ہمت ک رکے 
دوبارہ صف آرائی کی ۔ شاہزادے نے اں سرنشوں کی کوشا یل کی طرف نہ 
نفس لفیس توجہ فرمائی ۔ غنم کو شکست دے کر ہہت سے مپاہیوں کو 
قید کر لیا ۔ اس سعر کے میں نادشاپی بہادروں نے سعاعت کی خوابت داد 
دی ۔ چند سعادت مند شہید ہوۓ ۔ کچھ آدمیوں کو ژخم ا شیخ میں 
اور چد پیگ میر آنش کو ی ہے زخمی ہوۓ کے ناوجود ے در سے حملے 
کرے رے ۔ اقبال بادشاپی یی ىائید ایزدی کے ساۓے میں مظفر و منصوز 
واپس آ ےی 

بتارخ چھ [جادی الاول] ہ مارچ ےرم شائسته خاں جو بادشاء 
سلامت کے حسب الحکم ےم ربیع الاول (مم جنوری ٦۵٦‏ ۱ء) کو مالوے 
ہے روانہ ہوا تھا ء اەتخار خاں اور نصری خاں کو ہمرکاب لے لشکر میں 
شامل ہو گیا۔ ج مارج ہہ كء کو باراہ شاہی ہے شاہزادے کے نام فرمان 
عنایت پہنچا جس میں آنھیں خلعت خامصہ اور سصع جمدھرمع پھول کٹارہ 
عطا ہوے کی خہر درج تھی ۔ ساطان مچد کو بھی خلعت خاصہ اور ہفت ہراری 
دات دو ہزار سوار کے منصب سے سرقرازی عطا ہوئی ۔ قطب الملک کی 
عرضداشٹ کے جواب میں ایک اور فرمان بھی آیا ۔ اس عرصے میں بادشاہی 
دلاوروں ۓ مورچوں کو قلعے نک بڑھا لیا تھا ۔ اب یں فکر تھی کعد 
دہدیہے اور سرکوب قائم کے جائس یہ حال دیکھ کر قطب الملک امانۓ 
مانگنے پر مجبور ہوا ۔ میر احمد اور مبر فصیح کے ہاتھ پیشکش بهیچ کر 
الاس کی کب 'مہری نقصمریں معاف کی جائیں اور باددٛاہی دلاوروں کو 
دمدمے وغیرہ کی تیاری سے روک دیا جاۓ ۔ سن یمم جلوس ے اب تک ی۔ 
پیشکش ادا کروں کا ۔ بیٹی کو سلطان مد ے منسوب کرنا ہوں“' ۔ سلطان گ٭لہ 


۴ے شاہجہان امہ جلفد سوم 
کے واسطے نقری ساز کے دو ہاتھی اور مر صع ساز طلائی زین والا گھوڑا بھیج 
کر اماں اس طاب کیا ۔ 

آفاف الاب جا سا:2 ئا :الک رع اق اتی وی 
ہوۓ کیٗ توم میں اپنی والدہ کو سلطان مد کی بارگاہ کی طرف روانه کیا ۔ 
حسب الحکم چند امرا نے اُس خاتون کا استقبال کیا اور شائستہ خاں کی 
حرم سرا میں ؟ٴنارا ۔ اگلے دن وہ خدرہ خان مذکور ی وساطت سے سلطان پد 
سے ملی ۔ سرصع ساز اور طلائی زین کے دو گھوڑے اور قرئی ساز والے 
دو ہاتھی پیشکش میں دے ۔ پھر کہا کہ شاہزادے ہے مل کر مطالب و 
مقاصد بیان کرنا چاہتی ہوں ۔ غرض شاہزادۂ کامگار کی بارکاہ میں بہنچی ۔ 
ہزار اشرفیاں _چھاور کے بطور پیش کیں ۔ پایچ گھوڑے جن میں سے ایک کا 
زین مصع نھا اور نقرئی ساز والے پابیچ ہاتھی نظر عالی سے گزارے ۔ پھر التاس 
کی کہ قطب الملک کی خطائیں معاف کرکے اور پیشکش کی رقم کا تعبن کر کے 
قطے الملک یق بی کا سلطان چد ے عقد کیا جاۓے ۔ شاہزادے ے ہہس 
کچھ رد و ہدل کے بعد اُس کی التاس منظور فرمائی ۔ پیشکش ک رقم 
ایک کروڑ روےح مقرر ہوئی ۔ 

سرکار والا کا حاجب میں عبداللطیف میر جملہ کو لینے کے واسطے آیا 
تھا ء وہ حبر لایا کہ مبر جملہ گولکنڈے کے نوح میں آ پہنچا ے ۔ اس 
وقت قاضی عارف نے وہ فرمان اور خاعت خاصد جو باراہ شاہجہائی سے 
لایا بھا ء حسین ساگر کے کنارے مر جملہ کے حوالے کیا ۔ میں مذکور 
یہ چیزیں پا کر کال “خرسند ہوا ۔ شاہزادے سے مانے کا وقت مقرر ہو چکا 
تھا ء سردست اپنے مسکن پر واپس چلا گیا ۔ +م جادی ‌الثانی .سن .سم جاوس 
(ے اپریل ٦۵‏ ء) کو اساۓ نامدار اس کا استقبال کرکے ہمراہ لے گۓ ۔ 
اس ےۓ شاہزادے کی خدمت میں حاضر ہو کر ٹین ہزار ادراہیمی (دکنی سکّے) 
کی نذر دی ۔ اس والا گہر ۓ بھی قدردانی و شفقت کے بطور میں جملد 
پر طرح طرح کی نوازشیں فرمائیں ۔ خلعت ء مرضصع طرہ ء مرصع جمدھر ء 
عللائی اور نقری زین والے دو گھوڑے ؛ ایک ہتھنی اور تقر ساز والا 
ہاتھی عنایت فرماۓ ۔ پھر عثایات شاہجہانی ىی خوشخبری دے کر یٹھنے 


شاہجہان امہ جلد سوم ف٦‏ 


کی اجازت دی ۔ ایک لمحے بعد اپنے ساتھ خلوت میں لے جا کر اس کی جاگیر 
بحال کرکے واہس جانے کا اذن دیا ۔ 
قطب الملک کی بیئی ہے سلطان مد کے عقد کی تاریج ہرر جادیاكانی 
:(+ اہرىل یہ رء) مقرر ہوئی تھی ۔ شاہزادے نے اپنے قاضی اور مہر عدل 
شیخ نظام اور مچد طاہر کو قطب الملک کی خدمت میں بهیحا ۔ اس کے 
واسطے رصع جیغہ ء مونیوں کی مالا ء نقرئی ساز والا ہاتھی اور ایک ہتھنی 
ارسال کیں ۔ اُس نے قلعے کے دروازے تک آ کر غلعت وغیرہ وصول کیا ۔ 
شیخ نظام اور چد طاہر کو قلعے کے دروازے کے پاس اپٔی حویلی میں ٹھہرایا 
اور مقررہ ساعت میں بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا ۔ مات حنئی کے دستور کے مطابىق 
عقد کی شرطیں ادا ہوئیں ۔ ید طاہ رر کو واپسی کی احازت ملی ۔ .ء اپریِل 
کو چد طاہر ٤‏ شەسرالدین شاہ پیک خاں اور دیگر اسا ُس عصمت ماب 
کو قطب الملک کی والدہ سەیت کال احعرام کے ساتھ جلو میں لیے ہوۓ 
آۓ اور اُس بارگاہ میں جو سلطان بچد کے ڈیرے کے پاس برپاکی گئی تھی ء 
اتارا ۔ جہیز میں دس لاکھ روے آئےۓ تھے جو سلطان مد کی تمویل میں 
و ہر 
بتاریخ وم جادی الكثانی زم اپریل ۹۵۹رء) شاہزادہ اورنگ زیب ہے 
میں جملہ کے مسکن پر تشریف لے جا کر سرفرازی بخشی ۔ اس آداب داں 
امیر ےۓ اس عنایت۔ کے شکراۓ میں ایک آن ترشا ال اس ء دو لعل ؛ 
نو زفرد ء ایک نیلم ء ساٹھ موی ء طلائی نشست کی ہتھنی ء نقرفی ساز کے 
پاچ ہاتھی ء طلائی ساز کے پایچ عراق گھوڑے اور بعض دوسری چیزیں 
شاہزادے ى خدمت میں پیش کیں ۔ سلطان پد کے واسطے پھرے ؛ یاقوت اور 
زس٥‏ کی ایک ایک انگوٹھی ا مسھع طرہ ؛ طلائی اور نقرئی ساز والے دو 
ڑے ء نقرئی ساز والا ہاتھی اور ہتھنی یز کچھ اور اشیا حاضر کیں ۔ 
ان چیزوں کے علاوہ سلطان مد کو یاقوت اور ہرے کی دو انگوٹھیاں ء 
خنجر مرصم مع پھول کثارہ ء نقری ساز والا ہاتھی ء ہتھنی ء نتر اور 
طلائی ساز کے دو گھوڑے مزید پیش کے ۔ غرض بتارم ے رجب (یکم می 
۔۵۹+بم) فتح و کاسمرافی کو ہمرکاب لیے گولکنڈڑے ے واپس چلے ۔ 


٦‏ شا ہجپان امم جلد سوم 


شائستہ خاں وغیرہ اما کو اجازت ملی کہ اپتے اپتے علاقوں پر جائیں ۔ 

۹+ رجب (مم ئی ہن+ہء) کو شاہزادے ے میں جملہ اور 
معظم خاں کو قاضی عارف کے ہمراہ ہارگاہ شاہجپانی کی طرف روانہ کیا ۔ 
یہاں بادشاء سلامت کا فرمان پہنچا جس میں خان مذکور کا خطاب معظم غاں 
درج تھا ۔ یدی بیگ گرزدار ے فرمان کے ساتھ غلعت خاصہ ؛ مرصع 
جمدھر مع پھول کثارہ ء علم اور نقارہ بھی حوالے کر کے سرفرازی بخشی ۔ 
شاہزادہ اورنگزیب نے واپسی میں قندھار (دکن) اور اودگبر کے قنعے 
ملاحظہ کے ۔ تتاریح سم شعبان (ے ہ می ۱۹۸ء) اورنگ آباد میں رونق افروز 
ہوۓ ۔ جب حضرت کو اطلاع ملی کہ شاہزادۂ کامکار تمام معاملات کا ا صرام 
کر کے فتح و ظفر کے ساتھ اپنے ‏ سکز پر واپس آ پہنچے نو اُس والا حاہ کو 
واج ہژار سوار دی انہد سم اسیں کے اضافے ہے سربلند فرمایا .. شائستہ خاں 
کو ہزاری ذات ہزار سوار ی ترق دے کر جھ ہراری ڈذاب چھ ہزار موار 
پامح ہزار دو اسپہ سم اسپہ کا منصب مُشا ۔ خان جہاں خطاب مقرر ہوا ۔ 

ذوالفقار خاں کو ہزار سوار کی نرق سے تین ہزاری ذات اور سوار کا" 
منصب عنایت کر کے جعفر خاں کی جگد صوببٴ بہار کا انتظام سبرد کہا ۔ 
احمد رگ خاں اہی بعضس حرکتوں کے باعث منصب اور جاگیں سے نحروم 
کر دیا گیا تھا ؛ اب سے بحال کر کے ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوار کے 
منصب پر ہدستور سرفراز فرمایا ۔ لورالدین قلی غخاںن ولد موسلٰی خاں حو 
عادل خاں والی پیجاپور کے ہاں گیا تھا ء واپس آ کر حاصر بارکاہ ہوا ۔ ُس 
کے ساتھ عادل خاں کا ایک ملازم سید ولں بھی آیا ۔ اپنے آقا کے بویحے 
ہوۓ کچھ جواہرات اور رصع آلات ء ایک ہتھی ء چار ہاتھی جن میں ہے 
ایک کا ساز طلائی تھا اور نو عری گھوڑے نظر انور ہے گزارے جن ک 
جموعی قیمت ایک لاکھ سئر ہزار روے ٹھہری ۔ 

۱ سید صلابت خاں ناظم صوبہٴ !لہ آباد کے ہمرکاب باندھو کا زمیندار 
انوپ سنکھ بارکاہ شاہی کی آسٹاں بوسی کے لیے حاضر ہوا ۔ حضرت نے اے 
خلعت ء مرصع جمدھر ء میا کار نقرفی ساز کی ڈھال مرحمت کر کے تین ہزاری 
ذات دو ہزار سوار کے متصب پر سرفراز فرمایا ۔ خبر ملىی تھی کہم 


شاہجہان نام جلد سوم ےے٦۹‏ 


معظم خاں دکن سے چل کر دہلی کے نواح میں داخل ہو چکا سے ء حضرت 
کے حسب اُحکم قاسم خاں مر آتش اور دانشمند غاں بی دوم سواد شہر 
تک پیشوائی کے لیے گئۓے اور حاضر خدمت کیا ۔ معظم خاں نۓۓ اہنی سرفرازی 
کے شکراے میں ایک ہزار اشرفیوں کی ندر دی ۔ کچھ جواہرات جن میں 
چند ہش قیمت ہیرے بھی تھے نظر انور سے گزارے ۔ جہاں پناء ۓ اس 
پر شاہانہ عنایتیں کیں ۔ غلعت خاصد ء مرصع دلوار اور چھ ہزاری ذات جھ 
ہزار سوار کا منصب دے کر وزارب اعلٰی پر سرفراز کیا ۔ مع قلمدان لیز 
طلائی زین والا ایک عری اور ایک عراق گھوڑا ء نقرٹی ساز کا فیل_ خاصد ء 
بھی اور پاچ لاکھ روے عطا فرما کر کامیاب و کامران قرمایا ۔ 

یکم شوال مم جولائی پیں کے روز عید کا دوکاند پڑھنے کے لیے 
جہاں پناہ کال سان و سوکت کے ساتھ جامع مسجد میں تشریف لے گۓے جو 
ہاڑی ہر نعمیر کی گئی ے ۔ آپ کے نور جال سے وہ عارت رشی طور 
ہو گئی ۔ ساہزادہ داراشکوہ کو پیش قیب لعلوں اور موتیوں کا دستبند اور 
سلطان سلیان شکوہ اور سہر شکوە کو مرصع خجر مع پھول کثارہ عطا 
فرماۓ ۔ اس سے پہلے ساہزادے کے ہام نوکروں کو خانی کا خطاب عنایت 
کیا تھا ء یعی بہادر خاں صوہہدار کابل ء صلابیٹ خاں ناظم الں‌آبادء 
معتمد خاں دیوان شاہزادہ ء ےد علی خاں حا کم ہٹنں اور برقنداز خاں 
میر آاش ۔ اب ان ے پا اور ملازموں کو یہی خطاب عطا فرہمایا ۔ عبداہ 
پیگ نچم انی میر یشی کو عسکر خاں ؛ خواجب معین حاکم لاہور کو 
معین خاں ٤‏ سید عبدالرزاق ناظم ملتان کو عزٹ خاں ؛ شخ داؤد فوجدار 
آگرہ تا دہلی کو داؤد خاں اور سید اہر پتھن پوری کو اہر خاں خطاب ملا ۔ 
سری نگر گڑھوال کے راجا ے شاہزادہ داراشکوہ کے دامن میں پناہ لے کر 
اپنے بڑے ہیٹے میدنی مل کو درگاہ شاہی میں ىھیجا ۔ اُس ے زمیں بوسی کے 
بعد بطور پیشکش ایک ہزار اشرفیاں ء طلائی ساز والے نو عدد پہاڑی ٹٹو چند 
جّرے اور باز نظر اشرف سے گزارے ۔ غخلافت پناہ ےۓے سے خلعتء مرصع 
دستبند اور زردوز زین کا گھوڑا عنایت کر کے سرفرازی بخشی ۔ 

اطلاع سلی تھی کہ آدم خاں تبتی ولد علی راۓ تبتی نۓ کشم میں 


ہے٦‏ شاہجہان تانہ جلد سوم 


جہان فائی ہے رحلت کی ۔ لاولد فوت ہوا ىھا لہا حضرت ے اس کے 
بھتیجے بد مراد کو قیت کا علاقدں جاگبر میں بخشا ۔ چولکہ نی آدم کی بقا 
کہ لیے شادی بیاہ کا دستور لازم ے اور شاہزادہ مراد بخش کے گھر میں 
شاہدواز خاں کی دخئر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت نے امیں خاں 
کی ببیشٹی کو جو حسن و جال میں متاز اور اُس والا جاہ کی زژوحیت کے وا۔طے 
سوزوں تھی ء احمد آباد بھیج دیا تا کہ شاہزادہ اس ہے نکاح کرے ۔ ایک 
لاکھ روج کے جواہر ؛ مرصم آلات ؛ نقری اور طلائی اروف چہیز میں 
عثایتس کے ۔ شاہزادے کے منصب میں دو ہژار سوار دو اسوں سم اسپں کا 
اضافہ فرمایا ۔ فرمان صادر ہوا کہ ایک لا اکھ روے سورت کے خزاےۓے سے 
لے لیں ۔ سید علی ولد عنبر اور صالح تیگ گرزدار کے ہاتھ اُس والا جاە کے 
نام ورمان عنایت ء خلعت خاصہ ء طویلءٴ ساہی کۓ طلائی زین والے دو عری 
اور عراتق گھوڑے ارسال کے ۔ اضافے کی نشخواہ کے لیے جونا گڑھ کا 
علاقد جاگیں ہوا ۔ نارگاہ والا میں شادماں پگھلی وال کے انتقال کی خبں آئی ۔ 
آپ ے اس کے بڑے بیۓ عنایت کو چھ سو ذات چھ سو سوار کا منصب 
عنایت کر کے پگھلی کا موضع بطور جاگم عطا کیا ۔ پنچ شیر کے تھاے دار 
میر کل کو درق دے کر دو ہزاری ذات ہزار سوار کا منصب اور مبارز خاں 
غطاب عطا فرمایا ۔ طلائی ساڑکی ىلوار اور آعلم دے کر مزید سرہلندی بخشی ۔ 
رضٍوی خاں کی جگہ حمود صفاہانی کو احمدآباد کی واقعد نویسی اور یخشی گری۔ 
پر مامور کیا ۔ 

ہك ذیالحجہ ,6ھ وں ستمبر ٦۵+‏ اء پیر کے دن ظل سبحانی 
بقراعید کا دوگائہ پڑھنے کے لیے جاىع مسمجد میں نشریف لے گۓے جس کی 
کیفیت دارالخلافہ دہلی کے بیان میں عریر ہو چکی سے ۔ آئے جاتے اتی 
دولت نچھاور ہوئی کہ زماۓ بھر کے تاج غنی ہو گے ۔ خان جہاں کے 
بیٹے سید منصور ےۓ مکرر داشائستہ حرکتیں کی تھیں ء حصرت کے حسب الحکم 
شاہزادہ سراد نۓ سے احمد آباد سے مکہ معظمہ بھیچ دیا کہ بیت اللہ میں 
بیٹھ کر اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معاق مانگے ۔ ان دنوں وه وہاں سے 
واپس آ گیا ۔ ندامت اور عاجزی کا اظہار کیا ہ حضرت نے شاہزادہ مراد 


شاہجہان نامہ جلد سوم 0۹ 


کی التاس کے موجب ہزاری دات چار سو سوار کا سصب دے کر احمد آباد 
میں تعینات کر ديیا۔ بتاربج مم اکتونر یہ رے اسد خاں ترق پا کر دو 
ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ سعداللہ غاں کے ملاؤم 
عبدالشی فوحدار شمس آباد کو ترق دے کر ڈیڑھ ہزاری ات ہان سو سوار 
کا سصب عنایت کیا۔ رہری چند وار کی فوجداری بھی سی کے سپرد ہوئی ۔ 

جعفر خاں کے بھائی ہہرام کی بی کو سلطان سلیاں شکوہ کے ساتھ 
بیاپہے کے نے پٹٹہ سے طلب فرمایا تھا ۔ سرکار_ شابی ہے ڈیڑھ لاکھ روے 
کے جواہر؛ رصع آلات اور دوسری جیزیں حہیز میں عایت فرمائیں ۔ کاح 
کے لیے نجومیوں تے ے محرم ےں, ,ھء ہم اکةوبر ۱۹۵۹ء کی تاریخ میں 
ایک پہر چھ گھڑی دن چڑے کی ساعت مقرر یک تھی ۔ شاہزادہ دارا شکوہ 
وقت مقررہ پر اُس نور چشم سلطنت کو ابی حوبلی سے ہمرکاب لے دولت 
خانہ'شاہی میں آۓ ۔ جواہرات کی پیشکش حاضر کی ۔ اعلٔی حضرت نۓ اس 
نونہال کو غلنر خاصہم ؛ صصح دستمند ؛ صصح انگوٹھی ٦‏ نقرئی سماؤ والا 
فیل_ حاصب عثنایت کر کے اونے دمسٹر مبارک سے اس کے سر پر موتیوں کا 
سہرا بالدھا ۔ حسمب ا'احکم قاضی غخوشحال ے دو لاکھ روے کے مہر پر 
نکاح پڑھا ۔ خلعت اور دو ہزار روے پا کر سرفراز ہوا ۔ اس مسرت بجی تقریس 
کی تمام رسمیں نہایت شان و شکوہ کے ساتھ ادا ہوئیں ۔ ہر طرف سے خوشی 
اور مبارک باد کی آواز بلند ہوئی ۔ مد بدیع ولد خسرو سلطان ولد نذر مچد خاں 
کو پاضؤ سو سوار کی ترق سے ڈھائی ہزاری ذات آٹھ سو سوار کا منصب ملا ۔ 
شمسں‌الدین خاں ولد محتار خاں ڈیڑھ ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے منصب 
سے اودگیر کی قلعداری پر مامور ہوا د الہام اللہ ولد رشید خاں ۓ پان سو 
ذات پان سو سوار ی ترق پا کر ڈیڑھ ہزاری ذاٹ ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب 
پر سرفرازی پائی ۔ اُس کے چچا ہادی داد غاں کا ادتقال ہو چکا تھا ء مرحوم کے 
دن بیٹے تھے جنھیں مناسب منصب ملے ہوۓ توے لیکن خاندان ک سر ہرابی 
کا جوہر صرف الہام اللہ میں تھا لہٰذا حضرٹت ے سے ترق دی ۔ 

تاریخ مم صفرےہ, ,ھ(م دسمبر +۵+رء) ۴د امین ولد معظم خاں 
جو ہارش کی شدت کے سبب برہان پور میں رک گیا تھا ء حاضر خدمت 


.م۹ غاہجہان امہ جلد سوم 


ہوا ۔ خلعت اور غائی کے خطاب ہے سرفرازی پائی ۔ ہ دسم کو جمدۃالملی 
معظم خاں نے بیش بہا جواہرات کی پیشکش حاضر کی جن میں نوٹانک یی 
ہرم رق (سوا دو نولے) وزن کا ایک بعرا بھی تھا ۔ حضرت کے اما ے 
مبصروں نے اس ی قیمت دولاکھ سولہ ہزار رو ٹھہرائی ۔ اس کے علاوہ 
پیس ہاتھی ہتھنیاں بھی تھیں جن میں سے چار کا ساز طلاٹی اور سولہ کا نقرثی 
نھا ۔ پوری پیشکش کی قیمت پندرہ لاکھ روے آنی کئی ۔ 


شاہزادٴ کامگار اورلگزیب ببادر کا بیجاہور کی سہم ہر 
مامور ہونا ۔ معظم خاں اور دیگر ااۓ عظام 
کا ان کے ہمرکاب تعینات کا جانا 


شاہزادہ اورنگریب کی عرضداشت ے اطلاع سلی تھی کہ 'عادل خاں 
حالی بیجاہور نے جمہان انی ہے رحلب کی ۔ کوئی جاشین نہیں چھوڑا جو 
را کا الا رف ا ا تناعا سے او مس اک 
گمنام غلام کو جسے علی کہتے ہیں عادل خاں نے اپنا متبنلی کر لیا تھا ۔ 
اب وہی عادل خاں کا جانشن ہوا ہے اور ریاست کے سیاہ و سفید کا نار 
ے ۔ لبکن ساری ریاست میں افرانفری بجی ہوئی ے ۔ بڑے فساد برپا ہوں 
گے؟؛ ۔ حضرت نے یم اطلاع پا کر فرسان صاد رکیا کہ شاہزژادۂ کانگار صوبہٴ 
دکن کا لشکر لے کر ہیچجاپور یہنچے اور جس طرح مناسب سمجھے اس مہم 
کا انىصرام کرے ۔ غان جہاں کے نام حکم جاری ہوا کہ مہم میں شرکت 
کے واسطے مالوے ہے دولت آباد پہنچو ۔ معظم خاں کو خلعتر خاصیب ء 
سرصع عنجر مع پھول کثارہ ء طلائی زین کے دو گھوڑے اور نقرئی ساز والا 
ہاتھی عنایت کیا ۔ نجابت خاں کو خلعت اور زردوز زین کا گھوڑا دیا ۔ 
میرزا سلطان کو خاعت خاصہ ؛ زردوز زن والا قبچاق گھوڑا اور تین ہزاری 
ڈاٹ ڈیڑھ ہزار سوار کے منصب پر ترق دی ۔ ایرج خاں کو غلعت بُشا ۔ 
چد قلی ولد نجابت خاں کو معسقد خاں خطاب ملا ۔ بہت ے اما کو خلعت 
اور ترقیاں دیں ۔ بعض کو گھوڑے عطا کے اور ان سب کو ہدایت کی کہ 


شاہجہان اہ جلد سوم ٦ہ‏ 


بیجاپور کی سہم میں شریک ہوۓے کے لے رواد ہو جا ۔ 

باراو شابی میں حاضر ہوۓ کی تاریج ہے آج تک معظم خاں کو 
حضرت نے پاب لاکھ روے نقد اور دو لاکھ روے کے ہاتھی گھوڑے ء 
پارچات وغعرہ عطا کیے ۔ اور بہت سے اما مثلاٌ سہات خاں ء راجا راۓ 
سنگھ ؛ افتخار خاں ؛ اخلاص خاں ؛ نصرت خاں ٠‏ راجا سجان سنگھ ؛ دیبی 
سنگھ بندیلہ ء دلیر خاں ء رتن راٹھورء ایرج خاںہہ میرزا چد مشہدی ہء راؤ 
اس سنگھ ؛ سید شہاب ؛ سجان سنگھ؛ مہدی قلی خاں اورراؤ اس سنگھ نروری 
تو فرمان جاری ہوۓغ کہ اپنے اپنے وطن اور علاقوں ہے چل کر شاہزادۂ 
امدار گی خدمت میں حاضر ہو جائیں ۔ دروہار شاہی سے روانہ ہوۓ والوں 
اور وظن ہے پہنچنے والے منصب داروں کی مموعی فوج جو شاہزادے کی 
رکاب میں تعینات کی گئی ء بیس ہزار سوار جرار پر مشتمل تھی ۔ پیادے 
اور سوار ہرقندازوں اور بانداروں کی کسر نعداد اس کے علاوہ تھی ۔ دکن 
کی واقعد نواسی اور بخشی گری پر قاضی نطاما کا تقرر ہوا ۔ بعد این خاں 
ے ہزاری ذات کی ترق ہے تین ہزاری ذات ہزار سوار کے منصب پر سرفرازی 
پائی ۔ حکم ہوا کہ اپنے باپ کے پہنچنے تک دیوانی کی خدمت انجام دے ۔ 
صودوں کے واقعات عرض کرتۓ کی خدءت رضوی خاں کو فویض ہوئی ۔ 
حس ستاروں کی تائیر سے دارااخلافہ دہلی میں طاعون کی وبا ایسی 
پھیلی کہ پر روز سیکڑوں آدمی مرنے لگے ۔ دربیاۓۓ گنا کے کنارے وا ی 
ستیلق البتہ وںا کے اثر ہے حفوظ نھیں ۔ خلافت پناہ نے بتاریج ہم ربیمالاول 
(رمہ دسمر ہ۵ہبع) جمعرات کے روز دہلی کی قلعداری سیادت خاں کے 
سبرد کر کے سغابیوں ء بطوں کے شکار کی خاطر دریاۓے گیگا کا رخ کیا ۔ 
لگاتار چار کوچ کرکے ساحلِ گنگ پر گڑھ مکٹیشر میں خیمہ زن ہوۓ ۔ 
ہم دسمبر کو کنارے کٹارے شکار کھیلتے ہوۓ نورہور کو چلے ۔ اطلاع 
سلی ”نہ نواحی اکیں آباد کا فوج دار اور روضہٴ تاج محل کا متولی آگاہ خاں 
دنیا ہے رخصت ہوا ۔ حضرت نے گردھر گوڑ کو دو ہزاری ذات دو ہزار 
سوار کا منصب دے کر نواحی_ آ گرہ ی فوج داری اور قلعہٴ آگرہ کک 
حراست پر ماسور' گیا ۔ حرم خاں کو روضہٴ تاج حل کا متولی مقرر فرما کر 


7٢‏ شاہجہپان امم جلد سوم 


رخصت کیا ۔ اصالت خاں کا بیٹا مد ابراہم خلص پور کی عارتوں کا معالنہ 
کرے گیا تھا ء واپں آ کر گزارش کی کم تعمیر کا کام پہلے کی طرح نہیں 
ہو رہا ۔ دولت خاۓے میں جو نہر لائی جا رہی تھی وہ بھی نہیں کھدی ۔ 
لہمٰذا حضرت ہے حسین بیگ خاں کو ہٹا کر غضنفر خاں کو دوآے کی 
فوجداری تفویض کی ۔ ہزاری ذاٹ اور سوار کا منصب دے کر حکم دیا 
کہ بہت جلد پہنچ کر مخلصی پور کی عارتیں حسب دل خواہ مکمل کرواۓ ۔ 

اس سفر میں فقط چالیس مرغابیاں ء سونم وغیرہ اور اسّی حرز شکار 
ہوۓ ۔ بطوں ء قاڑوں کی کثرت جو پان کی گئی تھی ہیں نظر نہ آئی ۔ 
حضرت نے قراولوں مبر شکاروں کو بلا کر عتاب فرمایا اور ک پا کە یہ 
شکارگاہ اس قابل نہیں کہ ماہدولت پھر تشریف لائیں ۔ ے٠‏ ریمالاول 
(٭ جنوری ے۵٦٥ء)‏ کو جاں ہے واپس ہو کر ے جنوری کو ج_نا کے ساحل 
ار ردنلق افروز ہوۓٗ ۔ یہاں ہے کشتی میں سوار ہو کر چار روز بعد 
بتارچ رر جنوری ےی ء دولت خانہٴ دہلی کو نور جال ہے رون کیا ۔ 
طاعون کی وبا بھی کچھ دب گئی تھی ۔ اطمینان سے قیام فرمایا اور شمسی 
جشن نلادان منعقد کرنے کا حکم دیا ۔ 


جشنر تلادانِ_ شمسی 


کارہردازان_ سلطنت ے ظل_ سبحانی کے حسب الحکم بارخ ےم دے 
م ربیع الثانی ے۹, :,ھ (, م جنوری ے۵٦۱ء)‏ عمر مپارک کے چھباسٹھویں سال 
کے آغاز کا جشن غساخاے میں ترتہب دیا ۔ دوہر دو گھڑی دن چڑھۓ 
حضرت کا بیکر نورانی جواررات ء سوے جاندی اور دیگر اجناس میں دولا 
گیا ۔ عیش و مسرت کے نقارے کھڑ نے لگے ۔ مبارکباد کی دھوم می ۔ 
حاجت مندوں کی آرروئیں پوری ہوئیں ۔ دولت خائہٴ شاہی میں فرش فروش 
اور رنگا رنگ پردوں ہے ایسی آرائتی ہوئی کب اُس کی تمصیل لکھنے ہے 
زبان اور ژبانِ قلم دونوں قاصر ہیں ۔ وہ وہ سجاوٹیں ہوئیں کہ نگارخانہٴ 
چین و فرنگ کی رونق ماند پڑ گئی ۔ اسراۓ امدار نے تیيیت میں بھاری 


شاہجہان امہ جلد سُوم ۳٭ 


پیشکشی گزران کر مبارکباد دی ۔ حاضرین محفل کو بیش جا انعام ملے ۔ 
اقتنے روے اور اشرفیاں سمٹیں کہ مدتوں کو کای ہوں گی ۔ کول (علیگڑھ) 
اور دوسرے پرگوں سے باج کروڑ دام (ساڑے بارہ لا کھ روے) مالیہ آیا 
تھا ء وہ سب شاہزادہ داراشکوہ کو مرحمت ہوا ۔ اُس والا حاہ کی ننخواہ 
بڑھ کر ساٹھ کروڑ دام یعنی ڈیڑھ کروڑ روے سالانہ مقرر ہوئی ۔ سلطان 
سپہر شکوہ کو آٹھ ہزار داب ںین ہزار سواز کے منصست پر سرفرازی بخشی ۔ 
چد امین خاں کو تین ہزاری ذاب دو ہزار سوار کے منصب پر ترق دے کر 
گھوڑا اور سصع جمعدھر مع پھول کٹارہ عطا فرمایا ۔ 

صوبہ داری کابل کی یٹ بہادر خاں اچھی طرح اعجام نہیں دے را 
تھا ء شاہ بلند اقبال کی التاس کے بموجب وہاں کا اتطام رسمم حاں جہادر 
فیروز حنگ کو ىویض ہوا ۔ کال کی جاگیر کے عوض شاہزادے کو 
حالصہٴ لاہور کے پرگے عنایت کے ۔ رستّم خاں بہاد رکو مرصم شمشیر د ےکر 
ہزار سواری ترق سے چھ ہزار ذاب حھ ہزار سوار ء پابپچ ہزار دواسوں سد اسپە 
کا مخصب بخشا ۔ کادل اور بشاور کا علاقہ بطور تخواہ جاگیر میں عطا کر کے 
رخصت کا ۔ معیں خاں ی جگہ بہادر خاں کو لاہور کی صوے داری عناوت 
ہوئی ۔ یرم دیو ۔یسودیہ کو بین ہزاری ذات ہزار سوار کا اور انراہم خان 
ولد علی سر‌دان خاں کو ڈھائی ہزار ذات ہزار سوار کا منصب دیا ۔ دوسرا 
بھائی عبداللہ بیگ ڈیڑھ ہزار ذاٹ آٹھ سو سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ 
سید مظفر ولد سید شجاعت حاں ے بھی یہی منصب پا کر ہمت خاں کے 
خطاب ہے سربلندی پائی ۔ اس کا بھائی سید نجات ہزاری ذات پان سو سوار 
کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ مالوجی اور پرسوجی اہی اہی جاگیر یعنی ایرج 
اور بھاندھر کو رخصت ہویۓ ۔ انھی دنوں شاہرادۂ بلند اقبال نے بیش ہہا 
جواہر اور سسع آلات وغیرہ ىطر انور ہے گزارے ۔ ان میں ستر ہزار روے 
قیمت کا پلنگ بھا جس کے پائۓے اور سرہاۓ کا نکی سنگر یشم کے تھے ۔ 
الس ز یاقوت اور ژمرد سے رصع تھا 

اعالی حضرت کی عمر کے ہہ ویں قمری سال شروع ہوۓ کا جشن مناے 
کے لیے و ربیعالثائی (م فروری ے۵٦١ء)‏ کی تاریخ مقرر ہوئی تھی :کاربردازوں 


۳ شاہجہان امہ جلد سوم 


ے .م جنوری سے شامیاۓ ء دل بادل اور رنگا رنگ بوقلەموں فرش فروش 
کا اپتام کر کے ایسی انجمن ترتیب دی جس میں ہزاروں محفلیں منعقد ہو سکی 
تھیں ۔ پہلے ہی روز زیب و زیت انتہا کو پہنچ گئٔی ۔ نقاروں کے کھڑکۓ ء 
نفیری کی گوج اور طوائفوں کی نغمہ سرائی سے عیش و طرب کی وہ دھوم بجی 
کہ آسان تک آواز پہنچی ۔ شاہالہ تجمل ہورے عروج پر تھا ۔ لڈیڈ غذائی ء 
شربت ء پان ء؛ پھول ٤‏ عطر سب حاضر لھے ۔ اس فمری جشن_ تلادان میں 
خواجہ رحمت اللہ میر نوزک اور ناظر خاں کو ہزاری ذات پان سو سوار کا 
سے ئاای سی ارق: ا عطات. گرا اق کو برا اضر ا2712 
بیٹوں اساعیل اور امحاق کو ہزاری ذات نین سو سوار کا مصب دیا گا ۔ 
اہرالارا ےۓ دو لاکھ روے قیمت کی پیشکص نظر انور ہے گزاری جو 
لاہور کے بیش ہہا پارچوں اور کشمیر کی شالوں ؛ نیز جواہراں و مرصع آلات 
وغیرہ پر مشمل تھی ۔انھی میں بچپن ہرار روے قیمت کا ایک کوکبہ تھی 
تھا ۔ شمسی اور قمری تلادان کے جشنوں میں امائےۓ عال یل شان نے جو 
پیشکشیں دیں ان میں سے بیس لاکھ روے کی اشیا حضرت نے قبول فرمائیں ۔ 


شاپی سواری کی فیض آباد کو روانگی 


حضرب نے کئی دار سنا ىھا کہ کوہ شوالک کے دامن میں سرمور کے 
پہاڑ سے متصل دریاۓ جمنا کے کنارے موضع حلص ہور ے جو سہارن پوز 
کے قریب واقع ے ۔ آب و ہوا نہایت فرحست بخش سے ۔گرمی کی انہائی شدت 
میں بھی ہوا چلتے رہنے سے وہاں کا موسم خضک رہتا ے ۔ مزید لطف یہ کہ 
دہلی سے وہاں تک کشی میں سفر کر سکے ہیں ۔ واپسی میں ہاؤ کے ہب 
ایک ہفتے میں بہ سہولت دہلی آ جائیے ۔ اگرچہ دارالخلافہ دہلی کی آب و 
ہوا دوسرے شہروں ہے بش سے بلک فرحت افزائی اور فغض بخشی میں تمام 
روۓ زین کا انتخاب کہے لیکن جس سال بارشیں کم ہوں سخت گرمی 
پڑی ے۔اس خیال سے سن پرم جلوس میں حضرت ۓ حکم دیا کی تخلص ہور 
میں عا یی شان شاہالہ عارتیں تیار کی جائیں۔ اب اطلاع ملی کہ عارتیں مکمل 
ہو چق ہیں ۔ علاوہ ازیں ہوا کے فساد اور مزاجوں کے بکاڑکی وجہ ہے دہلی 


شاہجہان نامب جلد سوم ۰0۵“ 
میں طاعوں ایسی پھیلی کہ شبستان غلافت کی عق کنیزیں بھی اس میں 
سبتلا ہو گئیں ۔ 

یں حالت دیکھ کر غلافت پناء ے راۓ ععائب کی ہدایت کے موجب 
دولتخاۓ ہے روائہ ہو کر باغ اغرآباد میں منزل کی جو وہا ہے حفوظ تھا۔ 
بتار ہم من م جادیالاول +م فروری ےےہرے جمعد کے دن تخلص یور 
کو روانی ہوۓ ۔ دستور سابق کے مطابق سیادت غاں کو دہلی کے انتظام 
اور قلعداری پر ماسور کیا ۔ اکلے روز ساحل ساحل شکار کھیلتے ہوۓے آ کے 
بڑے ۔ منزلیں طے کر کے ہم جادی الاول ( و مارج ےن وء) کو غلص پور 
کے نشین میں جلوہ افروز ہوۓ ۔ اگرچد اسفندار کی مم ىارج تھی لیکن 
ہوا نہایس سرد تھی ۔ رے اختیار قرنایا کہ یہاں کی ہوا کا لطب دیکھ کر 
کشمیر کے راستے اور نہنہ کی آب و ہوا یاد آتی ے ۔ یە فضا ایسی پسند آئی 
کہ خلص پور کا نام فیض آباد تجویز فرمادۂٴ ۔ اس پاس کے ١‏ کثر دیھات اور 
پرگنے جن کی جم بچھتر ہزار روچ ے فیض آباد کے تابع کر دے ۔ 

یہ مہشت منظر دولتخاله جو پا کیزی و صفا اور نقش و نار ی بدوات 
گار خائمٴ چین کا جواب ہے ثہایت دلکش عارت بلکه روۓٔ زمین کے چخرین 
نشیمنوں کی زینت ے ۔ دہلی اور دوسرے شہروں کے دوات خائوں کی ەانند 
مہاں بھی خوابػاہ ؛ حل ء؛ غسے|انہ ؛ جھروکہٴ درشن ؛ ىارگاہ خاص و عام 
وغیرہ کی عاراب ہیں جەٹا ان کے یچے ہہتی ہے ۔ دریا کی طرف سے نو گز 
کرسی٭دے کر یں عارتیں اٹھائی ہیں ۔ موقع ایسا ہے کہ دریا کا پانی مٹھاس ء 
صفائی اور پا کیزی میں صفاپور کی جھیل اور کشمیر کی ڈل کو شرمندہ 
کرتا ے ۔ موتی سا نیر پانی موجیں مارتا ہوا یوں آتا ے کہ کوثر و سلسپیل 
کی یاد دل ہے محو ہو جاتی ے ۔ پائی کی روانی اور صفائی کو دیکھ کر مسافر کا 
جی چاپتا ے کہ آگے نہ بڑھے ‏ و ہیں رہ پڑے ۔ اس جگہ دریاۓ جمنا کا پاٹ 
جاڑوں میں ہہ گز ہوٹا ے ۔ برسات میں پھیل کر دو گنا ہو جاتا ے ۔ 
لیکن دونوں موسموں میں صفائی اور پا کیزگ کا وہی عالم رہتا ے ۔ 

دولت خاۓ ہے مغرب کی طرف ہہاڑ ہے جس پر سای دار درغت 
کال خوشنائی سے یوں صف بستہ کھڑے ہیں گویا فرشتوں ۓ اپنے بازو 


۹ ۸ "9" شاہجہان امہ جلد سوم 


پھیلا کر ىاہم ملا لیے ہوں ۔ نشو و نما کا یہ عالم ے کہ وہم و گان میں 
نہیں آتا ۔ دریالۓ جمنا ہے کاٹ کر نہر لائی سی ہے جص کا پافی تمام 
عارتوں کا طواف کرتا پھرتا ے ۔ سلسبیل اور تسنم کا قش سمجھے ۔ جا بجا 
خوش وضع آبشار ہں حن کا پانی حوضوں کے کغارے گر کر دیکھنے والوں 
ی آنکھوں کو طراوت تا ے ۔ ہر عارت کے مامے خوشن)| سرسبز و شاداب 
دلکش باغیچے ہیں حن میں سبزہ و گل کی افراط ری ے ۔ سبزے کی یہ کثرت 
ے کہ ہر عارت کی بغل میں نی شکل سے لہامہاتا ے ۔ بڑے نىاع میں چالیس 
گز سرع حوض ے ۔ باغ کی چاروں روشوں کے وسط میں چھ گز چوڑی نہر 
گزری ہے ۔ ہر نہر میں ساٹھ فوارے ہیں ۔ چمنوں کو دیکھے تو باغ ارم 
اور کلشن فردوس کا نموند ہیں ۔یس پا کیزہ عارنیں دو سال دو ماء کی مدت 
میں پان لاکھ روے ى لاگت سے ىیار ہوئی ہیں ۔ کچھ تعمیر ابھی باق ے ؛ 
اس پر بھی ایک لاکھ روے لکیں کے ۔ آج دو لاکھ روے اہ بلند اقبال 
کو اور بج اس ہزار روے سلطان سلیاں ںکوە کو مرحمت ہوۓ کہ ہاں 
اپنے واسطے حویلیاں ٹیار کروائیں ۔ 

سن مم جلوس میں ڈیڑھ لاکھ روے کی لاگت سے شہر دہلی کے 
گرداگرد گارے اور پتھر ی فصیل کھینچی آئی بھی ؛ سخت بارشوں کی وج 
سے اس میں جا بجا سوراخ اور رخنے بڑ گئے ؛؟ کہیں ہیں ڈے بھی کی ۔ 
پھر حضرت کے حسب الحکم ۰م ربیمالاول ۹۳,. رھ (.ء فروری ٭۵٦۱ء)‏ 
کو پتھر اور چوۓ کی نایت مضبوط فصیل تعمیں ہونی شروع ہوئی ۔ 
اس سال یں فصیل تکمیل کو پہنچی ۔ اس کا دور چھ ہزار چھ سو ساٹھ گز 
ے ۔ےء برج ہیں اور چھوۓ بڑے گیارہ دروازے ۔ فصیل کی چوڑائی چار 
گز ے اور اونچائی ز۔ین سے کمگروں تک نو گز۔ چار لاکھ روج کے خرچ 
سے ىیار ہوئی ۔ 

اس وسیع اقلیم میں جسے ہندوستان جنت نشان کہتے ہیں (برصفیرں 
پاک و پند) تین موسم ہوتے ہیں : گرمی ء جاڑا اور برسات ۔ یکم آبان 
(م ا کٹوبر) سے ہہمن (نروری) نک چار ماہ جاڑے کے ہیں ۔ لومبر اور 
فروری میں موسم معتدل رہتا ے ۔ درمیانی دو سہینے یعنی دسمبر اور جنوری 


شاہجہان اپ جله سوم ے۸ 


میں کڑاکہ کی سردی پڑق ے ۔ یکم اسفندار (م فروری) ہے کہ چار !ا پتا 
جلوە دکھاۓ لمعی ے ٠‏ خورداد (جون) تک گرمی کی رت ے ۔ آخر 
فروری ے ابریل ٹک بہار کا معتدل زمائه ے ۔ سی جون میں شدت کی 
گرمی پڑی ے بالخصوص جوں کے سہهینے میں سیر و سفر دشوار ہو جاقا 
ے ۔ یکم تیر (كم جون) سے .ہ ؛ کتوہر تک برسات کی فصل سے جس میں 
ہندوستان کی فضا پر مستّی چھائی رتی سے : 
فضا نیلی سلىی ہوا میں سرور 
ٹھہرے نہیں آشیاں میں طیور 

جولائی میں بارشیں ہوقی ہیں ۔ اگر بارش نہ ہو تو حولائی میں بھی جون کی 
سی گرمی پڑق ے ۔ برسات یوں تو ایک موسم ے لیکن اس میں تیئوں 
موسموں کی غصوصیات جمع ہو حانی ہیں ۔ ىارشیں ہوق رہیں تر برساٹت ے ۔ 
اس میں اگر اىر و ناد کا ہنکامہ ہو اور یز ہوا چلے تو جاڑے کی سی سردی 
پڑۓ لگتی ے ۔ بارش اور بادل نہ ہو دو گرمی کا ساں رہتا ے ۔ جس دن 
بارش ئہ ہو اور ہوا بند رے تو حبس ہو جائے کے سبب ؟ممی کی تعکلیف 
سخت ہوی ے ۔ گرمی کے موسم میں اتنا تو ہے کم ہوا چلتی رہتی ہے ۔ 
المختصر ہندوستان کے بہترین شر شاہجہاں آناد دہلی کی آب و ہوا کا یہ 
حال ے ۔ اس خوشن] بسی میں اپریل کے سہینے میں پروا ہوا چلی رہی 
ے ء جون میں بالعموم بچھوا چلّی ے جسے لو کہتے ہیں ۔ جاڑے کی فصل 
میں آیگرے کی سیت دہلی کی آب و ہوا کچھ زبادہ سرد ہوق ے اور لاہور 
کی دہلی سے بھی ژیادہ سرد ۔ 


سن ,رس جلوس 


احسانر اللٰہی کی بدولت پر ّ اسفتدار یکم ج|دی الئانی ے, ؛,ھ مطابق 
ےر مارچ ےہ ہء صاحبقرانِ ثانی کی بادشاہت کا اکٹیسواں سال بخیر و 
خوی شروع ہوا ۔ جشن نوروزی کے اہتام سے دولت خالمٴ شاہی کی ایمی 
آرائش ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں ۔ اعتقاد خاں کی 


۸ھمْ۹ شاہجہان امب جلد سوم 


جگەه بخشیگری کی خدمت دانش مند خاں کے سبرد ہوئی ۔ غلعت خاصد اور 
لین ہزاری ذات آٹھ سو سوار 5 منصب عثایت ہوا ۔ فاضضل خاں خانمامان 
کو بھی یہی منصب ملا ۔ اسد خاںل ہے ڈھائی ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے 
منصب ے۔ خشی دوم کے عہدے پر سرفرازی پائی ۔ اسد خاں کی جگد 
سربلند خاں کو آختہ بیگی کی خدمت سبرد ہوئی ۔ مظفر حسین کو فدائی خخاں 
خطاب دے کر گرزداروں کی داروغگی پر مامور فرمایا ۔ بکسی ے دربان جسے 
سبحان قلی نے نیاز مندانہ عریضہ دے کر بارگار شاہی میں پیجا تھا ء 
آستاں بوسی سے مشرف ہوا اور سبحان قلی کا عریضہ نیز ےم گھوڑے بیو 
اوئٹ نظر انور سے گزارے ۔ اعللٰی حضرت تے خلعت ء خنجر مرصع بع 
پیٔی اور دس ہزار روےے مرحمت فرماۓ ۔ 

بتاریچخ مم جادی‌الكغانی (ہ اہردل ےن۹ ۱ء) کہ شرف آفتاب کا دن تھا ء 
مبارز خان کو خلعت ؛ ہاتھی اور نقری زین والا گھوڑا عنایت کیا ۔ ہمت غاں 
کو پاچ سو کے اضافے سے دو ہزاری ذات ہزار سوار کے منصب پر سرفرازی 
بخشی ۔ غلعت ؛ گھوڑا ء علم اور دہرہ دون سری نگر (گڑھوال) کا علاقہ 
جاگیر میں دیا ۔ سیف خاں کا بھائی سلطان نظر ہزاری ذات آٹھ سو سوار کے 
منصب پر متاز ہوا۔ لکسی ے دربان کو خلعت ؛ زر دوز زین کا گھوڑا 7 
سو تولے سوتۓ کی سہر ء اتنے ہی وزن کا چاندی کا حلقہ (روبیهہ) اور پندرہ 
ہزار روے عطا کر کے رخصت کیا ۔ کال عثایت اور متوسل نوازی کے تقاضے 
سے بکسی ے کے ہبدست سبحان قلی خاں کو بھی چالیس ہزار روے 
روانہ کے 5 

اطلاع ملی کہ ٹرہٹ کہ فوجدار سرفراز خاں ولد لشکر خاں ہے 
طبعی موت سے وفات پائی ۔ حضرت نے بتاریحج م ر اھریل ے۵ ء میر ابوالمعا لی 
ولد میںزا وی کو خلعت اور گھوڑا عنایت کر کے وہاں کی فوجداری پر 
مامور کیا ۔ اععا|دالدولہ خلیفہ سلطان وزیر ایران کے بھاتئے ببر جعفر کو 
پان سو ذات پان سو سوار ی ترق دے کر دو ہزاری ذات ہزار سوار کے 
منصب پر سرفراڑی بخشی ۔ صوبہٴ بہار میں علاقبٴ چین پور ک جاگیر دے۔ 


شاہجپان نام جلد سوم 7 


گر وہاں کی فوجداری پر مامور فرما دیا ۔ راول پوحجا کے فوت ہوۓے پر 
اُس کے بیۓے گردھر کو ہزاری ذات ہزار سوار کا منصب شا ۔ 

.س۳ فروردیںء م رجب (ےم اپریل ےی ؛م) کو فیض آباد سے 
کوچ کر کے تیسرے روز خضرآباد میں بارگاہ شاہی برپا ہوئی ۔ یہاں ہے 
دولت و اقبال کو : مرکاب لبے کشتی میں سوار ہو کر ۵ رجب (وء اپریل 
ےنہ؛ء) کو اغرآباد کے باغ میں روئق افروز ہوۓ ۔ ایک ہفتے تک یہاں 
سبزہ وگل کی بہار کا نظارہ کرکے بباربج پ مئی ےن رء دارالخلافہ دہلی کو 
اہے مض قدم سے رشک طور فرمایا ۔ 

دہلی پہنج کر اطلاع ملی کہ امعرالاسرا علی مردان خانں جو اسہال 
کہ مرضی میں سبتلا نھا ء جہان فانی سے گزر گیا ۔ کشمیر کی آب و ہوا 
سے سازگر تھی لہٰذا ماری کے ژماے میں حضرب نے اُٛسے ُدھر رخصت 
کر دیا ھا ۔ ضعف و انوانی کے سبب ماچھی واڑے سے کسی میں سوار 
ہو کر چلا ۔ موضع ہار تک پہنچا تھا کم بُشیان قضا و قدرۓ عمر اور 
رزق کے دروازے اس پر بند کر دے ۔ داعی اجل ے اہی صورت دکھائی 
اور دستور زمانہ کے مطابق بتاریح ‏ رحب (ہء اپریل ےن۵ ء) ملک عدم 
میں تعیئاب ہو گیا ۔ اُس کے بیٹے اہراہم خاں وغیرہ جنازے کو اے لاہور 
پہنچے اور اُس کی ماں کے مقہرے میں دفن کر دیا ۔ عا ی سان ء باتددیر امر 
تھا ۔ اقبال و عزت ٤‏ دوب و حشمت اور کثرٹن قوج کے سیب ہہب امتیاز 
پایا ےس اعلٰی حضرت کی پہم عنایات کے سبب اہسے بڑی عزت حاصل تھی ۔ 
ہغت ہزاری ذات ہفت ہزار سوار پایچ ہزار دو اسپپں سم اسپہ کا منصب بھا ۔ 
ڈھائی لاکھ روے بطور انعام ملتے تھے ۔ سالائی تنحواہء نیس لاکھ 
روے تھی ۔ 

اس خہر ہے اعللٰی حضرت کو جو جوہر خلوص و عقیدت کے پرکھے 
والے ہیں ء سخت افسوس ہوا ۔ بندہ نواڑی اور ماتحت پروری کے تقاضے سے 
ابراہم خاں کو جو شاہی تربیت و عنایت کا مستحق ے اور امبرالاسا کو 
اس ہے بہت الفت تھی ء ڈیڑھ ہزاری ذات دو ہرار سواری ترق ۔ے کر 
چار ہزاری ذات تین ہزار سوار کا منصب مرحمت ٹرملیا ۔ بڑے بیٹے عبدائته 


+۹۰ شاہچہان ثاىم جلد سوم 


بیگ کو سات سو ذات پان سو سوار ک ترق ہے ڈھائی ہزار ذات ڈیڑھ ہزار 
سوار کا منصب عنا ۔ اسمٰعیل اور اسحاق کو ترق دے کر ڈیڑھ ہزاری 
ذات آٹھ سو سوار کے منصب پر سربلند کیا ۔ سب کو خلعت عطا فرماۓ۔ 
فاضل خاں ہیر سامان کو لاہور روالہ کا کہ سبھوں کو تسلی اور تشفی 
دے کر بارکاہ والا میں لے آۓےٗ ۔ مرحوم کے بەعض نوکر جو شابی مل۶ازمت 
کے لیے موزوں تھے ء اپنے اپنے رتبے کے مطابق سرفراز ہو کر درگاہ والا کے 
ملازموں میں داخل ہویۓ ۔ یعنی بد مقم دیوان کو نو سو ذات سو سوار ؛ 
اوراد نگ کو مات کو ڈاناسو سوان 2 غرا امکبیل پر بانات کی مات 
سو ذات ستر سوار اور رسول بیگ روز بہانی کو پاب سو ذات سو سوار کا 
منصب عطا ہوا ۔ 

پتاریغ ہو رجب (م می ے۵+ہء) اعلی حضرب نے لشکرخاں آئو 
پاپچ سو سوار کے اضافے ہے ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوار کے منصب پر 
فائز کر کے کشعیر کی موے داری زإر رخصت کیا ۔ قاسم خاں ہزاری ذات 
ہزار سوار _کے اضافے سے پا صمح ہزاری دات پاچ ہزار سوار کے منصب ہر اور 
ذوالعقار خاں کی جکہ صوبہٴ بہار کے انتظام پر سرفراز ہوا ۔ اُس کا بٹا 
حسین علی ہزاری ذاب جار سو سوار کے منصب پر فائز ہو کر د یں سراد کو 
پہنچا ۔ جولپور ی فوجداری اللہ ویردی خاں کہ جاے مکرم خاں کے سہرد 
ہوئی ۔ سعادت خاں کو ڈھائی ہزار ذات آھ سو سوار کا اور فدائی خاںد کو 
ڈیڑھ ہزار ذات آٹھ سو سوار کا ننصب عطا ہوا ۔ سید بلوچ فوجدار خاں کا 
خطاب پا کر علاقبٴ باری کی فوجداری پر مامور ہوا ۔ دکن کے معزول 
بخشی میر جعفر کو بھادر کنبوہ کے بجاۓے اجمیر کی فوجداری ملی ۔ حافظ 
ناصر ۓ اجمیر کی دیوانی ہر سرفرازی ہائی ۔ ہب خاں ولد سید شجاعت خاں 
کو سید مظفر خاں غخطاب ہلا ۔ 

۵ رجب و مئی ے۵ ۱ء کو ظل سبحافی نے شاہ بلند اتبال کی 
حویلی میں رونق افزا ہو کر جاودانی برکت عطا کی ۔ آداب داں شاہزادڈدے 
ے شاندار پا الداز بچھوایا ۔ قیمی جواہرات سر مبارک پر نچھاور کے ۔ تین 
لاکھ روے کی پیشکش جو مرصع آلات : نادر تحفوں اور طلائی ساز والے 


شاہجہان امہ جلد سوم لاجد 


چاس عری غعراق گھوڑوں پر مشتمل تھی ؛ نظر انور سے گزاری ۔ خدیو آفاق 
ے سارا دن وہاں گزار کر شام کے وقت دولتخاے کو مر اجعت فربائی ۔ 
تارج پں رمضان ٢‏ مم جون ےد ںھ فاضل غاں کے ہمرکاے لاہور 
ہے امیرالامرا کے چار بیٹے ابراہیم خاں وغیره اور نوکر حاضر درکاہ 
ہوۓ ۔ اعلٰی حقضرب ےۓے ابراہم خاں کو خلعتِ خاصم ٤+‏ ممح خنجر ء 
علم اور تقارہ عنایت فرہایا -۔ ہزار سوار کے اضافے سے چار ہزاری ذات چار 
ہزار سوار کا منصب مُثا ۔ عبداللہ نیگ کو خلعت اور علم عطا ہوا ۔ ىاق 
دو پیٹے خلعب پا کر سرفراز ہوۓ ۔ مرحوم تا تمام مال و اسباب جو 
حسبر دستور سرکار شاہی میں ضبط ہواء ایک ک وڑ روے کا تھا ۔ کال 
سہربای ہے ٹیس لاکھ روے ابدراہم غاں کو یس لاکھ رو تین بیٹوں 
اور ڈیو ں کو موععت ارناۓ د اق ےاس لا کو زوے مال مار 
میں مجرا ہوۓ ۔ 

وم رمضان (م جولائی ےجہرے) کو ما تبر کا تیرھواں دن بھا ۔ 
گلابی جچشن کی تیاریاں ہوئیں ۔ سالائی دستور کے مطاىق شاہزادوں اور 
اس اۓ ذیشان ے طلائی اور سصع سینا کار صراحیاں گلاب سے بھری ہوئی 
نذڈر کیں ۔ مچد صفی ولد اسلام خاں ہزاری ذات پان سو سوار کے مقص پر 
ترق پا کر سید خحضر مرحوم کی جگہ کانگڑے کی قلعداری ہر سرفراز ہوا ۔ 
اطلاع آئی کہ یکم جولائی کو آگرے میں حیات خاں کا اور .م جون 
:۱ء کو پٹن میں مبر شمسالدین کا انتقال ہو گیا ۔ دستور کے مطابق 
حضرت تے رمضان کے سہینے میں ساٹھ ہزار روے ھحتاجوں مسکینوں کو 
خیرات کے ۔ پر روژڑ امطار کے وقت ےشار اشخاصی شاہی دسئر خوان پر 
آتے اور طرح طرح کے لذیذ کھاۓۓ اور نقل کھاے ۔ دہلی میں حکمم حاذق 
نے بھی ملک فتا کا راعتب لیا ۔ بتاریج ہم شوال رم جولائىف ے۵٦‏ ۱ء 
اسد خاں کو ڈھائی ہرار ذات بارہ سو سوار اور سلطانِ حسین ولد اصالت خاں 
کو ہزاری ذات پان سو سوار کے مخصب پر ترق ملی ۔ سردار قیام خانی ہزاری 
ذات تین سو سوار کے منصب پر سرفراز ہوا ۔ حاجی احمد سعید کو بہار کى 
دیوانی عنابت ہوئی ۔ 


۹۲ شاہجہان اپ جلد سوم 


معظم غاں کا شاہزادہ اورنگزاب کی خدمت می بہنچنا ء 
بیجاپور کے اکثر قلعوں کی فتح ؛ دیگر حالات 


معظم خاں درہار شاہی ہے رخصت ہو کر لگاتار کوچ کر کے بتاریچ 
٢ر‏ رربیع الثایق ےںچرھ ہم چٹوری ے ۵ء شاہزادۂ کانںکار اورنگزیب ک, 
خدمت میں حاضر ہو گیا ۔ وہ عا یی جناب اُسی روز ے نوقف تمام بادشاہی لشکر 
اور اہی ذاتی فوج کو ہمرکاب لے فتح_ بیجاہور کے لیے رواند ہوا ۔ فتحج 
و ظفر جلو میں تھهیں ۔ چودہ دن میں چاندور پہنسے ۔ بعلدار خاں کو 
پرقمدازوں کی کچھ فوج دے کر یہاں چھوڑا کہ راستوں کی نگہبائی اور ر۔د 
پہنچاۓ کا انتظام کرے ۔ اگلے روز قلعمٴ بیدر کے پاس خیمہ زن ہوۓ ۔ 
یہاں کا قلعدار شیدی سر جان ء ابراہم عادل خاں کا پرانا مک خوار نھا اور 
تیس سال سے قلے کی لگہبانی اُسی کے سہرد ھی ۔ لڑائی کا ضروری سامان 
یچاں مہیا تھا ۔ نقریبا ایک ہزار سوار اور چار ہزار پیادے بندوتچی اور 
بان انداز اُس کے زیر فرمان تھے ۔اس ے برجوں ؛ فصیلوں ؛ ٹھاٹکوں اور 
کھ ڑکیوں کی مضبوطی کا اہتام کیا بلکہ ادیار اور شامت کے پانھوں مقادلے 
پر مستعد ہوا۔ 

شاہزادۂ کاءمکار ے یں رنگ دیکھا تو اس کی قادیب اور قلے کی 
تسخیر پر کمر باندھی ۔ قلعے کا ”دور ساڑعے حار ہزار گز اور بلندی ىارہ گز 
تھی ۔ بحیس گز چوڑی پندرہ گز گمری ین خندقیں جو حٹانوں میں کھودی 
گئی تھیں پانی ہے لبریز تھیں ۔ شاہزادے ے معظم خاں کو ساتھ لے کر 
قلعے کا پکر لکایا ۔ چاروں فصیلوں کا غور سے معائنہ کر کے پر طرف مورچے 
مقرر کر دے ہ اہی فوج اور بادشاہی لشکر کے دلاوروں کو مورچوں پر 
تعینات کیا ۔ قلعے کی دیواروں اور برجوں ہے ان بہادروں پر گولوں گولیوں 
کی ہوچھاڑ ہوق رہی ۔ پھر بھی معظم خاں اور دوسرے سرداروں تے دو 
روز میں توہوں کو خندق کے کٹارے لا کر جا دیا ۔ خندقوں کو بھرنۓ کا 
ہندوبست ہوۓۓ لگا ۔ اس عرصے میں محصورین ےۓ کال جانبازی ہے کئی ہار 


شاہجپان امم جلد سوم ۳ 


مورچے والوں پر حملے کے ۔ ہر مر تبہ سیکڑوں بدیخت قتل ہوۓ یا زخمی 
ہو کر قلے میں واپس چلے گئے ۔ شاہی فوج ے گولوں گولیوں کی ضرب 
سے دو ہرج توڑ دے ۔ بھلی فصیل کے کنگرے بھی گرا دے ۔ 

بتا یچ ٭م جادی الثانی (ہ اپریل ےن+رء) کس شرف آفتاب کا دن 
تھا ء مد سراد نے بہت سے برق اندازوں اور کچھ بادشاپی سپاہیوں کو 
ہمرکاب لے مورجے سے نکل کر دھاوا کیا ۔ ان دلاوروں ۓے معظم خاں کے 
ساہنے والے برج کے قریب پہچتے ہی سیڑھیاں لکا دیں اور فصل پر چڑھ 
گئے ۔ شیدی سر جان نے اندر کی جانس برج کے ساتھ ساتھ گہری کھائی 
کھود کر أے بارود ء بارودی ڈبوں اور بانوں ہے بھروا دیا تھاء اپنے آٹھوں 
پیٹوں اور تمام فوج کو ساتھ لے وہاں آ کھڑا ہوا ۔ جوش شجاعت میں پرا 
جاے مقابلے کے لیے ہورے طور پر مستعد تھا ۔ چوٹکہ اقبالمندوں اور 
خوش نصیبوں کی کامیابی کے اسباب توفیق و قائید ایزدی کے سہارے 
خود بخود میا ہو جاتے ہیں ء یہاں بھی بھی اتفاق ہوا ۔ یعنی اتفاقاً فوج 
شاہی ہے ہبھیٹکے ہوۓ ایک بان کی چنگاری اس خندق میں آ پڑی ۔ معاً 
قہرے غدا کا شعلہ بھڑک اٹھا ۔ شیدی مسجان ؛ دو پیٹے اور سیکڑوں شریر 
وہیں جل کر خاک ہو گئۓے ء جو مے انھوں نے بڑی مشکل سے اپے سردار 
اور اُس کے دونوں ہٹوں کی لاشیں اندورں قلعے میں پہنچائیں ۔ 

بادشاہی دلاوروں ۓ یں موقع غٹیمٹ سمجھا ۔ قاعے کے حاروں طرف ہے 
ہجوم کرکے گھس آئے اور ہدحواس غنم پر حعلہ کر دیا ۔ کسی کو چ کر 
نکل جانے ى سرات لہ دی ۔بیت سو کو ذاتخ ”کیا ۔ غاززادة گار 
ضح و نصرت کا پرچم لہراتا ہوا قلعے میں داخل ہو گیا ۔ سہات غاں اور 
چد لیگ داروعہ* تو ّانہ کو شہر کک حعاظت تر مامور کیا ۔ شیدی سحان 
موت کے چنگل میں گرفتار تھا ء یں خیں سنی ىو بڑی عاجزی کے ساتھ امان 
طلب کی ۔ خود آۓ کی طاقت دہ تھی ء میر حسین امان نامہ لے کر گیا تھاء 
اسی کے ساتھ شیدی مرجان نے اپنے بیٹوں کو قلعے کی کنجیوں سمیت 
پھیج دھا ۔شاہزادۂ ارجمند نے سپھوں کو خلعتب عنایت کرے بادغاہی 
نواژشوں کا امیدوار کیا ۔ اگے روز بدھ کے دن شیدی مجان فوت ہو گیا ۔ 


۹۴ شاہجہان ٹامہ جلد سوم 


شاہزادۂ والا گہر دوبارہ قلعے اور شہر میں گیا ۔ دو سو سال پہلے بہمنی 
ملاطین ے جو سمجد بدوائی تھی اس میں صاحبقران_ ای حضرت شاہحہاں 
81 نام کا خطبہ پڑھوایا - الطاف اللٹھی سے ایسا حصار جو بلندی اور مصبوطی 
میں پہاڑ کی برابری کرتا ہے ؛ ےہ روز بس اما فتح و کا ا 
لاکھ روے نقد ء آٹھ لاکھ روے کا کولہ بارود اور دوسرا سامان قلعداری 
یز دو سو نیس توہیں ہاتھ لگیں ۔ 

پیدر بہت آباد اور خوش مر شہر ے ۔ قلکاس سے سرحد سلی ے ۔ 
ہندوستان ىى برانی پونھیوں میں تمریر ے کہ یہ شہر دکن کے راجاؤں کا 
دارإلحکومت بھا ۔ کرناٹکء مدراس اور سہاراشٹر کے راجا سب بیدر کے 
حاکم کی اطاعت کرتے تھے ۔ شیخ فیضی نے انی سشہور عشقیہ مثدوی لد من 
میں مالوے ۔ک راجا نل یق جس معشوقد دمن کا قصہ ج ے وہ بھهم مین 
حاکمر بیدر یق ببٹی تھی ۔ سب ہے بہلے سلطاں مد تعلی نے اس شہ ر کو 
. اپی قلمرو میں شاسل کیا ۔ پھر بہمنی سلاطین اس پر ای رے ۔ بعد ازاں 
پیجاپور کے سلطانوں کی عملداری میں رہا ۔ اب عنایت االٰہی سے جات 
میں شامل ہوا ۔ 

شاہزادے کو اطلاع ملی تھی کہ عادل خاں یىی کچھ فوج لڑئی کے 
ارادے سے کگلرگەه کے کے دواح میں جمع ہوئی ے ۔ ہبہاس حاں کو حک م دھا 
کہ پندرہ ہزار جنگجو ازہ دم سوار لے کر ٴُن گمراہوں کی ت٥بیہ‏ کرو اور 
اس سرزمین میں آبادی کا نشان یاتی نہ چھوڑو ۔ عمارنوں کی اینٹ ہے اینٹ 
جا دینا ۔ ابھی مہابٹ خاں ے کوچ نہیں کیا تیا کی دوہر کے وقت 
لشکر گاہ ہے ںین کوس کے فاصلے پر غنم کے دو ہزار سوار ممودار ہوۓ ۔ 
بنجاروں کے ہیل وہاں چر رے تھے ء وہ ہد عت ُنھں پانک کر اپنے مستتر 
کی طرف لے گئے ۔ شاہزادے ۓ معظم خاں ء دلیر خاں ء سید ہاب 
بارہہ ء راؤ رتن ء مد ساد اور بادغاپی اسا کو حکم دیا کہ اپنی فوجیں 
لے کر ان گمراہوں کی کوشا یل کے لے جاؤ اور مویشی واپس لاؤ ۔ یہ 
سردار گھوڑے اڑا کر غنم پر جا پڑے ۔ سیکڑوں کو قتل کر دیا اور تمام 
مویشی ان سے چھں لاۓ ۔ باق مردود پہ مشکل جان میا کر بھاگے ۔ 


شاہجپان امہ جلد ہوم : ۵- 


بادشاپی بہادر فتح و نروڑی کے ساتھ لشکرگاہ میں واہس آےۓے ۔ 

عادل خاں کے ایک سردارء افضل ۓ کچھ بہادری دکھائی تھی ء 
لیکن اس شکست کی بر سن کر بالکل ىوکھلا گیا ۔ اھی شکست خوردہ 
آدمی اُس تک پہنچے لس تھے کب وہ خوف و ہراس کے مارے کابانی سے نکل 
کر دوسرے سرداروں ہے مل گیا ۔ جب سہانت خاں کایائی کو تاغت و 
تاراِج کر کے آگے لڑھا تو یں کیقشت ہوئی کہ راستے میں غنم کی سباء پر 
روز دور سے اپنی جھلک دکھاتی لیکن کسی کو يہ جرأت ند ہوئی کہ 
لشکر شاہی کے مقابلے در آئۓ ۔ بادشاہی دلاور ے دریغ أُن پر حملہ آور 
ہوتے اور منتشر کر کے ىلوار کے گھاٹ اتار دیتے ۔ تتارخ ہ رجب ( اپریل) 
نان مد ؛ افضل ؛ رن دولھا کے بیٹے رسم وعیرہ ؛ ربحان کے بیۓے اور 
دوسرے سردار قتریباً بیس ہزار سوار جلو میں لیے ہوئۓے لسٗکر شاہی کے گرد 
چھا گئے اور شوخیاں شروع کردیں ۔ حوصلد پا کر خیرہ چشمی بلک 
گستاخی اور حملے پر آتر آۓ ۔ سہابت خاں کو اس زیادتی کی تاب کہاں 
تھی ء؛ طیش میں آ گیا ۔ راجا سحان سنگھ بندیلہ کو لشکرکاہ کی حفاطت پر 
تعینات کر کے واؤ ستر سال ؛ جلال کاکڑ وغعر بہادروں کو جو لشکر کے ہراول 
تھے + حملہ کیا ۔ 

اس السا میں غنم تے شاہی میعن پر جو دلیں خاں کے ماتحب تھا ء بان 
پھینکنے شروع کیے اور مار کاٹ کرۓ لگا ۔ رنن راٹھور اور بھوج راج 
دلیں خاں ہے اجازت لے بغیر دشمن کے قاب پر جا پڑے ۔ فوج حالف کے 
کچھ سردار ان بہادروں سے الجھے رے ء باق ۓ اطمینان اور دلاوری کے 
ساتھ دلیں خاں پر چڑھائی کی ۔ دوسری طرف ے افضل ء رستّم ء یاقوت ے 
نیز ہہلول کے نیٹوں نے بانوں اور گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی ۔ ہہادر حاں 
سرداری کے آداب کے مطابق تمام پہلوؤں پر نظر کر رہا تھاء جب دیکھا 
کہ غنم ۓے اخلاص خاں اور دلیر خاں کو دبا لیا ے تو ضبط و تحمل سے 
ہاتھ اٹھا کر سید سالاروں کی طرح دشن پر جا پڑا ۔ اس زور کا حملد کیا 
کہ دم پھر میں خالفوں کے ٹکڑے اڑا دے ۔ ہزدل سردار گھوڑوں کو اڑا 
کر فرار کر گئۓے اور اپنے مستقر تک بھاگے چلے گئے ۔ بہاەر غاں ے دو 


۹۳ شاہجپان نامہ جلد حوم 


کوس تک ان کا تعاقب کیا اور سیکڑوں کو عدم کی راہ دکھائی ۔ واپس 
آ کر شاہزادے کی خدمت میں تمام حالات کی عرضداشت بھیچ کر کمک طاب 
کی کمونکہ غنم کی تعداد زیادہ تھی ۔ اس کے ہاوجود جب اگلے دن دشمن کا 
نشان نظر نہ آیا تو کمک پہنچنے ے پہلے ہی بتاریحخ . ٠‏ رجب (مم اپریل 
ے۵٤6)۱۵)‏ واپس ہوا ۔ 

لیکن غنم بھی خاموش نہ بیٹھا ۔ سیوا اور مناحی بھونسلا کو شورش 
برپا کرۓ کا اثارہ کیا ۔ کچھ ان یىی شرارت ٤‏ "'ذنچھ شاہی تھاۓ داروں کی 
غفلت ۔ راۓ سین ء چارکونڈہ اور نواح احمد نگر میں ان بدیختوں نے 
حملے شروع کے ۔ اہزادہ اورنگ زیب نے ان کی ننبید کے واسطے تصیری 
خاں ء کار طاب خاں ؛ ایرج خاں وغمرہ سرداروں کو تعن ہزار نوج دے کر 
مامور کیا ۔ راؤ کرن اورنگ آبناد سے بیدر یق طرف آ ربا تھا ء اآے حکم 
بھہجا کہ احمد نگر پہنچو اور دوسرے سرداروں ہے مل کر غئم کی سرکوی 
کرو ۔ سلطان معظم اور افتخار خاں کو بیدر کے قلعے میں چھوڑ کر 
سم رجب (ے مٌی ے۵٦‏ ہء) کو کلیانی کی تسخیر کے لیے شاہزادۂ کانکار 
مے اہی جگہ سے جنبش کی ۔ ہلکے پھلکے ساز و سامان کے ساتھ سفر کر کے 
ہم اردی ہمت ۹ں رجس (۱ مئٌی) کو کایانی آ پہنچے ۔ برجول اور فصیلوں 
کا معائنہ کر کے گھمرا! ڈال دیا ۔ 

قلعے والوں ۓ بھی ے قاہسل جدال و قتال کا بنگاس گرم کر دیا ۔ 

توبوں ٤‏ ٹمروں ؛ بندوقوں وغرہ سے آگ برساے لگے ۔ اس کے باوجود 
معطم خاں اور دوسرے امر! نے کوشش کی کہ جس طرح ممکن ہو قلعے کے 
نیجے پہنچ جائیں اور مورچے دہ دہے تیارکرلیں۔ اہل قلعہ ےۓے یہ دیکھ کر اور 
جاں فشانی سے کام لیا ۔ معظم غاں کے مورچے پر حملہ آور ہوۓ ۔ کچھ 
مارے گۓ ء باق بھاگ کر قلعے میں پناہ گزسں ہوۓ ۔ اندر ےے گولوں 
گولیوں کی سخت بوچھاڑ ہوۓے لیق۔ لشکر شاہی کے کچھ آدمی مارے گۓے ء 
بہٹ سے زخمی ہوۓ ۔اس کے باوصف معظم خاں کی سرگرمی سے ہ شعبان 
( ۲ء مئی ے۵+رء) کو دمذہے غندق کے کنارے تک پہنچ گۓ ۔ غیم کا 
حال خراب ہوۓے لگا ۔ اہم لشکر شاہی کو بہت سی مشکلیں درپیش 


شاہجہان اس جلد موم ے۹۹ 


تھیں ۔ سارے علاقے میں غنم کے آدمی یوں بھیلے بڑے تھے کہ رسد تو 
کیا ء آدمیوں کا آنا جانا دشوار تھا۔ چارہ اور ایندھن اتا کعیاب ہوا که ایک 
سر تیں سہابت خاں اپنے ہمرکاب راجا راۓ سنگھ ء راؤ سر ۔ال اور اغلاص 
غاں وغبرہ کی دس ہزارفوج لےکر گھاس چارہ فراہم کرۓ ىکلا ۔ دوسری بار 
شاہنواز خاں کے ہمراہ نجابت خاں اور مبرزا سلطان وغیر دس ہزار آدمی 
لے کر گئے ۔ دونوں ببادر سردار ابنی اپنی باری پر جاتے اور پورے 
لشکر کے واسطے چارہ اور ایندھن فراہم کرے :- 

ایک مر تبں سہابت خاں کی باری تھی ۔ کامانی سے پا کوس دور؛ 
اودگر کے نواح میں موضع پٹہ شاہجہائپور میں گھاس چارہ جمع کر کے 
سردار کے ہاتھ روائہ کیا ۔ وہ تھوڑی پی دور گیا ہوگا کہ سامنے سے غنم کا 
لشکر ممودار ہوا ۔ یہ پلٹ کر .ہاب خاں کے اس چلا آیا ۔ ہابت خاں 
ے پیٹہ کی عافظت حسام الدین غاں کے بیٹوں نع اللہ اور بىضی قلی غاں 
کے سبرد کی ۔ خود ساری فوج کو ہمرکاب لے کر دشمن سے دو دو ہا تھوکرنۓ 
کچ لیے بڑھا 5 غنیم پیوس ہزار سوار کا لشکر لے کر سامنے آیا اور فوج شاہپی 
کو نرغے میں لے لیا ۔ دونوں طرف سے قعر ء تلوار ء بان اور بندوق تۓے 
موت کے پیغام سناےۓ شروع کے ۔ اہدانِ شاہی ے ہزاروں کو خاک میں 
ملا دیاء خود بھی کام آۓ - شاہی حنداول (عقب) اخلاص خاں کی ماتحتی 
میں تھا ء اس پر رستّم وغیرہ دکنی سرداروں نے بڑی شدت ہے حملد کیا ۔ 
لیکن ان بہادروں کے تیروں اور گولبوں کی دوچھاڑ ے نیز ے دریغ تلواریں 
برسا ُرسا کر وہ مارا مار ی کہ دکیوں کو پٹنا پڑا ۔ اىنے میں غان عد 
فوج ”نثیر لے ہوۓ راؤ ستر سال ہر آ پڑا ۔ ہہادر راجہوت سردار نے ذرا پروا 
نہ کی ء بہاڑ کی طرح اپنی جگہ ڈٹا رہا ۔ اگرحہ دشمن کے سپاہی گھر کر آۓے 
تھے لیکن راؤ ستر سال ے شبرکی طرح جهپٹ کر حملب کیا ۔ اس کے 
وفیقوں ے نیزوں اور تلواروں سے دشمن کی صفوں میں شکاف ڈال دے ۔ 

یں معرکہ ہڑا سخت تھا ۔ توہوں اور بندوقوں کا دھواں ہر طرف چھا 
رہا تھا ۔ گرد و غبار کی کثرت ؛ گھوڑوں کی ہنہنابہٹ اور دلاوروں کے ثعروں 
سے میدانر جنگ پر میدانِ قیامت کا گان ہوتا تھا ۔ باپ کو بیۓے کی ٤‏ 


َ۹ شایجہاں فاسد جلد سوم 


بھائی کو بھائی کی خہر ئہ تھی ۔ اس مارا مار میں پھلول کے نیۓے بھاری فوج 
سانھ لیے راجا راۓُ سنگھ ہے بھڑ گئۓے ۔ یہاں پھر بڑی خونریز لڑائی ہوئی ۔ 
فریقین نے جان ہے ہاتھ دھو کر ہنگلمہٴ جنگ ایسا گرم کیا کہ روز حشر 
کی گیر و دار بھی اس کے مقابلے میں پیچ ہو گئٔی ۔ واجا نے !پنے حریف کو 
ہلاک کر دیا ۔ دشمن کے سپاہی اس یر آ آ کر گرتے تھے اور وہ تیغ_ تیز 
سے انھیں کاٹ کر ستھراؤ کر دیتا تھا ۔ تین کاری زخم کھاۓ ۔ جوشر 
شجاعت میں گھوڑے ہے اتر کر پیدل لڑۓ لگا ۔ بیرم دھو وغیرہ دوسرے 
راجپوں سردار بھی اُس کی رفاقت کی خاطر گھوڑوں ہے اتر کر اور زندگ 
سے ہاتھ اٹھا کر دشمن کے سامنے ہوۓ ۔ فطری بہادری اور رفاف و دلسوژڑی 
کے جوش میں یوں جھوج کر لڑے کہ غنم کے سیکڑوں سہاہیوں اور 
گھوڑوں کو خاک میں ملا دیا ۔ رانا کی فوح کے سردار شیو رم اور راجا 
راۓ سنگھ کہ ے شار رفیقوں نے جان دے کر حفی مک ادا کر دیا : 
کر جاودانی لیک فامی حاصل کر گئے ۔ 

یہ بڑا ناڑک وقٹ ىھا لیکن عین اسی لمەحے مہابت خاں اہی فوج لے 
آہنچا۔ اس ے پہلے ہی حملے میں غنم کو شکست دے کر بھکا دیا ۔ 
کچھ دور ان بدیختوں کا تعاقب کر کے پاٹا اور راجا راۓ سنگھ کو میدان 
میں ہے اٹھایا ۔ اخلاص خاں کی ران پر برحھے کا زخم لگا نھا لیکن اب قدمی 
سے جا رہا ۔ بالآخر افضل اور اس کی کلیائی فوج کو شکست دی ۔ سجاں سنگھ 
سیسودیں اور دوسرے لاموس پرست راجهوتوں نے کاری زخم کھاۓۓے تھے 
لیکن لڑے رے اور روسیاہ عنم کو میداں ہے بھگا دیا ۔ جب دو گھڑی 
رات گزر گی اور ناریق ہر طرف چھا گئی تو سیاہ باطن دکنی لشکر 
اندھیرے میں فرار کر گیا ۔ 

اس عرصے میں دمدمہ (ساباط) خندق تک پہنچ گیا تھا ۔ قاعہٴ کلانی 
کے کنگورے بادشاہی توپوں کے گولوں ہے گر چکے تھے ۔ فوج شاہی 
خندق کو پاٹے میں مصروف نھی ۔ وم شعبان (م چون ےیہمء) نک 
غندق اٹ گئی اور قلعے کی تسخیر یقینی نظر آے للگی ۔ غنم کی فوج کبھی 


شاہجہان امہ جلد سوم ۹ 


کبھی ادھر اُدھر ہے ممودار ہو کر شوغیاں کری لیکن شاہزادہ اورنگزیپ 
ان کی طرف ا وجم نہ کرتا ؛ قلعد فتح کرۓ کی ندہر میں لگا رہتا ۔ یہ دیکھ 
کر دشمن دلبر ہوتا گا ء ہر روڑ کچھ آگے بڑھ آنا ۔ لسکرگاہ ہے حھ کوس 
کے فاصلے پر غنم کے ٹیس ہزار سواروں ے حھاؤنی ڈال ‏ ی ۔ وہاں ہے 
بڑھ کر لذکر شاہی سے دو کوس :۔َد فاصلے پر بڑاؤ کیا ۔ شاہزادے کو اندازہ 
تھا کہ اس حرکت سے عتم کا مدعا صرف یہ ے کہ بادشاپی بہادروں کو 
پریشان کرے اور اس طرح قلعے کی تسخعر کو کچھ زیادہ عرصے کے لے 
ملتوی ہوے دے ۔ ٹاہم مصلحٹ کے تقاضے سے یں مشہور کر کے کە 
ماہدولٹ رسد لاے کے لیے بھالی جاے ہں ء مم ععبان (ے جون ے۵ ء) 
کو آرمودہ ار بھادروں کی فوج ہمرکاب لے کر ء عنم کی سرکوی کے لیے 
روانی ہوۓ ۔ میدان دجاعت کے یکہ تاز بہادروں نعنی راجا رااۓ سنگھ اور 
اغعلاص خاں کو لشکر گاہ کی حفاظت کے واسطے دیچھے حھوڑا ۔ 

شاہزادے نے اس فوج کی ہراوئی میں معظم خاں ء نجابت خاں ء راجا 
سجان سنگھ بندیلہ اور دلر خاں وغرہ کو تعینات کیا ۔ نونہال خحلافٹت 
سلطان چد کو اپنے مانحختوں یق جاعت دے کر ہراول کے حفوظے کا سردار 
بنایا ۔ شاہنواز خاں اور راؤ سر سال کو میسرہ کی سرداری سونہی ۔ ابھی یہ 
فوجیں روانہ ہی ہوئی تھیں کہ عنم کے تیس ہرار سواروں کا اىہوہ دور ہے 
دکھائی دیا ۔ ہہلول کے بے جو ہراول میں بے ء ابی فوح کو ہمراہ لیے 
شاہی ہراول سے آ کر الحھ گۓے ۔ تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا اور 
خوب داد شجاعت دی ۔ دلیر خاں پر بھی کسی نے تاوار کا ایک ہانھ لگایا 
لیکن وہ غوب مسلح تھا ء اخمی نہ ہوا ۔ دشمن کے مہابہی چاروں طرف ہے 
گھر گھر کر آتے اوو بادشاہی دلاور پہاڑ کی طرح ڈٹ کر انھیں زبانِ تیغ 
سے جواب دیتے ۔ آخرکار دونوں فوجیں آمنے سامئے ہو گئیں ۔ شاہی بہادروں 
نے موقع دیکھ کر یکایک اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دشمن ہر جا پڑے ۔ 
غرض أن اجل رسیدوں کی کؿبر قعداد کو پلاک کر کے سکسسب فاش دی ۔ 

اس معر کے میں فوج شاہی کے بعض اشخاص نے بھی شہید ہو کر 
سعادتِ دارین حاصل کی ۔ شاہنواز خاں ء راؤ ستر سال شمس الدین خویش 


بمے شاہجہان امم جلد سوم 


اور ہابت خاں ۓ دائیں بائیں ے ار دامرالہ حملے کیے کہ یہودہ 
خیال دکنی فوج کو دم بھر میں تٹریئر کر ڈالا ۔ بھاگۓ ہوؤں کا تعاقب 
کرۓے ہوۓ ان کی لشکرگاہ تک جا پہنچے ء جتنے ڈیرے حیے تھے سب 
میں آگ لکا دی ۔ ہزاروں کو قتل کیا ۔ ے شار قید ہوۓ ۔ اس کے بعد 
فوج شاپی کاسیابی و کام انی کے سانھ واپس آئی ۔ چونکہ غنم کا ام و نشان 
تک باق تب رہا اور قاعبثٴ کایاتی کا محاصرہ جاری تھا لہٰذا ان مہادروں کو 
خیال آیا کہ مورچوں دمدموں کی خبر لینا ضروری سے ۔ غرض تعاقب سے 
ہانھ اٹھا کر شام کے وقت اپنی لشکر اہ میں واپس چلے آےۓ ۔ بعض کارگزار 
اور خلص سردار مثلا نصبری غاں جب احمدنگر میں داخل ہوۓ تو 
معلوم ہوا کس اس علاتے میں سیوا ےۓے فتمد و فساد بریا کر رکھا ے ۔ 
نصیری خاں نے ے توقف اس پر یلعار کی ۔ اُس کے تمام سپاہیوں کو لرنغے 
میں لے کر کئرس تعداد کو ژخمی اور قتل کیا ؛ جو بجے انھوں ۓ راہ فرار 
اغتیار کی ۔ اس کے بعد ىہ قاعدہ مفرر ہوا کہ کار طلاب خاں جنیر کے لواح 
میں ء عبدالمنعم پسر میرزا خاں اور ہوشدار چجارکوڈہ کے تھاۓے میں ء 
ایرج خاں ؛ نصرت خاں اور دوسرے اما قلعءٴ پریندہ کے سامنے ناندیہ میں 
ٹھہر کر انتظام کریں تا کہ دکن کے شطان رعایا کو ہریشان نہ کر سکیں 
اور ہر پ رگنے کا بندویت ہہ خوی ہو سکے ۔ 

دکن میں جابجا تھوہڑ کا جگل ے ء سسپہابت خاں کے حسبِ ہدایت 
لشکر والوں نے تھوہڑ کے درخت کاٹ کاٹ کر خندق کو پاٹ دیا تھا ۔ 
قلعے والوں نے یہ تدبیر کی کہ بارود ء می ہے تیل اور گھاس کے گٹھوں 
کو آگ دے کر خندق میں پھینک دیا جس سے لکڑیوں کا انبار جل کر 
خاک نو کا ۔ بادشاہی ملازموں کو دوبارہ خندق پاٹی پڑی ۔ اس طرح 
یورس کرے میں ناخیر ہوق رہی ۔ شاہزادۂ والا جاہ ۓ حکم دیا کہ 
درختوں کے مبجاۓے مئی اور پتھروں ہے غندق بھری جاۓ ۔ اسی تارج پر 
ملک حسین ؛ فتح روہیلں اور پد ہیک داروغں* تو بخانہ شاہزادے کے 
حسب ہدایت قلعم نیلنگہ کو فتح کرۓ کے لیے روانہ ہوۓ ۔ قلعے والوں 
ے اکرچہ سخت مقابلہ کیا لیکن ان ہہادروں نۓ پہلے ہی حملے میں أے 


شاہجہان اب جلد سوم َْْ 


قتح کر لیا ۔ قلعدار کو قید کر کے تمام گھوڑوں اور اسلحہ سمیت شاہزادے 
کی خدمت میں بھیح دیا ۔ شیخ مبر کو قلعں چچولی فتح کرے کے لے بھیجا 
تھا ۔ قلعدار پر ایسا غوف چھایا کہ شیخ میں کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ 
گیا ۔ بادشاہی فوج ۓ ےزحمت قلعے پر قبضہ کر لیا ۔ تھوڑے سے آدىی 
جنھوں ے مقابلہ کیا قتل کر دے گۓے یا قید ہوۓ ۔ 

بتارخ  .‏ [شوال] (زکم اگست ےن+رء) شاہزادہ اورنگ زیب فے 
سلطان مچد کے ہمرکاب راؤ ستر سال ء ممرزا سلطاں اور دلبر خاں وغیرہ کو 
روالم کیا ىا کہ وہ شریر جو کئی بار شکست کھا کر متفرق ہو گئۓے اور 
اب پھر جمع ہ وکر قلعے کے فتح ہوے میں عغْل ہو رے ہیں ؛ انھیں سزا 
دیں ۔ ناکید کے ساتھ ہدایت کی کہ خوب جستجو کر کے أن بدلیتوں کو 
ایسی شکست دیں کہ خیال ىاطل ان کے سر سے نکل جائےۓ ۔ وہ نونہال 
سلطىٹ مصمم ارادے کے ساتھ چیدہ چیدہ ۔ہادروں کو ہمراہ لے کر دکن 
والوں کی لشکر گاہ کی طرف روالہ ہوا ۔ چونیس کوس چلے ہوں گے کہ غنم 
کا انبوہ دور سے نظر آیا ۔ بادشاہی جاں نثار بج لی کی طرح اُن بدعتوں پر 
جا پڑے اور نائید ایزدی یز اقبال نادشاہی کی برکت ہے ذرا سی دھر میں 
اُنھیں شکست دے کر بھکا دیا ۔ دو کوس نک تعاقب کیا ۔ اس مہم میں 
اىاۓ راہ میں بہت ے گانؤں اور قصے بڑے جنھیں لشکر شابی نے تاراج 
کر کے تباہ کر دیا ۔ کشام کے وقت کاہرگہ میں پہنجے ۔ سلطان یچد ۓ حکم 
دیا کہ ٭سید مچد گیسو دراز کے روضے میں جن اشخاص نے پناہ ی ے اُن ک 
حفاظت کے لے ایک دستہ تعینات کر دیا جاۓ ء باقق ممام علاقے میں 
سہاپیوں ے لوٹ مار کر کے جھاڑو سی پھیر دی ۔ 

کاہرگں کے قلعے کو فتح کرۓۓے کے لے پہلے اس کی خندق کو مئی 
پتھر ڈال ڈال کر ہاٹ دیا ۔ ىوپوں کی گولہ باری ہے برج اور فصیلیں بھی 
باہ ہو گئیں ۔ اندر والوں لے برج کے ساسنے گچ کی دیوار بنا ی تھی ء 
اگست کو اہل لشکر سیڑھہوں کے ذریعے برج ہر چڑھ گۓ اور اُس دیوار 
کو ڈھانا شروع کیا ۔ حصورین ۓ ڈٹ کر مقابلہ کیا ؛ باں چھوڑ کر اور 
بندوتیں داغ کر خوب لڑے ۔ فصیل کے اوہر ہے بارودی ڈے پھیٹکے ۔ 


وسسروے 


ارہد شاہجہان ثاب جلد سومع 


گھاس کی گٹھریوں اور سی کے ٹیل میں ڈوے ہوۓ لحانوں کو آگ لگا 
کر لیچے ڈالا ۔ بادشاهی دلاوروں ے ان چیزوں کو گاستان فتح و ظفر کا 
پھول سمجھا بلکە اپنے آفا کی ھک حلالى میں ہوت سے ےہروا ہو کر 
یکایک قلعے میں گھس گئے ۔ دلاور حبشی کاەرگہ کا قلعدار تھا ۔ عادل خاں 
نے اس ے ار توووں بندوقوں کے علاوہ ڈھلئی ہزار برقنداز ھی دے 
رکھے تھے تاکہ قلے کی حفاظت میں کسر ہ رے ۔ تاہم جب اُس نے 
دیکھا کہ جان پر آ بنی تو بتاریج . و اگست ے۵ رء عرضداشت بھیجی کہ 
اطاعت کے لیے قیار ہوں ء میری غلطیاں معاف کی جائیں ۔ چونکہ قاعے کے 
اندر بیشتر مسلان اور سادات کا ایک گروە آباد تھا لہٰذا سلطان ید کے 
حسدب الحکم دینداری و مروت کے اقتضا ہے دلاور حبشی اور تمام قلعے 
والوں کو امان ملی تا کہ سب اپتے اہل و عیال کو ہعراہ لے کر باہر نکل 
جائیں ۔ اگلے روز یکم ذیقعدہ ے٦‏ , ,ھ رم اگست ے۵ہء کو دلاور حبشی 
قلعے کی چانیاں لے کر حاضر ہوا ۔ التاس کی کہ فدوی کو بیجاہور چلے 
جانے کی اجازت دی جائۓ ؟ سلطان مد ۓ سے خلعب دے کر رخصت کیا۔ 
قاعے پر قبضہ کر کے ساہچہاں صاحبقراں کے ام کا خطبہ پڑھوا دیا ۔ 
شاہزادہ اورانگ ژیب کی عرضداشتوں ہے حضرت صاحیقراں کو قاعہٴ 
گلہرگں کے فتح ہوئنۓے کی خبر ملی ۔ شفقف و قدردای کے ىطور تار 
ہم ذیقعدہ (وم اگس ےن+رء) شاہزادے کے لیے دو موتیوں اور ایک 
لعل سے آراستہ سرپیچ خغلعت خاصب ؛٤مرصع‏ خنجر مع پھول کٹارہ ء؛ ایک 
ہتھنی اور طلائی ساز والا ہاتھی ارسال فرماۓ ۔ تنخواہ بڑھ کر بارہ کروڑ دام 
یعنی تقیس لاکھ روے سالان مقرر ہوئی ۔ بیدر کا نام ظفر آباد رکھا ۔ 
معطم خاں کے لے خلعت روانہ کیا ۔ دس لا کھ رو عالا کی جمع کا 
علاقب کرناٹک جو اُس نے حاضر باراہ ہوۓ سے پلے سابقب حا کم ے 
چھینا تھا ء اے [بطور جاگیر] عطا فرمایا ۔ شاہنواز خاں کو ہزار سوار کے 
اضانے سے پاپ ہزاری ذات پامج ہزار سوار دو اسپب سب اسپب کے منصب پر 
فائز کیا ۔ یہی اضافہ اور منصب مہابت خاں کو ملا ۔ غلعت غخاصد اور 
شمشیر مصح بھی عنایت ہوئیں ۔ نبابت خاں کو ہزار سوار کے اضافے ہے 


شاہجہان امہ جلد سوم 


پاچ ہزاری ذات چار ہزار سوار کے منصب پر سوقراز کیا ۔ 

راجا راۓ سنگ کو پاچ ہزاری ذات چار ہزار سوار کى سنصب کے 
علاوہ غلعت خاصد ء مرسصع قدوار ء زریں زین کا عربی گھوڑا ء ہاتھی اور 
بٹئی مرحسب فرساےۓ ۔ حکم ہوا کہ چونکد اس سیم میں راجا لے بہایت 
جاں مثانىی کى ے اور کاری زخم کھاۓ ہیں لہٰذا وطن جا کر آرام کرے ۔ 
ایک لاکھ روے نقد دنخواہ می دے جائیں ۔ اغلاص خاں پان سو سوار 
کے اضافے ہے بین ہزاری ذات اور سوار کے منصب پر فائز ہوا ۔ خلعت 
ملا ۔ نصرت خال نےۓ بھی اسی اضافے ہے تین ہزاری ذات ڈھائی ہزار سوار 
کے منصب پر سرفرازی بائی ۔ دلیر خاں پان سو ذات پان سو سوار ی 
ترق سے ڈھائی ہزاری ذات ہزار سوار کے مقعصب ہر متاز ہوا ۔ سجان سنگھ 
دندیلہ کو ڈھائی ہزاری ڈات اور سوار کا منصے ملا ۔ راؤ رتن کا منصب 
دو ہراری ذات اور سوار قرار پایا ۔ باق اشخاص بھی جنھوں ے جاں مشانی 
کی تھی ؛ ترق پا کر مناسب سنصبوں پر سرفراز ہوۓ ۔ 

رن دولھا کا بیٹا غازی اور رعےحان ولا پوری کا داماد عبدالرحان 
بادڈاہی ملازمت میں داخل ہوتۓے کے واسطے شاہزادے کے لشکر میں شامل 
ہو گئے نھے ء اس سہم میں دولوں نے بڑھ بڑھ کر داد شجاعٹ دی ۔ 
عاڑی کو بین ہزاری ذات دو ہزار سوار کا اور عیداارحان کو دو ہزاری 
ذات ہزاو سوار کا منصب ہلا ۔ اس عرصے میں تمام کام حضرت کے ہوا خواہوں 
نی سرضی کے مطابق ٹورے ہوۓے رےے ۔ جو قلعے آپ ے چا ؛ 
فتح ہو گئے ۔ بیجا پور والوں ے اطاعت و عاجزی کا شيوە اختیار کیا ۔ 
عادل خاں کے جانشین ۓے سرکشی ہے یک قلم ہاتھ اٹھا لیا ۔ ایک قدیم 
عادل شاہی سردار ابرارم خاں بچتر کو بھیچج کر امان طلب کی ۔ فیصلہ اس 
بات پر ہوا .کہ حا کم بجاہور ہاتھیوں اور بیش بہا جواہرات کی ثکل میں 
ڈیڑھ کروڑ روے کی پیشکش حاضر کرے ء قلعہ* پریندہ کو مع عالات لشکر 
شابی کے حوالے کر دے اور کونکن کے قلعے یز وٹکوػا علاقہ بادشابہی 
عاملوں کے سیرد کرے ۔ یپتر خاں کی واہسی کے بعد حا کم بیجا پور تے 


- شاہجہان ثامم جلد حوم 


ونکو کے علاقے اور مذکورہ بالا قلعوں کو بادشاہی ملازموں کے سپرد 
کر دیے کے فرامین ارسال کیر ۔ شاہزادے نے اُس کی عرضداشت کو اپنے 
نیازناہے کے ساتھ درا والا میں بھیچ دیا ۔ 

بادشاہ بندہ پرور شکستہ نواز ‏ ۓ احسان و عنایت شاہانمہ کے دستور 
کے مطابق وا ی بیجا پور کی عاجزی و درماندگی پر ترس کھا کر پیشکش 
کی رقم میں سے بچاس لاکھ روے معاف فرمااۓ ۔ الطاف شاہی پر مشتمل 
فرمان اُس کے نام ارسال کیا ۔ شاہزادہ اورنگ زیب کے نام فرمان صادر 
ہوا کہ فوج ظفر سوج کو ہحرکاب لیے اورنگ آباد وابس چلے جاؤ ۔ قاضی 
نظاما کو پیشکش کی وصولى کے لیے بیجاپور تھیج دو ۔ معظم خاں کو حکم 
ملا کہ قلعمبٴ پریندہ میں ء کونکن کے قاعوں میں یز علاقلٴ وتنکو میں 
تھاۓ دار متعین کر دو ۔ جب قاضی نظاما بیشکش لے کر واہس آ جائۓے 
تو تم درگاہ بادشاری میں حاضری کے لیے روانہ ہو جاؤ ۔ تتاربخ پر ذیقعدہ 
(م اگست) جاعت خاں کو قلعہٴ کابل کی قلعداری عنایت ہوئی ۔ فتح الہ 
خاں ولد سعید خاں ظفر جنگ کی جگد سعادٹت خاں کو شہر کاىل کا انتظام 
سبرد ہوا ۔ بنگش بالا اور پائیں کی فوجداری جس پر سعادت خال مامور تھا 
وہ عبداللہ خاں ولد معید خاں ظفر جنگ کو عطا ہوئی ۔ دو ہزاری ذات دو 
ہزار سوار کا منصب ملا ۔ رم اگست کو ناظر حاں کی جگہ خواجب دولتہ 
معللٰی کو حلسراۓ شاہی کی نظارت سہرد کی ۔ خاعت اور منصب کی ترق 
دے کر دربار خاں کے خطاب سے سرفرازی مخشی ۔ 


حضرت شاہجہاں کی علالت ؛ سانحات کا واقع 
ہونا اور معاملاتِ سلطنت کی برہمی 


بادشاہ رعایا پرور کے لطف و احسان ہے ہر شخص فارغ البال تھا اور 
امن و امان کے سبب رعیت اطمینان سے زندگگ بسر کر رہی تھی ۔ ہر جگہ 
دن عید ء رات شب برات تھی ۔ اہل_ عالم کی مرادیں برآرہی تھی که 
ناگہ چرخ کچ رفتار ے لیرنگ دکھایا یعنی ے ذیالحجہ ےں,.+,ھ 


شاہجہان اس جالد-سؤم َِٗ۰۰٥‏ 


(یہ و ستجر ےن ہء) کو بادشاء سلامت کی طبیعت فلساز ہوئی ۔ پیشاب باخانہ 
وکب' جائۓے نیز دموی مواد کہ جمم ہو جائے ہے پانؤں پر ورمٴآ گیا ۔ 
شدھ سض کے سیب ظعر سقدس ثبارت خراب ہو گی ۔ معمولی معالجے 
کے بعد اطباے پا کال کو طاب لیا ۔ انھوں نے مواد کو خارج کرئتۓ اور 
ملدے کو اعتدال پر لاتۓے کے لیے سینگیاں لگوائیں ۔ چونکہ تقدیر کے آ گے 
ندبیں کے پر جلتے ہیں ء حاذق حکہوں کے علاج ہے مطلق نائدہ لب ہوا۔ 
ہفتے بھر تک مض بڑھتا چلا گیا ۔ قطرہ قطرہ پیساب خارج ہوتۓے اکا ۔ 
تبض کے علاوہ زیر ناف ورم ممودار ہوا ۔ مندی خشکی ڑھ گئی ۔ ٹھڈی 
دواؤں کی ایر ہے پیشاب توٴ ئھل گیا لکن کبھی کبھی بخار ہوۓ لگا ۔ 
دوسری شکایتیں ہدستور بای رہیں ۔ 

..,. اس ایک ہفتے میں حضرت کو غذا کی بالکل خواہش نم ہوئی ۔ نہ کچن 
کھایا نہ پیا ۔ طہیہوں کی دواؤں ے بھی کچھ اثر نہ دکھایا ۔ جہاں پناہ ٴق. 
علاات کے سہب سارے جہان کی حالت دگرگوں ہو گئی ۔ کون و مان ہیں۔ 
تلاطم برپا ہو گیا ۔ زمین و آسماں اپنی جگہ ہے ہٹنے لے ۔ طہمبوں ے بڑی 
باکید ہے کہا تو حضرت نے پودینے کا تھوڑا سا ڈوو پینا شروع کیا ۔ 
رفی_ تبض کے لیے تقرب خاں تے شیر خشت تویز کیا جس سے بہت فائدہ 
ہوا ۔ قبض ٹوڈا اور کئی اجاہتیں ہوئیں ۔ 

اس عرمے میں شاہر ادہ داراشکوء اور شی مقرب اشخاص حضرت کی 

آرام گاە میں حاصر ہو کر نور جال ہے آنکھیں رون کرتے اور دل شاد 
کرے تھے ۔ آپ پر ضعف کا انا علیہ تھا کہ دیوانِ غاص و عام میں 
جلوہ گر ہوا دو کیا ؛ غسلخاےۓ تک میں آدا عحال تھا ۔ ساری خلقت دیدار 
ہے حروم ہوے کے باعث پریشان رہی ۔ نم ذی الحجد (م م ستمبر ےہ ۴۱۹)., 
کو جضرت صاحبقراں ےيۓ قصر شاہی کے جھرو کے میں جلوہ گر ہو کر سبھوں 
کو درشن کا موم دیا ۔ دیدار کے سشتاقوں ۓ آپ کا جال دیکھ کر دلی آرزو 
ہوری کی:۔ نہایت مسرور ہوۓ ۔ اس قاریغ پر آپ نے شاہرادہ داراشکوہ کو 
دس ہزار ذات دس ہزار سوار کی ترق, دے کر پچاس ہزاری ذات چاایس ہزار 
سوار ء تی ہزار دوامیت سم اسپە کا منصب عطا نرمایا ۔ تمحواہ میں ایکم 


-- شاہجپان نامہ جلد سوم 


کرو دام کا اضافہ کر کے بیس کروڑ دام (بچاس لاکھ روے سالائم) تنخواء متور 
کی ۔ آگکرے کی زکٰوۃ ساڑے سات کروڑ روے تھی ء وہ معاف قرمائی ۔ 
حکم ہوا کہ جہاں کہیں ہاری سواری جایا کرے ء وہاں کی زکمٰوۃ معاف ۔ 
فاضل خاں کو ہدایت کی کے رضوی خا اور سید ہدایت اق صدر کے ساتھ 
مل کر محتاجوں مسکھنوں کو ابچ ہزار اشرفیاں تقسیم کر دے ۔ قید جاۓۓے 
میں جو قیدی تھے ان میں سے اکثر کو جرائم کی تحتیقی کے بغیر آزاد 
کر دیا ۔ 
انھی دنوں شاہزادہ اورنگزیب کی عرضداشٹ پہنچی جس میں یڈ 
غوشخبری درج تھی کہ بتارخ ہہ ذی الحجد (, م ستمبر ےن۹ رء) خدا ہے 
انھیں ایک بیٹا عنایت کیا ے ۔ ہزار اشرفیاں بطور نذر بھی آئیں ۔ حضرت 
نے اس لونہال کا ام سلطان مد اکبر رکھا ۔شاہزادے کو حلعت_ خاصہ ارسال 
قردایا ۔ معطم خاں ہے بعض باتیں حضرت کے خلاف مزاج سرزد ہوئی تھیں ء 
نے وزارت ے عہدے سے برطرف ؛رمایا ۔ آُ٘س کا بیٹا مچد امن خاں باپ یق 
ثیابت میں بطور دیوان کام کرنا تھا ء اُس کو ہدایت ہوئی کہ کچہری میں 
لہ آیا کرو ۔ معظم خاں ؛ مہابت خان اور دیگر اسرا کو حکم ملا کے 
بارگاہ شاہی میں حاضر ہوں ۔ معظم خاں کی جگہ دوسرا دیوان مقرر ہوۓ 
تک راۓ رایاں کو یہ غدمت انجام دینے کا حکم ملا ۔ 
بندرکاہ سورت کے وقائع ہے معلوم ہوا کم قائم بیگ سفیر حسے حضرت 
ے سلطان روم کی خدمت میں بھیجا تیاء قسمطنطنمہ میں خدمٹ سفارت انجام 
دینے کے بعد حلب پہنچا ۔ سرتضلی پاشا حا کم حلب ہے قائم بیگ کی ایسی 
دوسی ہوئی کہ ہم زوالہ و ہم بیالہ رہنے لگے ۔ دونوں ایک دوسرے کے 
سمکن پر آے جاتے تھے ۔ کوئی پردہ باق نس رہا ۔ چونکہ باہم کال 
ہے ٹکانی تھی ء قائم بیگ مرتضلی پاشا کی ایک خواص پر فریفتہ ہو گیا ۔ 
ستضٰی پاشا کو دونوں کا یہ ربط و ضبط نہایت ناگوار گزرا نوکروں کو 
ہدایت کی کہ کھاۓ میں زھر ملا دینا ۔ اُنْ بدنیتوں ۓ ذرا نے لالچ میں 
قائم بیگ اور اُس کے داماد مد حسین کو زہر ملا ہوا شربت ہلا دیا ۔ دونوں 
حبیں ہلاک ہو گے ۔ 
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ےر اور ور غرم رھ (و‌دےمو+اگتوبر ےدےہرے) کو حضرت 
جھروک“ٴ درشن می جلوە فرسا ہو ۔ دیدار کے مشتاقوں کو اھنا جال 
دکھا کر سحادتِ دارین یخشی ۔ تفریج طبمع اور قبدیل آب و ہوا کے لے 
عفر کو ہت سمجھا ۔ چتا ید ےم حرم (رم اکتوبر) کو حفظ و حایت پروردگارو 
کے ساۓ میں دہلی سے آ گرے کو روانہ ہوۓ ۔ روالق کے وقت خلیل ال 
خاق کو ہزار سوار دی اسیم سم اسپہ کا اضافمہ دے کر پامجخ ہزاری ذات باب 
ہرار سوار دواسپد سم اسپں کے متصب پر فائز کر کے غاعت خاصہ سے سرفراز 
کیا ۔ دہلی کی صوے داری اور لال قلعے کی حراست اس کے سبرد کی ۔ اس 
کے بی میر میواں کو میر خاں خطاب دیا ۔ میر خاں کا عہدہ یعّی میر توزکی 
حسین بیگ خاں کو تفویض قرمائی ۔ روح اللہ مجر ارت کو دیوانی کی 
خدمت دی ۔ علىی مدان خاں کے نوکر مد صالح کو دہلی کی واقعد نویسی ؛ 
بنشی گری اور دیوائی نیوتات پر فائز کیا ۔ اس کے بڑے بھائی بد مقم کو 
اس کا عہدہ یعنی رکاب شاہی کی دیوانی بیوتات عطا کی ۔ شاہزادہ داراشکوە 
کی طرف ے عزت خاں کو دارالسلطنت لاہور کا انتظام سبرد کیا جو اب 
تک ہہادر خاں کی تھویل میں تھا ۔ شاہزادے کی نیابت میں صوبہمٴ ملتان یىی 
حکومت پر أُنْ کے اوکر شیخ موسوی گیلانی کو سر لند فرمایا ۔ ہزاری 
ذات چار سو سوار کا ىنصب بشا ۔ بتارخ وم عرم (۔ نومبر ے۵٦۱ء)‏ 
شاپی سواری متھرا میں پہنچی ۔ دانشمند خاں مبر بحًی اپنے عہدے ہے 
مستععی ہوا نھا ء بہاں یع خدمت ید امن خاں کے مہرد فرماٹی ۔ پایچ سو 
ذات اور سوار کی ترق دے کر نین ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار موار کے سصب 
پر سرفرازی بجشی ۔ غلعت خاصم اور صرصحع قلمدان تھی عطا کیا ۔ تقرب خاں 
کو جواہرات اور سوتے ىى شکل میں دس ہزار روے انعام دیا ۔ شیخ فرید 
ولد قطب الدین خاں کو اس کے سابقه منصب تین ہزاری ذات دو ہزار 
سوار پر ال فرہایا ۔ ابدال بیگ کوتوال کو کوتوال غاں خطاب دیا ۔ 

دِکن کے وقائمع ے معلوم ہوا کہ شاہزادۂ والا گہر اورنگزیب بہادر 
ۓ معظم خاں کو قلعہٴ پریندہ کی طرف روائد کیا ۔ قاضی نظاما کو پیشکش 
حوصول کرۓے کے یے بیجاہور بھیجا ۔ اپئے ملازم علی بیگ کو بندوقچیوں 


ھَّ-َ شایجہان امم جلد۔سوم 


کی الیک جاعت دے کر قلعدٴ(کلبرگہ) کی حرامت کے واسطے چھوڑا اور خود 
حکم معلی کے مطابق بتار پ فتحرم (م اکدویر ے۱۹۵ء) اتوار پر ی 
درسیانی شب میں اورنگ آباد کی طرف وابس ہوۓ ۔ پاچ روز بعد ظافر آباد 
(بیدر) میں پڑاؤ کیا ۔ نو دن یہاں قیام رپا ۔ اپئے مخشی مپر جعثر کو ڈیڑھ 
ہزار سوار اور چلر ہزار بندوتچی اور پیادے وغیرہ دے کر بیدر ی حافظت پر 
سامور کیا ۔ بتاریج مم صفر (رم نومبر ے۵+٥ء)‏ اورنگ آباد کے نواح میں 
خیمب زن ہوۓے ۔ 

انھی دنوں شاہزادہ اورلگزیپ کی بیگم کا جو شاہنواز خاں صفوی کی 
ھی کین ء افقال ہراے ٹرٹ کو ۴ی غالق سب عغارقت ہت ال 
نھی ۔ بہت ملول ہوئۓ ۔ پاچ روز تک اکبر آباد کے باہر قیام پدیر رے ۔ 
بتارم مم صفر (ن مٍٴنوسبرں) آگرے ہے نین کوس دور دریاۓے جمنا :کے سامی 
گھاٹ پر انرے ۔ مجومیوں ۓ آگرے کے دونت خاے میں داخل ہووۓ 
کے لیے ہم صفر (ہء نومپر ے۵٦۱ء)‏ کی اریج تیویزکی بھی ء چنا یب دس 
روز تک سامی کھاٹ کے نشیعن میں قیام رکھا ۔ یہاں ماء اللحم اور مقوی 
مشروبات پینے سے طبیعت بجحال ہوئی ۔بماری شروع ہوۓ ہے دو ماہ بعد 
آج دوا کی مدد کے بغیر احابت ہوئی ۔ پھر تو ہر روز صحت میں برق ہوے 
لی ۔ اس علالت میں حضرت کی کمزوری و ناتوانی انتھا کو پھنچ گئی تھی ۔ 
لیف اتی سخت تھی کہ اسان کے داب و تحمل کی حد ہے زیاد؛ بھی ٭ 
تاہم حضرت کی مستقل :اجی بدسور برقرار رہی ۔ انتہائی صبر و توکل کے 
ساتھ بلکہ شگفسہ مزاجی سے تمام تکالیف برداشت کیں ۔ شاف مطلق کی 
عنایت پر بھروسا کر کے روحانی علاج یعنی نذر نیاز ء صدقے اور خیںاب پر 
عمل کیا اور حکم حقبقی کی سبربانی ہے شفا پائی ۔ عا ی ہمتی کے ۔ہب 
باری تعالبٔی کی درگاە میں عجز و آیاز سے نوج کرے رہے اور نہایت 
ثابت قدمی کے ساتھ غدای سرضی پر قالع رے ۔ ہاں نک کہ طہہوں یق دوا 
اور ہواخواہوں کی دعا نے اپنا اثر دکھایا ۔ 

المختصر خداۓ قدیر کی سپریانی سے سامی گھاٹ ینہ وی حضرت 
کی بمحت بحال ہونا شروع ہوئی ۔ مزاج عا ی اہی اصلى حالت پر آیا ۔ تجویز 


غاہجہان نامہ جلد سوم -- 


یہ تھی کہ عارتوں کی تعغیر مکل ہویۓ تک حضرت شاہزاد داراشکوہ کی 
حوبلی میں قیام فرسائی گے ۔ چنانچے بتارچہر صفر (جم نومجر ےچہرے) 
سامی گھاٹ ہے بہادرہور میں تشریف لائۓ ۔ اگلے روز کشتی میں سوار ہوکر 
دریاۓے جمنا "کو اپنے نور جال ے رشکر کہکشاں بناے ہوۓ مبارک 
ساعب میں شاہزادے کی حوبلی میں رونق افروز ہوۓ ۔ اگرے کے باشندے 
جوعبد کے چاند کی طرح حضرت کے دیدار کے عاشق تھے ء دریا کے دونوں 
کناروں پر صف بستد کھڑے تھے کہ ظل_ سبحانی کے روے انور کی زیارت 
کر سکیں ۔ ابہائی پریسانی بلکہ مایوسی و ناامیدی کے بعد بادشاہ سلاس کی 
صحسیاق کا مردہ سنا تھا ۔ رعایا کے لیے یہ دں عید اور توروژ کے براپر 
تھا ۔ تمام پریشانیوں کک نلاق ہو گئی ۔ آگرے والے بلکہ عالم بالا کے 
ستے بہلہ رو ہو کر حصرت کے عمر و اقبال کی دعا مانگتے اور آمین کہتے 
تھے ۔ 
نو دن بعد حضرت شاہجہاں کی سواری قلعمٴ آگرہ میں داخل ہوئی ۔ 
آپ نے خداے کریم کی عثایت کا شکر ادا کرتۓے کے ہے یم فیصلہ کیا 
کہ چشن شاہانہ منایا جاۓ اور بزم عشرت کو رشک فردوس نایا جاۓ۔ 
غرض ان مہارک ایام میں جب کہ بادشام بندہ پرور یق صحت یاں کے سبب 
ہر شخص کو دلی خوشی حاصل تھی اور ہر طرح امن و اىان کے سیپ چانے 
میں لم سماے نھے ء عمر مبارک کے وہ ویں قەری سال کا چشن منعقد ہوا ۔ 
ہر بین م۲ رع الاول (م دسمبر ےی رعء) پیر کے دن قلعبٴ آگرہ کے 
در و بام آراسه کے گئے ۔ شہٴ ِشاط کے سیب ہر شخص کا دل عیش و 
راحت کا مسکن بن گیا ۔ چشم بددور ء ایسی انجمن آرا۔تہ ہوئی کہ آغاز 
آفرینش سے آج نک نہ کسی آذبجاە تاجدار ے منعقد کی ء ند اہل عالم 
ے دیکھی ۔ تمصیل تو ممکن نہیں لیکن محتصر طور پر ی۔ سمجھے کد اس 
جشن عمش کا ذٴثر قیامت تک باق رے کا ۔ خدا کا شکر ے کہ حضرت کے 
پاۓے اقدس سے تحت شابہی نے اور سر مہارک سے تاج بادشاہی ۓ دویارہ 
ژینت پائی وہ ٥عزع‏ دھام ہوئی کہ فرط طرب کے باعث فلکر پر کی کر 
سیدھی ہو گئی ۔ اہلِ عالم ۓ دل کی مرادیں پائیں -_ 


۰٠‏ شاہجپلن امم جحلا سوھ 


بماری کے آغاز ہے لے کر ب۔جت یای کی تار تک شاہزادہ دارا شکوھ 
ے والد بزرگوارکی اتی خدمت کی تھی کہ امکان ے باہر ے ۔ ایک لمحے 
کہ لیے خدمتر عالی ہے جدا نم ہوۓ تھے ۔ غدمت گکذاری کو عبادت 
سحجھتے رے ۔ حضرت ےۓ بھی تندرست ہوۓے کے بعد اُس فرزند اقبالمند 
کے حقوق ادا کرے پر توجب کی ۔ سب ہے پہلے خلعت خاصد عءنابت 
فرما کر اھک کروڑ روے عطا فرماۓ ۔ جمدھر مع پھول کثارہ ء لعل کا 
سر پیچ ء بازوبند خاصم ؛ موتیوں کی مالا جو اکر حضرت کے گلے میں رہڑی 
تھی اور ٹیئیس لااکھ روےح کی تھی انھیں عنایت کی ۔ چودہ لاکھ روے کے 
صرسم آلات مزبد مرحمت فرماۓ ۔ دس ہزاری ذات اور سوار کی ترق دے 
کر أن کا مشخصب ساٹھ ہزاری ذات چالیس ہزار سوار : تیس ہزار دو اسپب سه 
اپہ مقرر فرمایا ۔ اسی کے مطابق جاگیر اور تنخواء معین کی ۔ صوبہٴ ہار کا 
انتظام ھی سرد کیا ۔ مہ کروڑ دام سالانہ تنخواء ٹھہری کہ د وکروڑ ستاون 
لاکھ بچاس ہزار روے کے مساوی ے ۔ سو راس کھوڑے بھی مرحمت ہوۓ ۔ 

سلطان سلیان شکوہ کو تین ہزاری ۔ذات ہزار سوار کی ترق دے کر 
دس ہزاری ذات ھایچ ہزار سوار کا منصب بج‌شا ۔ جعفر غاں کو خلعت غخاصد 
اور قلمدانِ, رصع عنایت کر کے وزارت کل کا عہدہ عطا فرمایا ۔ حکم ہوا 
کہ حساب کی فردوں پر راۓ رایاں کے دستخط بت ہوا کریں اور پروانوں 
پر جعفر عاں کی مہر کے لیچے راۓ رایان کی بھی سپر لگا گرے ۔ تقرب 
غاں کو پنچ ہزاری ذات ہزار سوار کا منصب عطا ہوا ۔ فاضل خاں کو تین 
ہزاری ذات ہزار سوار کا اور نوازش خاں کو ڈھائی ہزاری ذات ہزار سوار کا 
منصب ملا ۔ تربیت خاں کو خلعت ء میٹا کار جمدھر ء ثقارہ اور ہزار سوار 
دو امہ سم اسپدں کا اضافبی دے کر اودھ کی صوے داری پر سرفراژ کیا ۔ راجا 
مپا سنگھ بھدوریں کو ترق دے کر ہزاری ڈاب اور سوار کا منصب بخشا ۔ 

الٹھی دلوں سپاہت خاں ء اییج غانں ؛ سید شہاب الدین ء مہدی قلی 
غاں ارر دوسرے امرا جو حضرت کے حمب الحکم دکن ے بارگاہ شاہی 
کو روالہ ہوۓ تھے ء حاضر دربار ہوۓ ۔ ید بیگ اور یادگار بیگ کو پاچ 


ٹماہجچان نامہ جلد سوم )۸ء 


پاچ سو ذات سو سوار کا اضاف دے کر ڈیڑھ ہزاری ذات سات مو سوار کے 
منصب پر سرفراژ کیا ۔ سید بہادر کو ہزاری ذات اور سوار کامنصب دے کر 
غحضنفر خاں کی جگہ دوآے کی فوجداری پر مامور فرمایا ۔ دہرہ دون اور 
سری نگر (گڑھوال) کا علاقم جاگئر میں دیا ۔ راجا تمیو رام گوڑ کو پان سو 
ذات ہزار سوار کے اضافے ہے ڈھائی ہزاری ذات اور سوار کا منصب دے کر 
مائڈو کی قلعداری پر سرفرازی شی ۔ اسمسٰعیل بیگ داروغہٴ پیشکش تھا ء 
اُس کی خدمت شفقت اللہ کے سہرد کر کے نے مید بہادر کے سابقم عہدے 
یەنی احدیوں کی بخشی گری پر مامور کیا ۔ سر بلند خاں آختہ بیگی کو توبخاۓ 
کی داروغی پر نصب کر کے ڈیڑھ ہزاری ذاب تیں سو سوار کا منصب دیا ۔ 
اُس کی جگم فیض اللہ خخاں آختدیگی مٹرر ہوا ۔ علی مردان خاںن کا نوکر 
فرباد ہیگ میرتوزک کی خدمت پر سرفراز ہوا ۔ سید شہاب بارہہ کو ترق دے 
کر ڈیڑھ ہزاری ذات دو سو سوار کا منصب عنایت لفرسہایا ۔ شبر خاں کا 
خطاب اور مندسور کی فوجداری ملی ۔ عبداللہ خاں واد سعید خاں کو واپچ 
سو ذات کی نرق سے ڈھائی ہزاری ذات دو ہزار سوار کا منصب عطا کیا ۔ 
نصیری خاں کو تین ہزار ڈاب ہزار سوار کے منصب پر ترق می ۔ 

بتاریچ ہر ربیع الشانی (مصم جنوری ۵۸+بم) اطلاح ملی کہ ملا 
عبدالحکیم سیالکوٹی نے ؛ جس کے فضائل و کمالات کا بیان کرنۓ کے لیے 
ایک جداکا مبلد درکار ے ؛ ے, جنوری کو دار فائی ہے عالم جاودای ى 
راہ لی ۔ بتارج ۹م مارچ دہ رء سہابت خلں نے خاعت خاصد ء مرصع 
جعدھرمع پھول کثارہ ہے سرفراز ہو کر کابل کی صوے داری پائی ۔ 
معتقد خاں ولد نبابت خاں کو پہرایچ کی فوجداری اور جاگیر ملی ۔ دو 
ہزاری ذات دو ہزار سوار ء آٹھ سو سوار دو اسپد سہ اسپہ کا منصب پا کر 


اُدھر روالہ ہوا ٠‏ 


7 ژناہجپان اد عو 
غزت انگیز' دامتات اور دردنا ک: واقحات' جو 'حکم قضاو قدر ۔: 
٠‏ سے من لم جلوئٰن کے آغاز مین' ریما و لُؤٴ 8 
۰ ھاہجھانی سلطنت کا رہم ہہوجانا وت 


ترحمد اشعار : یقیناً قضااۓ: اہی کے بموجب اہل قالم کے '- ' 

حالات بدلتے رہتے ہیا ورنہ تمام باتیں ہہاری ہی سرضی کے 

مطابق ہوا کر ہیں کے شک نہیں کہ قضا و قدر ہی ے 

حکم ہے لوگوں کو لفع و نقصان پہنچتا ے اور مشیت 

آیزدی کے غخلاف جو تدییر کی جاتی ے وہ راس نہیں آئی ۔ 

ان معامبلاب میں ک سی شخص کو دم دارے یی ال نہں 

کیونکە خدا 02 کے حکمٴ میں جون و جات ۲ 

گجائش نہیں نے ۔ چوئکہ :ان واقمات میں ہہارا کچھ دغل 

نہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو حالات پیش آئیں ء ہم 

انھیں کشادہ دی کے ساتی نسلم کریں 2 
ا چرخ کچ رفتار اور زمالہ' نیرنگٗ ساز ۓ حضرت صاحبقران ثائیٴ کے 
آغری عہد حکوسٹ میں جو ساغى دکھایا وہ اتنا عبرت انگیز ے کہ ہوش سند 
اشتخاص آُس بے ,درس بطجرت .لے سکتے ہیں بلکم کمافہم بھی حقیقت: شناسی 
سیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ' اٹنا عجیس و ذریب ے کہ آغاؤ آلرینش سے آج 
نگ قدیج تاچداروں .اوں نامی :گرامی ؿ۔ہریاروں ک تاریج میں کہیں ؛نظر نہیوںٰ 
آتا۔۔. اِس کی تفصیل یہ بے کی پروردکار ,عالم ے حغبرت صاحبقران انی 
کو چو ہر طرح خلفاے راشدپن اور بارہ إماہوں کی جالشمی ہک لیے, ہوزوں 
اپ کی پیٹہاں اور چار فرزند اوجمند دے تھے ۔ ان ہیں سے ہر فرزند, کو 
خداۓے قدیر ےَ اقبالہندی' سے مہرہ یاب کیا ببھا حضرتِ ے اس نعستّر 
ع کے شکراۓ میں ان والأ گہر شاہزادوں کو اغلاق خفیدہ اور کا 
شاہانہ کی تعلم دلوائی ۔ عبادت ؛ دیائٹ اور تقویٰ پر مائل کیا اور بے 
افعال نیز پہودہ باتوں ہے اجتناب کی ترغیب دی کہ انتظام عالم کے لیے 


شاہجہان ثامل جلد ضوع 2۰ 
شاہزادوں میں یں صفات و ضروری یں او حکنرانوں کۓ وامطے آن صناك 
سے موصوف ہوا لازمم سے ۔ حضرف ' نے چاروک ھاہزادوں کوٴ الگ الگ 
عتلف وسیع صوبوںِ 0ج رت سہرد فرمائی تا کی وہ اپی صواب ذید اور 
را صائب کے مطابق ان کا انتظام کریں ۔ جہانگیری و جمانداری 
تعلیم دینے کے لیے رت2 این یہ بھی بتایا کم آس پاس کی ریاءٹوں 
اور دور دراز علاقوں کی تسخبر کو اپنا نصب العین بناٹی ۔ _ 

ان شاہرادوں میں' عمر کے اعتہار ہے یر حصرت کی گثرلیت سے ہھرہ مند 
ہوۓ کے لحاظ سے داراشکوە سب ہے بڑا تھا ۔ چنانچہ جب حضرت نے باق 
نین شاہزادوں کو ختلف صوبوں کی حکومت پر رغعصت کیا تو قرط محبت کے 
سہمی دو ہد ؛ جس سے کال الف تھی ء اپنے حضوز میں رکھا ۔ 
ایک ل< نے کے لے سے جدا نس کرۓ اور خلوت و جلوت میں ساىھ رکھتے ۔ 
کے ےت یں ہدایت بھی ی تھی کم ہر حال میں چھوۓ 
بھائیوں کے ساتھ حہب اور رعایت سے پیش آۓ اورہرگز ہو کو 
کا زشتہ اوز مہوت کا ملحلہ تس نوڑے کم اس کا ایام اچھا نہیں مرشی مہارک 
بجی تھی کہ چاروں بھائیوں میں برادرائہ محیت قائم رےے کمونکہ بھائیوں میں 
حسن سلوک بہت ہی عمدھ دستور ے ۔ غرض بڑی کوشش کی کہ ان 
شاہزادوں میں ہمیشم الفتٹ و موافقٹ رے ۔ 

لیکن قدیر کے کھیل نرالے ہیں قضا و قدر کو کچھ اور منظور تھا 
اور شیب ایزدی یب فیصلب کر چکی تھی کہم وقتِ مقررہ پر خلامت و 
ورہاں روائی ی باگ ڈور شاہزادہ اورنگ زیب کے مضہوط ہانھوں میں آۓ ۔ 
چنانپں اس کے سامان مہیا ہوۓے رے ۔ حضرت ے جو نصیحتیں کی بھیں اور 
بھائیوں میں اتفاق و اتحاد قاثم رکھنے کے لیے جو تدببریں سوچی تھیں سب 
بیکار گئیں ۔ منائق تتنہ پرداز لوگوں ےۓے جو پر جگد فندم و فساد کا 
بوے اور نۂ ۓے تئے گل کھلادے ہیں ؛ ایے تعے کھڑے کے کہ غاہزادوں 
میں سواەقت کے مجاے خالفت پیدا ہو گئی ۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن_ 
سلوک اور مدارات و قلاقی کرنے کے بجاۓ دشمنی اور انتقام پر تل کے : 
اس اثنا میں حرج مزاج_ اقدس جو التظام عالم کا ضاىن ے ہ نامَاز 


ان ے مواغات 


۔ىَُ۸۶+ شاہجہان امم جلد سوم 
ہوا ۔ جب ہماری مۓے طول کھینچا اور ملک بھر میں یہ خبر پھیل گی تو 
دھر دراز صوبوں میں فاصلبے کے سہب صحیح اطلاعات نہ پہنچ سکیں ۔ اگرچە 
عقل کا تقاضا یہی تھا کہ دکن اور دوسرے دور افتادہ صوبوں ‏ یز قرھی 
علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر بات کی صحیح اطلاع پہنچی 
ربتی لیکن شاہزادہ داراشکوہ ۓیہ فیصلہ کیا کہ ڈا ک کی ترسیل بند کر دی 
حاۓ ۔ دودررے شاہزادوں کے وکیلوں کو قید کر دیا ۔ اس حردت ے ملک 
کا نظم و لنسق تباء پوْ گیا اور فتنں و فساد کے درواڑے کھل آە 3 

مفسدہ ہرداز لوگوں ۓ جو ایسے موقعوں یک تاک میں ربتے ہیں ؛ 
آپنی گرم بازاری کے لیے اخلاص آمیز عرضیاں اور جھوٹی سچی خبریں شاہزادوں 
کو بھیجنا شروع کر دیں ۔ بات کو کہہیں ہے کہیں پہنچایا ۔ چونکہ علالت 
کے سبب حضرت کی تاتوانی الہا کو پہنچ گئٔی تھی بلک آپ کو یہ خیال 
ہو چلا تھا کہ شاید چند روز کا سان ہوں لہٰذا اساے نامدار کو حکم 
بھیجا کہ خدمتر والا میں حاضر ہوں ۔ حب یں لوگ جع ہو گئے تو 
حضرت نۓ داراشکوہ کی بیعت کروایۓ سے پہلے ان سب کو ختلف نصیحتیں 
کیں ۔ پھر وصیت کی کہ ہر حالت اور ہر مقام میں بڑے شاہزادے کے ساتھ 
وفادازی و رفاقت پر کاربند رہیں ۔ پھر شاہزادے کو نہایت کارآمد اور مفید 
نصیحتیں کیں اور سمجھایا کہ ہر معاملے میں رضامندی پروردگر اور خوشنودی 
خدا کا خیال رکھنا ۔ رعایا کے ساتھ نرمی اور فوج کے ساتھ دلحوىق سے 
پیش آنا ۔ 

چونکہ تقدیر سے لڑنا اور تضا و قدرے جنگ کرنا انسان کے بس یق 
بات نہیں ء حضرت شاہجہاں کا دل عکومت سے سرد ہو گیا ۔ کشی ہیں 
سوار ہو کر بہت تیزی سے دہلی سے آگرے کی جانب روانہ ہوۓ ۔ اس 
واقعے سے لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے شبہات پیدا ہوۓ ۔ علاوہ ازیں 
داراشکوہ کی کوٹاہ بیئی اور اعاقبت اندیشی کے باعث بعض ‏ الابق اشخاص 
بڑے بڑے عہدوں ہر فائز ہو گئۓے تھے ء الھوں نے بھی فساد کی آگ 
بھڑکای ۔ کچھ قضا و قدر ۓ اپنا رنگ دکھایا ۔ غرض معاءىلات سلطنت 
کی :درستی کے لیے جو ٴتدییریں ی گئیں ؛ سب ای پڑیں ۔ ایسی ایسی 

۔ 


شلہجہان نام چلد سوم هءے 


اش غلطیاں سرزد ہوثیں که ملک کا انتظام درہم نرہم ہو گیا ۔ تفصبلی 
بیان کو سلتوی کر کے بختصراً عرض کیا جاتا ے کہ حضرت کے صدق و 
توکل کے سبب شاف مطلق نے آپ کو شفاۓ کامل عطا ک بلکہ یوں 
ہے کد حیاتِ تازہ نشی ۔ 

لیکن زماںہٴ غمدار ۓ اس حیات تازہ کے پردے میں حضرت کو نئے 
نئے تماشے دکھاۓے ۔ تقدیر المی کے بموجب ید مبورت ہوئی کہ حب 
بماری کے بعد حضرت شفا یاب ہوۓے تو لی خبر یہ م٘ی کہ شاہزادہ مراد 
ے اہی حد سے باہر پاؤں پھیلاداۓ ہیں ۔ قبلہ کاپی کی ہیاری کا حال سنتے 
ہی اشائسص حرکتیں کرتے لگا سے ۔ دوست قدبیر یا راۓ صائب سے کام 
لیے بغیر بعض نالابق اشحاص کے کہنے سے میر علىی ھی کو ے وج 
ے غطا قتل کر دیا ۔ یں شخص ہرکار شاہی کا دیوان تھا اور ذربار سے 
شاہزادے کے ہاس اسی لے روانہ کیا گیا تھا کہ اہے بری ناتوں سے بازؤ 
رچھے ۔ خیر طلبی اور بھی خوابی کے تقاضے سے شاہزادے کو مفید لصرحتیں 
کیا کرتا تھا ۔ مراد نے اٴُسے احی اپنے پاتھ سے قتل کر ڈالا ۔ دل میں 
جو منصوے تیار کے تھے أن کو عملىی جامم پپناۓۓے ہے پہلے ہی گجرات 

میں اپنے نام کا سکہ اور خطبہ رای کر دیا ۔ دوسری طرف بنگال میں شاہزادہ 
شجاع ے سرکشی وی ۔ وہاں کے ژمیندار جو خیالات ىاطل اور بہودہ 
مطلب حاصل کرے کے لیے اُس کے ساتھی ہو گئے تھے ؛ انھیں ہمراہ 
لے کر کال نالایتی ہلک صریج افرمائی ہے بادشاہی خالصے پر قبضہ کر کے جنگ 
پر مستعد ہو گیا ۔ 

اعلی حضرت نے حزم و احتیاط کے تقاضے سے کہ بادشابی کا رکن 
اعظم ے ء مراد بخش یی سرکشی کو بالکل فظرانداز کر دیا ۔ شاہزادہ 
شجاع کا معامله اہم تھا ء أسے دلجوئی اور دلدبی کے مثٹر سے رام کیا جا 
سکتا تھا لیکن شاہزادہ داراشکوە ۓ اُس سے جنگ کرے کا فیصل کیا ۔ 
حضرت ہے ولی عہد کی جوشنودی کو مقدم سمجھا حالائکں اس نے 
خودرافی و غرور ہے ید فیصلد کیا تھا ۔ غرض شجاع کی سرکوی کے واسطے 
سلطإن سلیاں, شکوہ کی سرداری میں بیس ہزار ادر سواروں اور دس ہزار 


5ے شاہجہاٹ نام جِلد صوامٔ 


پیادے بندوقچیوں کا لشکر گراں روالہ فرمایا ۔ ے شار خزائه ء. امی۔.گرامی۔ 
منصب دار اور جنگ پاتھی بھی دے ۔ راجا جے سنگھ کو جو حس تالیں 
میں ے نظیرٴ سے ء سلطان کا اتالیق مقرر کیا ۔ روالگی کے وقت اس نونہال 
ساطنت کو خلعتِِ خاصم ء نیم آستین ؛“ سصع غنجر۔ اور پھول کٹارہ عنالیتٹ 
کے ۔ تین ہزاری ذات دو ہزار سوار کی ترق دے کر پندرہ ہزاری ذات دس 
ہزار سوار کے منصب پر سرفرازی بخشی د طلائی ساز والے دو عرفق اور عراق 
گھوڑے نیز نقری ساز کا ہاتھی اور ہتھٔی عطا فرماۓ ۔ مرزاراجا جے سنکھ 
کو ہزاری ذات ہزار سوار دو اسپں سم اسپں کے اضافے سے چھ ہزاری ذات 
پاچ ہزار سوار دو اسپں سم اسپں کے منصب پر سرللند کیا ۔ طلائی ساز کا 
گھوڑا اور نقرٹی ساز کا ہاتھی یز ایک لاکھ روے مرحمت فرماۓے ۔ 
داراشکوہ کے ائب بہادر خاں کو چار ہزاری ذات نین ہزار موار کے منصب 
پر ترق دے کر حکم دیا کہ شاہزادے کی نیابت میں صویں*“ بہار کا انتظام 
کرو ۔ راجا ادرودھ کو ساڑے نین ہزار ذات قین ہزار سوار دو اسپہ سہ اپہ 
کا مخصب اور مطلا زین والا عراق گھوڑا مرحمت کا ۔ دلیر خال کو نقارہ 
دے کر سربلندی بذشی ۔ اس فوج کی بخشی گری کتاب خاۓے کے داروغہ 
اعتاد خاں ولد الام غاں کے سبرد ہوئی ۔ داروفیق کتاب خانہ پر عنایٹ خاھ 
ولد ظفر خاں مامور ہوا ۔ شاہزادہ داراشکوە نے 'بھی اپنے ممام جاں نثار 
سرداروں اور ت مک حلال سپاپیوں کو ء جن کی تربیت اور پرورش سالہا سال 
سے ہو رہی تھی ء ےغشعوری و ے بصیرق کے سبب اپی کاب سے جدا 
کر کے شاہزادہ شجاع کی لڑائی میں جھولک دیا ۔ : 
یه فوج طعر موج کوج کرق ہوفی بنارس کے قریب پہنچی جہاں 
شاہزادہ شجاع کا لشکر غیمہ زں تھا ۔ شاہجہاں کا یہ ۔فرزند عیش و عشرت 
اور لذت نغعانی کا دلدادہ تھا ۔ خوابِ غفات میں پڑا سوتا تھا ۔ نە گردٹرز 
روزک رکا خیال کرتا نہ کسی معامئے کی تدیعم کی زحمت اٹھاتا ۔ راجا ے سلکھ 
ے اوہر ہی اوہر کچھ ایسی تدبیریں کیں کہ ش4جاع کو فوج۔ شابہی کہ سر 
پر آ پہنچنے کا خیال-نک ؛م آیا ۔ گوشہ" عیش میں ے خی پڑا سوکا۔ تچا کہ 
بادشاہی ۔دلاوروں نے یکایکە حملمه کر کے اس کی فوج کو گلوارؤون پر-رکھ 


شاہجہان ثاى جلد وم ه1 


ٹیا ۔ سلیان شکوہ کو غليد حاصل ہوا ۔ شحاع کے سپاہی بھاگنے لگے ۔ 
ےثشبار آدمی قتل اور قید ہوئۓ۔ بارا مار کے اس پنک5نے سے شجاع کی آنکھکھٹی 
تو ہوا بدلی ہوئی دیکھی ۔ تھوڑی دیر کے لیے میدان جنگ میں آیا او رکچھ 
کوشش کی لیکں نقشہ بگر چکا تھا لجا سے ہاتھ دھو کر بلک 
ہدنامی وےعزق کی سیاہی مل پر مل کر کشنی میں سوار ہوا اور پٹشہ'ی 
راہ ی ۔ پلاکٹ کے اس طوفاف ہے جان بجا کر نکل جاے کو غنیمت 
سمجھا ۔ خیے ؛ ڈیرے ء بارگاہ + توخا اور تمام اسباب مجمل جہاں کاتہاں 
پڑا رہ گیا جسے غارت گروں نے حوب لوا ۔ 

سامان شکوہ کا لشکر خشی کے راستے شجاع کا تعاقب ند کر سکتا تھا 
اس لے کو جو سہلت سلی أے نہایت اقبال مندی سمجھا ۔ بٹنے میں 
مختصر ہے قیام کے بعد راچ بحل کی طرف رواله ہوا اور مونگیر کی دشوار 
گزار گھاٹی میں پساہ لی ۔ لیکن شکست کی آفت ایسی سخت بڑی تھی کہ 
یہاں بھی دم لینا سشکل ہو گیا ۔ سوچا کہ ندامت و خجالت کا ساروا لے کر 
پارىاہ خلافت میں جاں بُشی و جرم پوشی کی التجا کرے ۔ عرض نہایب 
عجز و انکسار بلکہ گریہ و زاری کے معبامین کی عرض داب بارگاہ شاپی میں 
ووانم کر کے التاس کی کہ میری خطائیں معاف کی جائیں اور فان عنایت 
صادر فرنایا جاۓ ۔ چولکہ جہاں پتاہ کا دستور ے کھ خلق خدا کے ساتھ 
مہرنائی و مروت کرتے اور جرم و خطا سے چشم ہوشی قرساے ہیں اس 
لیے فرزندر دلبند کی تقصیر معاف فرمائی ۔ شفقتِ پدری کے نقامے سے اُس کی 
بما ی و بہتری کا انتظام کیا اور سلطان سلإن شکوہە کے ام فرمان صادر کیا 
کە لشکر سمیت واپس چلے آؤ ۔ فرط الفٹ کے سبب شاہزادہ شجاع کو 
محفقت آمیڑ فرمان بھیجا جس ہیں عبوت آموڑ اور بصیرت افروز ٹصیحتیں 
درچ تھیں ۔ تسلىی و مدارات کے بطور بنگال کی حکوست ہدستور ان کے نام 
برقزار رکھئ ۔ 

سلمان تمکوہ کو ید فتح اس کی چال ىاڑی سے عاصل ہوئی تھی ۔ بتارخ 
وم جادی الشغافی(, سم مارچ ہن ۹٤ء)‏ داراشکوہ کی ال تاس کے پموجب حضرت 
ے ملطان سلیان شکوہ کو بیس پزاری ذات پندرہ ہزلو سوار کا معصب عطا 


۸ء شاہجہان ناہہ جلد سوم 


کیا ۔ ژدمی ہار سوار مقرری ء پاب ہزار دو امہم اس اسیہ) ۔ راجا جے سنگھ 
کو ہفسف ہزاری ذات چھ ہزار سوار پایچ ہزار دو امید سم اسپ کا منصب منثا۔ 
دلعر خاں کر تین ہزاری ذاں تین ہزار سوا ر کا منصب ہلا ۔ 
مزید واقعات یہ ہیں : جب توفیق_ ایزدی کی بدولت شاہد اقبال نے 
اپنا مئہ دگھایا یعنی شاہزادہ شجاع کو شکست دے کر سلطان سلیان شکوہ 
مظفر و سنصور ہوا تو تشویش بالکل رفع ہو گئی ۔ ادھر حضرت کی علالت 
میں تخفیفی ہوئی ۔ تکلیف کا نام و نشان باق ند رہا اور طیم_ مہارک ى 
پریشانی ختم ہو گی ۔ حضرت کا جی چاہا کہ دارالخلافں دہلی پہنچ کر سیی 
و شکار سے دل بہلائیں ۔ اس موقع پر شاہزادہ دارا شکوەہ ے اہی سلطنت ی 
جڑ جانے کے لیے بعض ایسے کام کے جن ے ملک میں فساد پھیلتا اور 
رعایا پریشان ہوتی ے ۔ یی حضرت شاہجہان کے دل میں یہ بات بٹھا دی 
”شاہزادہ ساد مدتوں ے سرکشی ہر تلا ہوا ے اور بیہودہ حرکتوں 
سے باؤ نہیں آتا ۔ سناب یہ ے کہ أہے احمد آباد گجرات کی صوے داری 
سے درطرف کر کے علاقبٴ تراری جاگیر پر جانے کا فرمان صادر کیا جاۓۓے ۔ 
اگر اطاعت کرے اور خوش نصیبی کی تحریک ہے برار چلا جاۓ تو اُس کی 
خطائیی معاف کر دی جائیں ۔ لیکن اگر کوتاہ اندیشی کے ہاتھوں خام خیا ی 
میں گرفتار رے اور افرسانی کرے تو اس کی پوری کوشا ی ک جاۓ اور 
اسے قید کروا کر باراہ شاہی میں ىلایا جاۓ“۔ 
شاہرادہ اورنگزیب کے متعلق یں سمجھایا کہ ”اس برادر بلند اعثر 
کو بھی بعض سکاروں نے ہکا کر اس بات پر آمادہ کر رکھا ے که 
شاہزادہ شجاع کی شکست کا بدلہ لے اور محاہزادہ مراد کو کمک پہنچا کر 
فتنہ و فساد برہا کرواے ء ٹیز ىنادشاہی لشکر اور اہی ذاتی فوج کو ہمرکاب 
لے کر حضرت کی سزاج پرسی کے مپاےۓ دارالخلافے کی طرف آۓ اور جس 
طرح ممکن ہو ٤‏ حضرت کی سلطنت میں قتور چا دے ۔ اس مقصد کے لیے 
اورنگزیب بہادر نے اھنے امیروں اور سرداروں کی دلجوئی کرک بہت سوں 
کو اپنا ہواخواہ بنا لیا ے اور کال ہوشیاری ے خفیہ پیغامات کے ذراجے 
انی طاقت پڑھا رہا ے ۔ قطب الملک ے پیشکش کی جو رقم وصول کی 


شاہجہان امہ جلج سوم ء 


سے ء اُسے حضرت کی اجاؤت کے بغیر فوح بھرق, کرۓ می خرچ کر رہا 
سے ؛ بعید نہیں کس نافرسانی پر اتر آۓے اور جنگ پر آمادھ پو جائے ہہ 
بیجاہوری تسخیر کے لے آپ ے حولشکر بھیچا تھا وہ آج کل اسی کے 
ریر فرسان ے ۔ اگر خدانخواستہ سرکشی پر کمر باندھ لے تو اپنی جاگیر ء 
دای خغزاۓ اور پیشکش کی رقم ہے اپنی طاقت کو !تنا بڑھا لے گا کہ اُس 
کا سدارک ناممکن ہو جاۓ گا ۔ مصلحت یں ے کم اس وقت دکن میں جو 
جو امرا تعینات ہیں ء انھیں واپس بلاۓ کے لے فرمىان جاری کے جائیں ۔ 
پھر پیشکش کی رقم بھیجنے کے لیے ھاہزادے پر سخت تقاضا کیا جاےۓے 
نا کہ رفتہ رفتہ اُس کی طاقت کم ہو جا اور جاء و حشمت میں کی واقع 
ہو۔ اس طرح وہ رفیقی جو شاہزادے کی حایت میں سرگرم ہیں ء اُس سے پھر 
جائیں گے ۔؟ٴ“ 

شاہرادہ داراشکوہ کی یہ تدبیریں اور تجویزیں بظاہر خیرخواہی پر بی 
تھیں لیکن حقیقت یہ ے کہ ان باتوں ے وہ اپنی ہی دولت و اقبال کی جڑ کاٹ 
رہا نھا ۔ ہوشمندی اور عقل و فہم کو بالاۓ طاق رکھ دیا ۔ اسی غلطی 
کی پاداں میں عزت و طاقت اور شوکت و حشمت ے ہاتھ دھو بیٹھا ۔ خود 
حضرت صاحبقران کو اس کی یہ باتیں منظور نہ تھی اور شاہزادوں یا اس! 
کے نام فرمان جاری کرنا لہ چاپتے تھے لیکن داراشکوہ کو ان کے مزاج میں 
انا دحل تھا کہ ا ہے منع نب کر سکے اور خواہ نخواہ یساولوں کے ہاتھ فرمانٴ 
بھیجنے پر جبور ہو گئۓے ۔ اورنگزیب ہوری جاں فشانی کے ساتھ قلعہٴ پیجاپور 
کے محاصرے میں مشغول تھا کہ اتنے میں شاہی یساول آ پہنچے اور عاصرہ 
کرنے والے اسرا کا دل لڑائی سے ہٹ گیا ۔ اس نامعقول بات ے اورنگزیپ 
کو سخت ملال پہنچا ۔ نہایتِ پیچ و داب کھایا ۔ بہت سے امر! مثلا 
سہابچ خاں اور راؤ سر سال وغبرہ اجازت لیے بغبر آ گرے کو چل دے ۔ 
معظم خاں جیسا یدارمغز امیر بھی جو محاصرے میں پیش پیش تھا ء 
ہوشندی کے راستے ہے ہٹ گیا اور اس بات پر آمادہ ہوا کہ شاہزادے ے . 
اجازت لیے بغیں بارگاہ شابی کی راہ لے ۔ 


٢غ‏ شاہجپانٰ ام جلد سوم 


”شاہزادےھ ۓے دیگھا کہ یساولوں کے آے :ہی اکثر امرا نے ساتھ 
چھوٹڑہ دیا ے ۔ یہ بھی ٹھیک معلوم تد ٹھا کں حضرت خلانت پناء کا مزاج 
کیسا ہے ۔رشرضی تشویش کے عالم ‏ میں بھی فیصلہ کیا کہ پیجاپور والوں کوء 
جو جاں بشی اور اىان_ دیۂ نے ک_التجائیں کر رے ہیں ء امان دے کر 
معاہدہ لکھوا لیا جاۓ ۔ فتح کا کام پھر کبھی ہو رہے کا ۔ یه سوج کر 
بہچاپور سے ہٹے اور اورنک آباد کی جانب روانه ہوۓ ۔ وہاں پہنچتے ہی 
معظم خاں کو مدارات کے پیغام بھیج کر طلب کیا ۔ اس نۓے نہ سنا ۔ شاہزادے 
ے سلطان هد کو حکم دیا کس آگے بڑھ کر اہے رو کے اور جس طرح ممکن, 
بر غافر عدت کے ۔ سلطان چد ہے ہمرکاب لے کر حاضر ہوا تو 
اورنگزیب نے افرمانی کی پاداش ہیں ہے وہیں قید کر کے دولت آباد ے 
قلعے میں بھیج دیا ۔ خزانہ ء مال ء اسباب ؛ ہاتھی گھوڑے سب سرکر والا" 
میں ضبط ہو گئۓےے شاہنواز خاں قریبی رشتہ دار تھا لبکن اُس نۓ بھی 
شاہزادے کی رفافت ہے پہلوہی کی ۔ شاہزادے نے ے قامل حکم دیا کہ 
اُس کا ىقد و جنس سب ضبط کر لیا جاۓ ۔ دوسروں کی عبرت کے لے اے 
بھی نظربند رکھنے کی ہدایت ۔ 
حضرت شاہحہاں کو یہ اطلاعآت پہنچیں ت تو بہت نال ہو ۔دست مبارک 
سے فرمان لکھا کہ ”مابدولت ے سنا سے تم ے ان دونوں ے گناہ سیدوں 
کا مال و اسپاب' ضیط کر لیا ے اور بعنقض ہپکاۓ وااوں کی فتنہ انگیزی ہے 
اُٹھں دولت آباد میں قید کر دیا ے ۔ ان دونوں امیروں ے ہمیشہ 
عمدہ خدماأت امجام دی ہیں ۔ اس وقت بھی عقل و ہوش کے تقاضے اور 
عقیدت وٴارادت' کی تھحریک سے وہ ہارے حسب الاحکم بارگاہ والا میں آرے 
تھے ۔ یہ لوگ ہاری؛اطاعت کو اپنا ایمان سمجھتے اور افزمانی کو گناہ عظیم 
تصور کرے ہیں د ایسے بخلص وفا شعار سرداروں کو .قید۔ گر دیٹا نہایت 
امتایب نے ۔ دانشمند ٹیک بخُٹ وہ ہے جو ہر حااتِ میل ضیط و تحمل ہے 
کام لے ۔ بالخصوص غپظ و غضب کے عالم میں لپنے آپ کو تھانے ۔ اگرچہم 
انتقام میں بڑی۔ لذت ہے لیکن دانا دی ۔ ہچ جو عنو و درگزر ک تلخی ,کو 
گوارا مر نے اور طیش میں نہ آۓ الہ 2 این ےم چی کچھ کیا, 


شاہوجپان لاب جلد سوم ۱ 


و ضرع رت ظسقاسی فاظ اد مارد تر جن 
اتھیں انعام و اکرام ہے خوشنود کرتے اور ازرام کرم ہاری بار5ہ میں 
حاضر ہوۓ کی اجاڑت دیے ۔ یہ بات ہرگز ژھپا نہ تھی کہ أُن کا عمر دھر کا 
اندوغتد چھیں کر قید خاۓے میں ڈال دیا ۔ اب ھی مناسب ے کہ عفو کو 
انتقام سے بہتر سمجھو ؛ کینہ کشی کے مبجاۓ لطف و کرم سے کام لو اور 
ہارے فرمان کے مطابق ان کی غلطہاں معاف کر دو ۔ ہاری رضا مندی کو 
جو نلاح دارین کا وسیلہ ے ء؛ مقدم سمجھو ۔“؟ 

شاہزادہ ماد کے ام بھی حضرت ے فرمان جاری کیا ۔ مضمون کا 
عغلاصب یں ے کب ”اس فرزند ۓ ادب آداب کو خیر ناد کہہ کر ایسی 
حرلتوں کا ارنکت کیا ے جو عقلمندی و حق شاسی کے خلاف ہیں ۔ بڑی 
بڑی تقصبریں کی ہیں اور ہارے حقوق کو نکسر بھلا دیا ے ۔ ناہم ماہدولت 
التقام لینے یا سزا دینے کے جاۓ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں ۔ تمام لخزشوں 
اور غلعایوں سے قطم_ نظر کر کے عفو و کرم کے دامن میں جھپا لیتے ہیں ۔ 
حکم والا یہ ے کم اس فرمان کے وصول ہوتۓے ہی برار ی طرف ء جو 
مھاری جاگیں کے بطور عطا کیا گیا ے روالہ ہو جاؤ ۔ تمھاری حسارت کے 
جواب میں مابدولت نے جو عنائتیں کی ہیں آن کا پورا پورا شکر بجا لاؤ۔ 
اگر حق شناسی کے مجاۓ بغاوت و سرکشی کا اظہار کیا اور برار کی طرف 
رون نہ ہوۓ نو مَابدولت کا فرض ہوگا کی نافہم ہے ادبوں کی کوشا ی 
"ئریں اور کچھ عرصے کے واسطے قید خاۓ میں ڈال دیں جو بدمغز ے عقلوں 
کے واسطے مناسب جگہ ے ۔ اگر شراب مخوت کے شے ہیں مست رے تو 
ماہدولت کو ء ادیب روزار کی حیثیت ہے ء تھیں بیدار و ہوشیار کرنا 
پڑے گا سر 

جب یہ فرمان روائہ ہوۓ اور شاہزادہ اوراگزیب اور شاہزادہ مراد 
ک طرف سے کوئی معذرت آمیڑز جواب وصول تہ ہوا تو حضرت سمجھ گۓ کہ 
اب مزید تساہل و تغائل کا موقع بای نہیں ۔ شاہزادہ داراشکوہ کی صلاح کے 
مطابق بتاریخ ‏ رہیمالاول ۸٠ھ(‏ دسمبرے ن۹ ء)مہاراجا جسونت سنگھ ۱ 


۷ شاہجہان ثامب جلد ہوم 
کو خان جہاں عرت مائستم غاں کی جگہ مالوے کا صوے دلر بنا کر 
دوسرے اسرا سمیتِ ٴُدھر روانہ کیا ۔ غلعمت ؛ صصح شمشیر اور ہزاری ذات 
ہزار سوار کے اضافے سے ہفت ہزاری ذات ہفت ہزار سوار پایچ ہزار دو اسپه 
دہ اسپہ کا منصب دے کر سرفراز کیا ۔ سو گھوڑے عطا کے جن میں ایک 
کا ساز طلائی تھا ۔ نقرئی ساز والا ہاتھی ء ایک ہتھنی اور ایک لا کھ رو 
مزید مرحمت ہوئۓ ۔ بتاربخ ہم جادی الاول (م مارچ ۹۵۸٤ء)‏ قاسم خاں 
کو احمد آباد گجرات کی صوے داری پر رخغعت کیا - غاعت اور سصع شمشیں 
دے کر پنج ہزاری ذات ء پاچ ہزار سوار دو اسپں سم اسپہ کا منصب مبخشا ۔ 
طلائی ساز والا گھوڑا اور نقری ساز کا ہاتھی یز ایک لاکھ روے 
مرحمت فرماۓ ۔ 
حضرت نے راۓ صائب کے تقاضے ہے مہاراجں حسولت سنگھ اور 
قاسم خاں کو یہ حکم دیا کہ دولوں شہر اجن کے پاس قیام کریں اور ہر 
طرح احشاط سے کام لیں ۔ اگر شاہزادہ مراد بخش ادب اور نیک بختی کے 
مطابق فرمان شاہی کی اطاعت میں احمد آباد سے نکل آاۓے دو ہہس ے ء 
ورلہ اتمام حجت کے بطور ہے پند و نصیحٹ ہے راہ راست پر لاے کیک 
کوشش کریں ۔ پھر بھی نہ ماۓ اور جنگ پر آمادہ ہو جاۓ تو دونوں 
سردار اُسراۓ ذیجاہ سمیٹ احمد آباد پہتنچ کر اُس صوے پر آبضد کرننے 
کی پوری کوشش کریں ۔ الختصر دونوں سرداروں ۓ اٌجن کے واح میں 
ڈیرے ڈال دے ۔ شاہزادہ ماد بھاری لشکر لے کر بادشاہی اسرا سے اڑے 
کے لے بڑھا ۔ اجین ہے قریب پہنچا تو انداز ہوا کی اس فوج ظفر موچ 
ہے مقابله کرنا ممکن نہیں ؛ وہیں ہے پیچھے ہٹا ۔ شاہزادہ جواں بخت 
اورنگ زیت بہادرۓ جو هدربزرگوار ی مزاج پرسی کے بھاۓ دکن کی ساری 
کمک اور ابی ذاتی فوج کو ہمرکاب لے بڑے آ رے تھے ء مراد کو لکھا 
کہ اس معاملے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ ۔ سادہ دل شاہزادے نے 
ترغیب اور طمع کے جھائسے میں آ کر اورنگ زیب چادر سے مل جاے کا 
فیصلہ کیا ۔ 
جب دولوں شہزادوں کی مشترکہ فوجیں أجین کے ریب پہنچیں اور 


مماہجہان نلم جلد سوم ۳ 


چسولت سنگھ نے مقابلے کا قصد کیا تو شاہزادۂ جواں غخت اورنگ زیب 
چہادر ۓ بہت کوشش کی کہ لطف و کرم کے پیغام بھیج کر راجا کو رام کریں 
اور مصالحت ے اطاعت کے راستے پر لے آئی ۔ راجہونوں ی جہالت اور 
اکھڑ پن تو ظاہر ے ء مہہاراجا ے صاف جواب دیا اور ے بنیاد منصربوں 
کے مطابق لڑائی پر مستعد ہو گیا ۔ شاہ نصرت دستگاء ۓ بھی حکم نیا 
کہ لشکر کی صف بندی کی جاۓ ۔ دونوں شاہزادوں کی فوجیں ادھر سے 
اُدھر تک بھیلی پڑی تھیں ۔ دم بھر میں نقیب چاروں طرف پھیل گئے ۔ 
سہاہوں کے نعروں ء گھوڑوں ی ہنہناہٹ اور فوج کے ہمہے کی گویج آسان 
تک پہنچی ۔ 

حولکہ اقالمندوں کی تددبر پر وقت کامیاب رہتّی ے اور اُنْ کی ترق 
کے سامان خود بخٌود مہیا ہو جاے ہیں ؛ مشیت ایزدی کے بموجب بادشاہی 
لشکر کے سرداروں نۓ غلط فیصلے کیے ۔ یعنی اکلی صبح کو جب لڑائی 
کے لیے صف بندی کی تو جس تنگ گھاٹی میں پڑے ہوئۓ تھے وہیں صفیں 
آراستہ کیں ۔ جگہ ے ڈہب اور تنگ تھی ۔ اسی میں ان کم نصیبوں نے 
فوج کے پرے آگے بیچھے قائم کے ۔ ہزاروں سپابی گھاٹی کے کناروں پر 
بہت ہی ےموتع کھڑے ہوۓ ۔ شاہزادہ اورنگ ژیب کے تیر انداڑوں اور 
بندوقچوں ہۓ ؛ہ حال دیکھ کر مارا مار شروع کر دی ۔ تیروں او رگولیوں 
کی بوچھاڑ ہے ہزاروں کو ہلاک کر دیا ۔ واجہوت سباہی بھی بہت مردانہ وار 
لڑےے اور جان ہے ہاتھ دھو کر ؛ شانہ نہ شاند ء ١س‏ طرح آمنڈ کر آاۓے 
کہ ہزاروں دشمنوں کو زخمی اور قتل کر کے صفوں کو درہم برہم کر ڈالا۔ 
شاہزادوں کی فوج گھونگھٹ کھا کر ہئی ۔ 

اس معرکے میں مکند سنگھ ہاڈہ اور ارجن کوڑ ۓ جان توڑ کر 
شیروں کی طرح حملے کیے ۔ سامنے کی صفقوں کو األٹ پلٹ کرے اور قلبی 
کو چیرے ہوۓ شاہزادے کی سواری کے ہاتھی ہے بھی آگے نکل آۓٗ ۔ 
تہورو شجاعت کے جوش میں بڑھ بڑھ کر وہ ئلواریں ماریں اور برچھے 
چلاۓ کہ رستم و امفندیار کی روحیں شاد ہو گئیں ۔ ایسی ے جگری سے 
الڑے کہ تاریج میں مامتوں نک أُن کا نام یادکار رے کا ۔ لیکن مشکل یہ 


٣ھ‏ شاہجہان امہ جلد سوم 


تھی کہ فوجوں کی ترتیب ٹوٹ چکی تھی ۔ جسونت سنگھ اور قاسم خالہ 
ے ے استقلااں کے سبب ان بہادروں کے پیچھے کمک ٴہ بھیجی ۔ بالآغر 
انتھائی جاں ناڑی کا مظاہرہ کر کے مکند سنگھ پاڈہ اور ارجن گوڑ اپنے بامچ 
سو جاں نثار راجپوتوں سمیت وہیں کھیت رے ۔ نادشاہ دین و دنیا کی راہ 
ہیں :سال ار کر کا لامی غاویت عادل ک۔ 

اتتے میں لشکر گاہ ی طرف ہے شاہزادہ سراد اپننی فوج ہمرکاب لیے 
ممودار ہوا ۔ ہے دیکھ کر بادشاہی فوج کو تذہذب ہوا ۔ سراد نے بڑی 
ذلیری ہے نشیب میں اىر کر ایسا حملد کیا کہ ساری فوج کے پاؤں ا کھڑ 
گئے ۔ سہاراچا جسوئب سنگھ ے دست و پا ہو کر رہ گیا ۔ ایک طرف ہے 
مراد کے سپاپیوں ے قضاۓ ناگہائی کی طرح دایا ء دوسری جالب سے 
اورنگ زیب ببادر کی سباہ ۓ گھمرا ۔ بادشاہی دلاوروں کو جان کے لالے 
پڑ گئے ۔ سخت معرکہ پڑا ۔ بہت ہے مسلإن شہید ہوۓ اور ےشار راجہون 
کام آےۓ ۔ سپاراجا اور قاسم خاں نہایے ےعزنی سے پیچھے ہٹے اور جان 
جاۓ کو غایت سمجھے ۔ لنگ و ناموس عردالہ کو خمرباد ککہی اور 
بڑی نیزی کے سانھ مسدان چھوڑ کر بھاگ ۔ شاہزادوں کے سپابی تین چار 
کوس نک أُن کا پیچھا داے چلے گئے ۔ راستے میں سیٹکڑوں بھگوڑوں کو 
ملک عدم کی راہ دکھائی ۔ پھر ے اندازہ مال غنیمت سمیٹ کر لشکرگاہ میں 
واپس آۓے ۔ 

شاہزادہ اورنگ زیب کہ فی الواقع اورنگ سلطنت کی زیب و زینت۔ 
ہیں ء فتح و ظفر کا پرچم لہراے قصبں جن میں داخل ہوۓ ۔ ایک روز 
یہاں قیام کر کے آکرے کی طرف بڑے ۔ جب آس پاس کے صوے داروں 
کی عرضداشتوں سے یہ واقعات حضرت کو معلوم ہوۓ تو طیع مقدس نہایت 
مکدر ہوئی ۔ سمجھ گے کہ سعادت مند بیٹوں نے ناہم عہد و ہمان کر کے 
بغاوت و سرکشی ہر کمر بائدھی ے ۔اس وقت آ گرے ہے دہلىی جا رے تھے 
ہلوچ پور کی سنزل میں ید خبر سی ء وہیں سے شاہزادہ داراشکوہ کی تجویز 
کے مطابق آگرے کو پلٹے ۔ بتارخ و شعبان ہے بھ (۱۳ نی ہوہںء× 


شاہجپان نام جلد سوم ص٠۰٘ےَے‏ 


"آگرے پہنچتے ہی اشکر کی تیاری اور جنگ کے سامان میں پوری توجە ہے 
مشعول ہوئۓے ۔ وم شعبان (ہں سٌی) کو لشکر شاہی کو آگے بڑھنے کا 
حکم ملا ۔ اسراے امدار اور منصب داروں کو ان کے سرتبے کے مطابق 
خلعت ؛ ہاتھی ؛ گھوڑے ء مرصع خنجر اور تنواریں عطا ہوئیں جن کی 
تفصیل ان ممکن نہیں ۔ بھر شاہزادہ داراشکوہ کو غلعت خامہ ء ہوتوں 
اور اعل کے تکموں والی نادری ء مءع تلوار اور کھپوہ نیز ایک رنھ عایت 
فرمائی کم بادشاہان بند جنوب کی طرف سەر کررے وقت رتھ ہر سوار ہوۓ 
کو نک شگون سمجھتے ہیں ۔ دو اسپ حاصب جن میں ہے ایک ک زین 
سرصع اور دوسرے کی طلائی تھی ؛ ایک ہتھنی اور نقرئی ساز والا ہاتھی 
جس کی جھول زرںفت مخمل کی تھی مزید مرحمت فرماۓے ۔ 

شاہزادہ داراشکوە کو اس طرح سرفراز فرما کر حضرت ۓ اس 
نور چشم کو خوب بھینچ کر سینے سے لگایا ۔ دیر تک یونہی لیٹاۓ رے ۔ 
دل میں آرزوؤں اور أمیدوں کا تلاطم برپا تھا ۔ تقدیر دوسری طرف سر 
جھکاۓے کہتی تھی کہ خوب ارمان نکال لو ء یہ آخری ملاقات ے ء پھر 
ملنا نب ہوگا ۔ جب دولت و اقبال کے اُس چشم و چراغ نے حضرت کی 
ے پایاں عناینوں کا شکر ادا کرۓے کے لیے تسلم و کورنش کے بعد رخصت 
ہونا چاہا تو حضرت ظل سبحائی نے بارگاہ ربالعزت میں دعا کے لیے 
ہاتھ اٹھاۓ کہ پروردک5ر ! اس فرزند دلبند کو فتح و ظفر عطا کیجو ۔ 
پھر قبلے کی طرف من کر کے کال رقت اور خلوص کے ساتھ فاتحد پڑھی ۔ 
تھائی عنایت و ثفقت کے بطور حکم دیا کہ نقرنی کٹہرے سے نکل کر رتھ 
پر سوار ہو جاؤ اور شگون کے بطور نقارہ بجواتے ہوۓ سواری بڑھاؤ ۔ 

عرض شاہزادۂ والا جاہ رتھ ہر سوار ہو کر چلا ۔ اسراۓ ذیجاہ اور 
عالی سر تبت منصب دار اپنے اپنے درحے کے مطابق اس ماہ کامل کے 
گرد ہالہ کیے ہوۓ تھے ۔ دائیں بائیں ے سار سردار ء ہرقنداز ء باندار اور 
نیزہ دار ہوری شان و شوکت اور ترتیب و توزک کے ساتھ رکاب تھامے 
چل رے تھے ۔ حضرت ظل سبحانی حیرت و سکوت کے عالم میں ؛ عصا 


٢ 


٦ھ‏ شاہجہان خائصب جلد سوم 


ہے ٹیک لگاۓ ء بوابر اس یوسفضف جال فرزند پر نقار ججاۓے رے یہاں تکہ 
کب اُس عا یل جاہ کی سواری بارگاہ خاسص و عام کے دروازے سے نکل کر 
نظر سے اوجھل ہو گئی ۔ یہ ہر نہ تھ یکہ تقدیر کچھ اور ہی گل کھلاۓ 
وا ی ے اور ہارکاہء الٹھی سے حکم تضاوقدر کے عوجب ایسے واقعات ظاہر 
ہوۓے کو ہیں جن ہے نظام عالم میں غخلل پڑ جاۓ گا بلکه خود حضرت 
خلافت پناہی کا ستارہ ژوال میں آے کا ۔ ہفت اقلم کی بادشاہت کا تاج حضرت. 
کے سر مبارک سے اتر کر کسی اور شخص کے مر پر جلوەگر ہو گا ! ان 
مام عہرت خیز واقعات کی تفصیل سلسلہ وار بیان کی جاۓ گی ۔ غرض جب 
شاہزادۂ بلند اقبال اپتے لشکر کو ہمرکاب لے روالہ ہوۓ تو پردہ لنشین 
عمل عفت و عصمت ؛ زینت حرم ملطنت ؛ شمع دودمان خلافت یی 
ناسوس عظملٰی جہاں آرا بہیگم صاحب١‏ نۓ فتنہ و فساد کی آگ جھاۓے کے 
لیے شاہزادہ اورنگ زیب کے نام ایک شفقت آسیز مر اسلہ لکھا اور اپنے 
شی فاروق _کے بدسٹ انھیں بھیجا ۔ عبت نانے کی نقل یہ ے : 
”بادشاہت کے معنی ید ہیں کہ رعایا کی گہبانی کی 





و۔ محلسراۓ شاہی کی سیاست میں جہاں آرا بیگم کو بہٹ دخل تھا ۔ 
ای ان ظرف: خاہزادی رز طالاع ال کی یی می اما غرم ہے 
تعلم پائی تھی ۔ قرأت و تجوید ہے واقف بھی ۔ ہم سال کی عمر میں 
'مونس الارواح' لکھی ۔ الندوہ اپریل ہو ء میں شبلی ے لکھا ے کہ 
”اس کتاب کی عبارت شستہ و صاف ے ۔'“ شعر فہم بھی تھی ۔ ایک 
صرتبە باغ کی سبر کے لیے ہاتھی ہر سوار ہو کر دکلی تو صیدی طہرای 
ے یہ مطلع پڑھ دیا : 

برقع بہ رخ انگندہ برد ناز ہی باغش 

تا نکہت گل نپیختہ آید ہہ دساغخش 
شاہزادی نے شاعر کو پاچ ہزار روۓے انعام دیا لیکن بیبای کے جرم 
پر شہر بدر بھی کروا دیا ۔ خزائہٴ“ عاےە اور لات الشعرا ہیں یہ واقعمد 
حم و بیش یوں ہی تحریر ے ۔ 


شا جہان ثابہ جلد سوم کے 


جاے اور ہادشاہان ذی شان کو جو علافت و لیابت الٰہی 
کا بار گراں اٹھاۓ ہوئۓ ہیں یہ للازم سے کہ اپنے شمام 
زیردستوں اور عوامالاس کی پرورش اور حفاظت کرے 
رہیں کیونکہ وہ ان مے گلہبان مقرر کیے گے ہیں ۔ 
خدا ا شکر ے کہ اعلول حضرت ظل مبحانی پروردکار عا'م 
کی عبادت کرےۓ کے بعد سارا وقت ملک و مل کے انتظام 
میں صرف' کرتے ہیں ۔ پر وقت حضرثتب کو یہی فکر 
رہٹی ے کہ ملک میں اسن و امان قائم رے اور خلق اللہ 
فارغالبا یی سے زندگگ بسر کرے ۔ آعاز حکوست سے 
آج تک حضرت نے کلام اللہ کے احکام اور رسول مقبول 
(ملی اللہ علیں وسلم) کی ہدایت کے مطابق رب الەزت کی 
اطاعت کی ہے ۔ اسی لیے ظل سبحائی کو یہ گوارا نہیں کہ 
کوئی شخص بری حرکتوں کا ارتکا بکرے ء بالخصوص 
فرزژندان سعادت مند جو خلوص اور ادب کے جوہر سے آرامتہ 
ہں ۔ آج کل ہد نظمی و ے انتظامی کے سبب جو ایے 
حالات میں بالعموم پھیل جاتی ے ء بعض فتنہ پرستوں ک 
شرارٹ سے ثمام صوبوں میں شورش کے آارنظر آے ہیں ۔ 
زھردستلوگوں اور وعایا کا حال بہت خراب ہو چکا ے ۔ 
ہ۔. حضرت ظل سبحافی کی اس وقت یہ خواہش سے کہ قتلہ 
انگیزوں کی قنببہ کی جاۓ اور مظلوموں کو جو نقصان 
پہنچا ے اس کی تلای ہو ۔ اس حال میں بعض ا تجربہ کارء 
نا معتول اشخاص کے کہٹے ہے فتدہ و فساد پر آمادہ 
ہو جانا اور نامناسب افعال کا ارتکاپ زیبا نہیں کی اس 
سے طرفین کے سپاپیوں اور رعایا کے جان و مال اور 
ننگ و اموس پر آفت آۓ گی جو سب کے سب سسلاإن 
اور خوش اعتقاد ہیں ۔ مصلحت وقت کو نظرانداز 


لے شاہجہان امم جلد سوم 


کر کے لشکرکشی اور صف آرائی متاسب نہیں ۔ بڑے 
بھائی ہے جو ولی عہد سلطنت ہیں ء جنگ آزمائی اور 
مقابلی حضرت قبله ػہی سے لڑے کے برابر ے ۔ یہ 
بات حق پرسی و خدا شناسی ہے بعید اور دوراندیشی و 
سمعادت کے خلاف ے ۔ مناسب یب ے کہ بڑے بھائی 
کو صدق و غلوص ہے اہی طرف مائل کرو اور تمام 
احکام ی تعمیل کر کے یکرگی و اخلاص کا ثبوت دو۔ 
یہ بھی عور کرو کہ ماہ رمضان المبارک میں ء جو نزول 
قرآن کا مسہینا ے ء مسلانوں کو قتل کرواے اور ابنے 
ولیل لعەت قبلہ کاہی کا مقابلبہ کرۓے سے پرہیز واجب ے ۔ 
جہاں پہنچ چکے ہوں ؛ وہیں توقف کر کے اپنی خواہش 
اور ارادرے ہے اطلاع دیں تا کہ حسب مرضی ممام باس 
ظل سبحانی کی خدمت میں عرض کر کے سب خواہشوں 
کا و انجام کیا جحاۓغ۔؟؛ 
فاروق بخشی نے یہ ماسلہ پہنچایا ہی نھا کہ شاہزادہ اورنگزیبی کو 
اطلاع سلی کہ دارا شکوہ دھول پور میں آ پہنچا ہے اور دریاۓۓ چنبل کے 
مام گھاٹوں پرء جو نشیب و فراز اور ٹیلوں سے بھرپور ہیں ؛ پہرا لگوا 
دیا ے ۔ یہ بر ءاتے ہی اس والا جاہ تۓے برق و باد کی طرح ابی جگہ 
سے جنبش کی ۔ آس پاس کے زمینداروں کی ربنائی ہے ایک ایسا راستہ اغتیار 
کیا جہاں سے شاہی لشکر کبھی نہ گزرا تھا ۔ غرض راتوں راس ایک 
گھاٹ ہے جہاں زانو ژانو پانی تھا ء دریاغ چٹبل کو عبور کیا ۔ فاروق 
کو واپسی یىی اجازت دی اور اعاول حضرت کی خدمت میں ایک عرضداشت 
روائہ ی جس کا مضمون یہ ے : 
”حضرت ظل' سبحانی خلیفہٴ رحانی کی خدمت میں عرض 
پرداز ہوں کہ ملکی اور سا ی اسور کا انتظام اب جثاب کے 
ہاتھ میں نہیں رہا ۔ بڑے شاہزادے کا غلبہ اور تصرف امور 
ملکت میں اتنا بڑھ گیا ے کہ بیان ممکن نہیں ۔ اپتے مستقل 


ماہجہان امہ جلد سوم ۹ء 


اقتدار و تسلط کی بدولت وہ ہمیشہ اس لیازمند کو لقصان 
اور ایذا پینچاقۓے کے درےے رہتے اور بر کام انی مرضی 
کے مطابق کرے ہیں ۔ ایسے کام کرتے ہیں جو رعایا 
کی فلاح وہہبود کے مناق اور فتنم و فساد کا باعث 
ہیں ۔ انھوں نے ہر طرف سے میری بہتری کے دروازے 
بند کر کے یس ارادہ کر لیا کہ دکن کا مالید پجھے نہ مل 
سکے نا کہ میرا حال حراب اور لشکر پراگندہ ہو حاۓ۔ 
چناحہ عین کارگزاری کے دوران میں جبکه حضرت کے 
حسب الحکم میں نے بیچاہور پر لشکر کشی کر کے ہزار 
ندہبروں ہے وا ی ریاست کو ے دس و پا کر لیا تھا 
اور یہ صورت پیدا ہو گئٔی تھی کہ یا تو وہ بجھے نیشبہا 
پیسکیں دے یا تباہ ہو جائۓ ؛ ٹھیک آسی وقت شاہزادۂ 
کلاں ۓ سخت گیر سزاول بھیچ کر بادشاہی لشکر کو 
واپس طاب کر لیا ۔ بالا بالا اپنے آدمی بھیج گر اہل 
نیجاپور کا حوصلب بڑھا دیا۔ اس واقعے نیز حضرت کیک 
علالت کا حال سننے ہے نم کی ہمت بڑھ کی اور ممرے 
سہاہیوں کا دل ٹوٹ گیا ۔ اس فساد آمیز ندیبر ہے اکثر 
سردار ادھر اُدھر منتشر ہو تی ۔ خداسخواستە اگر اس 
يگاے ماک میں میرے لشکر کو شکست ہو جاتی تو 
ہے اقلم میں اس کا چرچا پھیلتا اور آپ کی ے وقاری 
ہو جاقی ۔ ایسی خفت ہوتی کہ حضور اُس کا تدارک 
نہ کر سکتے اور برادرگرامی ک اعاقہت اندیشی ہے عمر بھر 
کی رسولئی ہوقی ۔ تاہم اللہ کی عثایب سے اس نیازمند نے 
ہت نہ ہاری ۔ فوج کی ے نوفیقی اور کمی کے باوجود 
نائید ایزدی اور اقبال خداداد پر نظار رکھی ۔ غنم ی 
گوثشرا ی اور سرکوی کر کے لشکر شاہی کو صحیح 
سلامت اس کے علاقے ے نکال کر اورنگ آبلد لے آپا ۔ 


۹ے 


غاوجہان نام جلد سوم 


تاہم شاہزادۂ کلال ہۓے اسی پر اکتفا نہ کی ہلک خطا و 
تقعمی کے بغیں برار کا علاقہ مجھ جسے اطاعت شعار ک 
جاگیر سے کال کر ای اخلف [شاہزادہ مراد] کی تنخواء 
میں دے دیا جو بلاوجہ اطاعت سے پاتھ اٹھا کر ےادی 
اور فتند و فساد پر آمادہ تھا ۔ شاہزادۂ کلاں ۓ بدلّی 
کے سبب اس دولت خواہ کی تمام باتوں کو غلط رنک 
دے کر حضرت کے دلنشین کیا اور جھے جو مےتصر سا 
علاقہ حضور تے عطا فرمایا تھا سے چھیلۓئے کے واسطے 
جسونت سنگھ کو لشکر کثیر دے کر بھیجا ۔ مطلب یہ 
تھا کس اس خیر خواہ کے قبضے میں بالشت بھر زہؾ 
باق ںہ رے ۔ 

سس الد ےی دیکھاکہ اف ات تک 
نچ گیا ہے اور شاہزادہ داراشکوہ مزاج عا یں پر حاوی 
ہو کر آپ کو ایسا ے اغتیار کر حکا ہے کہ حضرت اونے 
تمام بیٹوں کو دشمن سمجھتے اور اس کی مرضی کے 
مطابق فرمان صاد رکرۓ ہیں تو پاس ناموس اور غیرت مندی 
کے تقاضے سے اس نیازسند ےۓ فیصلہ کیا کہ خدمت وال" 
میں حاضر ہو کر حقیقت عرض کررے ۔ راجا جسونت سنگھ 
ے میرے آے کی خہر سن کر اننہائی بدضی و 
گسٹاغی سے میرا راستہ روکا ۔ حجبوراً اُس کوتاہ اندیش 
تی گوش|ی اور اُس خار راہ کو ہٹاۓ کے واسطے میں ۓے 
شکست فاش دے کر دفع کیا ۔ حضور کے ضمیر منیر پر 
روئن ے کم اگر خدمت والا میں حاضر ہوےۓے کے 
سواۓ غاکسار کا کچھ اور ارادہ ہونا تو اُس بدیخت کو 
رفیقوں سمیت گرفتار کر لینا میرے لیے کچھ مشکل لد 
تھا ۔ اپ ستنتا ہوں کہ شاہزادۂ پلند اتبال عداوت و 
نفرت کا جھنڈا بلند کے ہوۓ میرے مقابلے کے واعطے 


شاہجہان تاہہ جلد سوم یی 


دعول پور آ پہنچے ہیں ۔ ان کا پجھ جسے صف شکن دلاور 

اور پر فن حریف سے جنگ کرنا ے سود ہے ۔ ناکام و 

امراد ہوں گے ۔ بہتری اسی میں ے کہ کچھ عرصے 

کے لے اپنی جاگیر پر یعنی صوبہٴ ہجاب میں چلے جائیں 

اور خضور کی خدمت کا فریضہ مجھ غلاء کے حوال ےکریں ۔ 

اس کے بعد جو کچھ حضرت کی راۓ عا لی میں آۓ ء 

تعمیل کی جاۓ گی ۔“ 
يہ عرضداشت تھیجنے کے بعد شاہزادۂ کاىگار اورنگ ژیب بہادر جنھیں دولت 
جاوید کی بشارت مل حی تھی ؛ فوجوں کو ترقب دے کر میدان جنگ 
کی طرف بڑعےہ ۔ اشعار (تمجەم) : 

وہ بہادر پہلوان ہانھی ہ, سوار ہوا جیسے آفتاب پہاڑ پر 

ممودار ہو۔ لشکری دھمک ہے زمین کہکہا اٹھی اور 

گھوڑوں کے سموں سے می پاش پاش ہو گئی ۔ شمنائی 

کی گوج آسان تک پہنچی اور سارے لشکر میں جوش 

بھیل گیا ۔ دونوں لشکر مقادل ہوۓ اور حنگ کا پنگامى 

گرم ہوا ۔ دونوں فوجیں صف بستہ ہوئیں اور زمین کا غہار 

آمان تک جا پواچا 7 

دوسری طرفر خلیفد" زمین و زمان ء بادشاہ کون و مکاںدء مرشد دلىن 

و غخلیا حضرت ظل سبحانی کے حسب ارشاد شاہزادہ دارا شکوہ ے بھی 
فوجوں کو ترتیب دیا ۔ جنگجو مغل ء ثابت قدم دلاور راجہوت ؛ صف شکن 
پٹھان اور شیخزادے جن کی ٹلواروں کا وار رسمّم و اسفندیار ے بھی تہ 
سنبھالا جا سکتا اور جن کے تیر آسان سے گزر کر سریخ کا سینہ چھان دیتے ء 
پراول ء عقب ؛ میمئہ اور میسرہ میں رکھے گے ۔ خود شاہزادہ دارا شکوم 
روح و رواں ى مانند کال شجاعت و دلیری ہے قلب میں قائم ہوا اور 
مفوچوں کا دل بڑھاے لکا ۔ صفوں کے ٹکراے ہی فطری شجاعت کے تقاضے 
سے اورنگزیب کے قلب کی طرف بڑھا اور اپنے حوصلے کے مطابق نہایت 
شیرائہ حملے کے ۔ 


۳ءء شاہجہان امم جلد سوم 


لیکن مشیتر ایزدی کو کچھ اور پی منظور تھا ۔ تقدیر فیصلہ کر چی 
تھی کہ دارا شکوہ کا ستارہ زوال میں آ کر أاے ادبار و وبال سے دو چا رکردے 
اور اورنگزیب کو ہندوستان کے تخت سلطنت پر بٹھاۓ کم اس منصبِ عا یىی 
کا سزاوار وہی ے ۔ لہٰذا دارا شکوہ پر چاروں طرف سے آسانی بلاؤں کا 
ہجوم ہوے لگا ۔ رفتد رفتد یں کیفیت ہوئی کہ (شکمت کے بعد) دوست 
دشمن اپنے بیگاے سب مروت ہے ہانھ اٹھا کر اس کی جان و مال کے 
دشمن ہو گئے ۔ یہ معلوم ہوٹا تھا کہ جیسے زمین ہے لے کر آسان تک ذرہ 
ذرہ اُس کے خون کا پیاسا ىن گیا ے اور شاہزادہ اورنگزیب کک ہواخواہی 
پر آمادہ ہے ۔ القصہ پہلے ہی دو چار حملوں میں قہر_ آس|نی کی بدولت 
دارا شکوہ کے اکثر سردار ایسے نیست و نابود ہوۓ کہ نام و نشان باق 
نس رہا ۔ بڑے بڑے دلاور اما اور جانباز منصب دار توہوں اور بندوتوں 
کی باڑھوں سے زمین در اس طرح بجھ گئۓے کہ اٹھ ہی نہ سکے ۔ جوہر حمیت اور 
مر دای دکھاۓ کی آرزو دل میں لیے ہوۓ سص کی 7 
اس واقعے کی ىتفصیل یہ ے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آے 
تو یہ معلوم ہوىا تھا جیسے دو دریا لہریں مارے ہیں ۔ ہزار در ہزار ۔ہابہی 
جن کی نعداد ستاروں سے زیادہ تھی ء کوسوں تک کوہ و دشت میں پھیلے 
ہوۓ تھے ۔ جگل کی گھاٹیاں ان بہادروں ہے بھر گئیں جو شجاعت و 
صولت میں شی و پلنگ ہے زیادہ تھے ۔ مسٹت جنگ ہاتھیوں پر نقارے لدے 
ہوئۓ تھے جن کی گویج کے آگے وعد کی صدا ہیچ تھی ۔ ان کے کھڑکنے ے 
زلزلہ سا ہرپا ہو گیا ۔ عرصہٴ کارزار میں دونوں فوجوں کے سوار اور پیادے 
ترتیب کے ساتھ یوں صف آرا تھے جیسے شرب کی بساط ہر مہرے آمنے 
سامنے رکھے ہوں ۔ لشاۓ کی مچی دور مار توپیں جو اژدہوں کی طرح دم 
پھر میں دنیا کو تَہس نُپس کر دیں ء میدان میں آراستہ تھیں ۔ 
لڑائی کا آغاز نیروں ہے ء جنھیں موت کا تیزپرواز قاصد کہنا چاہے ء 
اور بندوقوں ہے ہوا کہ بہادروں کی بات چیت دہان تفنگ ہی سے خوب ہوق 
ے ۔ تلواریں اور خنجر جن کی زبان سے موت کا.پیغام لکلتا ے ء ابھی لیام 
سے نہ نکلے تھے کہ طرفبن ہے بان چھوٹنے لگے جو دلیروں ی صغیں درہم 


شاہجہان لا جلد سوم ۳ 


ہرہم کر دینے کے لیے کایف تھے ۔ ہدمست جنگ ہاتھیوں پر سے زنبورکیں 
اور گجنالیں گرجنے لگیں جن کے گولے دور و نزدیک ستھراؤ کرے لگے ۔ 
أن کی مار ہے ےشار بہادر خاک میں مل گئے ۔ اس کے بعد سفاک تلواروں 
کی زبائیں اور لیزوں کی دلنشیں سنانیں سینوں میں اترے لگیں ۔ اب کھوڑے 
دوڑاۓ اور حملے کرنے کی گمجائش بای نہ رہی ۔ فریقین کے بہادر دست ہدستی 
سودے میں مشغول ہوے ۔ حان کی ىازیاں لگئی شروع ہوئثیں ‏ میدان, کارزار 
کے شبر انک دوسرے کے استقبال کے لیے تاواریں تول تول کر بڑے ۔ 
جرار سپاہی جو موت کو کھیل سمچھتے اور قضا سے آنکھیں لڑاے تھے 
میدان میں کود پڑے ۔ کچھ مہادری کی ادگ ؛ ےجھ پوت کا تقاضاء کچھ 
خاکر گوری کشش : سب کے سب مرے مارۓ پر تل گۓ ۔ 

ات قدم بہادروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر کاوے دے اور 
نیغ آزمائی میں مشغول ہوۓ ۔ زان ىغ اپنا کام کر رہی تھی لیکن یں جاہاڑ 
قیغِ زبان سے بھی ایک دوسرے کو زخمی کر رے تھے ۔ درباۓ شجاعت 
کا نہنگ ء پشہٴ مردائی کا پلنگ ہ شاہزادہ سراد اپنے کوہ پیکر ہاتھی پر 
سوار بندوق ہاتھ میں لے شیر نر کی طرح مردانگی کی داد دیتا تھا ۔ دوش ہر 
کان تھی اور پش پر ترکش ۔ اُس کا ہاتھی آندھی کی طرح جیھٹ جھپٹ 
کر دشمنوں کی صفیں پامال کرۓ لگا ۔ گھوڑوں کی بنہناہٹ ٠‏ ہاتھیوں ک 
چنگھاڑ اور بہادروں کے نعروں ے میدان جنگ پر میداں حشر کا دھوکا ہوتا 
تھا ۔ شاہزادہ سراد ےدر ے حملے کر رہا تھا ۔ اس عرصے میں دو تر 
اُس کے چہرے پر لگے جن کے زخموں کو گلش نآبرو کا پھول کہنا چاہے ۔ 
اس کے باوجود وہ شیں_ دلاور تلوار ی طرح اپٹئے چوہر دکھانا رہا ۔ کی 
زخم کھاۓ جنھیں محضر_ شجاعت کی مہریں کہے تو بجا ے2 شیر دل ء 
فیلٹن بہادر جو قضا کو خاطر میں لہ لاے اور ملکالموت کو آنکھ دکھا ے 
تھے بلکہ باد صرصر کی طرح آگ اور پانی سے گزر جانا ان کے لے کھیل 
تھا جانبازیاں دکھا رے تھے ۔ 

ان بہادروں میں جو رگ نوجوانی کو اپنا زیور اور قضاۓ اگہانی 


(٤٣‏ شاپجہان اس جلد سوم 


کو س دااگگی کا تمغا سمجھتے تھے ء داراشکوہ کا ایک سردار داؤد خاں پیش 
پیش تھا ۔ وہ سوت ہے بالکل ے پروا ہو کر شاہزادۂ والاتیار [مراد بخش] پر 
حملہ آور ہوا ۔ تیغ جوہردار ہے شاہزادےۓ کے ہعراہموں اور جاں نثاروں کو 
تہسں نہس کرتا ء بہادووں کو خاک میں ملانا ہوا جھپٹا ۔ اُس کے سامئے 
صفیں کائی ک طرح پھٹ گئیں ۔ ھاہزادے کے ہاتھی کا ہودہ ىیروں ک 
بوچھاڑ سے چھانی ہو گیا ۔ عاری میں ات تبر پوست ہوۓ کب اس پر 
غار ہشت (سی) کا گان ہوتا تھا ۔ نیزوں تلواروں کی مار اتنی سخت تھی 
کہ ہاتھی من پھیر کر بھاکا ۔ 
دوسری طرف سے نہنگ دریاۓ شجاعت ء شبر بشہٴ شہامت ء سردار 
اعلاص شعار رسّم خاں بہادر ۓ جو اسم ىامسملٰی دلاور تھا ء شاہزادہ 
اورنگ زیب کے قلب پر حملہ کیا ۔ فطری تہور و جرأت کی بدولت اہے 
شیرائه حملے کے کہ میدان کارزار کو سرخ کر دیا ۔ تیغ جوہردار ی طرح 
معر کے میں متواتر حملے کرتا رہا جن کے آگے رستم و اسفندیار کے کارناموں 
کی کوئی حقیقت نہیں ۔ بپب سوں کو قتل اور ے شر دلیروں کو زخمی 
کر کے انی مقابل فوج کو سامئے ہے پٹا دھا ۔ اُس کے ساتھ جانباز پیادے 
اور سوار تلواریں مارے ہوۓے بڑھتے چلے آے ۔ جون کا مہینا نھا اور 
شداٹ کی گرمی ٤‏ جو سامئے آیا آے خنجر آبدار کے پافنی سے سیراب کر کے 
خاک میں ملا دیا ۔ ان بہادروں یی تیغ زف سے قلب کیک فوج اس طرح 
ثر پٹر ہوئی کہ شاہ ثضرب پناہ اورنگ زیب بہادر یى سواری کے ہاتھی کے 
گرد گنی کے چند جاں نثار باق رہ گئے ء اور سب بھا گ نکلے ۔ اس نازرک 
وقت میں وہ سہسوار میدان شجاعت جس پر دلاوری کو جتنا ناز ہو ء کم 
ے ء استقلال اور اطمینان کے سانھ اپنے ہپانھی پر بیٹھا ہوا معرکہ آرائی کرتا 
رہا اور سرداروں کو احکام بھیجتا رہا ۔ اتنے میں نپنگ بجر شجاعت ء جوہر 
قیغ شہامت شاہزادہ مراد جو : 
”سی پر نہلی فولادی زرہ اور چار آئینہ چنے ہوۓ تیخ زی 
کر رہا ھا اور بہادروں کو خاک میں ملا رہا تھا ء تیروں 
کی بوچھاڑ اور نیزوں کی متواتر چوٹوں ے بالکل ے خوف 


شلہجہان ناس چلد موم ٥ء‏ 


ہو کر اور جان ہے ہاتھ دھو کر ''یا تّت یا تییںے؟“' کا 
نعرہ .ارتا ہوا آن ہنچا ِ4 


بالآخر اس شیر دل شاہزادے (صاد) نے نمایٹ دلاوری ے بڑھ کر 
'ورنگ زیب سی ٹوٹی ہوئی صفوں کو سنبھالا ۔ اورنگ زیب کی فوج بالکل 
با ہو چی تھی لیکں مراد ے عین موتع پر موٹ کے مث میں آ کر کمک 
پہنچائی ۔ ایسی ے جگری ہے حملہ کیا کہ میدان تو لاشوں ے پاٹ دیا ۔ 
خالفوں نے لڑائی ک جو آگ بھڑکائی تھی آہے تیغ آبدار کے ہائی سے ٹھنڈا 
کیا ۔ اشعار (نرجمہ) : 

'”دونوں فوجوں کي ایسی ژبردست ٹکر ہوئی کہ زمین کا 

غلغلہ آسان تک بہنچا ۔ ان فوجوں کی تعداد کا شار ممکن 

نہ تھا ۔ ہر طرف خون کے نالے بہنے لگے ۔ فریقین کے 

دلاور تلواریں علم کے ہوۓ ایک دوسرے پر یل 

پڑے ۔ کہائیں کڑکنے لگیں اور تیروں کا میٹھ درسے لگا ۔؛؛ 
قنل و ہلاکت کا یں پنگامە دیر تک گرم رہا ۔ بہادروں ۓ اپنی کمندوں ہے 
جو حسینوں کی زلفوں کے مانند پیچدار تھیں ء دشمنوں کو پھائس پھالس کر 
کھہنچا اور مار ڈالا ۔ کائیں معشوقوں کے انروؤں کی طرح خوئریزی کرق 
رہیں ۔ میدانِ جنگ ہیں خون کی نہر جاری ہو گئی ۔ عین معرکے میں ہندوق 
کی گولی رسم خاں فیروز جنگ کے بازو پر لگی ‏ گرۓ کو تھا کہ الہ کی 
عنایت ہے سنبھل گیا ۔ غیظ میں ڈوب کر ہاتھی ہے اُنرا اور گھوڑے پر 
سوار ہوا ۔ موقع ایسا ازک تھا کہ صرف بیس جاں ثار اُس کی رکاب میں 
باقق رہ گئے تھے ۔ اہم غصے کی جھانجھ اور شجاعت کے جوش میں فور 
خالف پر حملہ کیا اور بہت سوں کو خاک و خون میں ملا دا ۔ دشمنوں 
کی تلواریں اس پر برسّی رہیں لیکن وہ پپاڑ کی طرح بیدان میں ڈٹا رہا ۔ 
کاری ژخم کھاۓ گیا اور بالآخر جواں مردی و جائبازی کا حق ادا کر کے 
شپید ہو گیا ۔ جانبلؤ جنگجو راجہوت سردار یعٛی راؤ اسثر سال بلفہ ء 
راجا روپ سنگھ واٹھور ء راجا شمو رام گوڑ اور ارچن وغبرہ جو ہزارہا 


2۹ شاہجہان نامب جلد سوم 
معرکے جھیلے ہوۓ تھے نیز دوسرے سردار جن کے تہور ہے آسان کا بتّا 
پانی ہوتا تھاء موت کے سہ میں گھس گھس کر حملے کرتے رہے یہاں تک 
کد مک حلالی کا حق ادا کر کے س گئۓے ۔ ےشإر مسلٴن بھی خون شہادت 
سے چہروں کو گلنار کر کے بہشت کو روائں ہوۓ ۔ اشعار (ترجمہ) : 

”یں حالت دیکھ کر داراشکوہ کین شاہائہ کو چھوڑ کر 

ای فوج سمیت آگر بڑھا ۔ نہایٹ تیزی سے اپنا ہاتھی 

بڑھا کر حملہ آور ہوا ۔ دریاۓ شجاعب میں لہریں 

اُٹھے لگیں ۔“ 
دونوں طرف کے دلاور خوں آلود تلواروں ی طرح ایک دوسرے پر جھک 
گے ۔ داراشکوہ اور اورنگ ژیب کی فوجیں بڑی ات قدسی ‏ کے ساتھ 
خونریزی کر رہیں ۔ یہ معرکہ برابر کا تھا لیکن دارانکوە کو یوں حسوس 
ہوا کہ دولت و اقبال جھ سے بیوفائی پر آمادہ ہیں ۔ غرض قوظخاۓے سے 
آگے بڑھ کر ہاتھی کو بڑھایا ۔ سادات بارہہ اور مغل دلاوروں ی ایک 
جاعت کو رکاب میں لیے جھپٹا ۔ بان ء توپ اور تفنگ کی آلش فثانی سے 
میدان جنگ میں آگ لگی ہوئی تھی ۔ اُس نامور شاہزادے ۓ آگ کے درہا 
میں غوطہ لگایا اور آگے بڑھا ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اورنگ زوب کے توبخاۓ کے 
جواب میں اپنی توپوں کو آگ برساتے کا حکم دیتا لیکن اس کے برعکس 
اپنے تویخاۓ کو معطل رکھا ۔ یہ غلطی ے لے ڈو ۔ حالت یں تھی کہ 
گولیوں اور تیروں کی بوچھاڑ ہے نیز تلواروں کی ضربوں سے موت کا بازار 
گرم تھا ۔ دونوں شاہزادے انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں جان توڑ کر 
حملے کر رے تھے ۔ فریقین کی صفیں حسینوں کی ہلکوں کی طرح ایک 
دوسرے سے ٹکرا رہی اور خوك برسا رہی نھیں ۔ گھوڑوں کے دوڑۓ سے 
زمین کا غبار آسمان تک پہنچا ۔ 

خلاص یہ کہ میدان جنگ میں جہاں دونوں حریف شاہزادے اور ان 

کے ہوا خواہ انتہائی غرظ و غضب اور نفرت و عناد کے ساتھ معرکہ آرا تھے 
اور موت کا بازار گرم تھا ء گولوں اور گولیوں کی بوجھاڑ ہے صفیں بجھ مچھ 
جاتی .تھیں ۔ تلواریں بجلی ک طرح چمک چمک کر دشمنوں کے خركن حیات 


شاہجہان نامہ جلد سوم 


کو پھونکتی تھیں ۔ برق اندازوں کی گولیاں موت کا پیغام پہنچاتیں ۔ کا جہ 
کڑکتی تهیں اور أن سے ثکلے ہوۓ تیر فٹراےۓے بھرے ہوۓ ء دلاوروں 
ہے سینوں میں پیوست ہو جاتے ۔ سیدے مرو قامت لیزے حسینوں کے قد 
یک طارح قیاسٹ برپا کر رے ھے ۔ لمے لمے آچکتے ہوۓ برچھوں کی 
بھالیں بخالفوں کے جگر میں کھبٹی اور خاک و غون میں ملا دیتی تھیں ۔ 
جوش و خروش اور غیظ و غضب کا بہ عالم تھا کہ سپاہی کاری زغم کھا 
کر گرتے لیکن اُس حالت میں بھی حریف پر خنجر کا ہاتھ مار جاتے ۔ 
سیٹکڑوں ہبہادروں نے اسی طرح مرئتے مرے اپنے حریفوں کو خاک میں 
ملا دیا ۔ ے شر جالباز دۂمن کے ہاتھوں سے زخم کھا کھا کر ایسے سوۓے 
”لہ اپ قیامت ہی کو اٹھیں تو اُٹھیں ۔ اس مارا مار میں یس حال ہوا کەه 
کوئی شخص ایسا نہ مجا جس کے سینے میں غنچہ جیسے پیکان اور سرو و صنولر 
جیسے یزے پیوست لہ ہوۓ ہوں ۔ کمصدوں ے معشوقوں کی زلفوں کے 
مائند سیکڑوں بہادروں کو بھانس کر پلاک کر ڈالا ہ 

مشیٹ اللٰہی ہے یا اتفاق کہ جہاں ہزاروں جانباز دلاور مک حلا یی 
کا حق ادا کر رے تھے وہاں بعض امک حرام بزدل سرداروں ے پہاوہی 
سے کام لیا ۔ عین پنکامہٴ کارزار میں ہاتھ پلاۓ بغیں تماشا دیکھتے رے ۔ 
بعض منافتوں ۓ جو آرام سے ایک طرف کھڑے رے تھے ؛ کمک پہنچاے 
اور جریف سے لڑنے کے بجاۓ فرار پر کمر ناندھی اور بھاگ ٹکلے ۔رفتہ رفتہ 
یہ حالت ہوئی کہ داراشکوہ کی سواری کے گرد گنی کے چند وفیق باق 
رہ گئے ۔ اُس کھڑی بدنصیب شاہزادے نے قضاۓ ال ہی اور مشیت ایزدی۔ 
کی نیرنگی دیکھ کر خود بھی گھوڑے کی لکام پھیری ۔ میدان کارزار سے ہٹا 
اور لشکر کا تمام ساز و سامان چھوڑ کر ء جسے لٹیروں تے لوٹ لیا ء شام 
کے وقت آ گرے میں داخل ہوا ۔ شکست کھا کر اتنا مضطرب تھا کہ یہاں 
بھی پہر رات گئے ہے زیادہ ٹھہرلا مناسب نہ سمجھا ۔ رات کے سنائۓۓ میں 
لاہور کی راہ لی ۔ 


شاہزادۂ والا جاہ اورنگزینب جسے رب العزت ۓ اتی بڑی فتح عطا 


ے ٣ے‏ 


“'ََ٠‏ ھاہجبان نامم سوم جا 


جاں معطر ہو کر جاى فزائی کر رہا ے ہ امیدوار ہوں :کہ کسی مہبارک و 
مسعود گھڑی میں خاکسار کو حاضر ہوۓ کی اجازت دیں کہ حضور کی 
قدم بوسی باعث برکت ئلکہ پروردگار یق سب ہے بڑی نعت ے ۔ ایک مدت 
سے یہی آرزو تھی اور اسی ساعت کا انتظار تھا تا کہ حضرت کا دیدار کر کے 
آنکھیں روشن اور ممام آرزوئیں پوری کروں ۔ ژیادہ لکھنا گستاغی اور عاول 
امل ے۔“ ۱ 

فاضل خاں یہ چواب ل ےکر خوشی خوشی واپس آیا اور حقیقت بیان کی ۔ 
شاہزادے کی عرضداشت نظرانور ہے گزاری ۔ خدیو عالم ۓ شاہزادے ک 
سعادت مندی اور آداب دانی ہے شادہاں ہو کر ١کلے‏ دن فاضل غاں کو 
پھر بھیجا ۔ بش بہا جواہرات اور ائمول تحفے ہمراہ کر کے زہانی پیغام 
دے۔ فاضل خاں ہہت پی فصیح و بلیغ ء خوش گفتار شخص تھا ۔ جب وہ بای 
مر تہہ تمام باتی دلنشیں طریقے ہ ےکہہ کر واپس آیا تو بعض مک حرام مفسدوں 
ے اعابی حضرت کی خواہش ملاقات کو برے رنگ میں شاہزادےے کے سامنے 
پیش کیا ىھا بلکہ اتنا بھڑکایا کہ اورنگ زیب کا دل ہاپ کی طرف سے بھر 
گیا ۔ اس مرتبہ جو فاضل خاں اعالٰی حضرت کی طرف سے تحفے پیش کرتے کے 
بعد ؤہانی پیغام ادا کرۓ لگا تو ڈکاوت و فراست خداداد کے سبب صاف سمجھ 
گیا کم فتند انگیزوں نے یا کل کھلایا ے ۔ ایک ہی دن میں مفسدوں 
ۓے وہ فتنہ و فساد برپا کر دیا ے کہ باپ بیٹے کے رشتہٴ الفت کو کاٹ ڈالا 
ہے اور لعاف و عبت کی گنجائش باق نہیں چھوڑی ۔ تاہم بہت معاملہ فہم 
اور خوش تقریر السان تھا ۔ بات بگڑ چکی تھی لیکن اس زہاں آور ے 
ایسی ایسی تقریریں کیں کہ ہر باب اورنگ زیب کے دل میں آترق چلی 
گئی ۔ رسول کریم۶ کی جو حدیث ے کہ ”ان من البیان لسحراً“' اُس کا 
ثبوت فاضل نے اپ٘ی سحر بیانی سے ایسا دیا کہ شاہزادہ اورنگ زیب کے 
دل پر پورا اثر ہوا اور اُس نۓ حسب سابق پدر بزرگوار ہے ملاقات کا 
ارادہ کیا۔ پھر بھی بہت ہے خائہ برانداز شخص درمیان میں موجود تھے 
جن کی راۓ کے بغیر اورنک یب کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا ۔ انھوں ےت 
ایسا فتور ایا کہ فال غاں کی ممام باتوں ہر پانی پھر دیا ۔ جب فاضل محخاں۔ 


شاہجہان اس جلد سوم ۱ء 


کو حسوس ہوا کہ فتنہ پردازوں ےۓے بات ہگڑ دی ے اور تلای و تدارک کا 
موقم بالکل نہیں رہا تو شاہزادے ہے اجازت لے کر اکام واپس چلا آیا ۔ 
جوکچھ دیکھا اور سنا تھا اعلٰی حضرت کے گوش گزا رکیا ۔ حضرت غلافت 
بناہ ۓےٗ تیسری سرتبہ اپنے قلم ہے فرمان رقم کیا لیکن اتنی چوک ہو گئیٴ 
کہ فرمان پہنچاے کے لیے فاضل خاں کے ہعراہ خلیل اللہ حاں کو بھی روانہ 
کر دیا جس کے دل میں اعلٰی حضرت کی طرف ہے غبار تھا ۔ فرمان کی نقل 
يہ سے : 

''اب تک یں صورت تھی کہ وہ فررند ارجمند ہمیشہ 

ما یہ دوات کی خوشعودی کا طالب رپہتا تھا ۔ ہاری رضامندی 

کو مقدم سمجھ کر پسندیدہ غدمات ابام دیتا تھا ارر 

کبھی کوتابی کو گوارانہ کرتا تھا ۔ اب والد ىزرگوار بے 

اہی ے سہری اور ے ادی برتنا جو دودوں جہان کی خرابی 

کا ناعث ے ء مناسب نہیں ۔ اس آزردگی اور رنجش کا کچھ نہ 

کچھ سب ضرور ے ۔ اس فرزند ے امید تھی کہ ہہاری 

رضا جوئی اور اخلاص کا ثبوت دے کا ۔ معلوم نہیں کم 

اس ے سہری و سرگرانی کا اصلىی سہب کیا ے جو ہاری 

مزاج پرسی اور عیادت کے لیے آنا گوارا نہیں ۔ اگرچە 

خودغرض ؛ فتنہ انگیز اشخاص کا بھی کام ے کہ فساد 

پھیلائیں لیکن اس فرژند ارجمند کو یہ باتیں ژیب نہیں 

دیتیں - خائہ برانداز فتدہ پردازوں ے ہارے, عنات آمیز 

پیغاموں کی نامناسب تعببریں کی ہیں اور انھیں ایے 

ایسے معنی پہناۓے ہیں کہ ہارے وہم و گان میں بھی 

نہیں گزرے ۔ مناسب یہ ے کس بە نفس نفیس ہاری 

زیارت کے لیے حاضر ہو کر مدحیح حالات کر سمجھو۔ 

بد گنی اور فتند و فساد سے ہاتھ اٹھاؤ اور وہ کام نس کرو 

جس سے دشمن خوش ہوں ۔ اد آے سے ملال اور کافت 

کا غبار جو فرزند اقبالمند ی طبع لطیف پر بیٹھ گیا ہے ء 


۴۴ء شاہجہان امہ جلد سوم 


ہاری عنایت آیز باتوں ہے دھل جاۓ گا۔ جھوۓ 

مکار فسادیوں ۓ مل کر ہارے فرمان کی جو تاویلیں 

تم سے کی ہیں اور سمجھایا ے کہ وہ فریب پر مہنی ہے ؛ 

آُس کا حال بھی تم پر کھل جاۓ کا اور راستی و صداقت 

کی برکت سے تمھاری تمام کلفت دور ہو جائۓ گی ۔)؛ 

فافل خاں اور خلیل خخاں نے یہ فرسان پہنچا کر زبائی پیغام شاہزادے 
کے گوش گزار کیا ۔ اُس وقٹ شاہزادہ اورنگ یب نے تحليه کروا کر 
خلیل اللہ غاں کو اندر بلوا لیا - فاضل خاں باہر ٹھپرا رہا ۔ لوگوں کا بیان ے 
کہ تنہائی میں خلیل التہ خاں ۓ اورنگ ژیب کے خوب کان بھرے اور سمجھایا 
کہ دربردہ اعابی حضرت کی لیت میں فتورے ۔ مض اشخاصکا یہ بھی یان ے 
کہ خان مذکور نے یہاں نک کہا کہ ''سلاقات کا تو عض بہائد ے ؛ 
دراصل تمھیں قلعے میں بلا کر گرفتار کرئا مقصود ے ۔“ یہ بھی سمجھیا 
کہ قلتے پر حمد کر کے خزاۓ پر قبضہ کرو اور اعلٔی حضرت کو قید 
کردو۔ اورنگ زی نہایت آداب داں شاہزادہ تھا ۔ خلیل اللہ خاں کو 
نظربند کر دینے کہ بہاۓ اپنے پاس رکھا ۔ فاضل خاں کو جواب دیا کہ 
”بعض ہاتیں ایسی ظہور ہزیر ہوئی ہیں کہ معاملات کی صورت ہی بدل 
گئی ۔ جھے اعائی حضرت ى طرف ہے اطمینان نہیں ۔ یقین یہ ے کم ملاقات 
کے وقت حضرت مجھ سے پرخاش کریں گے بلک عجب نہیں جو مجھے قید 
کر دیں لہلٰذا اس خیرخواہ خلائق کا آنا ممکن نہیں _؛ 
فاضل خاں نےۓ واپس آ کر ساری حقیقت شاہجہاں کے سامۓے بیان 
کر دی ۔ سمجھا یا کہ پانی سر ہے گزر چکاے ۔ امہ و پیغام ایکارے ۔بپتری 
کی امید نہیں بلکە ممکن ے فتنہ و فساد کے درواڑے کھل جائی ۔ اعلٰی 
حضرت ہے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض فتدہ پرداز سردار شاہزادہ 
اورلنگ زیب کی اطلاع یا اجازت کے بغیر خیال غام باندھیں اور قلمے پر 
حملہ کر دیں ۔ یہ سوچ کر قلعے کے پھاٹک بند کروا دے اور ان کی حفاظت 
پر بھروعے کے آدمی متعیں فرماۓے کہ یہ کام نھایت ضروری تھا ۔ رات 
گزرےۓ ہی صبح سویرے شاہزادے کے سےشیار ملازم دبکتے دہکاے قلمے کی 
ف 
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فصیل تک آ پہنچے اور گھبرا ڈال دیا ۔ یہ فلک بوس عارت اتی مستحکھ 
ہے کہ نقغب کھودے ؛ مورچے جاے اور یورش کرے سے اس پر قبضہ 
ممکن نہیں ۔ غندق ثربایت عمیق ے لُذا نارود بھر کر دیواروں یا برجوں 
کو اڑا کر قبضہ کرنا بھی دشوار بلکہ ال ہے ۔ 
الفصہ حاصرہ کرۓ والے شہر ی فصیلوں اور قلعے کے گرد والے باغات 

میں داغل ہو کر توہوں اور بندوقوں سے آگ برساےۓ لگے ۔ اندر سے 
شاہجہاں کے آدمیوں ے بھی ترق ہں ترک جواب دبا اور خوب مقابله کیا ۔ 
لیکن ہہٹ سے ایسے بھی تھے جنھوں ۓ کبھی لڑائی کی صورت نہ دیکھی تھی ۔ 
رر دن اف فقط ایک رات اور ایک دن کے حاصرے سے اکتا گئے ۔ پانی 
لاۓ کے ہانےۓ باہر حلے گئے ۔ جو اندر تھے انھوں نے بھی مک حلالں 
سے ہاتھ اٹھا کر یہ چاہا کہ امان مانگنے کے نہائے ہاہر ثکل حائیں - اعلٔی 
حضرت کو یہ حالات معلوم ہوۓ تو بہت کوشش کی کہ وہ باطل برست 
جاف منافقت ہے باز آ جاۓ اور عاقبت کی تباہی سے بچ کر وفاداری و 
غلوص کے راستے پر ثابت قدم رے ۔ کچھ نتیجد نە نکلا ۔ صوراً حضرت تے 
ٹرمی و مدارات ہے کام ل ےکر فاضل خاں کو پھر فرمان دے کر شاہزادے 
کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ ے : اشعار (ترجمہ) ۔ 

”سچی حکومت اور فرماں روائی ذات_ خدا کے لیے مخصوص 

ہے۔ دوسروں کو اس نے یہ بزرگی مستعار دے رکھی 
۱ ہے ۔ کوئی شخص عض قوت بازو سے ملک فتح ہیں 

کر سکتا ۔ فتح و ظفر ی کنجی خدا کے خزاے میں 

عحفوظ ے ۔ اگر تو عارف سے تو دلیا کی عبت ترک 

کرکے آخرت کا دھیان کر ۔ دنیا ثھایت ے ثبات جگہ 

ے اور عاقل آدمی ناپائیدار چیز پر بھروسا نہیں کرے ۔ 
''پروردگار عالم سے دعا ا ے کہ جخحت اور اقبال اُس فرزند ارجمند کے حامی. 
رہیں اور گردش روزگار اس کی ماد کے مطابق ہو ۔ خلیفہٴ زمین و زماں پر 
اس حبرت الگیز واقعے ہے اتتا رخ و ملال طاری ہوا ے کٹ کیا کہے ۔ ی٭ 


۰. 
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نوبت آئی ے کم چرخ کچ مدار نے رفاقت ہے ہاتھ اُٹھا لیا ے ادر وخ و آزار 
پہنچاے میں کوئی دقیقہ باق نہیں چھوڑا ۔ ہر لمحے ایک ناگوار واقعد پیش 
آنا ے ۔ فلکر اپنچار اور زمائہٴ غدار کی بدسلوکی ہے تمام کام اس طرح 
بگڑے ہیں کہ ان کا بیان کرنا خلافر عقل ے ۔ اگرچه حزن و ملال کی 
اتہا ہو چکی سے لیکن فلکر ہے سہر کا دل نہیں پسیجتا ۔ اس مام مدت 
میں اُس فرزند رے حفظ سر اتب اور ادب کا پورا خیال رکھا ہے اور والر 
بزرگوار کی رضبامندی و خوشتودی کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا ۔ اب اللہ 
کی عنایت ہے ماندوات ۓ ظاہری سلطنت کو ترک کرکے گوشدانشنی و 
معرفت کی طرف توجہ ی ہے ۔ الہام ربائی کی ہدولت زماۓ کے انقلاب کو 
خوب سمجھ کر عزلت گزینی اور عبادتِ اللٰہی میں مشغول ہیں ۔““ 

”'انتظام سلطنت اور فرماں روائی جس سے نظام عالم واہسنب ے اسے 
شاہزادے ہے اہی ذات سے متعلق سمجھ لا ے ۔ روز ازل سے اب لک یہ 
امانت ماہدولت کے پاس تھی ؛ اب خدا جسے جاے سولپ دے ۔ لیکن حیرت 
ے کہ شاہزادہ اس دہر اپائیدار یق حکومت سے جسے سراب بلک خیال و 
خواب سمجھنا چاہے ء اس قدرے غود و مدہوش کیوں ہو گیا کہ مطلب 
پرست فنہ پردازوں کے ہہکاۓ ہے ہاری بدنامی اور اہی توہین پر کمریستد ٴ 
ے۔ سعادت مندی کو ٹرک لہ کرو اور ذرا سوحو کہ ہم آمھارے 
ے میز مصاحبوں اور سرداروں کی کوٹاہ الدیثی اور دست درازی ک5 کس 
قدر تحمل کر رے ہیں ۔ جے کچھ بھی عقل و یز حاصل ے وہ یہ جاتا 
ے کہ اس دار مکافات میں قضا و قدر کے کارکن ہر شخص ہلکہ ذرے ذرے 
کے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں ۔ح 

لے سائس بھی آہستہ کہ اڑزک ہے ہہت کام 
آفاق کی اس کارگر شیشہ گری کا 

حال یہ ے کہ انسان جو ماں کے پیٹ میں ختلف مدارج سے گزر کر بچہ 
پت ے ء پھر طفل شبر غوار ہوتا ے ء بعد ازاں بلوغب تک پہنچ کر 
سرو قادت اورگل رخسار ہو جاتا ے ؛ جوانی میں بھر کر جنگی ببادر اور 
امور سورىا کہلاتا ے ۔ جس طرح یہ تمام حالتیں بدلتی چلی گئیں اسی طوح 


شاہجہان امہ جلة سوم 8ء 


اُس کی حوانی اور تدومندی بھی بلق لہ رہ کی ۔ لہلٰذا پپٹر ہے کھ مرتے 
ے پہلے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کیونکہ رب العزت شک رگزار 
بندوں کو اچھا سمجھتا ے ۔ اپنے ولں لعمت کے ساتھ اچھا سلوک کرو تا کہ 
پروردار مھاری سرادیں پوری کرے ۔“ 

”دنیا کی پرانی رسم ے کہ عافیت کو سصیبت میں اور عشرت کو عسرت 
میں تبدیل کر دیتی ہے ۔ اطمیناں کے بعد حسرت و پریشافی آئی ے۔۔ اگرچد 
زسالہٴ غداری ے مہری سے ہاری سلطنت اور مال و دولت پر زوال آ گیا 
ہے لیکن محمد اللہ ہاری طبیعت میں مطدق اصطراب نہیں اور ہارے صہبر و 
استقلا‌ل میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ۔ ان الفاظ کی تحریر ہے ہارا مقصد یہ ے 
کہ اہل دنیا ما بدولت کے ماف الضمیر اور فیصلے سے باخبر ہو جائیں اور 
کور باطن ظاہر ہیں اشخاص غلط فہمی میں مبتلا اہ ہوں ۔ بالخصوص وہ 
فرزند اقبالمند زساےۓ کے اس انقلاب ہے مغرور ہ ہو جاۓ کیونکہ گردشر 
زمائہ اور حوادث روزگار کا کچھ اعتبار نہیں ۔ اگر عقل دور اندیش سے کام 
لے کر امجام کار کا خیال رکھے اور قرآن مجید اور رسول پاک۶ کے احکام پر 
عمل کرے ئیز ائ مہٴ اطہار کا طریقه اختیار کرلے یعنی والد ہزرگوار کی 
اطاعت کرتا رے جو درحقیقٹ خداۓ نحجازی ہیں تو اس کا یہ فعل اللہ کی 
اطاعت و عبادت میں شار ہوگا ۔ ىارگاہ الٰہی سے اس کا اجر ملے گا اور لوگوں 
میں اعتبار بڑے گا ۔“ 

شاہزادہ اورنگ ژیب ًۓ سندرجہ بالا فرمان کو پڑھنے کے بعد عرضداشت 
ارعسال کی جیں کا مضمون یہ ے : 

عرمداشت 

''خلیفہ* زمین و زماں ء قبلمٴ کوئین کعیںٴ ساد والد بزرگوار کا فرمان 
نہایٹ سارک اعت میں پہنچا اور میرے لے باعث اعزاز و افتخار ہوا ۔فرمان 
کی عبارت ہے. نظر روشن ہوئی اور مضمون سے حقیقت و معرفت کا ور دل میں 
ضونشانں ہوا ۔ عقل و دانش کا سرمایں بڑھ گیا ۔ اس والا ٹانے میں جو 
مرشدانہ نصیحتیں درج تھیں ء سب کو گوش حق یوش ہے سن کر شکر کے 
سجدے کے ۔ اگرچہ حضور پرنور کے دیدار سے محروم ہوں لیکن اس سعادت 


۹ے شاہجہان ےہ جلہ سوم 


عظملی کا شکر حتی الامکان بجا لایا ۔ دبستان معرفت کے اس اعجد خواں نے 
جب سے ہوش سنہھالا ے ء معرفت و حقیقت شناسی کی برکت ہے حیات و 
ممات کے رموژڑ کو سمجھا اور روزگار ے مدار کے انقلابات دیکھ دیکھ کر 
حکمت کے لکتے دریافت کے ہیں ۔ ہر بات کا طور طریقہ سمجھا اور اسباب 
ظاہری پر کبھی بھروسد نہیں کیا ۔ دولت و حکومت کا نشہ اگرچە مرد اقگن 
اور مدہوش کن ہے لیکن اس خاکسار ےۓے کبھی اس کے خار میں مہتلا 
ہو کر خودسری اور بغاوت و معصیت پر کمر نہیں باندھی ۔ تمام کاموں میں 
رشد و ہدایت کا خیال رکھا ے اور اب بھی اپتے نئیں حضور کا عقیدب مند 
رید سمجھتا ہوں ۔ 

حور نے اپنے فرىان میں انقلاب روزکار اور گردش لیل و بہار کا 
ذکر کیا ے ؛ اس معاملے میں کچھ کہنا ڑیبا نہیں ٹاہم آداب بجا لا کر 
عرض پرداز ہوں کہ رب العزت کی بارگاہ ہے کتنے ہی احکام ایسے جاری 
ہوۓ ہیں جن کی حکمت کو ا:سائی عقل نہیں سمجھ سکتی ۔ اس صورت میں 
حقیقت شناس اور معرەت آموز اشخاص کو لازم ے کہ مشیت ال ہی پر 
اعتراض نہ کریں بلکہ جو حالات پیش آئیں اُنھیں مفید اور مناسب سمجھیں ۔ 
تقدیری اسور کو پروردگار یق مرضی سمجھ کر تسلم و رضا ہے کام لیں اور 
چون و چرا نہ کریں ۔ اس ارادت مند ہے جو بعیدالوقوع معاملات سرزد 
ہوۓ ہیں اُن کے متعلی جناب عا ی ۓ ارشاد فرماپا ے کم اہل بصیرت 
اُن کو کچھ اور معی پہنائیں گے ۔ اس تید ے میری ساد یہ ے کہ 
اگر اعللٰی حضرت لطف و عنایت کے ساتھ غور فرنائیں تو واضح ہوگا کہ 
نیازمٹد نے کوئی کام سکز دائرۂ کائنات ء خلاصہٴ دہر یعی اعلی حضرت 
کی رضامندی کے خلاف نہیں کیا ۔ وہ شخص بہت ہی ادان اور آشفتہ دماغ 
ہوگا جو سعادت مندی ہے ہاتھ اٹھا کر قبلہٴ کوئین کو ناراضی کرے اور 
پر و ےمشد دارین کی اطاعت ہے منحرف ہو ۔ کسی ایسے کام کا ارتکاب 
نہایت ازیبا ے جو حضور کی سرضی مبارک کے خلاف ہو اور طہع مقدس کو 
آزردہ کرے ۔ تعظیم و تکریم اور رضا و تسلیم کا سر رشتب چھوڑ دینا تطماً 


شاہجہان ا جلد سوم ےے 


غلط ہے ۔ جس طرح حضورنے مھ ہر پیہم عنایتیں کی ہیں ء میں ے بھی 
خلوص و ارادت کے ساتھ جاں نثاری کا ثبوت دیا سے ۔ کبھی ارادت و 
عقیدت میں کمی نہیں کی ۔ 

اس صورت میں حضور ىا یہ ارشاد کہ فدوی نے سرکشی یا غودسری 
کا ارتکاب کیا ء درست نہیں ۔ اس مرید نے ہمیشہ اعالی حضرت کی ترلیت 
و عنایت کا حق ملحوظ رکھاے اور توفیق ایزدی کی بدولت آپ کی رضا جوٹی 
میں کوتاہی نہیں کی ۔ اگرچہ بڑے بھائی (داراشکوہ) ےۓ ہمیشہ غالفت ک 
لیکن حضرت کی رضاجوئی اور خدمت گزاری کے سبب یں خاکسار آج اس 
نے پر فائز ہوا اور شائستگی و استحقاق کی ہدوت کامیابی و کاسرانی کی بساط 
پر بیٹھ کر دوسرے بھائیوں سے فائق ٹھہرا ال ختصر نہ شکر ادا کرنۓے کے 
قابل ہوں ء نہ معذرت ى جال ے ۔ اب اعلٔی حضرت ہی عنایت ہے سرفراز 
فرمائیں تو کام چلے ۔ 

ارادہ یہ تھا کہ حضور کا والا نامہ جس کے پر لەظ پر حیات جاوداں 
ثار کر دی جاۓ تو مناسب ے : سے رستگاری و بش کا وسیلہ بنا کر 
اور حرز جاں سمحھ کر خدمت والا میں حاضر ہو جاؤں ۔ لیکن بعض باتیں 
ایسی واقع ہو چک ہیں کہ أن کا غیال کر کے عحجوںب ہو جاتا ہوں ۔ بار بار 
یہ غیال بھی آنا ے کہ حضور مجھ سے ناخوض ہیں آہ جاۓ کیا صورت پیش 
آۓ ۔ لہلٰذا اگر عمایت ے پایاں سے کام لے کر قلعے کے دروازوں کی نگہپاتی 
فدوی کے ملازموں کے سپرد کر دیں تو میرے دل میں جو وہم ہے وہ 
خقم ہو جاۓ گا ۔ پھر یہ خاکسار انی غلطیوں کی تق کے لیے غخدمت والا 
میں حاضر ہو کر اطاعت و رضا جوئی کا ثبوت دے کا ۔ کوئی ایسی بات 
ہرگز واتع ہوقی جس سے اعلٌی حضرت کے وقار یا خوشنودی میں 
کی آے و 

چولکہ پروردگار یق سرضی اور تضاۓ الٰھی یس طے کر چیق تھی کەه 
اہل زمانہ ایک مدت تک حضرت شاہجہاں کے سایءٴ لطف و کرم ہے حروم 
اور آسائش و اطمینان سے ےبہرہ رہیں لہٰذا اورنگ زیب کی عرضداعشت 
پہنچتے پی اعللیٰ حضرت نے احتیاط سے ہاتھ اٹھا کر قلعے کو خا ى۔ 


ہے شاہجہان نامم جلد ہوم 


کر کے شاہزادے کے نوکروں کے سپرد کر دیا ۔ جوں ہی یہ لوگ قلعے می 
داخل ہو کر پھاٹکوں پر قابضش ہوۓ ء شاہجہاں کے ملازہوں کو آے 
جاۓ سے بالکل روک دیا ۔ ممام کارخانوں پر قبضہ کر کے خزائوں پر اہی 
مہریں لگا دیں ۔ تقدیر کے کرشے دیکھے کہ وہی فرماں روا جس کی مقدس 
ذات ساری دنیا کے عیش و عشرت کا بب تھی وہ نہایت ذات و غواری ہے 
نظربند کر دیا گیا ۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ اس والا صفات پر نہاہٹ سخت گیر 
چرےدار مقرر کر دے کر ۔ ایک مدت تک یہ کیفیت تھی کہ چند 
کئیزوں کے سوا کسی کو اُس شاہ ذیجاہ کی خدمت میں جاۓ بلکد دور ے 
دو باتیں کر لینے کی جال نہ تھی ۔ اشعار (ترجمد) 

اے سسلإنو ! چرخ کچ رفتار اور ستاروں کی منحوس 

تاثیر کے ہب میرے من ہہ فریاد نکلتی ے ۔ 

زمانہ" غشدار نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی بلک 

اس کی ے وفائی میں بھی ہزاروں مکاریاں پوشیدہ ہیں ۔ 

المختصر فلکر ے سپر کی گردش ہے حضرت کی زندی تلخ ہو گئی ۔ 

وہی قلعہ جہاں ان کے ام کا غلفلد بلند ہونا تھا ء ان کے واسطے قید خانہ 
بن گیا ۔ نازک دل برغم کے چاڑ ٹوٹ پڑے اور ایے ایے صدے اٹھاۓ 
کہ بیان نہیں ہو سکنا ۔ اس صدمے سے سارا جہان بدحال ہو کر نوحہ و ماتم 
میں مصروف ہو گیا ۔ اہل زمائه کے لب پر آەو الہ تھا اور دل میں 
ے قراری ۔ ہر شخص کے چہرے ہے سوگ کے آثار نمودار تھے ۔ گھروں 
میں خوشی کے غلغلے کے بجائۓۓے نوحم و ماتم کی صدا بلند ہوٹی ۔ دل سوگوار 
تھے اور آنکھیں اشکبار ۔ وہی ہندوستان جو حضرت شاہجہاں کے مبارک 
عہد حکومت میں جنٹت نشان بنا ہوا نھا ء ے رواق ہو گیا ۔ آسمان کے غبے 
کی طنابیں ٹوٹ گئیں ۔ وہ ہوا خواء جو اُس مخل دولت و اقبال کی چھاؤں 
میں آرام سے بیٹھے .تھے ؛ اُس کے ساے سے حروم ہو کر مابی_ ے آب کی 
طرح تڑبنے لگے ۔ ان حسرت زدوں کے آہ و الہ ى آواز آممان تک جا رہی 
ے ۔ معلوم نہیں کہ حنت و کلفت کا یہ زمانہ حضرت شاہجہاں ے کس طرح 
ہسر کیا۔ نہ یہ معلوم ے کہ ہوا خواہوں کی ہریشانی کا یہ دو رکب خمّ ہوکا 


شاہجہان امه جلد سوم ۹ 


اور خیر خواہوں کو گردش_ روزار ہے کب نجات ملے گی ۔ نظم (ترجعم) 

اے بادشاہ تیرا عہد حکومت موسم ہہار سے زیادہ 

فرحت بش ے اور بوسٹان جہاں کے لے زہب و زینت 

ک5 سبہب ے ؛ خدا کرے کہ حادثوں کا ہاتھ تعرے داسن 

تک نہ پہنچے ۔ تو آب حیات ے ء خدا سے غبار ہے 

حفوظ رکھے ۔ تو خورشید سلطنت سے ؛ پروردگار سے دعا 

ے کہ اس خورشید کو کبھی گمہن ئە لگے ۔ تو زماۓے 

کی چشمم روشن ے ؛ خدا کرے دعاؤں کے لے اُٹھے 

ہوۓ ہاتھ اس آلکھ کے گرد پلکوں کی طرح حلقہ کے 

رہ - 

پروردگار عالم کا قاعدہ ہے کہ اپنی مصاحت کے موافق لوگوں کو 
کچھ عرصے کے لیے نعمتیں دیتا ے ۔ اگر وہ ان نعمتوں کی قدر اہ کریں 
اور ان کا کاحقہ شکر نہ بجا لائیں تو اس دار مکافات میں وہ نعمت ان ے 
چھین لی جاتی ے ۔ خدا ء خدا ا رسول7 اور دیکھنے والے خوب واقف ہیں 
کہ حضرت شاہجہاں ۓ جس سے ہوش سنبھالا ء ہمیشہ پروردگر_ عالم ک 
عنایتوں کا شکر ادا کرے رے ۔ حکوس کی اعمت عظملی حاصل ہوے 
پر شکر کے سجدے اور اللہ کے احسانات کا شکر مبجا لاےے رے ۔ دن رات 
کا ہر لەحد قرآنِ ید اور سنّت رسول7۶ کے احکام کے مطابق عدل و انصاف 
میں بس رر کرتے تھے ۔ ہر وقت تبلیغ اسلام پر مائل تھے اور کفر و الحاد 
کا خاتمہ کرے رہتے تھے ۔ معلوم نہیں کہ ایسے دیندار بادشاہ ہے کون سی 
بات رضاۓ خدا کے خلاف سرزد ہو گئی کہ کارکنانِ قضا و قدر ۓ اس 
سے راۓ صائب اور عقل_ سلم کو سلب کر کے اس درد ہے درماں میں 
مبتلا کیا ۔ 
الحق خداۓ ے ‏ یاز ی ذات ایسی ہی ے ۔ اُس کے جلال و جہروت 

کی معمولی ان یہ ے کہ لیرنگ, زمائد میں مپتلا کر کے ساری دلیا کو 
حیران و پریشان کر دیتا ے ۔ عوام کا کیا ذکر ے ؛ وہ کبھی اہنے خاص 


تفم شاہجہان امہ جلد سوم 


دوست کو نار نمرود میں ڈلوا دیتا ے اور کبھی دوستوں کے سر کو 
دشمنوں کے آرے ہے دو ٹکڑے کرواٹا ے ۔ ہوشمند دانا خوب جانے 
ہیں کہ پروردگر عالم کے حکم سے لوح و قلم کے کارکن صفحہٴ دہر پر 
ایسے ایسے احکام لکھتے رہتے ہیں جن کا بھید کسی دانشمند کو معلوم نہیں 
ہو سکتا ۔ قضا وقدر کے منشی جو فرمان لکھ بھیجنے ہیں أن ن تەرج 
عالم الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔ پھات ! عام انسانوں کی کیا محال 
ہے ۔ اگر فضاۓ معرفت و حکمت میں پرواڑ کرنے والے پیغمبر بھی ء 
جن کے ذہن کی تیزی کے سامنے "مام دقیق باتیں پانی ہو جاتی ہیں ؛ اگر یك 
چاہیں کہ علام الغیوب کے پوشیدہ اسرار جان لیں نو ممکن نہیں ۔ اس صورت 
میں ہم جیسے کم فہم نادان اس معاملے میں کا راۓ دے سکتے ہں ۔ 
کیسے بیان کریں کس اُس شاو ذیجاہ کا ناج و تخت کس وجب سے چھینا گیا 
یا اس واقعے میں اللہ کی کیا مصاحت پوشیدہ ے ۔ چولکہ حضرت شاہجہاں 
کہ ریبج و ملال کا بیان قلم یا زبان ہے مکن نہیں لہٰذا اس کوشش کو 
ترک کر کے ید تفصیل لکھتا ہوں کس سلطان سلمان شکوہ پر کیا حادلہ 
پڑا ؛ شاہزادہ مراد کس طرح گرفتار ہوا ء لاہور پہنچ کر دارا شکوہ پر کیا 
گزری ۔ ان حالات کو بیان کر کے اس تاریخ کو ختم کرتا ہوں ۔ 

جب حضرت شاہجہاں کے حکم سے سلطان سلمان شکوہ شاہزادہ شجاع 
کو شکست دے کر مونگبر سے واپس ہوا اور لسے لمبے کوح کر کے الہ آباد 
تک پہنچا تو خبر ملی کہ سمو گڑھ کے میدان میں دارا شکوەہ ۓ شکست 
کھائی اور شاہجہاں کی بساط سلطنت الٹ گئی ۔ یں خبر سن کر اُس کے 
تمام سردار اور سپاہی تمھک حلالں ہے ہاتھ اٹھا کر سانھ چھوڑ بھا گے ۔ بہت 
سے پراۓ نوکر جو مردانگی و شجاعت ہیں یکتا تھے ء انجام کار سے 
خوف زدہ ہو کر اس ناز پرورد شاہزادے کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر الگ 
ہوۓ ۔ بعض نے اُس کے لقد و جنس کو لوٹنے کے بعد اورنگ زیب کی 
خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرۓے کے لیے آگرے کی راہ ی ۔ محبوراً ُس 
ذی شان شاہزادے ۓ جس پر چرخ کچ رفتار ےۓے ظلم کے پہاڑ توڑے 
تھے ؛ کور سری نگر (گڑھوال) کے راجا کے پاس پناہ لی ۔ 


شاہجہان امہ جلد سوم ١ء‏ 


ان واقعات کے بعد اورنگ زیپ کال شادمانی و کاسصرانی کے ساتھ 
دارا شکوہ کے استیصال پر متوجہ ہوا جو سکسٹ کھاہۓے کے بعد لاہور پہنچا 
تھا اور اس فکر میں تھا کہ لشکر حمع کر کے اورنگ زیب کا مقابلمہ کرے۔ 
اورنگ زیب نے اس کی پریشانی اور فوج کی کمی کے پیش نظر پنجاب کا 
رخ گیا۔ ىانح منزلیں طے کر نے اور چند روز قیام کے بعد متھرا کے نزدیک 
یس ضروری سمجھا کہ لگے ہاتھوں شاہزادہ ساد بخش کا قصہ پاک کرے 
جو ؛ادشاہ بے کے خواب دیکھ دیکھ کر خود سری اور بغاوت کا قصد کر رہا 
تھے اگرمی سراد کی حیثیت شا شعاریح ہے زیادہ نہ تھی لیکن خود سری 
اور خواہشات کے دام میں پھنس کر ے راہ روی پر آمادہ تھا ۔ زساے کک 
راہ و روس سے ے خبر بء نو عمر شاہزادہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوا کر 
خوش ہوتا اور اپنے خداوندر دولت اور ولی نعەمت کے متابلے پر آمادہ 
ہو چانا ۔ پروردگار عائم ۓ اس چرأبر ے جا اور گستاخی ی پاداش میں 
سے عقل سلمم اور دوراندیشی ہے فحروم کر دیا ۔ اُس کی تمام سہات بگڑ 
گئیں ۔ معاملات کی خرابی کو مصلحتِ روزکار سمجھ کر خوش ہوتا۔ جو 
خیال اُس کے دماغ ہیں آیا ء اس کا نتیجں خغراب نکلتا ۔ کسی معاملے یق 
درست تدہر مد سوچتا - عیش و راحت میں مو رپتا اور تمام کاموں کو چند 
نا آزمودہ کار ؛ خام خیال مصاحبوں اور رفیقوں کو سونپ دیتا جنھوں ے 
کبھی گرم و سرد زمالہ کا تجریس ئی کیا تھا ۔ رفتب رفتصب یں عالم ہوا که 
حہرر جوانی اور غرور کی ہدولت ادبار میں گرفتار ہوا اور زندان میں ڈال 
دیا گیا ۔ 

حبقت یں ے کہ جب شاہزادہ مراد گجرات کی صوے داری پر فائز 
تھا اور حضرت شاہجہاں کی علالت کی خبہر مشہور ہوئی تھی ؛ تب ہی 
اُس ے عقل اوجوان نے بادشاہت کا دعویل کر دیا تھا ۔ اس منصوے کی 
تکمیل کے لیے اُس نے احمد آباد میں اپنے نام کا سک اور غطبه رای کر دیا ۔ 
چند فتنہ پرداز فساد پیشہ مصاحبوں کی راۓ سے سرکاری خزائوں اور 
سوداگروں کے مال پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا ۔ اپنے سرتے یعنی شاہزادی 
کا لحاظ کے بغی یہ حرکت کی کہ جس کسی کا نقد و جنس ہاتھ آتا !سے اپنے 


امعقول نوکروں میں تقسم کر دیتا ۔ جب سمّو گڑھ میں اورنگ زیب تے 
دارا شکوہ کو شکست دی تو مراد نے سرکار عالی کا اق غزائہ لے کر 
ے دریغ اہنے ملازسوں کو بخش دیا ۔ نۓ اور پراۓ الائق نوکروں کو 
خطاب اور منصب دے کر أُن کے رتبے ہے کہیں اونیے عہدوں پر مقرر 
کر دیا حالانکہ ان عہدوں کا محض نام تھا ۔ غرض یں سمجھ لیا تھا کہ 
اپنے مشیروں کی رفاقت کے ذریعے قضا و قدر کے احام کا مقابلہ کروں کا ۔ 
یہ نم سمجھا کہ استحقاق کے بغمر کوئی حیز انسان کو نہیں سلتی ۔ 

متھرا ہنچ کر شام کامگار اورنگ زیب کو تائید ایزدی کی ہدولت ۔ 
شاہزادہ سراد کے منصوبوں کی اطلاع ملی ۔ ملک وامات کی فلاح و "ہود 
اور رعایا کی بہتری کے ہبیش نظر فیصلىب کیا کب دنیا کو فتنس و فساد ہے 
حفوظ رکھیں ۔ آپ کو اندازہ تھا کب اگر ری جگد وہ نو عمر ناداں 
شاہزادہ تخت سلطنت پر قابض ہو جاۓ تو سارے جہان میں فتنہ و فساد 
پھیل جائۓۓ کا ۔ مناسب یہی ے کہ اُس کا منصوبہ پورا ہوے سے پهلے ہی 
ُس کا بندوبست کر دیا جاۓ اور مقصد حاصل ہوئۓ سے پیشٹر اُس ک 
طاقت کو توڑ دیا جاغ ۔ غرض جند نہایت معتمد ہوا خواہوں ہے مشورہ 
کیا کہ صلاح دیں ؛ سبھوں نے بالاىفاق یہی مشورہ دیا کہ آپ کی راۓ 
صائب ے ؛ فتنے کا سر فوراً کچل دینا بہتر ے ۔ 

یم فیصد کرنۓے کے بعد حضرت اورنگ زیب نے ابپنا آدمی اُس 
نادان توجوان کے پاس بھیچ کر پیغام دیا کہ الفتر برادرانه کے سبب ہارا 
دل تم سے ملئے کے لیے ے قرار ے ۔ مناسب یہ ے کہ میرے سسکن تنک 
قدم رنج کرو اور دل_ ے تاب کو تسلىی دو ۔ چولکہ حکم قضا و قدر کے 
سامنے عاقلوں ی عقلیں اور صلاح دینے والوں کی صلاحیں رکھی رہ جاتی 
ہیں ء اس نادان نے یہ پیغام سنتے ہی ء کسی سے صلاح مشورہ کے بقیر 
اورنگ ژیب کے خیمے کی راہ ی ۔ ادہار اور زوال ۓ ایسا دہایا کہ دم 
مارے بغیر دولتر بیدار کی مائند شا والا جاہ کی خدمت میں آ پہنچا ۔ بڑی 
مہارک گھڑی تھی ۔ دونوں بھائی ہاہم بغل گیں ہو کر مزے مزے ک 
ہلتیں کرے رے ۔ اھک دوسرے کی مزاج پرسی کر کے بڑی عبت کا اظہار 


شاہجہان امب جلہ سوم ۳ے 


کیا ۔دارا شکوہ کی شکست اور ہندوستان کی سلطنت ہاتھ آۓے کا ڈکر کرے 
نہایت شاد ہوۓ کہ اس وقت کا مدت ے انتظار تھا ۔ دونوں ۓ کی بار 
ایک دوسرے کو گلے لگایا ۔ پھر دور شراب چلئے لگا ۔ شاہزادہ سراد پر 
نشاط اور سرخوشی کا ایسا غلبه ہوا کكە ےخودی چھا ئی ۔ شاہزادہ 
اورنگ زیب کے سان میں پاؤں پھیلا کر سو گیا ۔ ادبار اور برگشتہ تخّی 
کے سب آئثار ظاہر ہو گۓے ۔ 

اُس وقت اورنگ زیب کے چند معتمد نوکروں ۓے جو آس پاس چھے 
ہوۓ بٹھے اور اں موقع کی تاک ہیں لگے ہوۓ تھے ؛ فوراً اپنی جگہ 
سے لکل کر اُس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور خدمت والا میں حاضر کیا ۔ 
اورنگ زیب نے عقلِ مصلحت اندیشی کے فتوے کے بموجب اُسی حاات 
میں دہلی روانه کر دیا ‏ اگلے روز علی الصہاح خود بھی متھرا سے دہلی کو 
روانہ ہوۓ ۔ وہاں بہنچ کر خبر خواہی غلائقی ے وامطے یعی غلاات و 
حکومت کا انتظام درست کرۓے کے لے تخت سلطنت پر جلوس فسایا ۔ 
عیش و عشرت کے لوازم جو ایسے چشنوں کے موقع ہر راب ہیں ء؛ بجا لاۓ ۔ 
امیروں سرداروں کو منصب ى درق اور انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا - 
ے ضوال (م جولائی ۱۹۵۸ء) کو لاہور روائہ ہوۓ ۔ 

برسات کا سوسم تھا اور کشتیوں کے بغیں دریاۓ ستلج سے پار آُبرنا 
ہایت دشوار تھا ۔ مناسب سمجھا کہ کشتیاں فراہم ہوۓ تک قیام کریں 
اور ,گھوڑوں کو آرام دیں ۔ اس فیصلے کے مطابق کشتیاں جمع کرے اور 
پل باندھنے یىی غرض ہے نو دن تک دریا کے اس کنارے پڑاؤ کیا ۔ دس 
روز تک دوسرے کنارے پر قبام رہا یھاں تک کہ تمام قوج ہار تر آئی ۔ 
لاہور کا رخ نھا جو اطلاع ملی کہ دارا شکوہ نے اورنگ ژیب کی روا 
اور ستلچ پار کر لیۓ کی خبر سن کر ٹھٹهھہ ی طرف کوچ کیا ے ۔ اس 
حرکٹ کی وجہ یں تھی کہ اُس کے چند رفیقوں یعنی راج روپ اور خنجر خاں 
وغیرہ ےۓ حضرت اورنگ زیب ہے امان ثاہے طاب کر کے دارا شکوە سے 
جدائی اختیا رکر ی تھی ۔ اُس ذی جاہ شاہزادے کے تمام نوکروں ےٗ جو 
سال ہا سال سے از و نعمت میں پائے کے بعد سرداری و ناسموری کے اوئھے 


۳ء غایچہان ناب جلد ہوم 


سرانب پر فائز ہو چکے تھے ؛ خوف کے مارے مردانگی و اسجتلالِ کو 
غیرباد کہی اور نیک بی کے دروازے اپنے اوپر بد کر لیے ۔ اسی 
ے وفائی پر اکتفا ئە کی بلکه کفران' نعمت اور سرکشی کی تحریک سے اپنے 
قدیج آقا (دارا شکوہ) کا خون بہاۓے ہر مستعد ہو گۓ ۔ کم اصلی کے سبب 
خالفت اور مثافقت اختیار کر کے ماتھے پر کانک کا ٹیکا لگوا لیا ۔ 

جب یہ نوب آئی تو دارائکوہ ۓ جو مائب روزگر کا صید اور 
بدنصیبی کا شکار ہو چکا تھا ء رفیقوں ی ے وفائی ہے شکستہ دل ہو کر باق 
ہەراپیوں سمیت ٹھٹھد کی راہ لی ۔ شاہ کامکار اورنگزیب نے تھوڑے سے 
جنگجو آزمودہ کار سپاہیوں کو ہمرکاب لے کر قصور اور چھی!|ٗ کے راسنے 
ملتان کا رخ کیا ۔ وہاں نک تعاقبی کر کے بعد شیخ بعر اور دلیر خاں 
کو داراشکوە کے پیچھے بڑھایا ۔ خود بدولت واپس ہوۓ کیولکەہ 
شاہزادہ شحاع نۓ بعض کوتہ اندیش بدعقل لوگوں کے ہپکانۓۓ ہے خیال خام 
باندھ کر بڑی دلیری کے ساتھ اپی حدود سے آگے بڑ ھکر الہ آباد میں غیمے 
برپا کے تھے ۔ غرض برق و باد یق طرح منزلیں مارتے دارالخلافہ دہلی 
ہیں پہنچے ۔ بھاری ساز و سامان اور فالتو جائوروں کو وہاں چھوڑ کر 
پلکے پھلکے الہ آباد کی طرف بڑے ۔ 

شاہرادہ شجاع کا لشکر کیچوە کی جھیل کے کارے پڑا تھا جو 
اورنگزیبی لشکر وہاں پہنچا ۔ فوراً توپوں بندوقوں ۓ آ گ اکلنی شروع ی۔ 
جنگ کا آغاز ہوا ۔ شام تک دونوں لشکروں نۓ نہایت دلاوری کے ساتھ 
ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور مردانگی و شجاعت کی داد دی ۔ شام ہوئی 
تو حضرت خلافت پناہ ے اہنے کیمپ میں اور شاہزادہ شجاع نے اہّی 
(شکرکاء میں آرام کیا ۔ تاہم خوف و ہراس کے سبب دونوں فوجوں میں 
رات بھر پہرے داری اور پاسبافنی رہی ۔ بچھلا پہر تھا جو کمیخت راجا 
جسونت سنکھ نے بداصلی و منافقت کا ثہوت دیتے ہوۓۓ اورنگزیبی إشکر ہے 
سی جیےیےو و ہہچے۔---ج 
۔ ایشیاٹکِ سوسالئی بنگال کے نسخہ'ٴ عمل صالج مر ڈی ۵ء میں اس 

جگہ کا نام ماچھی درج ہے ۔ 


شاہجمپان نام جلد سوم ٥ء‏ 


اپنے رفیقوں سمیت قرا رکیا ۔؟ اُس کی ے وفائی اور غداری سے سارے لشکر 
میں کھلبلی پڑڑ گئی ۔ جسونت سنگھ تے شابی لشکرکاہ کو لوٹ لیا ء بھاگۓے 
ہوۓ سپاہیوں کا سامان لوٹا ۔ راستے میں جتئے گانؤں قصے پڑے انھیں 
خوب تاراج کیا ۔ اس پنگاہے میں شاہی لشکرگاہ کے بہت سے آدمی ندحواس 
ہو کر اونٹوں گھوڑەں بر ابنا سامان لادے ہوۓ بھاگ ٹکلے ی فکر میں 
تھے ۔ رجا نے ان کا ممام ساز و سامان لوٹ کر اولٹ گھوڑوں پر قبضه 
کیا اور لدا پھندا اہنے وطن کو روائہ ہوا ۔ 

ا؟رچہ راجا جسوت سگھ کی غداری ے پورے لسٗکر میں تلاطم درا 
تھا لیکن شاہ شر دل کو آفریں ے کہ ذرا تشوبئر نہ کی ۔ دلجمعی کے ساتھ 
یہ خہر سنّی اور پہاڑ کی طرح سمکنت اختیار گی ۔ شجاعت و تہور کے باومود 
تبور پر بل ند آیا ۔ تائید ایر۔ی پر بھروسا کر کے اور لشکر کی کمی سے 
بالکل ے ذاز ہو کر غتم کے عدم وجود کو پراىر سمجھا ۔ صبح ہوئی تو 
اُس اه ذیبجاہ نے شوکت خاقاى اور حشس سلیانی کے ساتھ میدان کا رخ 
کیا ۔ فوج ظفر موح کو جو ساون کی گھٹا کی طرح میدان مس بھیلی ہوئی 
بھی ء؛ رکاب میں لیے نبردگاہ میں داخل ہوۓے ۔ اُدھر ے شاہزادہ جاع 
بھی اپنا ىوبانہ درسٹ کے ء صفوں کو نرتیب دے کر اورنگزیب کی فوج 





وہ اس کی حتیقت یں ے کب مہاراجہ جسونلت سنگھ نے شاہجہاں کے 
حسب الحکم دھرمات (أجین) کے معام پر شاہزادہ اورنگزیب کا راستہ 
روکا تھا جو باپ کی مزاج پرسی کے بھاے دکن سے چلا آ رہا تھا ۔ 
وہاں شکست کھا کر اپنے وطن جودھبور پہنچا ۔ ایک ماہ بعد جب 
اورنگزیب نے سمو گڑھ کے میدان میں داراشکوم کو شکستِ دی تو 
جسونت سنگھ معذرت کر کے اورنگزیيی ہے آ ملا اور اس کے لشکر میں 
شامل ہو گیا ۔ کھجوہ کے میدان میں جب اورنگزیپ کا مقابله 
شاہزادہ شجاع ہے تھا ء بب منافق سردار راتوں رات اپنی فوج لے کر 
الگ ہو گیا ۔ 


٦ے‏ شاہجہان ثام جلد سوچأ 


کے سامنے ہوا ۔ صفیں بڑھیں ء دلیروں ۓ گھوڑے اڑاۓ اور سارے میدان۔ 
میں ہلچل مچ کئی ۔ 
آہن پوش دلاوروں اور صلابت کیش سپاہیوں ۓٗ جن کے تبر کبھی_ 
نشاےۓ سے نب چوکتے تھے ء ٹیر اندازی شروع ى ۔ بندوفچیوں ےۓے جو 
اولوں کی طرح گولیاں برساے تھے ء حریفوں کو بھون ڈالا ۔ ىوت کی وہ 
گرم بازاری تھی کہ ہر لمحے ہزاروں زین خا ی ہو رہے نھے ۔ جو انمرد بہادر 
شاے ہے شانب ملاۓ بڑھ بڑھ کر حملے کر رے تھے ۔ سورماؤں ے 
گھوڑے آڑا اڑا کر دشمن پر یلغار ی ۔ برق اندازوں نے انی گولیاں برسائیں 
کم سے.ن کی نہر بہنے لگی ۔ بندوقوں ے اژدہوں کی مانند چاروں طرف تباہی 
جا دی ۔ اس کے باوجود طرفین کے دلاور باد صرصر کی طرح توہوں اور 
بندوقوں کے منہ میں گھس گھس کر جاں فشافی کرتے رے ۔ کانداروں کے 
تیر ٹڈیوں ی طرح میدان میں اُڑ رے تھے جن کے زخموں ہے سیکڑوں 
۔ہاپیوں کے مرغ روح پرواز کر گۓ ۔ یە معلوم ہوتا تھا کہ تیر نہیں ہیں 
بلک اہر جاری سے اولے برس رے ہس ۔ غرض ہزاروں آدمی برگ خزاں ک 
طرح گر گر کر می میں مل گئے ۔ اشعار (برجمہ) : 
دونوں فوجیں مقابل ہوئیں اور خونریزی کا دروازہ کھل 
گیا ۔ تیروں اور تلواروں کے زخموں ہے ہاتھیوں اور 
شبروں کا پتا پانی ہو گیا ۔ طبل جنگ کی آواز ہے “مر دوں 
کی نیند میں خلل پڑا اور زندوں کے ہوش اُڑے لگے ۔ 
المختصر لڑائی نرازو ہو چکی تھی ۔ کوئی پل أبھرتا دبتا نظر نہ آتا تھا ۔ 
دونوں طرف کے بہادر زور بازو آزما رے تھے اور ایک دوسرے سے لوہا لینے 
میں سرگرم تھے ۔ بعض جانباز تنہا گھوڑا اڑا کر غنم کی صف ہر جا پڑے 
اور جاں فشانی و دلاوری کی حقیقت ظاہر کر دیتے ۔ اس اثنا میں غنم کی فوح, 
کا ایک پرأ بہادری کے نشے میں سرشار گھوڑے بڑھا کر سام آیا ۔ دونوں 
طرف ہے سرفروشی ہوتۓ لگ ۔ ہر لمحے کتنے ہی بہادر خاک و خون میں 
لوٹتے تھے لیکن ان کے گرے ہی دوسرے دلاور ان کی جگد لے لیتے اور 
معرکہ آرائی کرے لگتے ۔ موت ے ےپروا ہو کر جان لینے اور دینے ہر 


شاہجہان نامم جلد سوم ےٹڈے 


تل حاے ۔ اتنے میں سامئے سے شاہزادہ شجاع کا ایک سردار ظریف جان ے 
ہاتھ دھو کر آگے بڑھ آیا ۔ دائی بائیں ے سیه عالم ء سید ا!عظم اور 
شیخ ول ۓ بھرپور حمله کیا ۔ اگرچہ ان سورماؤں کے ہمرکاب تھوڑے 
بھوڑے سپاہی تھے لیکن اس صدمے کے ساتھ ]آ کر گرے کہ اورٹگزیىی فوج 
کی صفوں کو تہ و بالا کر دیا ۔ جاں فشانی کہ ہادری کی معراج ے ؛ ایسی 
دکھائی کب ان کے سامنے اور دائیں بائی کی فوجیں اپنی آبر و خاک میں 
ملا کر اور حمیت ہے ہاتھ اٹھا کر آ گرے تک بھاکی چلی گئیں ۔ 
نادشاپی فوج پر یں مصرحلم بہت ہی ٹاڑک آ پڑا ۔ حالت یہ ہوئی کہ 
حضرت اورنگ ژیب کے گرد و پیش تی ہزار سواروں ہے زیادہ باق لہ رے :- 
اور سبھوں تے ےشرمی و تنک ظرفق _کے سبب راہ فرار اختیار یىی ۔ 
ضرب زدوں اور زابورکوں کی مار سے ےشار بہادر میدان میں بجھ گے ۔ جو 
بے ؟بھوں نے بھی جنگجوئی کو خٍوناد کہہ کر بھاگنے پر کمر باندھی ۔ 
بادشاء رسم صولت ء اسفندیار شوکت ء پلنگ افگن ء شیر دل اورنگ زیب 
ے یں حالت ملاحظہ کی لیکن ذرا خوف نہ کھایا ۔ شکسٹ کے ممام آثار 
ظاہر ہو چکے تھے اہم ہب سردان کی ترکت سے بگڑے ہوئۓے نقشے کو“ 
پھر درست کیا ۔ کال ہوکمندی کے ۔اتھ انھی مٹھی ؛ھر آدەیوں ے بگڑی 
ہوئی بازی کو سنبھالنے ی تدببر سوحی ۔ ایسی ثابت قدمی دکھائی کہ 
کھلی شکسب کے باوجود اپنے ىاق ماندہ وفاداروں کو سمیٹ سمیٹ کر 
غٹم پر حملے کرے رے ۔ صفیں ٹوٹ چکی تھیں لیکن بادشاہ شیردل ک 
ثابت قدمی ے اس نقصان کی تلاق کر دی ۔ فطری جوامردی سے ہاری 
ہوئی فوج کا دل بڑھایا اور ازسرنو اُس کی صفیں درست کر کے غنم کا 
سامنا روکا ۔ عرض تائید ایزدی کی برکت ہے تھوڑے سے جاباز دلاوروں 
کو ہمرکاب لیے میدان میں جم گۓ اور دشمن کے ریلوں کو تھاما ۔ 
نظم (ترجمہ) : 
سواروں نے خوں فشاں تلواریں سونت کر شیروں ى 
طرح حملہ کیا ۔ جب کان اپنے ابرو ہے اشارہ کری تو 


۱۸ء کا ہجہان امب جد سعوم 


تیر میۓ میں ٹر کر دلوں کو بیندھ دی ۔ بادشاہی فوج 

سسندر کی طرح جوش ىار رہی اور رعد کی مالئند کڑک 

رس تھی ۔ 

یہ معرکہ نہایت حونریزبلکہ دلاوروں ی دلاوری تا امتحان تھا ۔ سینکڑوں 

دلاور تفنگ کی مائند تہ دل ہے جاں فشانی میں سرگوم لھے ۔ بہت سوں نے آیزے 
کی طرح جاں متانی پر کمر باندھ ی تھی ۔ تلوار کے پائی ہے دشمن کو خوب 
سبراب کیا ۔ اورنگ زسی دلاوروں ۓے گرزوں اور تلواروں کے وار ہے 
ظریف وغیرہ ہت سوں کو گرا کر گرفتار کر لیا۔ اس وقت نائید !ایزدی کی 
ہبدولت ایک ایسا واقعہ روٴما ہوا کہ وہی فتح و ظفر کا سبب اورادشمنوں کی 
پزیمٹ کا وسیلہ بن گیا ۔ یعنٔی سراد کام اور عبدالرحان سلطان واد نذر مد خاں 
جو شاہزادہ شحاع ی فوج کے ىامی سردار تھے ؛ مخت و اقبال یىی یاوری سے 
اورنگ زیب کی فوج میں آ ملے ۔ بادشاہ افبالمند ے ان کے جلے آے کو 
ٹیک فال بلک فتح و کاسرائی کی دلیل سمجھا اور ازسرلو جنگ و جدال 
میں مشغول ہو گۓے ۔ اُن دونوں بہادروں کی ربنائی سے غنیم کے تویخاۓ کو 
بائیں ہاتھ پر چھوڑ کر اپنے جنگجو بہادروں کو رکاب میں لیے خالفوں کی 
صف پر حملہ آور ہوۓ ۔ اشعار (ترجمہ) : 

”بادشاء ے رم کى طرح اور دریاۓ نیل کی روانی کے 

سانھ اپنا ہاتھی دشمن کی صفوں پر ریل دیا أور ایک ہی 

حملے میں اسے مات دی ۔ اگرچب غنم اپنی فوج کو 

سنبھالے ہوۓ سرگرم کارزار تھا لیکن اُس کے تمام منصوے 

غارت ہوگئۓے ۔ دشەن کے سوار گھوڑوں ہے گر گر کر ایسے 

می میں ملے کہ پھر نشان تک نظر نہ آیا ۔“ 

غرض نصرت آسانی کی بدولت دشمن پر شکست پڑی ۔ بادشابی فوج 
ے اس کے چند ہاتھی اور پورا نوپ خائہ چھین لیا ۔ اورنگ ژیب ے 
فتحیابی کے بعد اپنے شاہزادہ سلطان چد اور معظم خاں کو بہت سے سواروں 
کے ساتھ شجاع کے تعاقب پر مامور کیا ۔ جب الہ آباد کا قلعم فتح ہوۓ 
بی 
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کی خر ملى ٹو یکم جادی الاول وہ, +,ھ(نء جنوری ون ء) ک وکھجوہ 
سے دہلی گی طرف کوح کیا ۔ سلطان یچد اور معظم خاں کوچ کررۓے ہوئۓے 
راج حل کے قریس جا پہنچے ۔ اس موع پر شاہزادہ جاع ے ان ویر دی غاں 
کو, جو نظاہر اس کی شکست کا سب بنا تھاء اُس کے بی سست قتل کروا 
دیا اور گنگا کے ہار ہو گیا ۔ بادشاپی فوحیں تعاقب میں چلی آ رہی تھیں 
جن سے ہر روز شاہزادہ شحام ى جھڑپ ہوق تھی ۔ دو ٹین ماہ بعد فوج کى 
کمی کے پیش نظر سلطان ید ۓ ہمت ہار دی ۔ شاہزادہ شحاع کے ساتھ 
صلح و آەتی کی بنیاد ڈال کر غام خیالی إ, آمادہ ہو گیا ۔ ایک رات 
جب کہ تارنی چوائی ہوئی تھی ؛ ایک چھوٹی سی کشتی پر نیٹھ کر اس دریاۓ 
زغار ہے پار أتر گا اور شجاع سے جا ملا ۔ اگلے روز شاہزادہ شجاع نے 
سلطان عمد کے ساتھ بہت مہردائی کا سلوک کیا ۔ آمید سے ریادہ عنایتں 
کو کے انی بی اس سے ىیاہ دی ۔ 

اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ معظم خاں تنہا رہ گیا ۔ شاہزادہ شجاع اور 
سلطان مد دونوں مل کراس پر حملہ کرے اور جان توڑ کر لڑے۔معظم غاں 
بھی بہت آزمودہ کار سردار تھا ۔ سیٹکڑوں مع ر کے جھیلے ہوۓ تھے جن میں 
اُس نے کتنے ہی بہادروں کو اہئے ہاتھ ہے می میں ملایا تھا ۔ یہاں بھی 
پہاڑ کی طرح ثابت قدمی دکھائی اور دوتوں شہزادوں کے حملوں کو خاطر 
میں د لایا ۔ چونکد مولا علىی مرتضلٰی حیدر کرار کا فرژند تھا اس لیے 
ہایت سہلک معرکوں میں قوت اسد اہی دکھاتا اور جب دشمن مل کر 
اس پر ہجوم کرے نو اپنے جاں نثار دلاوروں کو سمیٹ کر اُن پر جا پڑتا اور 
شکست دے کر تر بتر کر دیتا ۔ غخرض دونوں فوجوں میں کئی لڑائیاں 
ہوئیں جن میں سینکڑوں بہادر کم آۓے ۔ اتنے میں درسات سر پر آ بہنچی ۔ 
شجاع کے بہت ہے سہاہی تلف ہو چکے تھے ۔ نواڑے اور کشتیاں ادھراُدھر 
ہو گئی تھیں ۔ عاجز آ گیا اور ۔ءجھ لیا "کہ جنگ میں سربر ہوا ممکن نہیں ۔ 
اس الثنا میں سلطان بد کسی وج ے شاہزادہ ث۵جاع سے بدظن ہو کر دوبارہ 
بادشاپی لشکرگاہ میں واپس چلا آیا اور اسلام خاں کے غیے میں مقم ہوا۔ 
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شجاع نے ید سنا تو حرم سرا کی چند خواتیں اور چالیس پھاس تمک حلال 
نوکروں کو ہمراہ لےکر کشتی میں سوار ہو کر [اراکان] کی طرف چلا گیا ۔ 
آج تک کہ ۸۱ء رھ (رے۔.ے+رء) ے ؛ کچھ پتا نہیں کہ س گیا یا زندہ 
ے ؛ کہاں ے کہاں نہیں ۔ کسی جنگل میں سرگرداں ہے یا دشتر عدم 
میں جا نٹکلا ۔ معظم خاں نے فدائی خاں کے مشورے سے سلطان مد کو 
نظر ہند کر کے پالکی میں سوار کیا اور دہلی ىھیج دیا ۔ چونکہ سلطان هد 
کی یہ حرکت حضرت خلانت پناہی کو تاگوار گزری تھی لہٰذا نہایت ملول 
ہوّۓے۔ آپ کے حسب الحکم شاہزادے کو قلعمٴ لورگڑھ میں قید کر دیا کیا ۔ 

یہاں اس سفر کا حال بیان یا جانا ے جو آفتابِر سپہر معادت ء ماو 
آسمان غخلاف حضرت اورنگزیب نے اجمیر کی طرف کیا ۔ یعٔی جس راجا 
جسونت سگھ نے میدانِ کارزار میں ء جہاں مردانگی و شجاعت کا جوہر 
دکھایا جاتا ے ء اپنی بداصلىی کا جوہر دکھایا تو اورنگ زیب کے ہواخواہوں 
کا دل ٹوٹ گبا ء دشمنوں کی دلں ساد برآئی ۔ راجا نے جو نامدی 
دکھائی اس کے سیب شاہزادہ شجاع کے لشکر کا حوصام بڑھ گیا ۔ پھر جب 
اورنگزیب ےۓے ساہزادہ شحاع کو شکسٹ دے کر اکب آباد کی طرف کوچ 
کیا تو حکم صادر فرمایا کہ لشکر شاہی جودھپور کی طرف بڑے اور راجا 
کو ے ادی و ے تمیزی کی پاداش میں عیرٹت ناک سزا دے ۔ راجا کو یں 
خبر ملی تو سمجھ گیا کہ شاہی لشکر سے مقابلہ کرنا گویا قضا و قدر ے 
لڑنا ے ۔ انی ے بسی صاف نظر آئی ۔ نہایت اضطراب کے عالم میں معتبر 
آدمیوں کو دارا شکوہ کی طرف دوڑایا ۔ ؛ُن دنوں وہ آفت زدہ شاہزادہ 
ریگستان کی منزلیں طے کرناء امواج_ حوادث کے تھپیڑے کھانا ہوا 
احمد آباد میں پہنچا تھا ۔ دم لینے نہ پایا تھا جو راجا کے قاصد آ پہنچے ۔ 
پیام یں تھا کد مجۓے کمک پہنچائیے ۔ نیاز آسز عرضداشتیں جن میں دلی راز 
لکھ کر اطہار عقیدت کیا تھا ء بھیجیں اور بڑے مبالغے کے ساتھ لکھا که 
خدارا جلد مہرے پاس پہنچے ۔ 

دارا شکوہ پر نکبت و ادبار کا سایہ پڑ رہا تھا ۔ چرخ کچ رفتار کی 
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دغانازی سے حیران و پریشان تھا ۔ جو تدییں کرتا الٹی پڑت ۔ راجا کی 
نیازمندالہ عرضیاں وصول کرے ہی اُس کی ارادت و عقیدت کا یقین کر لیا ۔ 
سامان جنگ کی تیاری کے بغیر مُھایٹ تیزی ہے احمیر کی طرف رواہ ہوا ۔ 
نہ سمجھا کہ چرخ جفا کار اتی ناہی دکھاۓ کے باوحود مزید برہادی کی 
فکر میں ے اور اس معموئیل حوشخجری کے بدلے میں ہزاروں اکامیاں 
دکھاے کے درے ے ۔ المختصر جب اورنگزیب کو اطلاع ملی کم 
شاہزادہ دارا شکوہ جسے جسولت سنگھ ۓے کا کی قسمیں کھا کر یقین و 
اطمینان دلایا ے ء اس بدعہد کے قول و قسم پر اعتاد کرکے مطمئن 
ہو چنا ہے اور اس کے علاقے میں پہنچنے والا ے نو ے توقف اُدھر کا کوچ 
کیا ۔ جب راجھوتاۓ میں شاہی لشکر کے حبے ہوۓ تو حضرت تے 
تصیحب اور ڈالٹ ڈپٹ سے بھرا ہوا فرمان راجا کے نام روائه کیا ۔ بہت 
ڈراۓ دھمکاۓ کے بعد چند عنایت آمیز جملے بھی تحریر کیے ۔ 

بدعہد راجا سے فرمانِ شابی کا مضمون سنتے ہی نھایت سراسیمی کے 
عالم میں برگشتہ ت داراشکوە ہے قطع تعلی کیا اور اپنے وطن کی راہ یں ۔ 
سرزا راجا حے سنگھ جس نے یہ منصوبہ سا کر دارا شکوہ کی طاقت کو 
توڑا ىھا ء اُسی کو اپنا سفارشی بنا کر راجا جسونت سنگھ ے فرماں برداری 
و اطاعت کا اظہار کیا ۔ نہایت شرمندی سے نیاز آمیز عرضداشت بھیحی کہ 
غلام سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں انھیں معاف کر کے جان و مال کی امان 
دیجے اور میرے نگ و اموس کو حفوظ کیجے ۔ حضرت پناہ کا شیوہ رے 
کە عفو و حلم کے سہب اپنے غلاموں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی 
فرماے ہیں ۔ راجا ی غلطیوں سے بھی درگزر ی ۔ چونکہ اس کی لغزشیں نادانی 
و حاقت کے سبب تھیں لہٰذا انتقام سے درگزر فرمائی اور اس کے .ے پایاں 
گناہوں کی سزا نہ دی ۔ فرمانِ عا ی شان میں یں وعدہ کیا کہ تهھیں ہر 
طرح امان دی جاق ے ۔ غلعتر خاصہ روائه کر کے احمد آباد کی صوے داری 
پر سرفرازی شی اور حکم دیا کہ حاضر بارگہ ہوۓ کی ضرورت نہیں ۔ 
جہاں ہو وہیں سے احمد آباد کو روانہ ہو جاؤ ۔ 


٢‏ کاچ چنچان ثائنہ لد سوم 

سپ دارامکوۃ ے ید آٹثار دیکھے کہ ان حر دؤذ لے اتا وعدہ گوڑ 
دیا ے اور چرخ نیرگ باز کی مکاری سے معاملے ٔ ضورث کچھ اور ہو گئی 
ے تو نج گیا کہ مامیای کے خجاۓ ٹاکامی نھیپ ہگ اور زالہٴ غدار 
گی یرنگی ہے میری مرادیں پوری نہ پنو سکیق گی ۔ بڑی دشکل ہے یہ عزلیں 
طے کی تھیں ۔ اس منخوس سُثر اور ے برکت حرکت ہے سٛخت ایوس ہوا ۔ 
اندازہ ہوا کہ حوادث روزگار کی زد ہے مجنا ےال ے ۔ بلائیں چاروں طرف 
سے گھیرے ہوۓ ہیں ۔ ناچار حکم قضا ؤ قدر پز قماعت کر کے دوبارہ 
پنث کی اور سی حالت میں اورنگ ژیب کی قوج تے مقابلہ شروع کیا ۔ 
تین روز تک توپوں اور بندوقوں ہے دشمن پر آگ برساتا رہا ۔ اگرچہ 
بادشاہی قوج سمثدر ى لہروں ی طرح چاروں طرف سے ہحوم کر رہی تھی 
لیکن اش ذلاور ۓ بڑے استقلال ہے مقابلہ جاری رگھا ۔ 

چوتھے دن شاہٹواز خان کے اشارے ہے ء؛ جس نے عاقبت اىدیٹی 
کے سبب اندر اندر اورنگ ژیب ہے ساز با کر لیا تھا ء؛ شخ میر ء میرزا 
راجا ے سنگھ اور دلیر خاں ےۓ ایک ساتھ داراشکوہ کے مورچوں پر یلغار 
کی ۔ مناقی شاہنواز خاں بھی ساتھ تھا ۔ کوئی دلاوری تو نہ دکھا سا لیکن 
اتنا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں تیر کھا کر ملک عدم کی راہ ی ۔ داراشکوہ 
ے ایک ہی جھپٹ میں شیخ مبر وغبرہ کو شکست دی ۔ أن کے سپاہی 
بھاگ گۓ بلک اکثر مارے گۓ ۔ ایک اور حاعت حو شکست کھا کر 
دوہارہ مورچوں پر حملہ آور ہوئی تھی اُسے بھی داراشکوہ ےۓ درہم برہم 
کر دیا ۔ بہت سوں کو قتل کیا ۔ فریقین کے سپاہی نبزہ و شمشیر کے وار 
کر کے ایک دوسرے کو ہلاک کرۓے رے ۔ تیروں نے بھی خوب 
خونریزی کی ۔ داراشکوہ کے ہمرکاب تھوڑے سے جانبار تھے لیکن اُس ۓے 
'ہایت ے خوف اور دلیری سے پنگامہٴ کارزار گرم رکھا ۔ زمانہٴ غدار اُس کے 
پر غخلاف تھا اور رفیتوں نے بھی رفاقت یے ہاتھ کھیئچ رکھا ٹھا تاہم اُس 
ے قوت بازو ہے رسّم و اسفٹذیار کا سا کارنامم دکھا دیا اور غریفوں کو 
غاک و خون میں ملاتا رہا۔ موت کی مطلق ہروا کہ گی ۔ چاروں طرف 


شاہجہان فامہ: جاد سوم - 


چھوٹی توہوں اور بندوقوں کی مارا مار ہے آگ اور خون کا دریا بہہ رہا تھا ۔ 
ای معرکے میں شیخ میر بندوق کی گول کھا کر میدان میں گرا اور خون 
شہادت سے سرخروئی کی سند حاصل کی ۔ دلیر خاں وغعرہ اُس کی کمک کو 
پہنچے اور بگڑی ہوئی پاڑی کو ۔نپھالے رکھا ۔ روب آىتاب تک دونوں طرف 
کے بہادر تلواریں کھینچ کھنچ کر جدال و قتال میں مصرف رے ۔ جراأت 
و مدان کا غوب غوب امتحان ہوا ۔ رفتد رفتہ تاریی چھا گئی ۔ الاویرے 
کے سبب دوست دشمن کی مز باق لم رہی ۔ 
جب داراشکوہ نے دیکھا کہ میرے اکثر رفق ہمت ہار بیٹھے اور 

بھاگنے کی فکر میں ہیں تو محبوراً اُس تے بھی جان بچاۓ کا فیصلہ کیا ۔ 
ناچاری _کے سبب لتقارے ء ہاتھی ؛ خزانہ اور سامان جاه و حشمت جاجا 
چھوڑتا ہوا متعلقین سمیت اس لخمصے سے نکلا ۔ صبح ہوئی تو دونوں طرف 
کہ لشکر بدحال تھے ۔ صفیں ٹوٹی ہوئی تھیں ۔ داراشکوە میدان چھوڑ چکا 

۔ اورنگ زیب فتح و ظفر کا شادیائہ جاناہوا وہاں سے اجەیر کی طرف روانہ 
ہوا ۔ لشکر اور پیش خیمہ کے داغل ہوے سے پہلے خواجہ غریب نواز حضرت 
معین الدبن اجمری کے روضہٴ مبارک پر حاضری دی اور وہاں خداے 
ے نیاز کی درکاء میں شکر کے سجدے بجا لایا ۔ تمام اسرا جنھو تے جرأت 
وشجاعت کا سطاہرہ کیا ىھا ء اُنھیں عنایات شاہانہ ے سرفرا زکیا۔ اورنگ زیبی 
کو یہ اندازہ ہو حکا تھا کہ داراشکوہ کا کام بگڑ چکا اور نصیب دغا دے 
چکا ہے ۔ اس کا قص. پاک کرے کے لیے میرزا راجا جے سنکھ کو تعینات 
کیا ۔ طلائی ساز والا گھوڑا ء نقری ساز کا ہاتھی اور ایک لاکھ روے 
انعام دے کر بہادر خاں وغیرہ کو اُس کے ہمرکاب بھیجا کہ داراشکوہە کا 
تعاقب کرو ۔ 


چرخ عفاکار کی ۓ سہری ہے شاہزادہ داراشکوہ کا گرفتار ہونا 


پروردار عاام روز ازل جس شخص کو فتح و ظفر اور کامیای و 
کاسرافئی سے بہرہ مند کرتا ہے اسے کارکنان قضا و قدر نیک جخی و سعادت 


۳٠‏ شاہجپان ثاب جلد سوم 


عطا کرتے اور ہر لحظہ تازہ فتوحات کی خوشخبری سناتے ہیں ۔ اس کے 
واسطے جہاں بای و کشورکشائی اور فتح و دبروزی کے سامان ہہم پہنچا کر 
دی مطالب پورے کرے ہیں ۔ اقبال خدادا کی بدولت یں شخص جس طرف 
رخ کرتا ہے ہ تائید ایزدی سایہ فگن ہوق اور تمام کام اُس کے حسب صراد۵ 
کرتی ے ۔ اُس کا فتحمند جھنڈا جدھر لہرانا ے عزم کامل کے سبسب دولت و 
ظفر استقبال کے لیے آتے ہس ۔ اس مضمون کی سچائی ملاحظہ کرنا چاہو تو 
حضرت خلافت پناہ سلطان اورنگ زیب جم جاہ کی کیفیت پر نظر کرو جو 
تخت نشی ے چشن کو زینت دینے کے لے اجبر ہے واپس ہو کو 
دارالخلافہ دہلی میں رونق افروز ہوے ۔ 

جومیوں ۓ اُس شہسوار میدان سلطنت شاہ ارحمند کے جلوس کے 
واسطے مم رمضان ۱۹ھ (م جون ۹م ۱۹ء) کی تار ممرر کی تھی ۔ 
مختلف کارخانوں کے مہتمم جشن کا سامان ترىیب دینے پر مامور ہوۓ ۔ 
بارکاہ شاہی کے صحن میں رنکا رنگک فرش بچھاۓ گئۓے ۔ در و دیوار ء چھتوں 
اور ستونوں پر دیباۓ رومی ء فرگی غمل اور چیی ریشم کے تھان اس 
طرح لپیٹے گئے کہ گلرار کا سیاں دکھا دیا ۔ آفتاب سپہر سلطنت ء ظل الٰہی 
خلاف پناپی حضرت اورنگ ژیب کے تشریف لاۓ سے بارکاہ ی رونق اور 
بڑھ گئی ۔ دولٹ خانۓے کو برج حمل بر فوقیت حاصل ہوئی ۔ غرض اس 
مبارک گھڑی میں حضرت کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ۔ سکے نے آپ کے نام 
نامہی سے آبرو پائی ۔ پروردگار عالم کے اس لطف و کرم کے شکراۓ میں حضرت 
ے حکم دیا اس تارج سے عید اصدحول تک پورے ڈھائی مہینے تمام خیے 
شامیاۓ فرش فروش اسی طرح قائم رہیں اور جن و سرور کے قاعدے جاری 
رکھے جائیں تاکہ اللہ کی عنایت کے طفیل ساری خلت ہارے انعام و اکرام 
سے فیض باب ہوق رے اور ہر شخص کی آرزو پوری ہو جاۓ ۔ قاف تا 
قاف ساری دنیا میں حضرت کے اوصاف کا چرچا پھیل گیا ۔ ہر شخص کا دلی 
مقصد حاصل ہوا ۔ انفاقاً اسی ہنکامہٴ عیش و طرب میں شاہزادہ داراشکوہ کی 
گرفتاری کی اطلاع ملی ۔ حضرت کا شہٴ مسرت دوبالا ہو گیا کیولکں ایک 
مدت سے اس بات کے آرزو مند تھے ؛ اب یہ تمنا بھی پوری ہوئی ۔ حقیقت 


شا رات لاب ماد موم 7 


یہ ے کم جو شخص کانکار ہو اُس کے سامنے کامیابی کے دروازے کھلتے 
چلے جاے ہیں ۔فتح و نصرت ہمرکاب رہتی اور تمام کام خداساز ہو جانے ہیں ۔ 
اُس کے عزم کا داءن فتح و ظفر کے ساتھ ہندھا رہتا ے ۔ زمیں آسان سب 
اس کی اطاعبت بر کمر بستہ رہتے ہیں ۔ 

اس واقعے کی تفصیل, یہ ے کہ جب وہ گردش فلک کا ستایا ہوا 
شاہزادہ لسے لمبے کوچ کے کرے عاجز آ گیا باللخصوص اجمیر کے 
معرکے میں شکست کھا کر ںا تام و نامراد وہاں ہے نکلا تو ىاربردار جانور 
ہایس کم تھے ۔ مال و دولت اور غزاۓ کس طرح ساتھ جاے ء جا با 
انھیں چھوڑتا گیا ۔ یں خزاے اکثر دو اورنگ زسی لشکر کے سرداروں کے 
قبضے میں آۓ ؛ کچھ آس پاس کے گنوار زمینداروں ۓ لوٹ لیے ۔بدنصیب 
شاہزادے نۓ جام اور پہارہ کے راستے ٹھٹھہ کی طرف جاے کا ارادہ کیا ۔ 
قصد یبس تها کہ دبهھکر کے پاس دریاۓ سندھ کو عبور کر کے قدھار کے 
نواح میں کچھ دنوں دم لے ۔ پھر شاہ ایراں کے یہاں پناہ لے کر اُس کی 
جایت حاصل کرے ۔ اگر نصیب یاور ہو اور ستارہ موانقت کرے تو دلی 
آرزوئیں جو سینے میں گھٹ کر رہ یئ ہیں ء برلاے ۔ شاید مدعا پورا ہو 
اور مرادیں حاصل ہو جائیں ۔ 

اُس بالیس کے مامصوے یہ تھے ؛ أُدھر چرخ حفاکار ۓ کچھ اور 
بیط کن رکھا تھا ۔ یعنی دادشاہ سلامت کے حسست الحکم ہہادر خاں وغیرہ 
کی فوجیں اُس برگشتد بخ کے تعاقب میں ساۓ کی طرح لگی چلی آتی تھیں ۔ 
ہر شخص کو یہی دھن تھی کم جتنی جلد ممکن ہو یہ بکھیڑا خمّم کر دے ۔ 
دن رات مارا مار اس کے تعاقب میں سرگرم تھے ۔ داراشکوہ کا یہ عالم 
تھا کہ لگاتار دشوار گزار منزلیں طے کر رہا تھا ۔ کبھی اس دشت میں کبھی 
اُس صحرا میں ۔ آٹھوں ہہر کی تشویش ٤‏ ہر روز ایک نی مصیبت کا سامنا ۔ 
اس تلاطم میں اُس ناز و نعمت کے پلے ہوۓ شاہزادے کی حالت ابثر تھی ۔ 
دم بھر کے لیے کہیں سائس لینا مال تھا ۔ زمین آسان دشمن ہو چکے تھے ۔ 
پریشانی و تلاطم کے اس طوفان میں ایک اور سا حب روما ہوا جس ہے 
داراشکوہ کا غمزدہ دل بالکل ٹوٹ گیا ۔ یعنی نادرہ بیگم دختر سلطان پرویز جو 


۴ے شاہجہان امب جلد سوم 


سفور؛ حضر ؛ َُ و راحت ہ: تباہی و آت ہیں شاہزادے کی شریکٍ زندگ اور 
دکھ درد میں محرم ہمراز اور ہمعدم دمساز تھی ء آفتس جھیلنے جھیلتے بالآعر 
سخت ہیار ہوئی اور جٍہانِ فانی ہے گزر گئی ۔ 

داراشکوہ کو اُس فرشتہ صفات ؛ حور پیکر ‏ خدمت گزار نیگم ے 
ے التہا محیت تھی ۔ اس ساتحے نے بالکل پسب کر دیا ۔ غم و الم کا بہاڑ 
ٹوٹ پڑا ۔ معشوقہ' دلدواز کی موت نے ایسا ے قرار کیا کہ تاب و تواں 
باق نہ رہی ۔ دن رات کے مصائب اور آٹھوں بر کی کلیفیں تو کسی طرح 
ہرداشت کرتا رہا تھا لیکن اس حادےۓ سے بالکل دل شکمتہ ہو گیا ۔ پاتھ 
پاؤں کی طاقت جواب دے 7 ۔ دل میں درد اٹھا اور یں محسوس ہوا کہ 
ہس ؛ اب میں بھی دو چار دن کا سان ہوں ۔ سوت کا فرشتہ آواز دے رہا 
ے ۔ مدہوشی سی طاری رہنے لگی ۔ حواس سلب ہو گئۓے ہے ودی چھا کی ۔ 

اس حاىب میں بھی وہ فلک زدہ ذیجاہ شاہزادہ ہر روز تھوڑا ہہت فاصلہ 
ط ےکرتا رہا ۔ دل ہے خون منا اہلتا تھا اور آنکھوں سے اشک حسرت ٹپکتے 
تھے ۔ سلطنت دو کیا ؛ زندگی سے بھی پاتھ اٹھا لیا تھا ۔ بیکسی رفی تھی ۔ 
شاہی فوجیں ساۓ کی طرح تعاقب کرقی چلى آ رہی تھیں ۔ اس حالت میں 
جہاں پناہ لینا چاہتا ء وہاں کا ذرہ ذرہ اس کے جان و مال کا دشمن بن 
حاتا ۔ جس جگد دم بھر کے لیے دم لیٹا چاہا ء مایوسی و اأىیدی ى تاریکق 
نظر آئی ۔ مشیت ایزدی ے اسی پر اکتفا نہ ى ؛ فیصلد کیا کم اتی حرماں 
نصیبی اور زوال و ادبار کے بعد آے مزید تباہ کرے یعتی جاہ و حشمت سے 
سراسر حروم کر کے زندانِ بلا میں عبوس کر دے ۔ بدنصیبی ۓے یں حال 
کر دھا تھا کی دوست دشمن شاہجہاں کے أُس ناز پرورد چشم و چراغ 
سلطنت پر طنز و طعن کے تبر چلاے بلک وہ آفت زدہ خود اپئے آپ کو 
ہلامت کرتا تھا ۔ جس طرف قدم اٹھاتا ء امن و امان کی راہ لب ملی ۔ 
مصالئب کے اس ہجوم میں سچی مونس اور غم گسار اُس کی شریک زندي 
نادرہ بیگم تھی ۔ وہ بھی آنتیں سبتّی سہتی بالآخر دارالمحن ہے رغصت 
ہو گئی ۔ چرخ جفاکلر پر روز ایک نی ہلا ازل کرنا تھا سکوئی رفیق شفیق 


شارجہان نایب جحلا سچم پبپ 


باقی نہ رپا جو اس ۂ نلک زدے کے حال پر ترسي کھاتا ۔ : 
آحرکار وہ حرماں مب شاہزادہ جے زمائہ* غدار ے ابی وہلطنت 
کی بللدی ہے زوال و نکبت کی پستی میں گرا دیا تھا ء روز روز کی یلغاریں 
کرۓے کرے ےدم ہو گیا ۔ تھوڑے بچٹ سوار جنھوں ۓ اب تک ساتھ 
دىا تھا ء تھک کر ئیمجان ہو جکے تھے ۔ گھوڑوں کی طاقت بھی جواب 
دے چکی تھی ۔ آسانی آفتیں ے در ےی ازل ہو رہی نھیں اور حوادث روزکار 
دم بھ رکو پیچھا ند چھوڑے تھے ۔ اس برگہتہ نی اور ادبار کے الم میيی 
وہ نازوں کا بالا قعصہ دھاور کی سرحد میں داخل ہوا ۔ ملک چیون ماب کا 
زمیندار تھا جہں پر اُس عالی جاہ شاہزادے نے کسی زمانۓے میں ے حد 
عنابیں کی تھیں ۔ جونکہ داراشکوہ کا ستارہ گردش میں نھا اور ادبار آاے 
با کرۓے کے درے ىھا لہٰذا جیون پر اعتاد کر کے چند روز اُس کے پاس 
ٹھہرے کا فیصلہ کیا ۔ تقدیر منہ بھیر پھیر کر ہنستی تھی اور قضا و قدر 
سے زندان بلا میں قید کرۓ کے در تھی ۔ دھاور میں اُس عالی جناب 
ے جاہ و مال بلکہ جان عزیز نک سے قطع امید کر ی ۔ رفیقوں ہے کہد 
دیا کہ جی چا ے نو ان آتوں میں ساتھ دو ورنہ مری طرف ہے متمھںی ہر 
طرح اجازت ے ۔ پروردگار عائم زوال و ادبار ہے حفوظ رکوھے کہ جبْ کسی 
کے پیچھے پڑ حاتے ہیں تو تباہ کر کے چھوڑے ہیں ۔ ایزد تعاالٰی ہدیبخی 
و نحوست ہے بچاۓ کیہ جس شخص کو لپٹتی ہیں برباد کر کے دم لی ہیں ۔ 
اشعار (ترچمہ) : 
جب تک نصہب پاور ے ؛ زہمائم موافق رہتا ہے ۔ جب 
ادبار آ چاۓ و دم عیسلی دم شمشبر کا کام کرتا ے ۔ 
بدنصیبيی میں السان کوشش کر کے کتنی ہی اُڑان لے ء 
سرنگوں ہو کر گرتا ہے ۔ جاہ و جلال کی تمام تدییریں 
زوال کا سامان کرق ہیں ۔ بستر راحت کا ہر تار کانٹا 
بن جاتا ےک 
جیون زمیندار ی اصل میں فرق اور طبیعت میں ددنہادی تھی ۔ اس 
ذیجاہە کے سابتہ احسانوں اور عنایتوں کو بالکل فراموش کر کے اس فکر میں 


+- شاہجہان نام جلد سوم 


پڑا کہ گرفتار گروا کر اورلگزیب ہے العام و اکرام حاصل کروں ۔ غرض 
آُس پاس کے جنگلیوں کو جو مزاج کے اعتبار ہے بھبڑے تھے ؛ جمع 
کرکے اس یوسفر کنعان بیکسی کو بڑی ذلت و خواری ے قید کر لیا۔ 
چہادر خاں کے سوار تعاقب کرتے ہوۓ چلے آ رے تھے ۔ جیون نے اسے 
خبر بھیچ دی ۔ چولکہ کسی کو یہ گان لہ تھا کہ داراشکوہ اتنی آسانی 
سے ہاتھ آ جاۓکا یا کوشش و تدیبر سے تعاقب کر کے اُسے تھوڑی سی 
مدت میں پکڑ لیں گے لہٰذایە غیں متوقع خوشخبری سن کر ہر شۂخص 
خوش ہوا ۔ اورنگزیب کے اقبال اور نیرئگی روز گار کا کرشمہ تصور کیا ۔ 
ور کا تڑکا تھا جو بہادر خاں کے سپاہی قضاۓے آسانی کی طرح نازل ہوے 
اور اس اجل رسیدہ کو اپل و عیال سمیت گرفتار کر کے دہلی کا رخ کا ۔ 
بہادر خاں ے عرضداشت میں ساری حقیقت لکن بھیجی کم یہ کارنامہ کسی 
کوشش و تدیبر کے بغیر حعض عنایتِ پروردگار ہے انجام پایا سے ۔ شا آسان 
جاہ نے یں خوشخہری پا کر بارگا ایزدی میں شکر کے سجدے کے ۔ 
مقررہ زسم کے مطابق شگون کے بطور خوشی کے شادیاۓ بجاۓ کا حکم 
دیا ۔ ارکانِ سلطت نے تہنیت کی رسمیں ادا کرکے مبارک بادوں کا غلفلہ 
ہلند کیا ۔ 

اس مقام پرر کم نہایت عبرت انگیز ے ٢‏ راتم الحروف کا قلم اُس 
بدنصیب شاہزادے کا حال درد مندی ہے لکھنے پر آمادہ ے دل اشاد کا 
تقاضا ے کہ ید بیان خواء کسی قدر طولانی ہو جاۓ لیکن اُس ماہم فلکر 
جاە و جلال کے دہلی میں داخل ہوئۓ کی کیفیت ےکم وکاست تحریر کرۓ 
اور اس درد لاک واقے کا پیان کرتے میں قلم کی زبان ہے خونِ سیاہ 
خوب پہنے دے ! 


شاہجہان ناہہ جلد سوم ۹ 
شاہزادہ دارا شکوہ کا نواح سکھر ے لایا جانا اور 
دہلی کے بازار ہے ہاتھی پر سوار کے 
خضرآباد پہنچایا جانا 


جب اُس سہر سر سلطنت کو ناکاىی کا گہن لگ گا اور نا کامی 
و لامرادی کی پوساک پہنے ہوۓ دہلی ہیں آیا تو یہ عسوس ہوا کہ کوا 
عزت و ثامداری کے ندر کامل ہر نیاہی و ىریادی کی گھٹا چھا کئی ے ۔ 
دل اشاد اسد و بیم کی کشمکش میں گرفتار بھا اور جسم_ ناڑنیں پر میلا 
کچیلا لباس ۔ اس حا میں وہ سروف حدیقبٴ دولف و اقبال ٹوٹی ہوئی 
نی کی طرح سر جھکاۓے شہر ہے گزرا ۔ فرط ندادت ہے گردن چھکی ہوئی, 
تھی ۔ ایسا دردداک ساں تھا کہ اسے دیکھ کر گلشن۔ دہر پر خزاں می 
چھا گئی ۔ بازار, امکان کی رونی ختم ہوۓ "گی ۔ ىاغ شہریاری کا وہ غنچہٴ 
پژمےدہ سرنگوں یٹھا دیا۔ ادھر اٴذدھر نکاہ کرے کی تاب نس تھی یں 
حالت دیکھ کر چرخ جفا کار کا بھی دل پھر آیا ۔ ظام و سم پر نادم ہواہ 
لیکن حرناں ثصس شاہزادے کی مذتر حیاب پوری ہو چکی تھی ۔ آفاں و 
مصائب میں گرفتار ہو کر آسانی ىلاؤں کا نشائہ بن گیا ىھا ‏ فلکر ے سہر 
ے اس ذیبجاہ ساہزادے کی مظلومی پر ذرا رحم نب کھایا اور جلادی کے 
لام لقاضے پورے کر دکھاۓ ! 

پناء دا ! یہ دنیا بھی عجب طاسمات جگہ ے ۔ بظاہر کلشن نظر آتی 
سے لیکن قدم قدم پر کاىٹے چھے ہوۓ پں ۔ اس ناغ سے کسی نے عیش و 
رات کا ایک پھول چنا تو ہزار کانٹے دست و بازو کے پار ہو گۓ ۔ اگرچە 
اس کے پھولوں ی رنگت اُڑی ُڑی نظر آتی ے بھر بھی لوگ اس کی نیرنگ 
سازی پر فریفتہ رہتے بلکہ جان دیتے ہیں ۔ دہر ناپائیدار کی حالت حباب کی 
سی ہے لیکن اہلر دئیا کو اہی طرف کھینچتی بلکہ ہے تھاشا دوڑاق ے ۔ 
کسی کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ موٹ کا فرشتہ اپنا پھندا ہاتھ میں لے پیچھے 
پیچھے چلا آ رہا ے اور تمام آرزوؤں امیدوں کو قطع کررے والا ے ۔ اس 
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کے 
دنیا کے عیش و راحت ناز و نعمت کا کچھ بھروسا نہیں ۔ باغ عالم میں اگر 
ایک طرف پھول ہنستا ے تو دوسری جانب سے بلبل کے نال و فریاد کی 
آواز آتی ے ۔ ریبج و راحت لازم و ملزوم ہیں ۔ یہ کازار سراسرچار سھی لیکن 
رنگر حقیقت سے عاری اور ہوۓ ثبات سے محروم ے ۔ نادان غافل اس کی 
بہار دیکھ کر ناحق دھوکا کھاے ہیں ۔ اس شراب میں نامرادی کا خار اور 
اس شربت میں زہرعم کی آمیزش ے ۔ چرخ ِسفاک ہر روز نئے لئے رنگ دکھلاتٹا 
اور بڑے بڑے عاقلوں کو حیرابى و سرگردائی میں مبتلا کرنا ہے ۔ کوئی اس 
کے راروں سے واس نہ ہو سکا ۔ ہر لحظہ ایسے ایسے نئے دعہدے دکھلاتا ےے 
کہ داناؤں کی عقلیں الجھ کر رہ جاتی ہیں ۔ دورنگ کا یہ حال ے کہ کسی 
کو پھول کی ماد ہنساتا اور کسی کو شیبنم کی طرح رلاتا ے ۔ 


شاہزادہ دارا شکوہ کا جٍہانِ فانی سے عالم_ جاودانی کو سدھارنا ۔ 
گوالیار کے قاضی کے فتوے ہے شاہزادہ سراد بش کا قتل 
ہوا ۔ سلنطان سلماں شکوہ اور سلطان ید کا قلعہٴ کوالیار 
میں مفید ہونا ۔ سلیاں شکوہ کا طبعی موت سے سنا 


دہر ناپائدار میں خداۓ لم یزل کے سوا اور کسی کو بقا نہیں ۔ 
دارا اور کیتباد جیسے بادشاہوں کا ىام و نشان مٹ جاتا ے ۔ جہانِ فافی 
کی ے ثباتی دیکھ کر اندازہ ہوتا ے کہ پروردکار عالم ہی سب سے بڑا 
حاکم ہے ۔ خدا برست اشخاص اس دنیا ہے دل نہیں لگاے ۔ 

شاہزادہ دارا شکوہ کے اتقالِ پر ملا‌ل کی تفصیل یں ے کہ جب وہ 
پنجہٴ تقدیر میں پھٹس کر دہلی میں داخل ہوا تو ثابت ہو کیا کہ اس کا 
آىتابِ زندگی غروب ہوے میں زبادہ مدت باق نہیں رہی ۔ نھایٹ سرگردانی 
و برگشتد بخبی کی حالت میں سے خضر آباد پہنچایا گیا ۔ وہ حرىاں نصیب 
تسلیم و رضا کا طوق گردن میں ڈالے کچھ عرمے ایک تنگ و تاریک کوئے 
میں مقمم رہا ۔ یوں سمجھے کہ آب حیات کا چشمہ ظلات میں پوشیدہ کر دیا 


شاہجہان امہ جلد سوم ڑےے 


گیا تھا ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہاتفر غیبی کی آواز اُس کے کان میں آئی کہ 
خلافت و سلطات کے بجاۓ رتہمٴ شہادت پر سرفرازی کا وقت آن پہنچا ے ۔ 
مادر گیٹی نےۓ لحد کی آغوش پھیلا کر پکارا ‫کہ جس خاک ے اٹھے تھے 
سی ہیں آ کر سو رہو ۔ اس داشتد شاہزادے ۓ بھی قضا وقدر کے 
اس حکم کو اطمینان ہے سنا ۔ تسلیم و رضا کے راستے پر قائم ہو گیا ١‏ 
ٹاپٹ قدہی کے ساتھ رتبہہٴ شہادت حاصل کرے اور داعی_ اجل کو لڈیک 
کہنے کے لیے تیار ہوا ۔ رموز معرفت کا آشنا اور طریق_ تصوف کا سالک 
تھا اس لے موٹن کو خداۓ پاک ہے منے کا وحیلہ سمجھا : 

فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے 

کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اُس گھر میں جا ٹھہرے 





و- تصوف و معرفت کا ذوق اس بدنصیب شاہزادے کی فطرت میں شروع 
سے تھا ۔ جم سال کی عمر میں سفینة الاولیا جسی کتاب اور ؛ِن سال 
بعد سکیۃ الاولبا لکھی ۔ حی تما ء حسنات العارفن ۲ جمع البحرین ء 
سر آکبر (أپنشد کے , بابوں کا درجمہ) وغیرہ اس کی تصانیف ہیں ۔ 
شعر بھی کہتا تھا ۔ نمونهٴ کلام یہ ے : 

ہر خم و پیچے کہ شد از تاب زلفر یار شد 
دام شد ؛ زغیر شد ء نسپیح شد ء زنار شد 


خاطر لثقاش در تصویر حسنش جمع بود 

چوں بب زلف او رسید آخر پریشانی کشید 

تا دوسٹ رسیدیم چو از خویش گزشتم 

از خویش گزشتن چب مبارکے سفرے بود 
رضی دائش مشہدی والے مشہور شعر پر اُس ۓ جو شعر کہا وه اس 
کی طبیعت کا آئیٹں دار ہے : 

ساطنت سہل است خود را رآشسائے فقر کن 

قطرہ تا دریا تواند شد چرا گوہر شود 


۷۲ےے شاہچہان امہ جلكا مسوم 


وعدت الوجود کے رازوں کا حرم تھا اس لیے مطاق نہ گھبرایا - جب اس., 
کی ہلاکت کا وقت آ ہنچا تو جورخ ےمہر کا بھی دل غم ہے بھر آیا ۔ 
آفتاب اس غم ی تاب نہ لا کر پردۂ مغرب میں روپوض ہوا ۔ اسن وامان 
ے دنیا سے رختِ سنر باندھا ۔ فلکِ اہنجار کے ظام ہے مام عالم نم جان 
ہو گیا ے بم ڈی الج وہ رھ (س اگسٹ ویہرء) بدھ جعرات یىی 
درمیانی شب تھی . برسات کی اندھیری رات ء ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے ۔ 
ساری دنیا پر تاریق کا پردہ پڑا ہوا تھا کی چند جلاد جن کی ہول:اک 
صورنیں دیکھ کر خون خشک ہو جاۓ ؛ اس عا ی جاہ کو قتل کرۓ 
کے لے بکاھک داخل ہوۓ ۔ اس پیکر_ ازنین کو حسے دستر قدرت ے 
مدتوں کی عرق ریزی ہے تیار کیا تھا ء نرناد کرۓ لگے ۔ دم بھر میں 
اس کے گلے پر خنجر پھهیر کر حسن و حال اور جاە و حلال کی ود تصویر 
حاک میں ملا دی ۔ باغ_ سلطنب کے اس ونہال کی جواں مرک سے گلمُن. 
دہر پر حزاں چھا گئی ۔ حاندان صاحبقرانی کے اس چشم و چراغ کے ذنح 
ہو جاۓ ے دوستوں کے دل داغدار ہو گئے ۔ اشعار (درجمم) : 


وہ جسم ناڑک جس پر رگر گل کا نشان پڑ جاتا تھا 
اسے چرخ جفاکار ۓ خنجر کے زخموں ہے چور کر دیا ۔ 
سے بچاےۓ کے لیے آفتاب نۓ اپنے آپ کو ڈھال بنایا 
لیکں تقدیر نے ہاتھ بڑھا کر أسے روک دیا ۔ سچ سے 
قضا و قدر کی تلوار کا وارنی سورج ہے رکتا ہے ىہ 
چاند ہے ۔ آسان سے اُس ذی جاہ پر آفٹ نازل ہوئی اور 
سرنوشت کے بموجب گلے پر تلوار پھر دی ! 
ال ‌ختصر وہ گل گلشن دولت ء وہ گلدستہٴ عزت و رفعت ان قاتلوں۔ 
کے زخموں ہے چور ہو کر رتبہٴ شہادت پر فائز ہوا ۔ زمین اس کے خون 
سے گلنار ہو گئی ۔ سی میلے خون آلود لباس میں جو وہ بہنے ہوۓ تھا؛ 
اس کی نعش کو ہایوں کے مقبرے میں دن کر دیا گیا ۔ تقدیر کے قلم 
ے لوح_ روزکار پر ُس کے خون ے 'ناعتبروا یا اولی الابصار؟“ کی آیتە 


شاہجہپان ثاب جلد سوم بے ے 


لکھ کر دنیا کو درس عہرت دیا ۔ٴارباب_ ہوش نے ے ثباقی عالم کا مضمون 
خوب سمجھا ۔ جب اس دردناک واقعے کا چرچا پھیلا اور اعالی حضرت 
شاہجہاں نادشاء صفاۓ باطن کے سبب اس سان ہے آگاہ ہوۓ تو غم 
کے مارے دل خون ہو گیا ۔ لیکن ے بس اور جہور تھے ۔ غم والدوہء ک 
شدٹ ہے جان کلنے ي ۔ حانکنی کی سی کیفیت طاری ہو گئی ۔ چشر 
گریاں ہے لمہو پہنے لکا ۔ دل اشاد کے ٹکڑے ہو گۓ ۔ 

چولکہ اہل صدق و صفا دوسروں سے زیادہ مصائب کا نشانہ سے ہیں 
اور زسائںٴ غدار ذی جاہ اشخاص پر غم والم کے پھاڑ گراتا ے اس لیے 
حضرت شاہجہاں کے دل پر دارا شکوہ کی موت کا داغ لکاۓے کے بعد 
جرخ. ے سہر نے جند زخم اور لگا ۔ وہ پیغسری وقت پڑا اور وہ کرہلائی 
حادے وائع ہوۓ کہ الاآماں ۔ شم پر غم اور آفت پر آفت نازل ہوئی ۔ 
اس کی تفصیل یہ ے کہ دارا شکوہ کے فرزند ارجمند سلطان سلیاں شکوہ 
ے اپنے باپ کی شکست کی خبر سن کر سری نگر (گڑھوال) کے زمیندار کے 
پاس پناہ لی تھی ؛ راجا حے منگھ ۓ نصحت آمیز ہدایتیں اہے لکھ 
پھیچیں اور خوابِ عملت ہے بیدار کیا ۔ قاصدوں کے ہاتھ پہغام بھیجا کہ 
سلیاں شکوہ کو پاہ نو دی ے لیکن یہ سمجھ لو کہ قہرماں غیظ_ شاہی 
کے ہاتھوں ریاست خاک میں مل جائۓ کی ۔ اگر اہی سے بینا منظور ے تو 
ُٛلطاں سلباں شکوہ کو جس طرح ممکن ہو بارکاو شاہی میں پہنچا دو۔ زہیندار 
نے راجا جے سنگھ کے پیعام کا احترام کرۓے کے لیے قاصد کے ساتھ بہت 
عزت کا ساوک کیا ۔ ے قامل اس شاہزادے کو گرفتار کر کے پایجولاں 
اپنے بیٹے کے ہمراہ درکاو بادشاہی کی طرف روانہ کر دیا ۔ 

حضرت اورنگزیب نے دو دن بعد سلیان شکوہ کو اپنے حضور میں 
طلب کیا ۔ اگلے روز اپنے بیۓے سلطان مد اور سلمان شکوہ دونوں کو گوالیار 
بھجوا دیا کہ قید میں رہیں ۔ ہدایت کر دی کہ دونوں کی غذا میں کوکنار 


۴ے سے شاہجہان امہ جلد صوم 


(ہوست) شال کیا جا ۔! چونکہ عقل کا فتوعل یہ سے کہ فتٹہ و فسادی۔ 
جڑ کاٹ دی جااۓ اورخلق خداکی فلاح و بہبود کے واسطے شرع کا حکم 
بھی چی ے کہ بانی فساد کو قتل کر دیا جاۓ الہٰذا حضرت غلافت پناہ 
نے شاہزادہ مراد کے قتل کا سامان بھی مہیا کیا۔ یعی علی نقی جسے 
سلطان ماد نے چند سال پہلے قتل کروا دیا تھاء اس کے بیٹوں کو 
خواجہ بہلول کے ہمراہ گوالیار بھیجا ۔ ساتھ ساىھ فرمان جاری کیا کہ شرعی 
ثبوت ہہم پہنچنے ہر قصاص کی کارروائی کی جاۓ ۔ جب مقدول کے بیٹوں سۓ 
گوالیار کے قاضی کے سامنے ناپ کے خون کا دعوعل کیا ىو ساہزادے نے 
ے قامل اقرار کر لیا ۔ اُس ذیجاہە دلاور ۓے ذرا پس و ہیں لہ کیا ۔ الیتہ 
بڑی ے نیازی ہے اتنا کہا کہ ''اگر حضرت حلامت پناہ اپنے قول و قرار کا 
لحاظ کر کے بجھ اسمراد کے خون سے ہاتھ اٹھا لیتے تو ان کی ہادشاہت کو 
کوئی نقغصان نە پہنچتا ۔ تاہم اگر میرے وجود ے سود کو مٹانے ہی کا 
فیصلہ کر لیا سے تو اس قسم کے آدمیوں سے میرا مقاہلہ کروا کر کیوں 
طلیل کرۓ ہیں ؛ جو جی میں ے کر گزریں ۔“ 

الختصر رم ریع الثانی ہے,رھ(م جنوری .ہببے) بدھ کے روز 
سورج ڈوبنے کو تھا جو قاضی کے حکم سے دو چیلے اُس آفناب اوج سلطنت 
کی شمع زندگی کل کرتۓے کے لیے بڑھے ۔ قلوار کے دو ہاتھ مار کر اُس 
ذجاہ شاہزادے کو قید زنداں اور قید حیاب دونلوں ے نجات دی ۔ لا کو 
قلعہ* گوالیار میں امانت دفن کر دیا ۔ ہو شوال۲ے.+,ھ(. می ۲+ +:ء) 
کو زنداں کے منتظموں یىی کوشش سے سلطان سلمان شکوہ بھی قید خاۓ ک 
تنگی ہے رہائی پا کر ملک عدم مس جا پہنچا ۔ جہاں شاہزادہ مراد کو دنن 
کیا تھا اس کے پاس ہی أے بھی دو گز زمین ملی ۔ ایسے اییے جا کاء 
صدموں کے باوجود اعلٰی حضرت شاہجہاں تےّ قضاۓےۓ ال ھی کے سامنے 


میں کاہلی اور غنودگی دا ہو جاتی ے ۔ سرگرمی اور ولولہ ختم ہو جانا 
ے (بستان المفردات ١ص‏ ومن)۔ 


شاہجہان ثاب جلد سوم ٥ے‏ 


سرتسلم کو غم رکھا اور صبر وشکر کے شیوے پر قائم رے ۔ چرخ 
جفاکار اور زہانہٴ غدار ۓ داغوں پر داغ دے لیکن ان کی پیشانی پر بل 
لہ آیا ۔ تسلم و رضا پر عمل کیا ۔ دانشمند والا گہر بزرگوں کا طریقہ یہی 
ے کہ اگر فلک ناہنجار کے جور و چنا سے آنتیں اور مصیبتیں پیس آئیں تو 
انبیا اولیا کے حالاب یاد کر کے دل کو تسلىی دیتے ہیں اور گریە و ہکا کے 
بجاۓ صبرو ضا سے کام لتے ہیں۔ سح تو یہ ے کہ ایسے روح فرسا 
مصائب میں اعابٔی حصرت کا یں صروتحمل صمر ایوب کا مولەه ہے ۔ 
ذات خدا پر اعتاد و اعتقاد کی بدولت کبھی 'ن مصاأب کا دکر زان پر نہی 
لے ۔ الیتں اس سات سال کی مدت میں حصرت شاہجہاں کے ہواحواہوں 
در جو گزری سو گزری ۔ ایسی ایسی آفتیں پڑیں کہ راقمالحروف ادب کے 
سپ )ان۶۰ اف گی جرام عق کر کا ے ظفر کا بلآخر اعلیٰ حضرت 
کی زندیی کے دن ہورے ہوۓ ۔ قضا و قدر ےۓ انھیں جہہان فانی ہے طاب 
کر کے ملک جاودای کی حکوسب عطا کی ۔ باغ بہشت کی گلگشت کے لیے 
روائء ہوۓ کی کیفیت یہاں بیان کی جاق ے ۔ 


اعلٰی حضرت صاحبقران انی شاہجہاں بادشاہ کا دارالمحن 
سے گلشن فردوس کی راہ لینا اور اہل_ عالم کا 
اس ساضے سے ملول ہوا 


ہ. مشنوی : اگر تیرے سینے میں دل بیدار ے ہو گلزار عالم 
کی طرفك عبرت سے دیکھ ۔ اگرچہ بہاں رنکا رنگ پھول 
کھلے ہیں لیکن تو انھیں دیکھ کر بچوں کی طرح خوس 
نہ ہو ۔ بہاں کتنے ہی ہودوں کے پھول خزاں کے ایک 
چھوںکے سے مر جھا جاے ہیں ۔ چہہان فائی میں لہ عزب و 
دولٹ کو ثبات حاصل سے نہ ربج و حنت کو ۔ چرخ جفاکار 
کبھی آدمی کو شاد کرتا ے کبھی برباد ؛ کبھی 
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اب راقم ا'حروف اس درد ناک داستان کو روشنائی ہے نہیں بلکەہ 
خون دل سے لکھنا ے ۔ سوز غم کے سیب لفظ لفظ سے دھواں اٹھتا رے 
اور دل کا خون ٹپکتا ے ۔ جوش حسرت و یاس کے مارے پر سطر سوگوار 
عورت کی زلفوں کی مانند پریشان ے اور ہر حرف زان ے زانی سے فریاد 
کرتا ہے ۔ یعی سلطان السلاطین ء ااہنشاء زمان ؛ رکز رحمت پروردگار ء 
سایہٴ عنایب کردگار ء آفتاب سپہر عزت و اقبال ء نیر برج جاہ و جلال ء 
مہر آسان عز و تمکیں ء کارفرماۓے دوات و دیں ء صاحہقراں انی شاہجہاں 
بادشاہ غازی کے انتقال پر ملال کی کفیت لکھتا سے ۔ ان حضرت نے 
سال تک نہایت شان و شوکت سے حکوس کی ۔ جہانگیری و جہاں داری 
کی داد دی ۔ بارگاہ فلک اششاہ مس ملکوں ملکوں کے ابل ہر ء عالم ء 
فاضل ء سپاہی ء سردار ء اہل حرفہ آآ کر حمع ہو گۓ ۔ عدل و انصاف کی 
بدولت سر زسین ہندوستان پر گلشن ہہشت کا کیاں ہوے لکا . امن و امان کے 
سہب ساری دنیا میں بہار کا ساں چھا گیا ۔ 

ایک مدب تک فرماں روائی ڈکررۓ کے بعد یں انفاق ہوا کہ شاو فلک 
بارگاء اورنہزیب عاامگیں غازی ۓ اپنے والد ماجد کے تر ساطنت پر 
جلوس فرمایا ۔ حکم قضا و قدر ے شاہجہاں بادساہ قاعہٴ آگرہ میں گوشہ نشین 
(نظربند) ہو گئے ۔ ان کے جتنے ہواخواہ نھے ء سب اپنے مرتبوں ہے گر کر 
بسّی وگمنامی میں سبتلا ہوۓ ۔اس کے باوجود حضرت شاہجہاں کے 
فیض و کرم کا دروازہ کھلا رہا ۔ ضرورت مند ہسشۂ اُں نک پہنچ جاتے 
اور ان کے جود و احسان سے فیض پاب ہوے ۔ سید چد آنوجی جسے خدا 
ے وجاہت و جال کے علاوہ علم و فضل اور زہد و تقو کے زبور ے 
بھی آراستہ کیا سے ؛+ ہس جلوس کے آغاز سے ہمیشہ حضرت کی بجلس خاص 
میں حاضر رہتا ۔ قرآن حکیم کے نکتے اور حدیثِ رسول؟ کے وہوڑ بیان کرکے 
حاضرین_ عفل کو مستفد کیا کرنا ۔ استحقاق اور ضرورت کے مطابق حاجحعت 
مندوں ک حاجتیں بھی ہوری ہوق تھیں ۔ غرض اعلٰی حضرت صبر و قاعت 
کے ساتھ قلعہٴ آگرہ میں گوشہ نشین تھے ۔ دن رات کا زیادہ حصہ اللہ ک 
عبادت اور فرض و سنت تازیں ادا کرتۓ میں بسر ہوتا ۔ کلام اللہ ک 


شاہجہان ا جلد سوم ہے 


ىلاوت اور کتابت میں مشغول رہنے ۔ بزرگوں کے اقوال اور رسول مقبول* 
کی حدیثیں سنا کرے ۔ فیض و مشش اور سخاوت کا دروازہ کھلا رہتا ۔ 
عجیب بات یہ تھی کہ بالعموم ایسی ہاتیں زہاںر مبارک پر آتی تھیں جن میں 
علالی دنیوی کے نرک کر دیہنے اور جمہانِ فافئی سے انتقال فرماے کا اشارہ 
ہوتا تھا۔ سگ و فنا کے ذکر ہے حضرت کو وحشت نہیں ہوئی تھی بلکەه 
عارفوں اور سالکوں کی طرح ٭سرور ہوے تھے ۔ اسی حالت میں روزگر 
جفاکار ۓ ان کا رشتہٴ حیات قطع کر دیا۔ فلک ے .پر نے سابقہ ظلموں پر 
اکتفا نہ کی ىلکہ لئے فتنے اٹھاے لگا اور حضرت کی بجاس_ مبارک کو درہم 
برہم کرۓ کے در ے ہوا۔ 

اس غمناک حاداےۓ کی تفصیل سے : قاعدہ ے کہ رب العرت اپنے 
مقتربوں کو آفات و مصائب میں مبتلا کر کے أن کا امتحان لیتا ے ۔ 
اعلٰی حضرت کے ساتھ بھی بہی ہوا ۔ نے ویں شەسی سال کے آعاز میں یی 
جب قمری حساب سے عمر مپارک ہے سال تین ماہ یء روز تھی ء بتارخ 
١ر‏ رج ہے ,۱ھ (ے, جنوری ٦؛ء)‏ اتوار کے روز دو گھڑی دن رے ء 
حضرت یىی طبع_ مقدمر یکایک ناساز ہو ۔ رزق اللہ ولد مقرب خاں نے مالش 
کے لیے جو تیل سایا ىھا سے ملنے سے حرارت کا اثر ہوا ۔ پیشاب رک گیا 
اور پہچش کا عارضہ لاحق ہوگیا ۔ حضرت کو بہت کلیف ہونی ۔ پندرہ روز 
تک بسٹر ہے لب اٹھ سکے ۔ اس عرصے میں لدىدرابن جراح کے علاج سے 
کسی قدر افاقہ ہو“یعنی نو دن کے بعد پیشاب کی تکلیف رع ہو گی اور 
نکلیٰفوں میں بہت کمی ہوئی ۔ 

بہ ایں ہم قضاۓ آسافی کو ٹالنا اور تقدیر کے لکھے کو مٹڑانا انسان 
کے بس میں نہیں ے ۔ عقل و ىدبیری یہاں کچھ نہیں چلی ۔ پندرہ روز ی 
علالٹ نے اعالٰی حضرت کی طاقت سلب کر ی ۔ معف طاری ہو گیا ۔ سرد 
دوائیں کھاۓ ہے زبان اور لب غشک رہنے لگے ۔ روز بروز حالت بکڑۓے 
لگی ۔ اتنا رب تھا کہ جس ہے بڑے بڑے اللہ والوں کا صبر و سکون خم 
ہو جاتا ے تاہم اس حال میں بھی حضرت نے خداۓ پاک سے لو 
لگاۓے رکھی ۔ قلب_ پاک پر پہلے سے الہام ہو گیا کہ رحمٹتِ پروردگار میں 


دے> شاہجپان ٹاس جلد سوم 
داخل ہوۓ کا وقت آ پہنچا ے ۔ تجہیز و تکفین کا سامان خود ترتیب دیا ۔ 
ملکہٴ آفاق شاہزادی جہاں آرا بیگم صاحب کو ہدایت کی کہ میرے بعد 
اکہر آبادی پیگم اور دیگر بیگمات کا خیال رکھنا ۔ پرپٹر ہانو بیکم ک جو 
میری اولاد یعی چاروں شاہزادوں اور تینوں شاہزادیوں میں سب ہے بڑی 
ہے ء دلجوئی ہے غافل نہ ہونا ۔ (یە شاہزادی میرزا مظفر حسین صفوی کی 
بی کے بطن ہے تھی) اس کے بعد کچھ وصیتیں کرے متعلقبن کو الوداع 
کی ۔ جہاں آر' ہیگم کے دل پر غم و اندوہ طاری تھاء ان پر طرح طرح کی 
نوازشیں کر کے دئجوئی فرمائی او ر کہا کم قرآنِ پاک کی سورتیں پڑھو ۔ خود 
بھی زبان مپارک سے جو اسرار معرفت کی کٹحی بھی ؛ ػلمہٴشہادت ادا کیا ۔ 
رہنا آتٹا فی الد'یا حسنة و فی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار کی آیت کا ورد 
ککرے لگے ۔ غرض بتاریج ہم رجب ہے . چھ انوار پیر کی درمیانی شب میں تین 
گھڑی رات گزرے (رم جنوری ++رء) جہانر فائی ہے انتقال فرنایا ۔ 
جوار رحمت اہی میں داخل ہو کر ارواح_ مطہرہ کے ساتھ ىاغ_ خاد کو اپنا 
مسکن بنایا ۔ 

ملکہٴ دوراں جہاں آرا بیگم صاحیں ۓ عبت و ارادت کے سب لہ 
انتظام کیا تھا کہ حضرت کا جنازہ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا 
جاۓ اور صبح کے وقت دن چڑے کال عزت و وقار کے سانھ روضہٴ تاج مل 
میں دفن کیا جاۓ ۔ فی الواقع وہ روضہٴ پرنور نہایت شاندار مقبرہ ے ۔ اتنا 
عالیشان اور وسیع کہ عقل اُس کی رفعت و وسعت کا اندازہ لگاۓے ہے قاصر 
ہے ۔ دریاۓ جمٹا کے کنارے واقع ہوے کے سبب باغ پہشب کا نھونہ رے 
جس میں سایہ دار درختوں کے نیچے بہریں رواں ہیں ۔ فرحت بیشی اور 
دلکشائی کے لحاظ سے روۓ زمین ہر کوئی مقام اس کے برابر نہیں ۔ 
چشم فلک نے اس کی نظیں نہیں ددکھی ۔ بنیاد سے لے کر میناروں تک 
ساری عارت صاف شفاف سنگ مرس کی بی ہوئی ے ۔ اعی حضرت کے 
عہد مبارک میں بیس سال کی مدت میں اس لاکھ روے کی لاکت ہے ىیار 
ہوئی ۔ سفید دودھیا پتھر ى ہر سل سے صبح صادق کا نور برستا ے ۔ 
ماشائی اس کی سیر کر کے باغ بہشٹ کو بھول جائے ہیں ۔ 


شاہجھان امہ جلد سوم 


السمختصر جہال آرا بیگم تۓ چاہا تھا کہ خاص و عام سب اعلٰی حضرت 

کے جنازے میں شریک ہوۓ کی سعادت حاصل کریں ۔ سج پوچھے تو لازم 
بھی یہی تھا کہ ظل سبحای کا جنازہ جس ہر عداۓ پاک کی رحمت برستی تھی ء 
دولتخاۓ ہے مترے تک اس اہتام سے جاتا کہ ارکان دولت آنۓے دوش بدوش 
لے چلتے اور اس سعادت عظمٰی ہے بہرہ یاب ہوتے ۔آگرہ کے ام باشندے 
نیز آس پاس کے تمام جھوۓ بڑےء عالم فاضل ؛ پارسا اور عاند و ژاہد ننگے سر 
ٹنگے پاؤں حضرت کے سفر آحرت ہیں شرکت کرتے ء لمہٴ شہادت کا غلغلہ 
آسان تک پہنچتا ء جٹازے کے دائیں بائیں حدام شاہی روے اشرفیاں بکھیرۓے 
ہوۓ چلاتے ۔ حضرت کی روح پا ک کو ثواب پہنچاۓ کے لیے اتنا خزاله 
نثار کیا جاتا کہ محتاجوں کی جھولیاں بھر جاتیں ء مفلسوں کو فقر و فاقے 
سے تجات ملتّی ۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا ۔ حضرت اوداگ زیت ای وتت دہلی 
میں تھے اور دواب جہاں آرا پیکم صاحہد کا کچھ اخسیار لی تھا ۔ تمام کاموں 
کیا سررشن سرکاری ملازسوں کے ہاتھ مس نھا ۔ غرض بیچھلے پہر شاہ رج کے 
زیئے ہے اعلٰی حضرت کی نعمر مبارک کو روضہٴ ناج محل میں پہنچا دیا - 
مماز کے بعد اُس دیندار نادشاہ کی می کو چو رجمت الھی کا مظہر اور 
فیض خدا کا مموئں ىھا ء بطوۂ؛ امانت وہاں دن کر دیا ۔ اشعار (ترجمم) : 

”غور کرو کہ بڑھاے کے سن مس حرخ جفاکار نے 

ضہنشام غہان کے بَا تھ کیا نیلک کا 2ے غدا لم کرے کہ 

بوسان سلیظنٹ کا کوئی چمن پیرا اس طرح کاشوں ہے 

زحمی ہو ۔ اەسوس کس حضرت شاہجہاں ۓ دل شکستیق 

کے عالم میں جہہان فائی سے جنت کی راہ لی ۔ افسوس 

حمیب و مروت دایا ہے اٹھ گئی اور اہل زماند جوانمردی 

ہے خا لی ہو گئے ۔ سروت و شرافت کے مات میں آیکھ 

کی پعلی ے سیاہ پوشی اختیار کر ی ے ۔؟؟ 
ان حضرت کی نعش مبارک ے آغوش لحد معطر ہو گئی ۔ پیکر ارجمند 
کہ سبب ٹھنڈی ے جان می میں زندگ کی حرارت مودار ہوئی ۔ حضرت 
کی آمد آسد کے اہتام میں رضوان نۓۓ بہشت کی سرزمین پر حوروں کی آلکھیں 


۹ خےے 


٠ہ‏ قاہجپان ثابس جثد سوم 


پا الداز کے بطور مچھا دیں ۔ آپ کی پذیرائی کے خیال سے باغ غلد کو ازسرنو 
آراستہ کیا ۔ سرور ذیجاہ کے فیض قدم ہے کلشن فردوس کی زیب و زینت میں 
اضافب ہو گھا ۔ فرشتوں ےۓ خوشی کا غلفلك بلند کیا ۔ حورو غلان حوضر 
کوثر سے کٹورے بھر دھر کر استقبال کے لیے بڑے اور غیر مقدم کیا ۔ حوران 
خلد آپ کی خشش و مغفرت کی دعائیں مانگی ہوئی آئیں ۔ اللہ اللہ کیسا 
ڈی چاہ قرماں روا تھا ۔ جب ىک باغ دنیا میں روتق افزا رہا ؛ ایک عالم 
اُس کے دیدار کو سعادت کونین سمچھتا ىها ۔ حاجت مندوں کی حاجتیں 
ہوری ہوق تھیں ۔ جب گلشن فردوس میں جلوہ افروز ہوا تو رحمت پروردار 
کے ساےۓ ہیں شاد کام اور صدر جنت میں ژینت بخش ہو کر قرار پایا ۔ 
اشعار (ترجمم) : 

”وہ گنچ فیض خزاۓ کی طرح زین میں دنن ہے ۔ اس پر 

زمبن کیوں ہ فخر کرے ۔ می میں اس کا نن ازلیں 

ایسے ے جس طرح درآن کی آیت خط غیار ے لکھ 

دی عا ات ٤٤‏ 

جہاں آرا ىیگم صاحبہ اور دوسرے اہل حرم نے اس سانحے پر سحت 

مائم کیا سرخ و سفید چہروں کو طانجوں کی چوٹ سے ایلگوں کر لیا ۔ 
تمام بیگات کی آنکھوں ے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا ۔ سب ے آنکھ ی 
پتلی کی طرح سیاہ کپڑے پہن لیے ۔ چاند جیسے رخساروں پر زافوں کو 
بکھیر لیا ۔ بالہ و شیوں کا شور فلک تک پہنچا ۔ آہ و بکا ی تائسں سے سننے 
والوں کے کایحے خون ہو گئے ۔ آسوؤں کا تار کسی طرح س ٹوٹنا تھا ۔ 
مضراب غم کی خلش سے زلفوں کے تاروں سے فریاد کی لے نکلی تھی ۔ 
سبھوں نے نورانی چہروں پر گیسوؤں کو ہریشان کر لیا ۔ ہالخصوص 
جہاں آرا بیگم صاحب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ بڑا ۔ ہلاکٹ کے قریب پہنچیں ۔ 
غم و اندوہ ی ندت ہے نٹھال ہو کر یں دردناک لوحد پڑھتی تھیں ۔ 
اشعار (ترجمد) : 

'اے آفتاب تاہاں تو نظر ے اوجھل ہو گیا ۔ اس شب فراق 


شاہجہان لام جلد سوم ۱ے 


کی سحر کب ہو گی ؟ اے بادشاہ زمالہ ؛ اے قبلہٴ عالم 
ذرا چشم رحمت ہے میری طرف نظر کیجے ۔ غم و الم 
کے سیب میں بانسری کی طروح نااہ و فریاد کرق ہوں ٤‏ 
شممع کی سانند جلتی ہوں ؛ سر سے دھوال اٹھتا ے اور 
حسرت و افسوس کے سوا محھے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ٴ؟' 
افسموس کم وہ ماہتاب حیسا چہرہ آسمان کے ظلم و سم سے می میں 
چھپ گیا ۔ چرخ فتٹں پرداز کی سفاق سے وہ کوکب ىاہانں خاک کے بردے 
میں پنہاں ہوا ۔ بوسان رفعت و جلال کے اپے سای دار درعت کو اجل 
ے ےدریغ کاٹ کر گرا دیا اور اُس سرو گاستان خلافت کو جڑ سے اکھاڑ 
ڈالا - اے شاہجہاں ٠‏ آپ ایسے ارک طببعت والے تھے کہ ہوۓے گل بھی 
آپ کی طبع نارک ہر گراں گزری تھی ء اب ہزاروں من غاک کے نیچے آپ 
کا یا حال ہوا ہو کا ۔ آپ کے جسم ناڑایں کو ہوا کا جھوٹکا بھی ناگوار 
ہوتا تھا ء اب می کے ڈھبر کے لیچے کیا گزرتی ہو کی ۔ آنسوؤں کا سیلاب 
میرے گلے میں گرداب ک طرح وت وت ہی اس سے 
آساں کرے ۔ اے جنت کی حورو ء اپنے گیسوؤں سے اعللٰی حصرت کے 
چہرے کا غبار صاف کرو ۔ میزباتی کے آداب مجا لاؤؤ کیونکہ نہایت ڈی عزت 
سہان تھھارے پاس آبا سے ۔ اے قبر ؛ حضرت کے ساتھ لطف و نرمی کا 


‫َ 





و۔ اصل اشعار یہ ہیں : 
اے آوتابِ من کب شدی عائب از نظر 
آیا شب فراق ترا کے بود سحر 
اے بادشاہم عالم و اے قبلہٴ جہاں 
بکشاے چشم رحمٹ و برحال من نگر 
الم چو ے ز غصب وبادم بود بی دست 
سوزم چو شع درغم و دودم رود ز سر 
منشی سیل چند ے تاریخ آگرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ اشعار 
جہاں آرا ہیگم کی تصنیف ہیں ۔ 


۸,۴ شاہجہان نام جلد سوم 
سلوک کرنا ۔ اُنھیں ایذاۓ فشار ہے بیچانا کیونکہ بہت ہی نازک طبیعت ہیں ! 
اے سرحوم بادشاہ ! آپ سے زمین و آسان روشن تھے ۔ اہل دل آپ 
کا جال دیکھ کر آنکھیں روشن کرتے تھے ۔ آپ نے قبر کا کونا کہوں 
اختیار کیا ؟ آپ کے جاہ و جلال کی قسم کہ دیدار مبارک کے بغیر غم زدہ 
رعیت کی نظر میں دنیا تیرہ و تار ے ۔ ایک لمحے کے واسطے درشن کے 
جھروکے میں آ کر اپنا جال دکھائے کہ سارا عالم زیارت کا مشتاق ے ۔ 
دیوان خاس و عام میں جلوس کیجیے ۔ دیدار سے محروم ہوۓے کے باعث 
ہر شخص سوگوار ے ۔ تخت طاؤس آپ کے قدموں سے چھٹ کر غون کے 
آنسو بھاتا ے ۔ موق جو آپ کی پابوسی کے واسطے صدف ہے نکل کر اس 
تخت میں جڑے گئے تھے ء غم فراق میں ے آب و تاب ہو کر رہ گئے ہیں ! 
المختصر حرم سراۓے شاہی میں قيیامت برہا تھی ۔ عم و اندوہ یق 
شدت ہے حرم کی بیگات بدحال ہوگئیں ۔ سبھوں کے گریبان چاک نھے ۔ 
سوگواروں کے نالہ و فریاد کی آواز آسمان تک پہنچی ۔ بنات العش نے بھی 
حضرت کے ماتم میں اپنے گیسو بکھیر لیے اشعار (ترجعہ) : 
اُس سہرلقا کے ماتم میں آفتاب و سپتاب ہے آنسو بہاۓ ۔ 
اُس تاجدار کے غم میں روز و شب ہے گریہ کیا حم مرغ 
و ماہی جو ان کے عہد حکوس میں آسودہ رہتے تھے ء 
غمناک ہو گئۓے ۔ آسمان نے ستاروں کی آنکھوں ہے اشک 
ریزی کی ۔ اہل عالم گلی کوچوں میں اشکباری کرتے 
رے ۔ ہر گھر میں الہ و فریاد کا غلغلہ اتا بلند تھا کہ 
سبھوں ی ذند آڑ گئی ۔ 
غرض اس سانحے ہے لوگوں کا صہر و شکیب جاتا رہا ۔ دنیا کی حالت 
دگرگوں ہو گئی ۔ غم کا پھاڑ ٹوٹ بڑا ۔ زمیں و اسان کا نظام معطل 
ہوگیا ۔ بازاروں اور کلیوں میں قیامت کا سا ہنکامہ نمودار ہوا ۔ عیش و عشرت 
کہ بدلے ریخ و غم ہرطرف پھیل گیا ۔ شادمانی دنیا سے اٹھ گئی ۔ آسمان نے 
اُس سہرتاہاں کے فراق میں خون کے آنسو ہاۓےۓے ۔ نظم (ترجمہ) 
اس حادے کا صدمہ اُسی وت کم ہو سکتا ے جب 


شاہجہان نام جلد سوم ۳ھ 


بادشاہ سلامٹ سفر ہے واپس آئیں ۔ اگرچہ چرخ جنا کار 
اپنے ظام کی تلاق کرنا چاہتا ے لیکن یہ غم اتنا عظم 
ہے کە کسی خوشی سے بھی اس کی تلای ممکن نہیں ۔ 
فلک پیر ےۓ ایسا ستم ڈھایا ے کے فلاح و ہبود کی 
اید باق نہیں رہی ۔ 

ی الواتع یں درد ے درماں جس نے اہل عالم کے دل خون کر دے 
ہیں ؛ آہ و نئال ے دور نہیں ہو سّتا ۔ زبان یا قام ے کتنا ہی درد دل ہیان 
کیحیے ء عشر عشیر بیان نہیں ہوکا ۔ ہراروں ورق سیاہ ہو جائیں گے لیکن 
ہزارواں حصہ معرض تحریر میں نہ آےۓ کا ۔ یقین ے کہ جب تک دنیا قانم 
ے ؛ اس دردناک ماحے کی یاد ىازہ رے ىي ۔ خدا درے اس بادشاہ دریا 
دل کے فیض و کرم اور جود و احسان کا دکر ہر شخص کی زبان پر قیامت 
نک جاری رے ۔ 

ان عارفوں ‏ سادات و مشائخ ء عالموں ء فاضلوں ء طبیبوں ء 
شاعروں اور ذیجاہ اما کا ختصر بیان جو حضرت 
صاحبقران ثانی کے عمہد میں ہوۓے 


رائم الحروف ہے اس کتاب کے آغاز میں رب العزت کی حمد ء 
رسول پارک؟ کی نعت اور اہلبیت کی منقبت درج کر کے برکتیں حاصل ى ہیں ۔ 
لہلٰذا ماسب ے کہ خاتمے میں عارفوں اور عابدوں کا حال تحریر کروں 
کیوٹکں رسول پاک* کی حدیث کے وجب صالحین کے ذکر ہے رحمتیں نازل 
ہوتی ہیں ۔ یقین ے کہ اُن کا بیان کے ہے اللہ تعالول کی برکتیں حاصل 
ہوں گی اور میرے خامہٴ شکستں رقم ے جو کچھ تحریر کیا ے اس میں 
ربط و انتظام پیدا ہوگا ۔ کیا تعجب کم اچھوں کا ذکر کرے ے میری 
نصنیف مقبول خاص و عام ہو جاۓ ۔ جس طرح شہنشاہ ززالم کے عالات 
تحریر کرے کی ہدولت اس ناچیز کو عزت و شہرت حاصل ہوئی ے سی 
طرح مردان حق کے حالات کی برکت سے بالغ نظر اشخاص اور دانشمندوں 


سا شاہجہان اس جلد سوم 


میں سرا ام قیاست تک زندہ رے ٠‏ اشعار (الرجمم) 
عاقلوں کے فیض سے نادان عاقل ہو جاۓ ہیں اور نیکوں 
کے اثر سے ہدوں میں ئیکی آ جاتی ہے ۔ افے کی تاثیر ے 
شی میں مشک کی اور پھول کے اثر سے پائی میں گلاب 
کی خوشبو پیدا ہو جاتی سے ۔ 


خلاصہٴ سادات کرام سید بچد بغاری رضوی 


اس عالی نسب والا حسب سید کا سلسلب پاچ واسطوں ہے حضرت 
شاہ عالم احمد آبادی نک اور ان بزرگوار سے اکیس پشت اوہر چل کر حضرت 
شاہ ولایت مولا علی متضیٰء تک پہنچ کر جناب رسول پاک٭ ہے جا ملتا 
ے ۔اس نامی گرامی سلسلے کے اکثر بژرگ کراماب والے دنکہ ولی یا وی شعار 
گزرے ہیں جن کا مسلک و مذہب نہایت پاکیزہ اور ظاہر و باطن انتہائی 
آراستہ تھا ۔ ان بزرگواروں کے اخلاق و عادات میں انبیا کے طور طریقے 
موجود تھے ۔ بالخصوص اولیا کے پیشوا سید جلال معروف ہہ خدوم جہانیاں 
جن کا مزار پاک قصبد ُوچھ میں واتع ے ء قطصب السادات سید برہان الدین 
جنھیں سب قطب عاام کمپتے ہیں اور جو احمد آباد ہے تین کوس پر موضع 
بتوہ میں آسودہ ہیں یز سید بچد جو شاہ عالم کے لقب سے مشہور ہیں اور 
ان کا روضب احمد آباد کے نواح میں مقام رسول آبد واتع سے ء٢‏ ایسے ہی 
فرشتہ خصات بزرثے تھے ۔ 

ختصر یں کہ سید چد جخماری کے اوصاف حمیدہ کا ذکر قیامت لک کیا 
جاےۓے تو پورا نە ہو ۔ خدا ہے ایسی لو لگائی تھی کہ ظاہری باطنی تمام 
رشتے قطع کر کے ذات الٹھی سے واصل ہو گئے تھے ۔ اگرچہ عہد شاہجہانی 
میں انھیں بڑا جاہ و جلال عاصل تھا لیکن دنیاۓ دوں ے دل نہ لگایا ۔ 
سخاوت کا یں حال تھا کہ لاکھوں روے کی یافت کے باوجود نقبراله زندگی 
ہسر کر گئے ۔ شاہی انعامات اور وسیع جاگیر کے علاوہ حضرت کے مرید جو 
گجرات میں پھیلے ہوۓ تھے نیز دوسرے علاقوں کے ارادت مند بڑی بڑی 


شاہجہان نام جلد سوم ۵ 


رقمیںی لذر کرے تھے لیکن آپ یہ ساری دولت فنقبروں محتاجوں میں تقسم 
کر دیتے ۔ ایک ساد ہ کرتا زیب تن رہتا اور روکھی روئی پر قناعت فرماے ۔ 
غریبوں ے نواؤں کے لیے لنگر جاری تھا ۔ سب وہاں ہے کھانا کھاے اور 
جتی رقم درکار ہوتی حضرت سے لے لیتے ۔ بالخصوص شاہ عالم کے عرس کی 
تاریچوں میں رسول آباد کے ءقام پر ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہوا 
کرۓے تھے ۔ آپ ان کے واسطے جایجا لنگر قائم کر دیتے ۔ لوگ سیر ہو کر 
کھاتے للکہ ساتھ لے جاے ۔ غرض جو کچھ آمدنی ہوٹی مسافروں حناجوں 
ہر خرچ ہو جا ۔ اپنے پاس کبھی ایک کوڑی بھی نہ رکھی ۔ 

حضرت شاہجہاں دو میں سید مد بخاری کے دیدار ہے فیض یاب 
ہوۓٔ ۔ پہلی مر تبہ ساہزادگی کے رہماۓ میں بعقام احمد آباد دیکھا ۔ دودری 
ىار اس وقٹ جب حضرت جہانگیر کے انتفال کی خبر سن کر قصبہ جنیں سے 
[گرے کی طرف روائہ ہوۓ اور احمد آباد ہے آپ کی سواری گزری ۔ کچھ 
عرصے بعد حضرت نۓ تف سلطنت پر جلوس فرمایا ۔ اُس وقت سید ید جذاری 
کو دمہ کا عارضہ لاحق تھا ۔ آاۓ جاۓ سے معذور تھے ۔ اچار اپنے فرزند 
ارجمند سید جلال کو (جن کا ذکر عنقریب کیا جاےۓ کا) مبارک باد 
کے لے دربار شاہی میں روانہ فرمایا -۔ اُس سید فرشتہ غصلت کا ا۔تقال آٹھویں 
سال جفوس یعنی وم .رھ مطابق ج ۳+ ١ء‏ میں ہوا ۔ شاہ عائم کے روضہ“ مقدس 
کہ مغری دروازے کے قریب ایک گنبد میں ان کا سرقد منور واقع سے ۔ 
انی تارج ولادت کے متعلق سعدی کا یہ مصرع پڑھا کرے تھے : 

من و دست و دامان آل رسول۱۴ 

ان کے پوۓے سید جعقر ولد سید جلال ے ان کی تارمح وفات ''سید چد آخر 
الاولیا؟“' سے لکال ی ۔ 





وہ اس مصرع سے ۹۸۹ھ (۱۵۸۱ء) برآمد ہوتا ے ۔ 


٦ہ‏ شاہجہان اہ جلد سوم 
غخلاصہٴ سادات کر الخصال سید جلال ۱ 


اُس نفس مطمثنہ کے اعال و اقوال کی تعریف کرلا ممکن نہیں کیولکی 
السانی اور ملکوتی صفات کا عروج جمیل ؟ُس کی ذات والا صفات میں جلوہ گر 
تھا ۔ آل نبی7 اولاد علی۶ کے باعث افتخار تھے ۔ سیادت و شرافت کے آثار 
پیشافی ہے ٹپکتے تھے اور چہرے سے ظاہر ہونا نھا کہ واقعی آل بی اولاد علی 
ہیں ۔ ذی علم ء صاحب استعداد ء سوسن ؛ متقی تھے اوو معرفٹ ال ابی سے 
بہرہ مند ۔ علوم متداولہ ی خوب تحصیل کی تھی ۔ اولیاء اللہ کے مشرب و 
مقامات سے ایسے آگاہ تھے کہ ذوق معرت دل میں سا گیا تھا ۔ رفتب رفتہ 
وجدان اور معرفے کے بلند ترین درچے حاصل کر لیے ۔ عارفول کے اسرار و 
رمور ں کے دل ییدار پر روٹن ہو گۓے ۔ ریاغت و عیادت کی کثرٹ اور 
علم و عمل کے امتزاج سے سلوک و معرف کی تمام منزلیں طے کر لیں ۔ اس 
کے باوجود خوش گفتاری ء فصاحت ؛ آداب جلسی اور بادشاہی محفلوں کے 
آداب میں کامل تھے ۔ یہ صقابں اگرچہ جزئی ہس لیکن السان کامسل کا زدور 
ہیں ۔ حرکات و سکمات کی ستحیدگی ء گویائی ؛ موڑوں طبعی ء دقیقہ سنجی 
میں طاق تھے ۔ کبھی کبھی نشاط و البساط کے نقاضے اور عہد شباب کى 
سرخوشی میں عاشقاہ و عارفام اشعار بھی کپتے ۔ چولکہ أُن کا سلسلہٴ نسي 
آٹھویں امام حضرت علیى اىن موسول رضا“ تک پہنچتا ے لہ ٰلٰذڈا اس مثٹاسبت 
سے رضائی تخلص رکھا بھا ۔ اُس سید ذیجاء کے کلام میں ہے یہاں تین رباعیاں 
لکھنے پر اکتما کی جاتی سے : 


رباعی 


آں ماہ کہ سپر_ او سا مضطر داشت 
وز خا کر فراق ہر سرم افسر داشت 
چوں پردہ ز خورشید_ رخ خود برداشت 
ناگہ دیدم کم در کلاہم سر داشت 


شاہجہان اس جلد سوم ےھ 


رباعی 
عشق است کہ کام دل و جاں می شکند 
عشق است کہ پیدا و تہاں می شکند 
عقام آزر شدهہ است و عشق ابراہم 
یں بتہا: سی تزامد ‏ آن آنی شکنذ 


رباعی 


ہر چند کہ چوں روح فحرد پا کم 

آلودہ و پابٹدر جہانر خغا کم 

مابىدۂ مہتاب ہب ہاۓے ہمد کس 

سی افتم و نور دید؛ۂ افلاکم 
یہ فرشتہ صفات سید اپنے پدر بزرگوار کے زمائۓے میں نیز ان کے وصال 
کے بعد جب بھی درہار شاہی میں تشریف لایا ء شاہائم عنایات ہے مشرف ہوا ۔ 
شاہجہاں بادشاہ اُنھیں اپنْی مجلس خاص میں بلاۓ ۔ اگرچہ حضرت شُاہجہاں 
کی نظر پر چڑھنا بہے مشکل کام تھا لیکن ید سید والا صقاب جو زیور 
علم و کال سے آواستہ اور بادساہوں کے آداب مجلس میں ماہر نیاء حضرت 
کو بہت ہی پسند آیا ۔ چناحہ کی ىار فرسایا کہ مابدولت کے عہد حکومت 
میں سید جلال کا وجود نہایت غنیس سے ۔ سچ پوحھے تو حسب سب ؛ 
صورب شان ء وجاہت و شراف ۰ ظاہری اور باطنی کیالات کے سبب اگ رکوئی 
شخص حضرت شاہجہاں کا مقرب بننے کا مسحی ہو سکتا سے تو وہ یہی 
سید ذبجاہ ے ۔ اں صفات کی بدولت یہ صورت تھی کہ حضرت بادشاہ سلامت 
ایک لمحے کو سید جلال کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے ۔ پیش نظر رکھنے کی 
یس سبیل نکالی کہ و شعبان ہ۵ . ھ (م ومہر م۹ ء) کو بڑے اصرار کے 
ساتھ اُنھیں صدر کل کا عہدہ عنایت کر کے چھ ہزاري ذات دو ہزاری سوار 
کا منصب عطا فرمایا ۔ تمام محتاجوں ء مسکیٹرںي ء عابدوں ء صالحوں کى 
عرضیوں پر انھی کے دستخط ہوے اور اُنھیں مدد معاش یا جاگجر دی جاقی ۔ 


- شاہجہان نادمہ جاد سوم 


ساداتِ رضویە کے اس چشم و چراغ کی ولادت ہم جادی الكثانی, 
٣٠ھ‏ ( فروری ۱۵۹۵ء) کو ہوئی ۔ وارث رسول ء ہے تاریخ ولادت 
ٹلی ے ۔ سن ۱م جلوس میں بتارخ یکم حادی الاول ے ۴۵ھ (م جون 
ےم۱ھ) جہانِ فانی ہے باغ بہشت کو روالہ ہوۓ ۔ خداۓ لاک نے 
انھیں دو سعادت مند بیٹے دے تھے ۔ ہلا فرزند فرشتب غخصات سید جعەر 
ے جو سیرت اور صورت میں اپنے والد بزرگوار کی تصویر ے ۔ جال و کال میں 
باپ کا وارث سے ۔ چہرے سے جس کو باطن کا آئینہ کہنا چاہے ؛ شرافتٹ و 
غچابٹ کے آثار طاہر ہیں ۔ اعلاق و عادات کا یہ عالم ے کہ ٹیک نقسی اور 
بزرگی خود بخُود اٹ ہوی ے ۔ دوسرا ىیٹا سید علی ے جس کہ چہرے 
سے اوار الٹھی اور ولایت و وکراسنٹ کے آثار تمودار ہیں رضوی خاں خطاب 
ہے ۔ سائع قدرت نے اس پاک باطن کا عمیر جنت ک مب٘ی ہے کیا ے ۔٭ 
عفت ء شرانت اور پرہزگری پر ےحد مائل ہے ۔انسان اس کی صورت 
دیکھ کر نیز اقوال و افعال پر نظر کر کے قدرتِ اللٰہی کا قائل ہو جاتا رے 
کہ اللہ اللہ کے آدمی پیدا کے ہیں ۔ سکل مبارک ہے اُس ہے اغخلاقِ 
حمیدہ کا اندازہ ہوتا ے اور مانا پڑتا ے کہ انسان کی شرافت اُس کے بشرے 
سے ٹکتی ے ۔ پروردگر عاام ےۓ أے صدرالصدور کا عہدہ عطا کیا ے ۔ 
نتیجیس وید کب اس والا جاه دیندار کے حسن عمل ہے ضرورب مند ؛ مسکین 
اور عتاج خوش حال ہ وگۓ ہیں ۔ 


محرم اسرار فنا و بقا شیخ کامل حضرت میاں ہر 


یہ عارف کامل جو اہل معرفت کا پیشوا ے ؛ فقرو تصوف .کے مرحلے 
طے کرے کے بعد فتاق اللہ اور ”'لا موجود الا اللہ “کی منزل تک پہنچا ۔ پھر 
ترک دلیا و مافیہا کر کے خواہشاتِ نفسانی ے بلند ہو کر واصل باللہ ہو گیا ۔ 
علومٴ معقول و منتول میں تبحر کا درجہ حاصل کیا تھا اور تمام متداولہ 
علوم ازبر تھے ۔ اس ژماۓ کے اکثر دانشور مشکل مسائل حل کرتے کے 
لیے ان سے رجوع کرتے تھے ۔ تصوف کے حقالق و معارف نیز اصطلاحات 


شاہجہان امب جلد سوم ۹ء 


کے سمجھنے سمجھاے میں محر زخار تھے ۔ ابن_ عربی کی تصنیف فتوحات مکی 
کی عبارتیں جایجا ے یاد تھیں اور جامی ہے ابن_ عربی کی فصوص الحکم 
پر جو شرح لکھی ے وہ تمام و کال ازبر تھی ۔ اُس عال ی جناب کا نسب 
حضرت فناروق اعظم تک بہنچتا ے ۔ مبر مچد نام تھا لوگ میاں مبر 
کہہے تھے : ۱ 

حضرت میاں معر کی ولادت ٹھٹھہ کے قریب قصید سیوستان میں ہوئی ۔ 
ان کی ہمشیرہ اور والدین بھی عارف کامل تھے اور کشف و کرامات کا 
درجە رکھتے تھے ۔ حضرت میاں میر ابتداےُ شباب میں اپنے وطن سے لاہور 
آ گئے تھے ۔ پنجاب کی غاک پاک میں عمر ہسر کی اور سلسلہٴ قادریہ میں 
داخل ہو کر طریقت و معرفت کی منزلیں طے کیں ۔ چونکہ باکال عارف 
اور صوق ام و مود ہے بھاگے اور گمنامی و عزلت کو درست رکھے ہی 
لہٰذا ایک مدت تک گونہٴ عزلت میں زاویە نشیں رے ۔ مچ ے عارف کو 
معروف بننے سے اور خدا کے آشنا کو دنیا کا آشنا ہوۓ ے کیا واسطہ ۔ 
عرض چالیس سال کی عمر تک یوں زندی بسر کی کہ کسی کو أُن کے 
مدارج_ عالیه کا حال معلوم لہ ہو سکا ۔ ذاتر پروردگار کی طرح می رے ۔ 
یہ کیفیت رہی کم !”میری قبا میں کتنے ہی اولیا پوشیدہ ہیں جنھیں میرے 
سوا کوئی نہیں جاتا“ اہم عشق اور سشک چھپاے نہیں چھپتے ۔ بعض 
اشخاص جنھوں ے صفاۓ ناطن کے سب اُس گل گلزار معرفت کی خوشبو 
سونگھ ی تھی اور اس عرش منزلت کے درے کو پہچان لیا تھاء ان کے 
زادے تک جا پہنچے اور خزانہٴ توحید و تصوف کے اُس خزاله دار ہے 
ملاقاتیں کیں ۔ 

حضرت کی ایک غصوصیت یہ تھی کہ تمام عمر پارسائی و جرد میں 
گزار دی : شادی بیاء ہال چوں کے بکھیڑے میں نہ پڑے ۔ فقر و فنا اور 
ے نیازی و استغنا کا یہ حال تھا کہ کبھی کسی ہے کچھ سوال نہ کیا ۔ ہاں 
کبھی کبھی جب بشریت کے تقاضے ہے بھوک ستاقی تھی تو انتہائی ضرورت 
کے عالم میں شریف “مریدوں ہے ان کی حلال کی کائی میں ے نان خشک 
اور معمولی لباس کے لے کچھ قہول فرہا لیے ۔ دنیا والے ان کے پاس پہنچتے 


۹۰ء شاہجہان نامہ جاغہ سوم 


تو انھیں بھی قلقن کرے کہ علائق کا پھندا توژ کر نکلو ۔ بریدوں کو 
معرفت و لوک کی سنزل تک۔ پہنچاۓ میں انھیں کال حاصل تھا ۔ جو 
سعادت مند ان کے حلقے میں داخل ہو کر طریقت کی منزل میں قدم رکھتا ء 
بہت جلد اوتھے درجوں پر پھنچ جاتا ۔ آخر عمر میں معشوق حقیقی کا جلوہ 
نظر میں ایسا سا گیا تھا کہ بات ممام چیزیں نظر ہے حو ہو کی تھیں ۔ 
وحدت شہود میں ڈوب کر ہر لمحہ شاہد ازل کا جال دیکھا کارۓ ۔ 
علائق دنیوی ہے آزردہ ہوۓ تھے ۔ اپنے بیگاۓ سب ہے عیحدہ ہو کر 
گوشہٴ عزلت میں بیٹھے رہتے ۔ اس شعر کا مضمون ان کے حسب حال تھا 
کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو حبوب کی یاد میری رفیق ہوق ے لیکن جيه 
کوئی شخص آ بیٹھے تو وہ وقت تنہائی ہے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ے ۔ غرض, 
زاویں نشینی اور گوشہ گزینی کے زمانےۓ میں ممام نعلقات توڑ کر کنج نہائی 
میں بیٹھے رہتے ۔ اہل دنیا ہے ملنا یا ان کے گھر جانا تو درکنار ء فقیروں 
اور درویشوں تک سے نہ ملتے ۔ 

حضرت شاہجہاں کو خدا رسیدہ بزرگوں اور اللہ والوں ہے ملئے کا 
بہت شوفق ے کہ یہی چیز بارگاہ ال ہی میں عزت کا ذریعہ ے ۔ جیسا کہ 
پہلے بیان ہو چکا ہے ء بادشاء سلامت جب کشھیر سے واپس آے تو دو 
سرہبں ان کی خانقاہ میں جلوہ افروز ہوۓٗ ۔ اگرچہ میاں مر صاحب کو 
دلیا والوں کی ملاقات سے نہایت لفرٹ و وحشت تھی اور ہمیشہ اس کام سے 
بچتے تھے لیکن حصرت شاہحہاں سے بڑی کشادہ پہشافئی سے ملے ۔ خلفاۓ 
راشدین کے اس جانشین (شاہجہاں) کے ساتھ خوشی ہے بیٹھے بلکہ اصرار 
کیا کہ دیر تک نشریف رکھے ۔ غرض وہ صحیت بہت ہی دلغریب و دلاویر 
تھی ۔ ابل_ مجلس ے روحانی فیض خوب حاصل کہا ۔ بادشاء سلامت کو 
بھی اُس پیشواۓ اہل_ طریقت ہے مل کر اتی عقیدت ہوئی کس اس ہے 
زیادہ ممکن نہیں ۔ بارہا ان کے ا!وصاف حمیدہ کا ذکر کرے ہوۓ کہا کہ 
ہندوستان کے عارفوں اور درویشوں میں میاں میر صاحب کو کامل پایا ۔ 
بادشاہ زادگی کے زماے میں حضرت کی ملاقات شیخ المشالخ شیخ فضل اللہ 
سے ہرہان پور میں ہوئی تھی ۔ وہ بھی واصلین میں ے تھے لیکن حضرت 


شاہجپاث امب جلد سوم ۱ء 


میاں مبر کو ان سے بھی زژیادہ فنا یق اللہ ہپایا ۔ میاں مبر صاحب ساٹھ سال 
سے زیادہ لاہور میں مقیم رے ۔ سالکان, طریقت کی ربنائی ان کا شیوہ تھا ۔ 
موم رھ مطابق مہم میں أُن کا طاثر روح قید عناصر ہے آزاد 
ہو کر باغ_ بہشت میں داخل ہوا ۔ مرقد مثشّور موضع غیاث پور میں ے جو 
غلّے کی منڈی عالم گنج (لاہور چھاؤں) کے نزدیک واعم ے ۔ 


شیخ بلاول قادری 


گوشہ نشینی کے عاشق تھے اور وحدت الوجود کے قائل ۔ نہایٹ 
پربیرکار اور ے نظیں پارسا بزرگ تھے ۔ کسی سے سوال کرنا ان کا شیوہ مہ 
تھا لیکن مریدوں کی نڈذریں اور پیشکشیں قبول فرمانے اور حتاجوں مسکرنوں 
کے واسطے لنگر جاری کرکے انھیں کەلا دیے یا حسبپ_ ضرورب تقسم 
فرما دیتے ۔ دن رات ضروں اور مسسکینوں کی حدمت گراری میں سرگرم 
رہتے تھے ۔ شگفتہ پیشانی ء کشادہ رو ء سمان نوار ء خوش ک۰متار اور 
با اغلا‌ق سپّػذب بزرگ تھے ۔ زبان مبارک ہے عمدہ نصیحتیں ء دلنشیں 
مواعظ اور اچھی بائیں نکلّی تھیں ۔ گفتگو میں موقم حل کی مناسبت ہے 
وعظ و پند کے کاٹ بھی ارشاد فرماۓ ۔ یالحقیقت اأن کی باتی دل میں 
اترتی نھیں اور لوگ اُنھیں ٹھایٹ ادب سے سلنتے تھے ۔ بادشام دہندار کی 
سرتبہ ان ک خانقاہ میں تشریف لے گے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ے ۔ 
شعبان ہم , رھ (جنوری ےم ء) میں جہان_ ے ثبات سے انتقال فرمایا ۔ 


مظہر انوار الٰہی مولانا حب علی 


دریاۓ حقیقت و معرفت کا ید شناور فنا یق اللہ کے درے کو پہنچ کر 
باقی باللہ کی منزل پر آیا تھا ۔ شراب سشُوق ہے ے خودی کے باوجود 
ذوق معرفت میں کامل تھا ۔ وجدان کے سبب انا الحق کا ترالہ ان کي زبان 
پر جاری رہتا ۔ وحدت الوجود کے لکتہ داں تھے اور نشہ* معرفت کے جوش 
میں ای ذات کو فراىوش کر چکے تھے ۔ ے نیاژی و استغنا کا یہ عالم تھا 


۳ء شاہجہان لاہ جلد سوم 


کس دلیا اور عقببٰی دونوں سے ےہروا تھے اور دوزخ و جنت کے چکر 
ے آزاد ۔ فقروں مسکینوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دها 
تھا ۔ عوام کے مقاصد و حاجات پورے کرتے میں امكان سے زیادہ کوشش 
ضر ۱ 
مولانامحعب علىی کا نسب اویعاق چغتا ہے ملتا ے جو مشہور 
کوہ نشین قبیلں ے ۔ عوام الناس انھیں سندھی کہتے ہیں جس کی وجم یہ 
ے کہ ان کے والد صدرالدین جنس آشانی ہابوں بادشاء کہ ہعراہ ٹھٹھہ 
میں پہنچے ۔ کم عمری کے سبب وی رہ گۓے اور سن تمیز کو پہنچنے کے 
بعد وہیں شادی کی ۔ ےٌّثب على کی ولادب اور نشوو مما ٹھٹھہ ہی میں 
ہوئی ۔ جب علوم دین کی تحمصیل ہے فارغ ہوئۓ اور عبدالرحم خان خائاں 
نے سندھ کو فتح کیا تو ان کے ذوق معرفت ہے آگاہ ہو کر فرمایش کی 
کہ میرے ہمراہ چاے ۔ یں اس بات پر راضی ہو گئے ۔ ٹیس سال کی عمر 
میں یں مقام, برہان پور کسی خانقاہ میں گوشہ نشینی اختیار کر ی ۔ کچھ 
عرصں لعد حج اور زیارت کے ارادے ہے روانہ ہوۓ ۔ بندراہ سورت میں 
پر کاسل عارف باصفا شخ مد فضل اللہ سے ملاقات ہوئی ۔ انھی کی صحبت 
میں رہنے لگے ۔ فضل اللہ ے انھیں اپنا خرقہ عطا کر کے ارشاد و ہدایس 
کی اجازت دے دی ۔ حچ کر کے واپس آئےۓے تو برہان پور میں حضرت 
شاہجہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو ۓ کا اتفاق ہوا ۔ بادشاہ یىی فرمالش کے 
پموجب ان کا ساتھ اختیار کیا ۔ ہر وقت ہر جگە ان کے ہمراہ رہتے ۔ یہاں تک 
کہ سن ایک ہزار ہجری' میں جہہان فانی ے رخصت ہو کر بہشتِ بریں کی 
07 

وہ عارف کامل ذوق معرفٹ کے غلے میں کپھی کبھی پر لطف اشعار 


اہ ید صالح کنبوہ ے عیدالحمید مصنف بادشاہ نامہ کے انتقال کے بعد مرتۓ 
والے با کبالوں اور بزرگوں کا ذکر چجہاں بھی کیا ے ان کا سن وفاٹ 
صحیح نہیں لکھا ۔ یں نقص اس کی تحریر میں جاجا موجود ے جس کی 
اصلاج حتی الوسع کی گئی ۔ 


یمان فامت للا وم نت 


کہە کر آتش شوق کو بجھاتے تھے ۔ وجد کی حالت میں ثنوی ء غزل ؛ 
قصیدہ ؛ رباعی نصلنیف کرتے تھے ۔ بالعموم ایسے مضامین باندھتے جن سے 
عشق حقیقّی اور معرفت الٰہی ک خوشبو ارباب_ شوق کے دماغ میں پہنچٹی 
ہے ۔ یہاں ان کے کلام میں سے یند اشعار درج کیے جاے ہیں : 

نادے لف وزد بب پیچ ہوۓے 

کز من بنبرد دلے ہو ے 

چوں آئینں خلوے است ما را 

ناہہته درے پں ہچ رواۓ 


مٹنوی 
عبارے کہ بی دریں پہن دثت 
گریوە است در رہەگر ہازگشڈت 
کلؤخے دوبالاۓ ہم چیدۂ 
لرو خا'ماں گفتہ پیچیدۂ 
غے پچند بر گردنر دل سوار 
تو امش کكکنی خانہٴ روزگر 
یکے صورتر ماہە در آب دید 
رواں ہر سرش دام_ ماہی قنید 
چو از جنہشِر باد درہم شکست 
بس خواصی آىد کش آرد بدست 
فرو رفت اگ بت کامر نپنگ 
ترازوۓ مارا ہمین اسے سنگ 


نظم 


عشق را خائه ایسہت بر سر دار 
ے درش بستەہ ۓے کسے را ہار 


۴ء شاہججان امم جلد موم 


سیت بنیاں چو کریمٴ ماتم 
تنگ میداں چو خدہۂ یپیار 
سالکائنش چو چاہ ‏ خانہ نشیں 
ساکنائش چو ماہ عانہ گزاز 
کس ازاں خاله رہ جردہ بدر 
وزدرش لیز کس لی رفتہ بب دار 
لہ دراں ے نہ جام ل‌ مستائش 


۶+ 


ھی گھت او سو و افٹار 


رباعی ۔‫ 
الاے من توء تو وا لو ون کی کت نس تو من 
اے من با لىو بسان سلوطكٔ با من 
اے من لس تو چوں سنگر ترازو ہمراہ 
یک من چو کشی بکش ببس ناچار, دو من 
بزرگوار عزیزالوجود خواجہ خاوند محمود 
اس بزرگ کا نسب ددھیال کی طرف سے علاء الدین عطار تک اور 
ننھیال کی جانب ہے سلطان اولیا خواجہ بہاء الدین نقش بند تک پہنچتا ے ۔ 
خداۓ پاک أُن یىی قبروں کو منور و معطر کرے ۔ خواجہ اسحاق دہ تی 
کے مرید تھے جن سے ارشاد و ہدایت کا نروانم حاصل کیا تھا ۔ خواجبں 
خاوند محمود کے ےیدوں کا باقاعدہ ساسلہ ے جو خانقاہ نشن تھے ۔ نوراں 
کہ تمام باشندے ‏ أٛن ہے ارادت و عقیدت رکھتے ہیں ۔ وہ عرش آشیانی اکیں 
بادشاہ کے زساتے میں وطن سے چل کر کابل آۓُ ؛ وہاں ہے پندوستاں میں 
وارد ہوۓ اور بارگاہ شاہجہاں میں حاضر ہوۓ کے بعد کشمیر میں رہ 
پڑے۔ وہاں عا لی شان خانقاہ بنوائی ۔ سن ایک ہزار کچھ ہجری میں دنیاۓ دوں 
سے ہبہشت بریں کو رواپ ہوۓ ۔'٠‏ 





١۔‏ مفتی غلام سرور نے *۵,ھ حریر کیا ے ۔ خزینتالاصفیاء جلد دوم ء 
ص وں۔ 


شاہججان ٹا جلد موم ۵ء 
عارف حقائق آگاہ ملا شاہ بدخشی 


آبائی وطن بدعشاں ے ۔ ان کی پیشانی مبارک پر صح صادق کی روٹنی 
اور آفتاب_ تاہاں کی ضو برستّی تھی ۔ چونکہ صاحبان طریقت شریعت اسلامی 
ے پاہند ہوے ہیں ء اور ارناب معرفتب ہمیشہ علم دین کے طالب رہتے ہیں 
لہٰذا اہنے والدین یی زندگ ہی میں علوم متداولہ کی تحصیل ے فارغ 
ہو گئے ۔ ازسکد عمل کے بغیر علم اىلیس کا آلدٴ کار بن جاتا ے اس لیے 
معقول وسغول علوم سے فراغت پا کر حقیقٹ و م٭رفت کے رەوژ سیکھنے پر مائل 
ہوۓ ۔ پر وقت یہی دھیاں رہنے لکا ۔ آخر یہ محعسوس ہوا کی مدرس کی تعلم 
اور مختلف علوم کی کتابوں سے دل کے دروازے نریں کھنے اور بارکاء معرف 
تک رسائی حاصل ہہیں ہوقی ۔ توفیی ایزدی اور تائید رنای کی ندولت ۳٠۱۰ھ‏ 
میں ہندوستان آۓ ۔ لاہور پہنچتے ہی حضرت مەیاں مبر کی خانفاہ میں حاضری 
کی سعادت حاصل کی ۔ مدت تک ان کی خدمت میں آۓے جاتے رے ۔ ان 
کی عادت بھی کہ کسی کی طرف دوجد تب کرۓے تھے بلک کسی کا پاس 
آتا گوارا تہ تھا ۔ بالاۓِ جب دیکھا کە مرید نہایٹ ثابت قدم اور راہ طلب 
میں سرگرم ے تو سہرناں ہوۓ ۔ ارشاد و ہدایت سے بہرہ سد کر کے اپنے 
طرنقے کی ُلقیں فرمائی ۔ ملا شاہ تے دھوڑے ہی عرصے میں حقیقت و معرفت 
کہ مراتتب طے کر لے ۔ پھر مرسد کے اشارے ہے کشمیر میں قیام اختیار 
کیا ۔ لیکن یہ دستور رکھا کہ گرمیاں کشمیر میں گزارتے اور جاڑے کے 
موسم میں لاہور چلے آے ۔ ہے , 1ھ میں مقر آحرب اختیار کیا١‏ شع ر کوئی 
سے شعف تھا ۔ اشعار میں طریقت و معرفت کا رنگ ہوتا ۔ شنوی ؛ قصیدہ ٤‏ 
غزل اور رباعی وغیرہ کہتے اور مضامین آبدار نظم کرۓ میں کامل تھے ۔ 
یہاں ان کے چند اشعار لکھنے پر اکتفا کی جاق سے : 


وہ ولیم بیل ۓ ص ہوم پر ملا شاہ کا سال وفات ۹ہ . ھ تحری رر کیا ے ۔ 
خزینة الاصفیا ء ص ہے ر پر یہی سال درج ےے ۔ 


ٹاو شاہجپان امہ جلد سوم 
ابیات 


آں ابرووۓ کچش را تیخ_ خمیدہ گغم 
ژاں تیغ اشارہ کردہ بہالااۓ دیدم گفتم 





چشم و ابروش چو باہم پیوسمت 
درمیان شرح۔ اشاراے ہست 


رباعی 
از بستگی_ غویش اگر واگردی 
گزار یی سو عیق سوا گر 
وا گرد بگردر خویش مائند, حباب 


نا وا گردی ز خویش دریا گردی 
ابضاً 

از شش جم روۓ تمودی آخر 

از ہر طرفم دام ربودی آخر 

ہرون ودروں جلوہ گرے می دیدم 

بر تحعفیقی آمدم تو ہودی آخر 
رباعی 

رفتم بہ ہرجا کہ دو بستان است 

خنتم ب ہرجا کہ کل و [ریجان] است 

چوں طفل رضیع رو ہہ خویش آوردیم 

دیدم کہ شیر در ہمیں پستان است 


شاہجہان لاس جلد سوم ےے 


رباعی 


اے بند بب پاے و قفل بر دل پشدار 
وے دوختد چشم ہاۓ در کل پشدار 
عزم سفر مغرب و رو در مشرق 
اے راہرو پشت بب منزل پشدار 


پیشواۓ اہل یقین مبر حسام الدین 


اس لعل ے بہا کے بزرگوں کا وطن بدحشاں ے ۔ ان کی ولادت اور 
نشو و نما ہندوستان میں ہوئی ۔ والد ماجد کا ام قاضی نظام ے جو اکر 
بادشاہ کے زماےۓ میں امامت کے درحے پر فائز ہوۓ اور قاضی خاں کے 
خطاب سے سرفرازی پائی ۔ بعد ازاں ختلف ماہدات اور لڑائیوں میں جوہر 
شجاعت دکھا کر غازی خاں کا حطاب حاصل کیا ۔ 

میں حسام الدین آغاز شباب میں شاہپی منصب دار ہترر ہووۓ ۔ عن 
جرانی میں زنجیر علائق کو نو ڑکر اور ہوا و ہوس کا دامن چھوڑ کر گوشہٴ 
عزلت میں بیٹھ گئے ۔ فقر و نوف کے دوش ہدوش زہد و عبادت کے حامل تھے ۔ 
زیادہ وقت عبادب اور قرآن پاک کی لاوت میں گزرتا ۔ سہینے میں پندرہ 
بار کلام اللہ کا ع کرہےے م علوم متداولہ سے بھی غخوب بہرہ مند تھے ۔ 
عالموب میں شار ہوتا تھا ۔ حضرت باق باللہ کے مرید تھے جن کا خاندان 
سمرقندی تھا اور وہ خود کابل میں پیدا ہو کر آخر کار دہلی چلے آے تھے ۔ 
میں حسام الدین ۓ ان ہے معرفت و سلوک کے طریقے سیکھے اور ذ کر خنی 
کے طریقوں سے آشنائی حاصل کی ۔ اور ارشاد و ہدایٹ کی اجازت حاصل کی ۔ 
سن ایک ہزار کچھ بحری میں فوت ہوۓ ۔ 


صاف باطن ء ہاک ظاہر ء شیخ اظر 


اگرچہ علوم متداولہ ہے چنداں پہرہ مند الہ تھے لیکن شریعت کے 
فرائضش اور سنتوں پر اتنا عمل کرے تھے کہ عبادت اور عبدیت کا حقے 


×- شابجہا نامم جلد نلدہ 


ادا ہو جاتا تھا ۔ شریعت کی اتہائی پابندی کے دوش بدوش طریقت کے آداب 
بھی غخوب ما لاے ۔ حضرت سید احمد گجراتق کے صمرید تھے جو سید 
رفیع الدین ابن سید جعفر شیرازی کے بیٹے تھے ۔ گجرات میں رہنے لگے تھے اور 
ذات الٰھہی ے واصل ہو گئۓے تھے ۔ شیخ اظر کو سید احمد صاحب سے جو 
اجازت امم ملا تھا اس میں ان کا ام سید حاجی ولد سید اصر تحریر ے ۔ 
لیکن چولکہ سید احمد انھیں شیخ ناظر کہں کر خطاب کرتے تھے اس لیے 
انھوں ےۓ اپنے مرشد کا پکارا ہوا نام ہی اختیار کر لیا ۔ 

شیخ اظر مدینە منورہ میں پیدا ہوۓ اور وہیں ہلے بڑھے ۔ جب 
تصوف و معرفت کا شوف شروع ہوا تو حتلف علاقوں اور صحراؤں میں دشت 
نوردی کرے رے ۔ فقر و مسکثت کا شیوہ اختیار کیا ۔ ماں تک کہ انتہائی 
اونھے درے حاصل کر لیے ۔ حضرت شاہجہاں یی شاہزادگی کے زماےۓ میں 
ان کی خدمت میں حاضر ہوۓ اور انھی کے ساتھ رپنے لگے ۔ سفر ؛ حضر ٠‏ 
خلوت ؛ جلوت ؛ دن ؛ رات خدمت والا میں حاضر رہتے ہیں کرمین ہو یا 
جاڑا ہر موسم میں روئی دھرا ہوا جید پہنے رہتے ہیں ۔ اس کے اوہر پشمینے 
کی گدڑی بھی ہوق ے ۔ اس ىھاری بھر کم لباس کے باوجود پر وقت جنق 
پتھیاروں سے لیس ررہتے ہیں ۔نلوار اور جمدھر کمر میں ہوے ہیں ۔ 
ہشت پر تبروں سے بھرا ہوا ترکش اور ڈھال ء ہاتھ میں یزہ ۔ اس طرح 
حضرت شاہجہاں کی خوابگاہ کے دروازے پر نہایت ہوش مندی اور خمرداری 
_کے ساتھ ہہرہ دیتے ہیں ۔ ان کا دعوعل سے کہ پروردگار عالم ے بجھے حضرت 
شاہجہاں کی پاسبانی پر ىامور فرمایا ے ۔! 





و۔ اگرچہ یہاں مصنف نے تمام حالات فعل حال میں لکھے ہیں لیکن مفتی 
غلام سرور ے لکھا ے کہ شسخ ناظر کا ۵٠ھ‏ (ےم۹رء) میں انتقال 
ہو گیا تھا ۔ وی اعقام؟ اور 'شم ملک کرامات“ سے تاریخ وفات لکای 
ے ۔ دیکھے خزینۃ الاصفیا ء ص ہہ ہ ۔ مد صالح کمبوہ ے سال وفات 
ہف ,ھلکھاے ۔ 


شاہجہان اه جلد سوم ۹ء 

سرکار شاہجہانی سے شیخ اظر کا دھاری روزینہ مقررے لیکن اس وسعتٍ 
معاش کے باوجود ان کا دستور ے کہ کبھی کبھی جنگل سے گھاس اور 
آیندھن کا گٹھا لا کر شسہر میں بیچتے ہیں اور اس رزق حلال ہے اپنے کھاے 
کا بندوبست کرتے ہیں ۔ کبھی جنگل کی جڑی بوٹیوں پر گزارا ہوتا سے ۔ 
اُس صوف روشن ضمیر ہے بعض عجیب عجیب باتیں ظاپر ہوق ہیں جنھیں 
ڈیکھ کر غقل غارآن زواحاق ے > غرق ماد کے آتو جا ےب زشن 
کوتاہ اندیش ء اقص العقل اشخاص اس عارفِ خدا رسیدہ کے ان اعال کو 
شعیدہ قرار دیتے ہیں ۔ کوئی کہتا ے کب یس سیمیا کا عمل ہے اور بعض 
ڈھکوسلا جس کی بنیاد کجھ بھی نہیں ۔کوئی نظر ندی ے تعبیر کرتا ے ۔ 
لیکن ان غافلوں کو یہ احساس نہیں کہ سیمیا تو عض ممائش ہوق ہے جس 
کی کچھ حقیقت نہیں ہوقی اور دم بھر ىعد اُس کی حالت تبدیل ہو جاتق ہے ۔ 
شیخ فاظر ہے جو کراىات سر زد ہویق ے اس کی کیفیت میں کبھی تغیر 
نہیں آذا - چنانچہ بارہا یہ اتفاق ہوا کہ شیخ موصوف نۓ دانا فرزانہ آدمیوں 
کے پانھوں ہے کنکر پتھر لیے اور ان کے روے بنا دے ۔ یہ روے مدتوں 
اىی طرح رکھے رے ۔ کوئی تبدیلی واقع نہ ہوٹی ۔ خود خاقان دہر ۓ بیان 
فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ے کہ شیخ اظر نے حاضرین بارکہ کے 
ہانھوں پر پائی کا قطرہ ڈالا اور وہ ان کے پانھوں میں نہایس چمک دار موی 
بن گیا ۔ ٗی یا موم کے گولوں ہے گوہر شاہوار بنا دے ۔ مشئی کے ڈھیلے 
کو ممک یا مصری میں تبدیل کر دیا ۔ سیخ کی بجھلی بنا ڈا نی ۔ 

ایک بار ایسا اىفاق ہوا کم اعللٔی حضرت قوالوں کا کاناسن رے تھے ء 
شیخ اظر کو ان کے سرود سے سرور ہوا؛ وجد و ساع کے جوش میں بولے 
کہ پائی لاؤ ۔ پیالہ آیا تو اُس میں ہے تھوڑا سا پائی بی کر باق پائی حاضرین 
کو دے ديا۔ جس نے پیا أے شہد کے شربت کا مزہ معلوم ہوا۔ 
اعلثی حضرت ہی کا بیان ے کہ بارہا اع سنتے ہوۓۓ شیخ ناظر پر حال 
طاری ہوا ۔ جوش و خروش کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حاضرین جلس دیشثت کے 
مارے ےاختیار اٹھ کھڑے ہوۓے بلکہ ماہدولت پر بھی اضطراب طاویع 
ہو چاتا ۔ ایک روز شاہزادہ دارالشکوہ اور قاضی دا لملم دونونں ہے کو 


7 شاہجہان نامہ جلد سوم 


زبان ہ وکر عرض کیا کہ شیخ اظر ے ہاری نظر کے سام رومال کا 
کبوتر اور گھاس کے پتے کا کیڑا با دبا ۔ 

شیخ اظر ے ۰۵۸ھ (رمہرء) میں کابل کے علاقے میں جہاں فافی 
سے رخت سفر باندھا ۔ نعش آ کرے لائی گئی ۔ دویاۓ جمنا کے کنارے 
بھوج وا ی حوبلىی کے پاس دنن ہوۓ ۔ 


عارف کامل شیخ حبیب معروف بہ راجا 


ریاضت و مجاہدہ کرے والا آزادہ رو درویش ے ۔ توحید میں غرق 
او رکنچ عزلت کا عاشق ۔ دارالخلانب آگرہ میں رہتا سے ۔ حب جاہ اور 
دمیوی طمع کو دل ہے بالکل نال دیا ے ۔ صفاۓ قلب اور روشن ضمیری 
کا یں عالم ے کہ ا کثر غحیب کی خبریں سناتا سے ۔ چنا چم موسوی خاں 
صدرالصدور ہے ایک مرتبہ بتایا تھا کب فلاں ىاربج میں قندھار کا قلعہ 
شاہجہپانی اسروں کے قبضے میں آ جااۓ گا ۔ فلاں وقت ت رکوں یىی نوج 
قزلباشوں کے لشکر پر غالب آے گی اور بغداد نیز نواحی علاقے ہر قاہض 
ہو جاۓ کی ۔ صدرالصدور ۓ اہی پاک زبان ہے یہ باتیں جہاں پناہ کے 
گوش گزارکیں ۔ جہاں پناہ نۓے تصدیق فرمائی کہ فی الواقع دونوں باتیں 
اسی طرح ظہور پذیر ہوئیں ۔ تفصیل اپنے مقام پر تحریر ہو چیق ے۔ دو 
ستیں حضرت کے خلوب خاے میں بھی تشریف فرما ہوئۓ ۔ سال وفات ٭۔ن 
ایک ہزار کچھ ہجری ے ۔ 


مقرب درگاہ باری ء ملا خواجہ ۔ہاری 


احرار و اخیار کے اس پیشوا کا وطن صوبہٴ ہہار ے ۔ علوم متداولہ ى 
تحصیل کے بعد آغاز شباب میں ہہار سے چل کر لاہور تشریف لائے اور یہاں 
حضرت میاں میر کی غدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر کے ان سے 
ارشاد و ہدایت کا پروائ حاصل کیا ۔ درویشی و نقر کا وہی شیوہ جو میاں مر 
کا طریقہ تھا ء اختیار کر کے ان کی خانقاء میں ریاضت اور جاہدہ شروع 


شاہجہان اہ جلد سوم ۱ّ“٭ 


کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فتوح و فٍوض کی برکت ہے اونیے ماتب پر 
فائز ہوۓ ۔ اپنے پیر و مےشد کی پیروی میں ساری جوانی اور بعد کا زماله 
پارسائی میں گزار دیا ۔ لوگوں کی پیش کی ہوئی نذریں یا تحفے قبول کرے 
ہے الکل انکار کر دیتے ۔ لاہور ہی میں خاقاں مانہ کی خدمت میں باریابە 
ہوۓ ۔ بادشاہ دیندار ۓ ان کا طور طریقد بیس پسند فرمایا ۔ .۱۰۰ھ ؟ 
میں انتقال ہوا ۔؟ میاں مر کہ رووضے کے پاس رکھے گئے ۔ 


عارف حق آء شیخ صادق بربان پوری 


شا زاہ طریقت کا یہ سالک اوز ہار5ہ رب العزت ک5 عرم دنیوی 
تعلقفات سے رایت لیگااہ اور آزادق و وارسنگی کا عاسی تھا کنقفت وکرامات 
اور صفاۓ باطن ےے بہرہ مند تھا ۔ حضرت شاہج‌ہاں کی شاہزادگی کے زماۓے 
میں بعض مقرب اسخاص ہے ذریعے یہ بشارت دی تھی کہ عنقریب تاج 
بادشاہی آپ کے سر مبارک پر اور خثأ سلطاتب آپ کے ژار قدم ہوکا اور آپ 
کی ٹیڑ آپ کی اولاد کی انصاف پروری کی ہدولٹ قیامت تک حکومت آپ کے 
دوسری پیشکوئی بھی ذرسب لکلے ۰1 بج 


صوق صاف ضمیر ییاں شیخ پر 
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یہ ان ىزرگوں میں سے ہیں جں پر وجد و حال ىى کیفیٹ طاری رہّی 
ہے ۔ موسیئی اور ساع کی طرف شڈدت سے مائل تھے ۔ شادمانی و خوشدی ہما 
وف گزارے اور فرقہٴ ملامتیہ کے انداز پر لوگوں کی قیل و قال کی بروا 
نم کرتے ۔ صوفیانہ تعبائیف چنھیں اہل معرفت کی اصطلاح میں 'ذ کر؟ کہتے 
ہیں ء تالیف آئرۓ تھے ۔ ہمیشہ اعای حضرت کی سلطنت کے دعاگو رے ۔ 
بلک حضرت کی شاہزادگی کے زماے میں بعض سفروں میں ہمرکای کا شرف 
حاصل کیا ۔ چونکہ حضرت کو عارفوں ؛ درویشوں ہے بہت اعتقاد ے لہٰذا 





وہ مفتی غلام سرور ۓے خزینۃ الاصفیا ء ص و وو پر .وھ درج کیا ے ۔ 


- شاہجہان نام جلد سوم 


انثر ان کے ساتھ نہایت اعزاز و احترام ہے پیش آے اور اُن کے اعلاص 
کے ملے میں قد وجنس عطا کیا کرتے ۔ ان کے حال پر خاص سہربانی 
مبذول رکھتے ۔ سن ایک ہزار ہجری ؟ میں جہہان فافی ہے رحلت ى ۔ قصبہ 
میرٹھ میں دفن ہوۓ ۔ 
لکتہ دان توحید ء ہیشواۓ اہل توکل و تجرید شیخ عبدالرشید 
اس جامع کالات ہستی سے دنیا کی ہرکت وابستہ ے ۔ آپ کا دل پرنور 
مطلع خورشید کی طرح انوار ال ہی کی تجلی سے روشن ے اور جونہور کی 
خاک پا ک آپ کا وطن ۔ ظاہر و باطن کی پاکیزگ ؛ نیک سرشنتی ء ذہانت و 
ذکاوت آپ یىی خصوصیات ہیں ۔ مہایت مقدس ء ہائںرکت اور مبارک قدم 
ہسّی ہیں ۔ ےمہالغب لکھتا ہوں کہ ان کی گفتگو سے ہوۓ معرفت آتی 
اور ان ىک پاری سن کر دل میں توحید و معرفت ک نور پیدا ہوتا ے ۔ 
میدان حقیقت کا یہ شہسوار اہل دنیا کی صحبٹت سے بہت ہی گریزاں ے اور 
ان کی ملافاٹ ہے نہاوت متنفر ۔ ے یازی و استضا ان کا شیوہ ے ۔ تعیٹاں 
کے پردوں کو اُٹھا چکے ہیں ۔ لوگوں ے فتوحات یا نذریں بالکل نہیں لیتے 
اور دلیا والوں سے قطعاً نہیں ملتے ۔ ایک سر تبد بادشاہ خدا آگاہە (شاہجہاں) 
ےۓے ان غلوبؤت نشین عارف ہے ملئے کی خواہش کی ۔ کسی آداب داں ہائتھیز 
ملازم کے ہانھ فرسان بھیجا جس میں ناکید تھی کہ مابدولت کو اپنی ملاقات 
سے عظوظ فرماؤ ۔ وہ زاہد کاسل کہ دلیا و مافیہا کے ممام رشنے توڑ چکا تهاء 
ہرگز انىنے گوئمٴ عزلت سے نہ نکلا ۔ فرمان شاہی کی تعمیل ہے بہلو تھی 
کی ۔ المحتصر اگر أٴں کے فضائل ؛ حالات ؛ ذوق و شوق اور ئظریات کا 
بیان کیا جاۓ تو ایک جداگانہ کتاب درکار ہوگ ۔ سردست الا ہی لکھنے 
پر اکۃفا کرتا ہوں ۔ 


فاضل کامل ء سعید ازل و ابد ء سر سید 6د 


پروردکار عالم ىی عنایتوں ے بھرہە مند ہیں اور اخلاق پدی کا موہ ۔ 
بد فیاض کی عنایت سے ہمیشہ معرفت کی منزل میں رہتے ہیں اور معشوق 


شاہجہان ناب جلد سوم ۸۸٣۴‏ 


حقیقی کی بارگاہ تک پہنچ چکے ہیں ۔ تعلم و ہدایت میں ایسے کامل ہیں کس 
سیاء قلب اشخاص کے دلوں کو روشن کر دینا ان کا ایک کرشمب ے ۔ 
ارہاب معرفت ہے مل کر اور تصوف کی کتاہیں بڑھ کر ۔ہایت مسرور ہوے ہیں ۔ 
ہمیشہ اہل معنی سے صحبت ری ے - آغاز حال میں قصہہ قنوج میں کہ ان کا 
وطن ے ء کوشہ نشیں رہتے اور علوم ظاہری یز علم معرفت کی تعلم دیتے 
تھے ۔ گوشہٴ فقر میں نہایس صبر و شاعت ہے وقت بسر کرے ۔ ارباب 
دولت اُنھیں بلاے تو ہرگز نم جاۓے ۔ لیکں حضرت شاہجہاں ۓ طاب 
فرمایا تو باراہ والا میں تشریب لاےۓ۔ سن عم جلوس ( ن٦‏ ۱ء) کے آغاز ہے 
مررۓے دم تک ہر وقت محاس شاہی میں حاضر رہتے اور کلام اللہ نیز 
احادیث ر۔ول* کے مطالب اور ثکات بیاں کر کے اہل حفل کو مستفید 
کیا کرتے ۔ آج کل حصرت اورنگ زیب ػیق غدمت بابرکت میں رہ کر 
احیاء العلوم اور کیمیاۓ سعادت! کے نکتے بیان کرتۓے ہیں ۔ 


عارف حقائق آ اہ ؛ معی شناس شیخ عنایت اللہ 


اس فرشتد طینت نزرگ کا آبائی وطن لاہور ے ۔ ان کی ولادت دارالسرور 
ہرہان پور میں ہوئی ۔ ابتداۓے عمر میں شاہی منصب دار ررے + پھر دل میں آیا 
کہ اہول دنیا۔کی صف میں شامل رہنا عالی ہحّی ہے ىعید ے ۔ فضل خدا ىک 
رہنائی سے ترک و تجرید کی راہ احتیار یىی اور معرقت و حقیقت کی طرف مائل 
ہو گئے ۔ اگرچں کچھ مدٹ تک علوم ظاہری تحصیل کر کے کای استعداد بہم 
پہنچائی اور بعض دیندار بزرگوں ہے شریعت کے مسئلے مسائل بھی سیکھے 
لیکن ذوق و شوق کی منزل تک پہنچنے کے لیے بیتاب رہتے تھے ۔ ظاہر ہے 
کہ عقلی علوم سیکھنے سے عشق حقیقی کے نکتے دریافت نہیں ہوتے ء 





(۔ احیاء العلوم الدین امام غزا ی کی عربی تصنیف ے جس کا بب اختصار 
فارسی ترجمہ انھوں ے کیمیاۓ سعادت کے نام سے کیا تھا ۔ اس کے 
ُردو ترجے ہازار میں دستیاب ہیں (تارب ادبیات ایران ص )٠۰۱‏ 


6 شاہجہان امہ جاد سوم 


مدرے میں خانقاہ والاأ فیض معرفت حاصل نہیں ہوتاء سراب ہے پیاے ک 
پیاس نہیں بھی اور کاغذی پھولوں ہے گلاب نہیں کھنچتا الہٰذا ایک روز 
ے اختیار تعلیم و تعلم کو خیرباد کہت کر مدرے سے خانقاء کی راہ ی 
اور سلطان الاولیا حضرت خواجہ قطب الدین بنتیار کاکی کی خدب میں حاضر 
ہوۓ ' ۔ انی روح پر فتوح ی برکت اور ارشاد کی ٹائیں سے علائق دنیوی. 
کو توڑ ڈالا ۔ گھربار پیوی بجے سب ہے قطم علق کر کے فقیری اختیار 
کر لی ۔ گوشہٴ خلوت میں ایسے نیٹھے کہ دوسٹ آهنا اپنا بیکانہ کوئی وہاں 
نب آسکتا تھا ۔ خداۓ پاک ہس لو لکا ‏ لی ۔ 

پھر تو یہ کیقیت ہوٹی کہ راب راب بھر جاگ کر تب زندہ داری 
کرے لگے ۔ مجاہدات اور ریاضتوں ہے آئینہٴ دل کو ایسا چمکایا ئہ سشاہدات 
کی تجلیوں ہے فیض یاب ہوۓ ۔ شام سے صبح ہویۓ تک نمازوں میں سشغول 
رہتے اور صح ہے شام تک کلام اللہ کی تلاوت اور ذکر الہ ٰہی میں حو 
ہو ے ۔ حیسا کہ ان کے چہرے سے ظاہر تھا ء دلیا کی ہر چیز کا نقش لوح 
دل ہے مٹا دنا تھا ۔ لا موجود الا اللہ کے نکتہ دان بن گے مہ رخ پرئرر 
سے ٹہکتا تھا کہ ہم دنیا ترک کر چکے ہیں ۔ 

المعضصر کالات اسمانی کا وہ تخزن میرا مر اور وی نعمت بھا ۔ پر طرح 
میری تریت و پرورش قى ۔ سخن سرائی اور معنی آفروی میں کامل تھا۔ 
میری طفلی ہے آج تک میرے کلام کی اصلاح کرتا رہا اور آے حسن لفظ 
ومعی ہے آراستہ کیا ۔ میری اس کتاب کو بھی وہ ضرور اصلاح دیتے اور 
ُن کے فیض اصلاح ہے ید تصنیف پر طرح مکمل ہو جاق لکن تقدیر کو 
یه منظور ئی ہوا ۔ وہ نزرگوار اس کی تکمیل سے پہلے ہی بتاریح 





و یہاں مصنف یا کاتب سے سہو ہوا ہے ۔ حضرت قطب الدین منتیار کایق 
کا انتقال بتاریخ م و ریع الاول ۳ن+ھ ہوا (حبوب طرزی ۔ اولیاۓ کرام 
ص ہر نیز مقتی غلام سرور خزینۃ الاصفیا) ۔ ظاہر ے کی شیخ 
عنایت القہ کا زمائہ اُن ہے چار صدی بعد کا ے ۔ کسی اور تذکرے 
ہے عنایت اللہ کے کسی سرشد کا ام دریافت نہ ہو سکا ۔ 


ہماہجپان نامہ چلد سوم ٥ھ‏ 


۹ر جادی الاول ۸۲ رھ (م ستمیں رے+رء) جمعرات کے دن ید عمر یہ سال 
چہان فان ہے غلد بریں کو روائم ہو گیا ۔ ان کی تار ولادت بھی 
۹٭م جادی الاول ہی تھی ۔ ان کے انتقال ہے مجھ غم تصیب کی زندگی سراسر 
عذاب بن گی ۔ دل زار میں سیکڑوں ىشتر چبھ چبھ کر ٹوٹ گئے ۔ کاش 
سری ناق عمر اس بزرگوار کو لگ جاقی اور میں اُنْ کے سامنے فوت ہوتا 
تاکہ دل پر اتا غم ىد پڑتا اور آنکھیں ہبوں اشکبار نہ ہوتیں ۔ اەسوس ان 
کے انتقال سے سعر و سخن گی“ چلس جو کلشن فردوس سے زیادہ رنگین تھی ء 
غم و اندوہ کی خزاں ہے ایسی ے رونق ہو گئی کہ تمام پھول جھڑ گئے ۔ 
آتش فرایق ۓ سے ایسا جلا دیا کہ اگر ناد بہشت کے جھوٹکے بھی آئیں 
ہو غنچے ئە کھلیں گے ۔ بیھات چرخ جفا کار نے کس خوشی کے بدلے میں یہ 
غم کا پہاڑ میرے دل پر ڈال دیا اور کس بسرتب کا دلا لیے کے واسطے 
میرے جسم زار کو ری و بلا کا نغانہ نایا ۔ 

”جب وہ بزم سخن آراستہ کرۓ والا مجھے یاد آتا ہے 

دو زنجیں کی مائند مہرے ہر پر عضو سے فرناد کی آواز 

آتی ے ۔ میں درد مندی و اندوہ کے سبب شاعری کے 

حال پر رونا ہوں اور کان سخن کے اندر تمام اعل و 

یاقوت خون کے آنسو بہاتے ہں ۔ وا حسرتا کہ شاعری 

کا ایق یی وٹارک: ہو گا اور خارا تفر غاب 

ارجستہ سٹ گیا ۔ شاعری کی راء جو چہلے باریک تھی 

اب تاریک ہو گئی کیونکہ شمع شہستان سخن کو فنا کے 

جھونکے ے بجھا دیا ۔*“ 
اُس مغفرت مآب کو جو پر طرح بارگاہ الُہی میں مقبول و مقرب تھا ء حضرت 
قطب الاقطاب غواجہ قطب الدایا و الدین کے مزار کے پاس اس کی اہی 
بنوائی ہوئی خاتقاء میں دفن کر دیا ۔ یقین ے کہ رحمتِ پروردگار کا بادل 
اس پر برستا رے گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طفیل نے 
بہشت بریں میں جگد ملے کی ۔ 


7 شاہجمان امہ جلد سوم 
أُن عالموں ؛ فاضیلوں ء لکتہ داں شاعروں ء ئثر لگاروں اور 
خوشنویسوں کا ذکر جو عہد شاہجہای می ہوۓ اور 
عنایت شاپی ہے بہرہ مند ہوۓے 


طیقہٴ علماء 


دقیقہ سنج محقق ؛ سرخیل علاۓ واجبی التعظم مولانا عبدالحکم 


دارالسلطنت لاہور کے مضافات کا قصبب سیالکوٹ ان کی ولادت کا 
ے ۔ علم و فضل وس دو کو و و 
حاجت نہیں ۔ اگر ان کو ہو علی سینا اور ابو نصر فارابی کا ہمسر ٹھپرائیے 
جا ے اورعقول عشرہ کی صف میں جگد دے بے تو زیہا و اسیا 
فیاض کی عنایت ے "مام رما کرنای ای کور خداداد کالاں 
اور ذکاوت و ذہانت کے سہب علاۓے قدیم کی تمام کتابوں ہر جن کی تفصیل 
اس کتاب میں درج کی گی ے ء حواشی لکھے اور ہر ایک کے دیباچے کو 
حضرت شاہجہاں بادشاہ کی ذات گرامی سے معثون کیا ۔ ساٹھ سال تک 
درس و تدریس کر کے شریعت اسلامی کے فرائض ؛ سنوں اور مسائل ىک 
تلقین کرے رے ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ کے دین کی نعلم 
اوراہٰی ذات حمیدہ صفات کی ہرکت ہے پنجاب بلکہ سارے ہندوستان کو فیض 
پہنچایا ۔ رفتہ رفہ ان کے علم کا درجہ یہاں تک پہنچا کہ بڑے بڑے عاام 
فاضل أُن کے ساسۓ زانوۓ ىلمذ ‏ ہ کرے اور با کال ادیب طفلان مکتب 
کی طرح صف بستہ ہوے ۔ ہر شخص اعتراف کرتا کہ عغطہ* یونان کا حکم 
کامل ارسطو اُن کے سامئے ایجد خواں ے ۔ الغرض اس مالک فضائل و 
کالات سے تام فاضلان زمانب نے استفادہ کیا ۔ ےھ (ے۱۹۵ء) میں 


شاہجہان ثانہ جلد سوم ےھ 


جہان انی ہے رحلت کی ۔ اب أُن کے بیۓے سولانا عبداللہ جو تمام علوم کے 
جامع ٤‏ صفات حمیدہ سے متصف اور تمام معتوی اور صوری کالات کے حامل 
ہیں ء تمام ناتوں میں اپنے والد بزرگوار کے صحمح جانشین ہیں ۔ امید ے کہ 
پروردار عالم حس نے انھیں اپئے فیفض و کرم ہے ببرہ ند کیا ے ء دیر 
تک بزم کال میں مسند آرا رکھے گا ۔! 


صاحب اضائل شیخ عبدالحق حدث دہلوی 


خعداۓ پاک کے لطف و کرم کا ید مظہر دہلی کا رہنے والا اور تمام 
علوم کا جامع گزرا سے ۔ فقہ و تذفسم میں نکنہ دای یی داد دڈنے؛ کو 
جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف رخغصت ہوا ۔ ان یىی رحات کے بعد ان 
کا بٹ نورالحق کہ عام و فضل میں شہرۂ آەاق تھا ء مدتوں درس و تدریس کا 
فریضہ البام دیتا رہا ء بعد ازاں فو ہو گیا ۔ خواجہٴ بزرگوار قطب الدین 


کے مزار کے پاس باپ کے مقہرے میں دفن ہوا ۔ 
فاضل فارسی و عری مولانا ۂکرالقہ شبرازی خاطب ہہ افضل خاں 


شیراز وطن تھا ۔ لوگوں کے کام سوارۓ ء غیرخواہی غلق ء 
رضا جحویق پروردکر ء کر سازی اہل حاجات اور دین و دولت یق خدمات انجام 
ٔٔمسسةسىصػصًصسىےىىسےٛٔیےے 


حواشی کے ام یں ہیں : تفسبر ببضاوی پر حاشیں ۔ تلویج کے چاروں 
مقدمات پر حاشیں ۔ مطول پر حاشید ۔ حاشیہ میر سید شریف ۔ شرح 
موافف پر حاشیہ ۔ تفتا زافی کی شرح عقائد پر حاشید ۔ خیا لی پر حاشیں ۔ 
شرح شمسید پر حاشید ۔ شرح مطالعص اور شرح ملا پر حاشیہ ۔ حاشیں* 
عبدالغفور ۔ الثباتِ علم واجب میں ملا جلال الدین دوائی کی شرح 
عقائد پر حاشید ۔ شرح حکمت الععن کے حاشے پر تشرحی افادات ۔ 
شرح ہدایت حکمت پر حواشی ۔ سراح الارواح پر حواشی ۔ 


۰۸م شاہجہان ثامہ جلد سوم 


دینے میں اس کی نظہر ند تھی ۔ تقریر و تحریر میں ایسے ایسے نکتے ادا 
کرتا تھا کہ افلاطون و ارسطو ک روح شاد ہو جات ۔ روشن ضبری کے 
سیب اشراق کا رتیں حاصل کیا بھا ۔ مبدأ فیاض ہے ہر فن میں کال اور 
عنل سلمم نیز دالغ نظری سے بہرہ مند تھا ۔ فصاحت میں اہے حسان زمانہ 
کكہیے تو مجا ے ۔ دوران گفتکو میں پیثت و بندسب اور دھگر علوم ک 
اصطلاحوں اور نکتوں کی تشریج کر جاتا تھا ۔ جہا:گڈیس پادشاہ کے عہد میں 
بندرگاء سورٹ ہر اتر کر برہان پور پہنچا اور عبدالرحم خاغخاناں کی خدمت 
میں آ کر سرفرازی پائی! ۔ دھر اُس سردار اوقار کی سفارش سے شاہزادی کے 
ژماۓ میس حضرت شاہجہاں کی ملازس میں آیا اور زمانہٴ سرگردافنی کے آغاؤ 
تک ان کی سرکار میں دیوان کے عہدے پر سرفراز رہا ۔ افضل خاںل خطاب 
تھا ۔ پھر کچھ عرصے تک حضرت کی ملازمٹ کے شرف ےد محروم ہو کر 
جہانگبر بادشاہ کی سیر سامانی پر تعینات ربا ۔ سن م جلوس (ہ۱۹۰۲ء) میں 
ارادت خاں کی جگہ وزیر کل مقرر ہوا ۔ ہفت ہراری ذات پایچ ہزار سوار کا 
منصب ملا ۔ سال وفات یعی ۱۳ء نک اس خدمت کو کال شائدتگی ے 
امجام دیا ۔ 


دالشمند یگانہ ء علامبٴ دوراں سعداتہ خاں 


دیبی علوم ء گویائی ٤‏ قصاحب ء دہائت و ڈکاوٹ میں ے نظر تھا ۔ 
راۓ صائ5ب ‏ خوش تدہبری اور قوت حافظہ لاجواب تھی ۔ کالات خدادادء 
عا ی فطرق اور خوس نصیبی یىی برکت ہے یہ عروج پایا کہ اعللی حضرب ہر 
معاملے ہیں اس ہے مشورہ کرے تھے ۔ نہایت باشعور شخص تھا جس کے 
آگ دانشژمند عصر طفل مکنب کی حیثیت رکھتے تھے ۔ اس کے باوجود 
اخلاق ربائی کا 'مونہ اور کالات انسانی و ملکوتی کا پیکر تھا ۔ عام و دانش 





و۔ مزید تفاصیل کے لے دیتھے بزم تیموریہ ؛ ص ٣۱ء‏ تالیف صباح الدین 
عبدالرحان ۔ 


شاہجہان نامہ جلد سوم ۶۹ھ 


میں یہ رتبہ حاصل کیا تھا کہ بڑے بڑے خوش تقریر نصیح البیان فاضل اُس 
کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاے ۔ لیاقت و استعداد 
کہ زور ہے جزئیات و کلیات ہر نظر رکھتا اور ایسی ایسی نادر باتیں بمان 
کر جاتا کہ جو لوگ دقیقہ سنجی میں پگا'مٴ عصر کہلاے تھے وہ رشک 
کے مارے طوبار کی طرح پیچ و ناب کھاتے اور قلم کی طرح سر جھکا کر رہ 
جاے ۔ مطالب عرض کرے وقٹ ہو اس خوش گفتاری سے وولتا کہ ہر 
پہلو روٹن ہو جانا۔سن مم جلوس کے واقعاٹ میں تحریر ہو چکا ے کہ 
سوسوی حاں صدرالصدور کی سفارس ہے دربار شاہپی میں رسائی حاصل کر کے١‏ خانی 
کا خطاب پایا ۔ پھر ترق کرتے کرے ہفت ہزاری ذات ہفغت ہزار سوار کا 
منص اور وزارت عظملی کا عہدہ حاصل کر لا .۔ہ۹,؛ھ (۵۹+بع) میں 
جہان فانی سے گزر گیا ۔ 


ملا علاء الملک تونی بخاطب ہہ فاضل خاں 


منطق اور فلسفہ میں تہایت ماہر تھا ۔ ریاضی اور طبیعیات میں یہ کال 
حاصل کیا کہ تقریر و تحریر میں تمام مطالب نہایت سہولت ے ادا کر دیتا ۔ 
گفتگو ے معانی تراوش کرۓ اور دلائل ہے سخداق کا حی ادا ہوتا۔ 
حساب اور جبر و مقابلہ (الججرا) میں کسی کو اس سے ہەسری کی ہمت لئ 
تھی اور پیثت و ہندسہ میں کوئی اس ى برابری تہ کر سکتا تھا ۔ آغاز عمر 





۔ ماثرالاسا؛ ج ہب ص مم اور بادساہ قامہ ء ج ٢ء‏ ص ۲۱۹ پر درج ہے 
کہ شاہجہاں ۓ اُس کے اوصاف سن کر خود موسوی خاں ہے کہا تھا 
کہ سے ہارے دربار میں پیش کیا جاۓ ۔ روزنامہ مشرق ے اپریل ٭٭ء 
میں اقبال شابعن نے لکھا ے کہ علامہ کا وطن موضع پترای حصیل 
چنیوٹ تھا ۔ حیات صالح ص ہں سید احمد مارہروی میں قارج ولادت 
۶۸ھ طابق و,+رء ے ۔ تارب وفات ہم جادی الثایق وھ 
ے٠‏ اپریل (۱۹۵ء) سے ۔ 


۰ شاہجہان ناس جلد سوم 


میں زیور علم و دائش ہے آراستہ ہو کر ایران میں مام علوم کی تمصیل یہ 
فارغ ہوا ۔ فراست و ذہانت اور علم و ہثر میں ہوملی سیتا اور ابونصر فاراف 
کا ہم پلہ بلک عقل اول کا ہمسر تھا ۔ جب مام علوم حاصل کر چکا تو 
ذہن خداداد کی دولت لے ہوۓ بوستان ہند کی طرت روالہ ہوا جو قدردانی 
کے سبب ملکوں ملکوں کے پئرمندوں اور ہر خطے کے دائش وروں کا سصسکز 
و مجع بئا ہوا ے ۔ پہلے یمین الدولہ مرزا ابوالحسن خاطب بہ آصف خاں 
کی خدمت ہیں آیا جو امارت و ریاست کے ہاوصف علم و حکمت میں 
ابونصرفاراى ہے بہتر تھا اور دقیقہ سنجی میں عقل اول سے برٹر ۔ اس کے جیتے 
جی نہایت احترام ہے ہمدمی و دمسازی کی خدمت الجام دی ۔ آصف خاں کے 
انتقال کے بعد حضرت شاہجہاں کی ملازمت میں داخل ہوا اور خداداد لیاقت 
و قابلیت کی بدو خان سامانی کے منصب پر سرفرازی پائی ۔ فاضل خاں 
خطاب ہوا ۔ حضرت اورنگ زیب کے عہد میں وزارت کل کے عہدے پر جو 
سب ہے اونچا عہدہ ے ء سربلند ہوا ۔ پنچ ہزاری بنصب ملا ۔ لیکن تقدیر 
ے زیادہ ساتھ ند دیا ۔ دیوان وزارت پر دو ہی ہفتے مسند آرا رہا تھا کہ 
پیغام اجل آ پہنچا ۔ ٭ے .٠ھ‏ (۳+٦ء)‏ میں دار فائی سے انتقال کیا ۔ 


مولانا شفیعاۓغۓ بزدی دالشمند خاں 


اپنے وطن ایران کے قسام میں ندب تک علوم متداولہ ی تحەصل کر کے 
مناسب استعداد ہہم پہنچائی ۔ پھر روزی کی خاطر چند تاجروں ہے کچھ رٹم 
لے کر ہندوستان جنت مان کی طف آ گیا جس کی وسعت اور تمول شہرۂ 
آفاق ے ۔ یہاں آ کر لشکر شاہی کے بازار میں خرید و فروغت کرنا رہا ۔ 
لغم کما کر ایران جانۓے کے لیے بندرگاء سورت مس پہنچا تھا کہ نصیب نے 
زور کیا ۔ بعض مقرب اسرا تے اس کی لیاقٹ اور پئرمندی کا حال حضرت 
شاہجہاں کے گوش گزار کیا ۔ غرض دربار ہے طلبی کا فرمان صادر ہوا ۔ 
اس نوازش کا مژدہ سنتے ہی خدا کا شکر ادا کرتا ہوا ہلکس سجدے کرتا 
ہوا واپس آیا ۔ بارگاہ شاہی میں حافر ہوا تو ہزاری ذات ء سو سوار کے 


شاہجپان امم جلد سوم ز۸ہ 


منصب پر سرفرازی پائی ۔ چوتکہ علوم متداولہ پر خوب نظر تھی اور پیثت 
و ہندسم میں پوری استعداد ہہم پہنچانی تھی اس لے ارباب سخن اُس کی بات 
کو سند سمجھتے اور ہیثت دافنی میں ے نظیر قرار دیتے ۔ ذڈی ء قیز دہن ء 
فراخ دل ء فیاض اور خوش فکر تھا ۔ حضرت شاہجہاں کی قدردانی ے اتی 
ترق پائی کہ تمام ہمچشموں ہے بڑھ گیا ۔ تھوڑے ہی عرصے میں میر بخشی 
کا جلیل العدر عہده اور پنچ ہزاری منصب حاصل کر لیا - .۸۰.ھ 
رہے۹وع) میں جمہان فافق ے انتقال کیا ۔ 


متبع فیض مولاا مچد فاضفل بدخشی 


توفیں ایزدی کے سبب ذہن رسا اور ذکاوت حداداد کی بدولت مٴمام 
علوم میں ایسا کال ہہم پہنچایا کہ یکٹائۓ زمانہ ٹھہرا ۔ حکمٹ ء تفسیر اور 
اصول فقہ میں یکانهٴ دہر تھا ۔ علوم معقول و منقول کا جو الجھا ہوا مسئلد 
اس کے سامے آاء دم ٹھر میں ساجھا دیتا اور ام ہاریکیاں واضح 
کر دیتا ۔ علم و فضل کی نکمیل کے ىعد وطن سے آ کر حضرت جہہانگیں بادشاہء 
کی ملازمت میں داغل ہوا ۔ کچھ عرصہ اردوۓ معلٰی کا قاضی رہا ء پھر 
حضرت شاہجہاں کے عہد میں پر جلوس (مسہ رء) تک اسی عہدے پر مامور 
رہا ۔ اس ہے بعد لاہور میں گوشہ نشیں ہو گیا ۔ پھر اپننی جگہ نہ چھوڑی 
یہاں تک کہ وقت مقررہ پر ملک عدم کی راہ لی ۔ 


ً فاضل ہباکال مولانا عبدالسلام 


خداداد کالات اور فطری استعداد سے بہرہەمند تھا ۔ عری کے تمام علوم 
میں اتہائی فضیلت حاصل کر ی : پھر لاہور میں علوم معقول و منقول کے ماہر 
مولانا عبدالسلام لاہوری کی خدمت میں رہ کر ء جو فقہ اور تفسبر میں ے نظیر 
تھے ء بہت سی معتبر کتابوں کی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعد شاہجمانی 
سلاژسوں میں شامل ہوا ۔ لشکر شاہی میں فتوی دینے کی خدمت پر سرفرازی 
پائی ۔ چپ تک موقع ملا درس و تدریس کا شغل جاری رکھا ۔ وقت موعود 


۳ہ شاہجپان ام جلد-حوم 


پر جہان فانی ے عالم جاودائی کو روانہ ہوا ۔ 


فاضل عصر مولانا عبد اللطیف 


قصبہ سلطان پور میں جو لاہور کے توابع میں سے ے؛ پيدا ہوا۔ 
ختلف علوم و فنون اور ادب و حکمت میں سعی و محنت سے وہ درجہ حاصل 
کیا کہ یکتاۓےۓ زسالہ ٹھہرا ۔ تیز فہمی ء قوت حافظہ ء فصاحتِ گفتار اور 
عبارت آرائی ہیں اس کا کوئی ہمسر نب تھا ۔ شاہجہاں کی شاہزادیق کے 
ژمائے ہی میں ملازمت پر سرفراز ہوا ۔ سلطان دارا شکوہ کی نعلیم اُس کے 
ہے تھی ۔ ایک مدت تک یم خحدمت اس طرح امجام دی کب مکتب کو 
دارالحکمت یونان کا ہم پلٹہ بنا دیا ۔ کثرتِ مطالعہ کے سبب بصارت ہے 
معذور ہو گیا تو دنیا کے مشاغل ہے یکسو ہو کر اپنے وطن میں گوشہ نشیں 
ہوا ۔ چند دیہات بطور مدد معاش اس کے نام ہو گۓ تھے ۔ مرتے دم 
تک وہیں رہا ۔ 


پیشواۓ علاۓ دہر ہلا محمود جونہوری 


افکار و معانی کے واسطے انا ضمير پاک مقام مود تھا۔ فضل و 
دانش کے آسمان کا ئیٹر_ تاباں کہہے تو بجا ے ۔ جونہور میں پیدا ہوا ۔ 
سن تمیز کو پہنجتے ہی سخن وری' اور سخن دافئی کے مرحلے طے کرےے 
پر کمر باندھی ۔ مبدأً فیاض کی طرف ہے بڑا فضل و کال پایا تھا ۔ ممام 
علوم بالخصوص فلسفہ ء منطق ء ریاضی ؛ طبیعیات ء ال ہیات اور منقولات 
میں بڑے بڑے ىا کال ان کا مقابلہ کرۓ سے عاجز تھے ۔ اس علم و فضل 
کے باوحود تیز زہانی اور گوڑائی سے بہرہ مند نہ تھے ۔ ہاں تحریر و تصنیف 
میں ان کا قلم نہایت رواں تھا ۔ کلام اللہ کی تفسیر اور حقائق_ اشیا کی 
تشریج کرتے وق ایسے سے نکتے زبان قلم ہے لکاتے تھے کہ معنی پردازی 
کا حق ادا ہو جاتا ۔ ان کی لکتد سنجی ارباب ہوش کے دل میں گھر 
کر لی ۔ آج تک اہل عالم أن کی تمریریں دیکھ کر محو حیوت 


بماہجہان امم جلد سوم ۸۳۴ 
وہ جاے ہیں ۔ 


فاضل عا ی فعارت مولاتا عوض وجیہ 


توران کا قصہد اخسیکت أُن کا وطن_ مالوف ے ۔ یز فہمی اور 
نکتہ رسی میں یز ارک بیای اور سخن سنجی میں ے نظبر ے ۔ ذہالت و 
ذکاوت کے سہب نہایت دقیقد سنج واتع ہوا ے ۔ علوم متداولہ پڑھاۓ میں 
کوئی اس کا ہەسر نہیں ۔ پاکسزی ء ڈائسنگی ؛ خوش اغلاق اور شرافت 
اس یىی ذات میں روز ازل سے جمع ہیں ۔ سن .ہ حلوس (ہم+؛ء) میں جب 
بلخ فتح ہوا تو یب ماوراءالئبر سے ہندوستان آے جو زماے بھر کے 
عالموں فاضاوں کا رکز بنا ہوا ے ۔ یہاں شاہی ملازمت پر سرفرازی پا کر 
اردوۓ معدٰی ے۵ مفی مقرر ہوتۓے ۔ 


دانشور کامل مولانا ٭ یعقوب لاہوری 


فیض ایزدی اور عنایات_ ارلی سے خوب حصہ پایا ے ۔ فقد ء اصول ء 
حدیث ء تفسیر ء منطق ؛ معانی کلام وغیرہ علوم میں ماہر ہوۓ کے علاوہ 
ختاف فضیلتوں ہے آراستہ ے ۔ اخلاق و اوصف کا یہ عالم ے کہ انسانر 
کامل اور فرشتہ صفات ہے تو زیبا ہوگا ۔ لاہور کے افق ہے آفتابِ قاہاں 
کی طرح طلوع ہو کر اپنے مبارک وجود ہے سارے پ:جاب کی عزت بڑھا دی ۔ 
علم و فضل میں شہہرۂ آفاق ے اور ہندسہ ؛ ہیثت اور دیگر فنون میں متاز۔ 
دقیقہ سنجی اور نکتہ دانی میں ید مرتبم حاصل ے کہ منطق و معافی کہ 
نکات بہان کرۓے وقت اعجاز دکھاتا ے اور درس و تدەریس میں ان 
ذہن_ رسا ہے ممام گٹھیوں کو ساجھا دیتا ے ۔ فی الجملہ أُن کا پایہ دوسرے 
فاضلوں ہے بہت بلند ہے ۔ 


ى۵۸۰۰۴ شاہجہپان نامٰ جلد سوم 
پیشواۓ اہپل دائش سولانا ابوالفتح ملتافی 


علم و فضل میں شہرۂ آەاق ے اور دالش و حکمت میں یکتاۓ دہر۔ 
بہت قصیح البیان اور دقیئہ سنج فاصل ے ۔ اس کی خوش زبانی ہے اہل, 
جلس کا ذہن روشن ہو جاتا ہے اور رنگین ىیائی سے حاضرین کہ دل کی کلیاں 
کھل جاتی ہیں ۔ پائیزہ اطوار اور ہایت نکتہ سنچ نزرگ ے جس کا ضمبر 
روشن ے اور گفتگو ہے عام و پتر کا نور بھوٹٹا ے ۔ امید ے کہ مبدأ 
فیٹاض کا ید ترلیت کردہ عالم مدت دراز تک علم وفضل اق مسند کو 
رونق بخٌشے کا ۔ 


حکیموں اور جراحوں کا طِِْمّه 


حکمت ماب حکم صدرا خلف حکم فخرالدین مد شیرازی 


اولقعزانعاہ راب اع ناک مان مر زم کی نام ہے نگ ور 
تھا اُس کا سب حضرت حارث بن کلادہ ہے ملتا ے جو رسول مقبول 
صلی الہ علیہ و آلع وسلم کے دیکھنۓے والے تھے اور جن کی دعا ہے اس نسل 
میں بڑے بڑے سماہر اور حاذق طبیب پیدا ہوۓ بلک قیامت نک یں سلسلم 
قائم رےکا ۔ عام طب اور ریاضی کے تمام شعبوں میں سہارت حاصل کر لینے 
کے بعد سن ہم جلوس اکبری یعئی روے6ھ (م۳۔م,.+بء) میں پندوستان 
پہنچا ۔ جنت مکانی جہانگیر بادشاہ کے عہد میں مسیح الزمافی کے خطاب 
سے سرفرازی پائی ۔ کچھ عرصے تک قن طبابت میں ایسے ایسے کارنامے 
دکھاۓ کس نفس_ جبرئیل اور معجزۂ عیسوی کی یاد تازہ کر دی ۔ پھر یں 
سوچ ک رکم قضا کا مقابلہ کرنا عقلمندوں کی طاقت ےہ باہر ہے ؛ اس فن_ 
شریف ہے ہاتھ کھینچ لیا ۔ کئی سرتبہ حج اور زیارت کی سعادت حاصل کی ۔ 
جب تک زندہ رہا تین ہزاری منصب پر سرفراز رہا ۔ 


شاہجہان امم جلد سوم ۸۵+ 
حکم ابوالقاسم خاطب بہ حکیرالملک 


ہندوستان میں پیدا ہوا ۔ فن_ طب میں ایسی مہارت حاصل کی کەه 
جثت مکافی جپانگیر کے عہد میں دو ہزاری منصب پر فائز ہو کر نہاپت 
عزت و اعتبار حاصل گیا آح کل بھی بادشام وقت کا منطور نظر اور 
مقرب ے ۔ 


حکم ركکنا تافی 


علم طب اور فن_ معالحات میں نہایت سًاہر تھا ۔ سخت باریوں ‏ 
غاطرخواہە علاج کر کے بدحال میضوں کو تندرسی بحشتا تھا ۔ کچھ 
عرصے تک شاہی ملازست میں رہا ؛ پھر بڑھاے کے سبب وطن واپس جاۓ 
کی اجازت ہائی ۔ بادشاء دریا دل کے فضض و کرم سے کشتر امید 
سرسیز رہی ۔! 


حکمم موسنا شیرازی 


حکمت کے فن میں کامل ے۔ علاوہ ازیں خوس اخلاق ء خوش اطواری 
اور نیک سیرتی کی صفات بھی ہائی ہیں ۔ لوگ اُس کے دست شفا اور خر و 
برکت کے معتقد ہیں ۔ علاج معالچے میں ایسی مہارت حاصل ے کہ ساری 
دنیا اہے جانٹی ے ۔ ہندوستان آ کر پہلے سہابت خاں کی خدمت میں رہا ۔ 
پھر جنت مکافنی جہانگیر بادشاہ کے آخری عہد میں شاہی ملازمت پر سرفرازی 
پائی ۔ آج کل ہزاری منصب پر سرہاند سے ۔ 


ج۔ پیل نۓ اورینٹل بایو گرانی ء ص ہم پر لکھا ے کہ شاہجہاں کے 
زماۓ میں مک معظمد گیا ء وہاں ہے واپسی میں ایران میں رہ گیا ۔ 
اکبر؛ جچانگیں اور شاہجہاں کے زہاے دیکھے ۔ ہ+هے رھ یا ہہےر,ھ 
میں فوت ہوا ۔ 


0۸7٦5‏ شاہجہان اب جلد سوم 


حکم فتح اللہ شیرازی 
ککثرت مشق کے سہب ہر شخص کے ۔زاج کو پہچان کر "مام ہماریوں 
کا نہایت اچھا علاج کرنا نھا ۔ تشخیص و تجویز اور دوا سازی میں ے نظیر 
تھا ۔ اس کے انتقال کے بعد اُس کا بیٹا حکیم صالح سہارت ء تجربہ ی بدولت 
ہزاری منصب پر سرفراز ے ۔ خائی کا خطاب ملا ے ۔ 


حکم علمالدین مخاطب ہہ وزیر خاں 


اس کا وطن اور نشو و تما ی جگہ پنجاب ے ۔ سن تمیز کو پہنچنے 
کے بعد طب کی تعلم پر متوجد ہوا ۔ حکم داوی ہے اس فن کی کتابیں 
پڑھ کر تھوڑے ہی عرصے میں معالجات کے تمام صیغوں پر حاوی ہوگیا ۔ 
ایسی سہارت اور حذاقٹ حاصل کی کہ ہر مض کی صحیح تشخیص کر کے 
معرکہ آرا علاج کرتا ۔ یدب تک حضرت شاہجہاں کی ملازمت میں رہنے 
سے اور بار بار علاج "کے سے اعلٰی حضرت کے مراج اور شاہزادوں یق 
طبیعت سے ایسا واقف ہو گیا تھا کہ ے غطا علاج کرنا ۔ اسی فن کی بدولت 
حضرت کا محرم خاص ٹھہرا ۔ دیوائی بیوتات ء خان سامائی اور دیوانی 
(وزارت مال) کی خدمتوں پر سرفراز رہا ۔ جب حضرت شاہجہاں ے تخت 
سلطنت پر جلوس قرمایا تو پاپ ہزاری ذات اور سوار کا منصب پا کر پنجاب, 
کی صوے داری پر سرفراز ہوا ۔ 


حکم داؤد ء تقرب خاں 


حکم عنایت اللہ کا بیٹا ے جو مسیح الزماں حکم صدرا کے ہاپ حکم 
فخرالدین شیرازی کا شاگرد رشید تھا ۔ باپ کے انتقال کے بعد مہارت اور 
حذاقت کی بدولت شاہ عباس کے درباری طہبیبوں میں سب سے متاز ٹھہرا 
اور نہایت مقرب اور رم ہوا ۔ شاہ عباس فوت ہوا تو حکمم داؤد ۓ کچھ 
عرصے تک گوشم نشینی اختیارک ء پھر حج اور زیارت کے لے گیا ۔ وہاںه 
سے لاہری بندرگاہ اور ٹھٹھں کے راستے ہندوستان میں داغخل ہو کر سن ے؛ 


شاہجہان نام جلد سوم ۱ھ 


جلوس مطابق م۵, رھ (۳مہ؛ء) میں حضوت شاہجہاں کی ملازەت حاصل 
کی ۔ سہارت کے سبب بڑی عزت پائی اورعلاج بھی ایسے کے کہ حاذق حکم 
آفریں کہنے لگے ۔ اگرچد تقدیر کے کم کو ٹالنا انسان کے بغی ہے باہر 
ےے اور دوحقیقت شفا فقط خدا کی عنابت پر متحصر ے لیکن تجربە اور 
تشخیص کی بدولت اس حکمم نۓ وہ مہارٹ حاصل کى سے کم بقراط اور 
جالینوس کا ام مٹا دیا ۔ ے مبالغہ ہہ سکتے ہیں کہ جب وہ مریضوں ک 
نضں پر ہاتھ رکھ دے تقو ملک الەوٹ کا یہ مقدور نہیں ہوا کہ اینا پانجه 
بڑھا کر کسی کی روح قبفن کر سکے ۔ آج کل پاچ ہزاری منصب پر سرفراز 
ے اور مقرب و عمرم ہوۓ کے سبب تمام طہببوں میں متاز ے ۔۹ 


شیخ حسن ولد شیخ بھینا اکن کبرالہ 


جراحی کے فن میں کامل سہارت رکھتا تھا -۔ اس معاملے میں ایسا 
یدطولی عاضل تھا کہ خواہ کیسا ہی زغم یا ورم ہو اس کے علاج ہے 
ٹھیک ہو جاتا ۔ زخموں اور جراحتوں کے بھرے میں ایسا دست غفا )ایا 
تھا کہ لوگ اس کے علاج کو معجزہ سمجھتے تھے ۔ اسی لیاقت و مسہارت 
کی بدولت جہانگیر بادشاہ کے زماے میں مقرب خاں خطاب پا اور پاچ 
ہراری منصب پر سرفراز ہوا ۔ آج کل ضعیفی کے سبب اپنے وطن کمرانہ 
قلم مظفر نگر (یوہ۔ ی) میں گوشہ نشیں ے ۔ بادشاہ سلامت کی طرف سے 
ایک لاکھ روے کا سالیانہ پانا اور دعاۓے دولت کرتا ے ۔ اُس کا بھتیجا 
قاسم اگرچہ اُس کے برابر نہیں لیکن تمام جراحوں کا پیشوا ے ۔ دموی مواد ء 
زعموں اور ورہوں کا علاج کرے میں یکداۓغ زمالہ ے ۔ 





و۔ شاہنواز خاں ضفوی نے ماثرالا۱ءج رص , وم پر لکھا ے کہ شاہجہاں 
کا بہت مقرب طہیب تھا ۔ جب شاہجہاں کو اورنگ زیب نے ئنظر بند 
کر دیا تو ان دلوں بھی شاہجہاں کا معالع ہی تھا ۔ شاہجہاں پورے 
طور پر شفایاب ہؤا تو تیس ہزار اشرنیاں ديیں ۔ ٭ے.ضھ (۲ ہورع" 
میں فوت ہوا ۔ 


۸۱۸ شاہجہان امہ جلد سوم 
شاعروں کا طرفه 


پیشواۓ شاعرانِ سعر بیاں حاجی چد جان قدسی 


مشہد مقدس کا رہنے والا ے ۔ زہد و تتوعل ء پاکیزہ کرداری اور 
تقدس کے اوصافت رکھتا ے ۔ طبع رواں حاصل سے اور ؛ِس کے کلام میں 
متالت و بخنی ے ۔ مبدا فیاض ہے ہہرہ مندی اور معنی پردازی میں کمال 
رکھنے کے سہب ہہت اچھا قصیدہ کہتا ے ۔ قطعہ ؛ غزل اور رباعی کی 
تعریف نہیں ہو سکتی ۔ لیکن ثنوی میں بالخصوص ایسی ایسی صنائع بدائع 
لاتا ے کہ برجستں اور شستہ مضامین و معانی جلوہ گر ہو جاتے ہس ۔ 
انصاف یں ے کہ کسی شاعر کو اُس کے کلام پر اعتراض کرتےۓ کا یارا 
ہیں ۔ فن_ گفتگگو میں کوئی اُسے نہیں بہنجتا ۔ آُس کا کلام کندن کی مائند 
خامی سے پاک ہے اور دیدہ وروں کے بزدیک پسندیدہ ۔ طبع_ لد سے 
کلام کو سرفرازی بخشتا بلکہ پیش پا اتادہ مضامین کو اس سلیقے سے لظم 
کرنا ے کہ ہزار نازک حیالیاں ان پر قرباں کر دیجے ۔ سخن فہموں کا 
اتفاق اس بات پر ے کہ چونکہ قدسی ے مشق سخن کی خاطر جان کو 
گھلا دیا ے لہٰڈا اس کے قلم سے آبِ حیات ٹیکتا ے ۔ تمام معاصروں 
ہے گوۓ سبقت لے گیا ے ۔ اگرچب زساۓے کے اعتبار ہے اس کا شار 
متأاغخرین میں ے لیکن معنی پروری کے لحاط سے متةِّدمین میں شار کیا جاتا 
ے ۔ اعاللٰی حضرت کے پان چویں سال جلوس وم , ,رھ مطابق م٦‏ ہے میں 
اس نیت سے وطن کو چھوڑا کہ بارگاہ, شاہجہانی میں پہنچوں جو زساۓ بھر 
کے واسطے قبلبٴ امید اور کعبںٴ جاہ و جلال ہے ۔ باریاب ہوئۓ پر لقد 
انعام اور خلعت ہے سرفرازی پائی ۔ بھاری روزیٹ مقرر ہو گیا اور درہاری 
شعرا کے زسرے میں جگہ ملىی ۔' اس آمان فضل و کال کے اشعار میں ہے 





و۔ سرآة الخیال ص ےر ہر درج ے کہ شاہجہاں ۓےٗ اس کا قصیدہ 
سن کر حکم دیا کہ سات م تبم قدسی کا من موتیوں سے بھر دیا جاۓ ۔ 
(بفیہ حاشیہ اگلے صفحد ہر) 


شاہجہان امہ جلد سوم 


چند شعر جٹھیں ستاروں ہے بہتر کے ء یہاں درج کے جاے ہیں ؟ 
من آں نم کہ کم سرکشی زتیع حفا 
چو شضەع زندہ سر خوش دیدمام رر ہا 
دہے, کہ بگزردم ے کرشممٴ ساق 
تفیں لند بب دلم کارر ریر؛ مینا 
کسے کس لت بیکانر ے نشانی یافت 
دگر ند بب نشاں آئنا چو تیر خطا 


0۸۸۹ 


نس غم تی سینہ :؛ لہ پیکاں بہ دل ء نہ خار بپاۓے 
پہ تنگ عیشی من کس مباد در دنیا 
۰ شے کب عقدهہ کشایم بب اغن از ہویش 
چو شمع جانں سب سر انگشتم آید از اعضا 
راۓ زینتِ مرکاں بہ دیدہ خواہم خوں 
وگرنب پر کف دریا کسے لہ بستص خنا 
بە آبٴ خود چو زمرد کسے کس سبز بود 
نس شان ابر سناسد تہ شوکتر دریا 





(بقیں حابم گذشتہ صفحہ) 
جواہر خاۓ ہے موق لاۓۓے گئے ۔ پر بار من بھرۓ کے بعد قدسی 
سوے کے تشت میں انھیں اگل دیتا ۔ اُس کی نعت :ع 
مرجبا سید مکی مدی العری 

بہت مشہور ے لیکن اہل_ نطر ا سے بد جان قدسی سے منسوب کرے 
میں مذبنب ہیں ۔ جہاں آرا بیگم کے جلۓ پر اُس نے یہ شعر کہب کر 
مضمون آفرینی ک تھی : 

تا سرزژدہ از شمع چنیں ے ادی 

پروائە ژز عشق شمع واسوختب امت 


+ھ. ,وھ میں فوت ہوا ۔ کلیم ے تاریج کی : ع 
دور ازاں بلبل_ قدسی چم زناداں دد 
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شاہجہان تاد جلہ سو 


غزل 
اے فرا ے رغخت افتادہ در غالم ز نظر 
سدمر چشم سا خاکر رہت آور بصر 
خط رخسار تو با خویش طلسے دذارد 
کہ تواں خوالدش ازرو نتواں کرد از بر 
حر بادسٹر تو منشور سخا می طلبید 
پہمپہ گفتندَ کہ لر آب نویسد حضر 
گر کنی ناسیت وا ملع لیاید بیروں 
غنچہ از شاخ چو پیکاڈر محبت ز جکر 


اشعاو 


زود یم کردم من ے عبر داغ, خویش را 
اولو شب می کشد فلس چراخ خویش را 


عیش, ایں باغ بہ اندازۂ یک تنگ دل است 
کاش گل غنچە شود تا دل ما بکشاید 
در چئیں فصل ےکہ یلیل مسست وکلمن 'پ رہل اسب 
گر ہدہه شالد* عمر امک عا یق غوب: ایست 
سرنوشتم وا قضا از بس پریشاں زد رم 
ہرکہ دید شکگفت مضموۓ دریں مکاوپ لیست 
کند چو حرف گرفتاری, عرا تحریر 
بھاۓ خاە عزد رقم شود زنر 
غلام_ ہمّت درویشیم کہ امثعت 
نشائد آتشِ حرصض_ سرا بی سوچ حصبر 





یاہجپان اب علد ہوم ەھہ 


گزشم ز تو باشد جو شعمٴ“ سوژن 
کب نا حربر بود گرچەم بگزرد ‏ حریر 


در دل من ز ‏ ح آبلەد می روید خار 
گلشْ تازة بود ہے مدد ابر ہار 
جوہر ذات تھی دسٹی جاوید ارد 
چوں ترا نجرس حاصل نشد اڑ دست چتار 
ہم نقصاں ہود آں را کہ کالے دارد 
میوە چوں تب شد از شاخ ہریزد ناچار 
من ھی گوم بچشمم لد قدم یا بر ززنین 
چشم من فرش است ہر جا می نہی پا بر زمن 
کشی۔ چشم_ تر من بود ہا دریا قدر 
امک زور آورد ۶ آمد شر ۔ریا بر زمین 
حا بود افنادگانِر عشق را ہر آمان 
سن ہم از افتادکانِ عثقم اّا بر زمین 


عاشتاں ر پب نو عرابي حرام است گماز 
قبلب“ طاعت معحمود بس ابروۓ ایاز 


یادر روۓ تو سخاطر رسد از دیدن گل 
پیچ راے بب حقیقت ند بود سس ز از 
رشک بر زلدی خضر ندارم بجز این 
کی نشان اؤ سر ؤلفر تو دہ عمر دراز 


۲۲ھ شاہجہان اسب جلد سوي! 


آنکم ہرگز برنمی دارد قدم از چشم من 
حیرے دارم کم نقش پاۓ او بر خاک چیستِ 
دل بب زلفش بستہ* قدسی چہ می غخواہی دگر 
صید بسمل گشتہ را معراج جز فترا ک چیست 


رباعی 
در ساغر من ہۓ طاب را جا یست 
می گویم و از پیچ کسم پروا ئیست 
با گوہرر اشک خویشتن ساختام 
چشمم چو حہاب برکفر دریا یہت 


رباعی 


دای زچہ ے حجاب می خندد صبح 
افگندہ ۲ رخ نقاب می شندد۵د صبح 
ایں غمکدہ چوں مقام خندیدن لیبس 


بر عندۂ آفتاب میخندد صمح 
مثنوی 


غنیمت سار ایں چنیں دوسی 
کی دید ایں قدر مغز در ہوسی 
سخن آں چناں در وے افشردہ پاے 
کس از نقل کردن لب جلبد ز جاےۓے 


مثنوی 


ز پيیوستن' ‏ خلق تهجرسد بب 
ژڑ پیولد بر شاخغ روید گرہ 


شاہجہان نام جلد سوم ۰۳۰۳ھ 


مپیوند ہا پیچکس زینہار 
کب ناقص بود ظرف, پیونددار 
ز قطم_ تعاقٰ چە :پبہٹر بود 
گل چیلەه را جاۓ بر سر نود 


ابو طالب کلم ہمدانی 


وطن اور ولادت کہ ہمدان سے لیکن ہندوستان میں ثشو و تا پائی جو 
زماۓ بھر کے پاکیزہ طبع لوگوں کا سمسکن ے ۔ پہلے میں جملہ کے ساتھ 
جو روح الامین تخلص کرتا تھا ء زندی سرک ۔ جب شاہجہاں ۓ شخت 
سلطنٹ پر جلوس کیا تو خوش نصیسی ىی ہدولت شاہی ملازموں میں داغل 
ہو گیا ۔ چونکە معنی یاب ء لکتہ سنج طبیعت مبدأ فیاض ہے پائی تھی 
اس لے کلام ہیں دل آویزی و دلربائی کا رنگ ے ۔ غرض ملک الشعرائی 
کا خطاب جو حاجی مد جان قدسی کا حق تھا ہے مل گیا ۔ صورت یہ 
ہوئی کہ قدسی کے حاضر دربار ہوۓ سے پہلے وہ اس منصب پر سرفراڑؤی 
پا چکا تھا ۔ بہرحال ہہت جادو بیان ء نازک خیال سخنور ے ۔ فکر متین 
کے سہارے نہایت بلند هضامبن کہ استحکام اور استواری ہے متصف ہیں ء 
نظم کرتا ے ۔ یختہ کلام اور سنجیدہ گوئی کی بدوات اس کے اشعار دلئشیں ء 
عبارت ہموار اور مضامین رلگین ہوتے ہیں ۔' حضرت کے حست الحکم 





١۔‏ اس کی رنگیں انی ء فصاحت اور پرواز خیال کی تعریف شہلىی نعانی نے 
شعر العجم جلد سوم ص .دع پر نفصیل سے کی ے ۔ تخت طاؤس کی 
تیاری پر اس نے جو قصیدہ کہا نے سن کر شاہجہاں نے کلم کو 
روہوں میں تلوا دیا ۔ ساڑے پانچ ہزار روے چڑے ۔ بادشاہ ثاىہ 
حصب +ء ص ہہ ۔ ید روایت بھی زباں زد ے کہ جب شامء ایران نے 
اعتراض لکھ کر بھیجا کہ شاہجہاں فتط ہندوستان کے بادشاہ ہیں ء 

(یقیہ حاشیہ اکلے صفحم پر 


۲|۲۴ شاہجہل ٹا جلاد موم 
کچھ مدت نک بڑی ئکتہ سنجی کے ساتھ بادشاہ نام نام کرتا رپا موسم 
ہار ق طارح عطہ*" کشحمر میں قیام اختیار کیا اور مررے دم تک ہادشاہ اب 
لکھتا رپا ۔ سخن فہموں کی تفریج کے لیے اُس کے چند اشعار ہاں درج 
کیے جاے ہیں : 

ژ تیغٹں چاک شد دل چوں ماب سازد غمم او را 

گریباں پارہ شد گل را کجا ۔ازد نہاں ہو را 

سخن در ہر زبانذ ےزحمت تعلم می گوید 

اگر طوطی ببیند یک رہ آں چشمم سخن کو را 


دنپالٰر اشک افتادەام جوم دلر آزردہ را 
از غوں تواں برداشت ے تچ پیکان جوردہ را 
پر کس اگر بقدر ہٹر بہرہ یاننے 
بایستے آب_ عر نصیبر گہر شود 
زغم ہاۓ " اہ اؤ زافے×: فراہم می دود 
ضٹ اگر ياری مماید مشک ممرہم می شود 





(بقیں حاشیہ گذشتہ صفحم) 
شاہجہاں لقب مناسب نہیں ؛؟ تب کلیم ۓ اس کا یہ جواب دیا تھا کہ : 
بند و جہاں ز روۓ عدد چوں ہراہر اس 
پر شہ غخظابِ شاو جہاں زاں مقرر اسمت 
۹۱ھ میں فوت ہوا ۔ غی نے تارج کہ کر حق_ دوستی اذا کیا : 
۲ 7 طور معنی بود روشن از کلم 


شاہجنہان امہ جاد سوم ه۸" 


خندہ بیسنتی طست در لام یا بشیٹر باش 
حذسب ہو میکند اینچجا دہباتنر بسٹتب را 


ےدید راہ اگر تواں رات بس چرا 
چشم از جہاں جو بمّی ازو مہ لوا گزثیت 
دوستٹ بب پیچم فروخت با ہمہ یاری 
یارفروئی ‏ درین ‏ زاس ہمجن است 
جان یا اگر اے دل گلں' بجا چیمت 
تو کہ پروالہٴ ہزمی ہوس_ اینہا چیست 
سرو را سای یکے بیش ل یاشد یارب 
این قدر غاک نشین در ئى آں بالا چیست 


طوطی آں روز کہ سقار بی خوں رنگیں کرد 
گشثت روشن کس چد روزی_ سخن برداز است 





چس دل سوزی کی چوں: من رفم از دست 
کے از( کشتہ پیکاں ہر نیارد 


میان, غمگساراں سوؤم از غم 
چوں آں بہکشٹتی کہ در دریا بسوزد 


۸۳۶ھ شاہجہان نام جلد سوم 
دیوالہ“ حسن معانی ء شیفتہٴ طرز سخن دانی ملا شیدا 


نکتہ پرداز طبیعت اور معنی یاب ذہن پایا تھا ۔ فتح پور سیکری (آگرہ 
کے تامع) اُس کا وطن اور ولادت گاہ ے ۔ جپ بھی شع ر کہتا ء تخیل کے 
زور اور طبع موزوں کی نزاکت ہے زمین سخن کو آسان بنا دیتا۔ قدیم 
استادوں کے انداز میں شعر گوئی کرتا تھا اور متأاغرین کو شاعری سے 
ے بہرہ قرار دے کر طنز و طعن کا نشانہ بناتا تھا ۔ طبع رسا اور ذہن خداداد 
کے فیض ہے ہرسر حفل اشعار موزوں کرتا اور یکسوئی کے ساتھ نازک خیالی 
کی داد دیتا ۔ تازہ کوئی کا دشمن تھا اور خیال باف شاعروں ے کلام کو 
ردی قرار دیتا ھا ۔ ہرچند زیادہ ذی علم نہ تھا لیکن شعرگوئی میں یکتاےۓے 
إمائد تھا ۔ طبع موزوں کے زور ہے ید رتبہ حاصل کیا تھا کہ پپر بھر میں 
ایسا قصیدہ تیار کر لہتا جو رفعت خیال اور مضامین عالیب کے لحاظ سے اطم 
ریا کا مو ہوتا ۔ اُس کے کلام کی ندرت و نفاست اس درے ہر تھی کہ 
کسی شاعر کو اعتراض کرتے کی گنجائش ند مل"ی ۔ نظامی گنجوی کی 
بخزن الاسرار کے جواب میں طبع بلند کے زور ہے تقریباً بارہ ہزار بہت کی مثنوی 
کہی تھی جس میں حکمت آمیز مضامین اور دل آویز معافنی نظم کے ۔ دولت 
پیدار ام رکھا ۔ مطلع یہ ے : 

بسم اللہ الرحمٰن الرحم 
آمدہ سرجشہٴ فیض عمم 

اس تصنیف میں سخنوری کے ایسے ایسے لکتے بیان کے جنھیں شیرازۂ 
سخن اور معراج فن کہے تو بجا ے ۔ حاجی مد جان قدسی بہت پاکبزہ 
گفتار شاعر تھا لیکن شیدا نے اپئی نیز زبائی سے اس کا ناطقہ بد کر دیا ۔ 
قدسی کے اس قصیدے پر جس کا مطلع دہ ے : 

عالم از الہٴ من ے تو چناں تنگ فقضاب 
کس سپند از سر آتش ننتوالد برخاست 

طرح طرح کے اعتراض اسی زمین میں وارد کے ۔ بلکم جو شعر نہایت صاف 
اور ے عیب تھا:اُس کا بھی غاکہ اڑا کر رکھ دیا ۔ ےم,.بھ (ے۱۹۳ع) 


شاہجہان امہ جلد سوم ےھ 


میں میر ال ہی کی ہجو میں یہ قطعہ کہا جو اُس کی تیزی و طراری کا اچھا 
تمونہ ے : 
اے می من کم کردہ ال ھی تخلصے 
از سور لاۓ 'رچەه الٰہی شدن خطاسمت 
زیں رطب و یاہسے کس بود در کلام تو 
گر مٹکر کلام البی شوم ببجاست 
میں اہی یه قطعہ سن کر بہت بگڑا ۔ شیدا کی ہجو میں کئی رناعیاں 
لکھیں لیکن شیدا کی چوٹ کا جواب ند ہو سکا ۔١‏ ملا شیدا پہلے عبدالرحم 
خانخاناں کی سرکار میں ملازم تھا ء پھر بارگاہ شاہحہانی میں داغل ہو گیا ۔ 


و شمدا کی ہجویں بہت نوکدار اور ىر حل ہوتق نھیں ۔ ایک قطعے میں طالب 
آملی کی خبر لی ے اور افظ طااب کو شیاد بنا کر حدیث رسول*۶ کا 
حوالہ دیا سے 

شب و روز .حدومنا طالبا 
ہے جیفہٴٴ دنیوی درتگ است 
مگر قول پیغمبرش یاد نیست 
کہ دنیا ست مردار طالب سگ است 
(سآە الخیال ص ۹م۱) اُس کی یہ پیبای اور شوخی نادشاء ہے بھی ہوئی ۔ 
شاہجہاں ے ایک سیہہ پوچھا تم احھا شعر کہتے ہو یا حکمم حاذق ۔ 
بولا کہ ہم دوبوں سے اچھا شعر کہنے والا رااۓ پاے داس ے۔ 
(پاۓ داس زٹل قافیے والا تک بند تھا) شیدا کا یہ شعر سن کر شاہجہاں۔ 
ۓ اآے شہر ہدر کر دیا تھا 
چبیست دانی بادۂ گلگوں مصفا جوہرے 
حسن را پروردارے عشق را پیغہرے 
پھر شیدا ۓ معذرت کی اور معای پائی ۔ بندی نژاد تھا اور ایرائی, 
باکالوں پر ہمیشہ طلز و طعن کرتا تھا ۔ 


م٭ہ شلہجپان نامہ جد وم 
آخر عمر میں کشمیر جا کر گوشم تنشینی اختیار کر لی ۔اس پرفضا جطے 
میں باق زندی گزار دی ۔ دربار شاپی سے جو وظیفہ مقرر تھا اُس میں گزر 
کرتا رہا ۔ اُس باکال کے کلام پلاغت نظام میں سے چندہ اشعار جنھیں ثریا 
اور بنات النعش کی زیٹٹ کہنا چاہیے ور جو لطافت سعنی کی بدولت سخن 
فہموں کے دل میں گھر کر چکے ہیں ء یہاں تحرھ رر کیے جاتے ہیں : 

اے بروۓ تو گرو آئینه را چشم_ نیاز 

شال را دست دعا در شب زلفر تو دیاز 


کر ہپ صحرا مو فشاند دشت ہر سثنبل شود 
ور بہ دریا رو بشوید خار ماہی گل شود 


ہواۓ ەست زلفت ماہی از دریا بروں آرد 
شکرخند تو مور جوہر از خنجر بروں آرد 
ہوایت در سرے گنجد کہ در زیر دم_ ٹیغت 
چوشمع از جیب خود ہر دم سر_ دیگر ہروں آور 





زلفر او را رشتہٴ جاں کفتم و کشم خجل 
زانکہ ایں معی چو ژلفش پھش_ ہا افتادہ اسپ 


اگر کیسو بر افشلنی ہوا درہشکٰ تر پیچی 
وگر رخسارہ بنائی شب ما در سحر پیچی 
فسونگر داند آں خا۔ ےکم از وے ہویۓءار آید 
شناسم ہوۓ زلغت:را اگر :در ہشکر تر پیچی 
نہ من دودم نہ تو بادی ء نہ من زلغم نہ.تو شائم 
کہ چوں من بیشتر پیچم تو بامن ۔بیشثر پیچی 


یں تین فرکر رت پر دک از 
کہ کے سائبانِ رخ کی کے ورک پیچی 


ڑےے بس زلف و رغخت طاعت و گناہ تمام 
کہ ایں ممام بود روشن ان سیا مام 
من و شے کہ اگردد یپ سال ض ماہ تمام 
توئل و روز وصائے بیکہ اہ تام 
ببہود ژزلفر صیم طالعم حو و مشقے 
که نانوشتبہ کند دست را سیاہ مام 


نتےمجلمپِىچسمت 


اشکم ند ز خون است گرہ بستد بہ مژکان 
کز جو تو چشمم گزد الگڈت ہہ دندان 
از لذت آبر دم ٹیغ, تو سرشکم 
پر لحظد ابرآرد سر دیگر ز گریہان 
از وعدت و کثرب چو سخن گوید عارف 
از خط و دہان_ تو کند حجے و برہان 
از روشنی و تیرگ آں عارض و گیسو 
جوں صبح_ تونگر بود و شام غریہاں 





ستائش سراپا نیائش تر است 
کہ در ہر مودے نمائش تراست 
دہد ذوق توحید تو در دہن 
سخن را زبان و زباں را سخن 
بس اندیشب رام تو نتواں سبرد 


کم کس تشنگی ز آب گوہر نبرد 


۸۳۰ھ شاہجہان ناس جلد سوم 
سخن چوں ژ حمد تو بندد نگار 
چه پروردہ گوید ز پروردگر 
چو چشم ارچہ خود روسیاہ آمدم 
بچندیں زیاں عثر خواہ آمدم 
چو چشم_ سید بہھراست از سفید 
بجرم از تو ہاشم چرا اامید 


لکتہ سنج ے نظبر سولانا ابوالبرکات منبر 


ملک سخن کا بادشاہ تھا ۔ کلام اہل عالم کے دلوں پر تقش ہے ۔ 
طبع رسا کی بلندی اور قکر روشن کی تابندگ اظہر من الشمس ے ۔ ذہن 
خداداد کے سہب ماہ کامل کی طرح کامل غھا ۔ معنی پردازی اور خیال آرائی 
میں نظام نہیں رکھتا تھا اور مضامین عاليه اور عبارت آرائی میں بمام نکتم 
سنجوں سے مناز تھا ۔ فکر بلند ایسی تھی کم اُس ہے زیادہ کا تصور نہیں 
ہو سکتا۔ اس کی زیاں دانی اور تکتد سنجی میں کسی کو کلام نہیں ۔ 
روح پا اک یق طرح سراسر لیائقٹ اور استعداد سے لہرھز تھا اور عقل و دائش 
میں جبرئیل امین٣‏ کا مولہ ۔ فکر سخن کرتے وقت قام سے پھول جھڑے 
تھے ۔ ایسی ایسی صنائع بدائع لاتا اور قافیے کی نشست اتی دلکش ہوق کہ 
زمین سخن کو باغ فردوس بنا دیتا ۔ جس طرح شاعری میں یکتاۓ زہانہ تھا 
اُس طرح ثر لگاری میں بھی اُس کی نظیر نہ تھی ۔ 

یہ تازہ خیال سخنور جس کی شاعری اور نئرنگاری کا شہرہ دور دور 
پھیلا ہوا ے ء اگرچە اصلا لاہوری ے لیکن دقیقہ سنجی اور معنی ہردازی 
میں اہل ایران ہے گوۓ سبقٹ لے گیا ۔ اُس کے اشعار عقد ثریا سے زیادہ 
بلند پایہ ہیں اور نثر کی سطریں کپکشاں ہے بڑھ کر عال ی مقام ہیں ۔ 
الشا پردازی میں آسے علاق معائنىی اور غسرو سخن کہے کیونکی فصیح 
عریىی الفاظ کی آىيیزش ہے ایسی فارسی لکھتا ے کہ عہارت میں معافی کۓے 
گوہر شاہوار چمکنے لگتے ہیں ۔ غرض اس طرح سخنوری کی داد دیتا ے که 


شاہجپان نامہ جلد سوم ۳1۹ھ 


کسی شاعر یا انشا پرداز کو اُس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا ۔ اس 
ہباکال نے ملک سخن میں اپنا سک اور خطبہ رائ کیا ۔ تاہم یه لکھتے 
ہوۓ جگر خون ہوا جاتا ہے اور دل ہے ہزار آہیں نکلّی ہیں کہ وہ 
یکتاغ دہر سخن سنچ عمر طبیعی کو ئە پہتچ سکا ۔ عین عالم شہاب میں 
جسے زندگی کی بہار کهے ء باغ خلد کو رواله ہو گیا ۔ اتنی سبلت نہ 
مل سی کہ اینا کلام ترتیب دیتا ۔ راقمالحروف مین کے زماۓے ہے اس 
جامع الکمالات کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ۔ دوستی و اتاد کا یه عالم تھا 
کہ ایک جان دو الب کہنا درست ہوگا ۔ خلوت و جلوت میں یکجا رہتے ۔ 
آداب سخن اور اہل عالم کی لکتم حیبی کے خوف ے قلم کو روکتا ہوں 
ورنب اس کی مدح و نا میں ایک ناب بہاں لکھ دنتا اور راستگوئی کے ساتھ 
سچی تعریف کر کے روح سخن کو شاد کرنا ۔ اُس عا ی فطرت ۓ آگرہ 
میں بتاریخ ے رجب می,. رھ (پ ستمبر مم٦رءے)‏ پر کے روز جبہان فافنی سے 
انتقال کیا ۔ میت لاہور لائی گئی ۔ یی چند اشعار کہ آفتات و ىاہتاب کی 
طرح بیاض صبح پر لکھنے کے قابل ہیں ء یہاں تحریر کیے جانے ہیں : 

بسکہ دامن گے حسن او بود دسب_ حجاب 

از حا در خلوت آئیس بنکشاید ثقاب 


چشم دل چوں بازسد معشوق را در خویش دید 
عینر دریا گشت چوں بیدار شد چشم حباب 
من خجل از ذوق خود او شرمسار از ناز_ خویش 
غافل از شوق نگ او از حیاء من از حجاب 
اىہٴ از درد دل پرگہ کہ می سازم رقم 
سی طبد در دست من نبض قلم از اضطراب 
رنگ کل جوشد ز فیض مدحش از شاخ قلم 
ہوۓ عود آید بہ بزم_ خلقش از چوبر رباب 


۷۰ھ شاہجہان اس جاد سو 
ہر کہ کچ باشد زبائش پایهٴ او کمتراست 
شالہ چوں دارد إبان_ راست جایش برسر است 
راز دارر حق نہ دارد قدؤ گر سامائش لیست 
ہدیەٴ مصحفتٹ جو خطش مخوب لبؤد کمتراست 
ہرچۂ گوید مد صاعمب دل دلیل_ معنی است 
ہبرحہ آید در ان تیغ غغث جوہر استہ 
عزت ار عواہی مشو پابئد یک جا اے عزیز 
ٹا زہیں گعر است زر؛ پووستہ عاکش برشراسته 


باز وقت آمد کس از کیفیٹ فیض ہوا 
اہر گردد تر دماغ وگل شود رنگںی ادا 
سسطرش از ثقطہٴ باراں کند ای بہاو 
چوں نکارد وضف گل ہر کاغذ اہری ہوا 
از مماشای چعن انظارہ رلگیں می شود 
می تواں بسٹن کنوں پر پنجںٴ مڑکاں خنا 
مصرع_ آں قامتم آیاد آبد و از غاطری 
مطلعے سرزد کہ لفظ_ اوست چوں معنی رسا 
قااتِ او صد قیامت مصرع است و یک اذ1 
تاستر موڑوں کا ؤ مصرع_ موزوں کجا 
آئینب را کی عہد بہم حسن تو بستی است 
با جورت تو لقش درسی نشستد آاست 
از شال کنا کلت بب زیاف پا قثادہ است 
تادر شکست دل کمر_ خویش بستہ اھ 


شاہجہان امہ جلد سوم ۴ھ 
ابیات 
در چمن آں سرو رعنا برکنارر جو گرشت 
آب از رفتار مائد و گل ز رنگ و ہو گزشت 
داشتم ز آن شوخ آہوچشم اسید نکاہ 
گوشہٴ چشمم مود از دور کعت آہو گزشت 
شائم حیرانم چم ساں از ىا,_ آں گیسو گزشت 


ہر جلوە برانشاں ز ناز گیسو را 
ز خارر گیسو زهہ کن کان ارو را 
بجز "منیر کم طاق است در سخدانی 
کسی نب فہمد مضمون بیتر ابرو را 
سرگزشت گریں از مژان ما باید شنید 
از زبانٰ موج حرف آشمتنا بایده شنید 





از سیہ سی زدم در دامن_ زالفر تو ڈذڈست 


ما برنگر شیشہ صاحب مشرب و آزادہایم 
تارہ رو مائندر ساغر ؛ صا دل چوں بادہ ایم 
چوں حبابِ بادہ از مستی دریں بزم_ لشاط 
رفتدام از خویشتن تا چشم را بکشادہ ایم 


|۴ شاپچبانر یبر لاو جع 
گر چشم تو ےچس داں نبودی 
مزگان, ترا زباں تبودی 
لن آئینہں را تدادمی رو یئ 
گر روی تو درہیانع نبومی, 


منم آن کہ کوس_ دائش ز شکوہ نکتہ دالی 
زدہه خسرو سمیرم ہب قلمرو معاف 
رخ صفحد ژ آب گوہر ہیمہ شست و موی یاہد 
رگ ابر خامہٴ من چو کند گہر فشانی 
چو نسیم نوبھاری چو پوای صبح کابی 
سخ بتازم رویٰ ٠:‏ لسم یہ گل فغاق 
ز متالٹ و جزالت ہمد لفظ و معٰی من 
چو خرد ہب کہنه سالمی چو ہیس بہ لوجوانی 
چو روم سوی گلستاں غزل مرا سرایند 
ہس بلبلان گلشنن ز رہ مزاجدایق 
من و آتش_ سمعحبت تو و آتش جوانی 
من وعشق جاودانہ ٹو و جسن جاوداق 
ز غبار سیٹب بادا ہمی عمر تیرہ چشمحمی 
کہ ز غخطر عارضِ تو نکند سوادخوانی 
حیبق کرشمب کم دہ مژبای سحر ئن را 
کم ہب ابروتم ز شوخی بکننە ہم زیلی 
بچو دادہ شرح مہوزم ”یتو کفتی حالر اثمکم 
سام ز کرم خرو نکدام آز تر زبانی 
ہمت کوش چچشم کرنٹ مم چئمم گوش آے جم 
کەه ہیام ناز گوید بن ابروت زبانی 


چچلپجہان نام جلف وم 


نس مرا تماق ش|کیم نر تا دہائیر جندہ 
من و ری بیزبانی تو و قیٹر ےدبافو 
یک نفس از سینە ام سوزڑ_ یتر دور نیستد 
از دام سردی جو ایں مم از کافور ٹیسٹ 
تلق باشد ز درد انتظارت خوں چکلد 
رحم کن چشم سفیدم پنبہٴ اسور نیست 
تیر خی با دل رون شگوں دارد متنم 
شمم را صیح سعادتد جز شہپر دیچوں نیست 


ای زعکس چہرہ ات کی درکزنار آئیی را 
جلوۂ ٭حسنت بود فصل ہہار آئینہ را 
حوں شوی با آئعہ از جلوہ سازی رو برو 
عکس رغسارت کتد آئیند دار آئیٹە را 


تا پست مرا ببخاہشی دسب رسی 
راز دلر خویشتن نگوم بکسی 
فی راز دلي مائد وی من بر جائی 
مائنفر ‏ جیاب کر برآرم_ نفسی 
او حسن تونگر تو سب برٹم زکابتد 
بی صیج نوئندر شلم خط تھے برلت 
بی کرد ورقم وصضفر لیت یا قلمم 
پک لیزہ گزشت از سرم آبر حیات 


٦۴۹ھ‏ شاہجہان امہ جلد سوھ 
منبر کے بڑے بھائی مولانا فیضا 


ملا منیں کے بعد ان کے بڑے بھائی ملا فیضا جو رازدان اسرار جہاں 
تھے ء فقر و درویشی میں یکتا ہوۓ کے باعث مرحع خاص و عام تھے ۔ 
لوگ ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ کر اور اسم بامسئٰی حیال کر کے فیضش 
حاصل کرتے ۔ صاحب نسبت اور درویشانہ وضع کے بزرگ تھے اور بہایت 
خاکسار ۔ اہل زمائہ انھیں مئیر کا جانشین سمجھ کر فیض یابی کے واسطے 
آے تھے ۔ اٹھوں ۓ مزید بیس سال! تک مخنوری کا حق ادا کیا ۔ 
ہے.:ھ(, ہ ؛ء) میں انتقال فرمایا ۔ 


مظہر فیض پروردگار مبر اللبی 


مہدأ فیاض ہے پورا فیض پایا ے ۔ سخنگوئٹی کا فطری شوق سے ۔ 
اعری میں تازہ طرز اء جاد کی ے اور اشعار مشہور زمائه ہیں ۔ لطف کلام 
اور متائٹ غیال میں یکتا ے ۔ قصیدے میں خوب داد سخن دیتا اور غزل 
میں برجستہ مضامیں باندھتا ے ۔ استعاروں کے استعال اور تازہ گوئی میں 
کامل ے اور ان دو غصوصیات کے علاوہ بای تام اوصاف کو فضول سمجھتا 
ے ۔ تازہ بندی ۰ نازک خیا ی اور استعارے نظم کرۓ میں حو رہتا ہے ۔ 
ہمدان کا رہنے والا ے اور دربار شاہی میں معقول مشاہرے پر ملازم ے۔؟ 
جن دنوں حکم حاذق بارگاہ شاہی سے بخارا گیا تھا اور حجابت کی غدمت 





و۔ مغیر لاہوری کا التقال من , وھ میں ہوا ۔ حساب کیجیے نو مولانا فیضا 
اُس کے انتقال کے سولہ سال بعد تک زندہ رے کیوٹکہ فیضا کی تاریچ 
ونات ہے اھ ے۔ 

مہ سادات اسد آباد (ہمدان) ہے تھا ء اصفہان میں حکم صفائی سے صحبتیں 
رہیں ۔ آزاد بلگرامی اس کی تعریف میں لکھتا ے کم ”٭کلامش لطافتے و 
عذوبتے دارد ۔ مذاق بارامذے خاص بجخشد ۔۶“' (ماثر الکرام ء ج م ص۔ 
۸(٥‏ ۔ 


شاہجہان لاہ جلد سوم ۲ 


اقہام دے کر کابل میں واپس آیا تھا ء میر ابی حکیم موصوف ہے ملتے 
گیا ۔ اتفاتاً دونوں میں کچھ شکر رنجی ہوگئی ۔ میر الٰہی آزردہ ہوا ۔ چونکہ 
شاعروں کی طبیعت تیز ہوق ے لمٰدا مر ے آِس جاع الکالات کی ہجو 
میں یہ رباعی کہی : ٠‏ 
دام ز ادبپ سنگ سبو قتواں شد 
در دیدۂ اختلاط مو ئنتواں شهد 
صحبت بە حکم حاذق از حکمت لیمت 
با لشکر_ غخبط روبرو تواں شد 
یں چند اععار بھی اُٹھی کے نتاج فکر ہی : 
چشمت از ہر گردئے .ا از عہد تازہ بست 
خطِر مشکینت بیافضی_ حسن را شنرازہ بست 
نشہ" اڑ ٹیغ_ او دارم کس چاکر سینہ ام 
چوں خار آلود نتواند لب از خھیازہ بسٹ 
سیند کندم ؛ دل غخراشیدم ولے از تحط خوں 
ناخم بر خویش ۃوانست رنگ تازہ بست 





پر روےۓے ثاہاں ہاز کن زافر "ام ناسدہ را 
بکشاکہ مضموۓ است خوش ایں مصرع پیجیدەرا 
از زلفر غوباں فارغم اما پریشام بنوز 
آروے نہ ہیداری امت غمخوابِ پریشان دیدہ را 


پیج اٰست ترا دہان چوں تنا 
ہائم و دلے پں یچ خورسند 
از ما دل اگر کلنند سبل ات 
مل از دلِ ما می تواں 'کند 





پں زہاں آنیم نگنتم بہ نگ خواہم گفت 
ےدم دید؛ ىا ہم لب گویا دارد 


م۔۔سس مٹسس 


۳۸م" شاہجپان ال نال لوم 


عا از ہب کی ہیشں۔بائیمٴ ١ظھی‏ 
در شر اگر سرخمر بیکار فروشلد 
شائھر خوش فکر حکمت ماب کم حاذق 
حذاآت اور را۔عت :بیافی میں کاسلی ے ۔ سخنوری. کے قانون کو اشارات 
سے نان کر دیتا ے اور نثرنگاری میں معنی آفرنی کی داد دیتا ے ۔ اس 
کے کلام میں نزاکت اور متانت دوش بدوش ہیں ۔ مضمون تازہ پیدا کرنا 
اور متقدمین کی بختد کلامی کو متاخرین کی خیال آفرینی کے سانھ امتزاج دینا 
اس کا شیوہ ے ۔ غرض !اھک لی طوز کا موجد سے ۔ اہل علم و فضل ک 
پیشوائی اور سخنوران اہنع ت گر کی امامت اسے عاصل بے ۔ شعراس طرح 
پڑھتا ے کہ مجسم مضسون بن جاتا سے اور اس کی ازکٹ خیا لی سنے والے 
کے دل پر واضح ہو عچاتی سے ۔ اس کا ءہاپن کم 'ہام تھا ۔۔ اگرچە اصل 
گیلانی ے لیکن اس کی :ولادت متعپور 'سیکری ‏ میں ہوئی ۔ پہلے تین ہزاری 
منصب پر سرفراز تھا اور عرض مکررکی عدمت اس کے سبرد تھی ؛ اب 
آگرہ میں گوشہ نشین ے ١‏ سرکار شاہی سے آٹھ ہزار روے سالیائه ملتا ے ۔ 
اس سرگروہ شاعراں کے چمد اشعار یہاں درج کیے جاتے ہیں : 
'در سخن پنہاں شدم مائند بو در برگ کل 
سیل دیدن ہرک دارد در سخن بیند سا٢‏ 


ر۔ صباحالدین عبدالرحان ے ہزم تیموریہ میں سال وفات ہ۱۰ھ(ہ۱۹۵ء) 
لکھا ے ۔ یہ بھی تحریر کیا سے کہ سرآة العالم میں ۸۷۰,. رھ درج سے ۔ 
مصنف نے اس گا ذکر یہاں زندہ اشخاص کے بطور کیا ے لہٰذا دوسری 
نار قابل ترجیح سے ۔ 

ٛ۔ اس غزل کا مطلع بھی سن لیجے کہ ایک لطیفہ اس ہے واہستہ ہے : 

بلبل از گل ہگزرد گر در چمن بیند سا 
بت پرسی کے کند گر برہمی بیند سرا 
(ہتیں حاشیہ اگلے صفحہ پر) 


قابکژان تاد اھ نلوم 





گل در چغی افیائدہ :ھر افکر_ رنتن است 
دیگر چپ اعتبلر جمان_ شراب را 
سر ڑا ورکنشادی جن امحیمن تگرہ ند 
سخن ازقب گ وػػکتم بد لہم منن گزہ گند 
از گریمٴ ہا حر نب تنا گلەه دارد 
گواش مندف از نالہٴ ما آب دارد 
چنیں کہ کرد سید روژگار_ من گردوں 
عجب نباشد اگر روز ہم انم را 
بنگر بہ سوۓ کوہکن و عہرت اڑو گیں 


از تروۓ دل موم بودگر ہھمەه خارا است 


۰ پردۂ خاک نغمہ "ہا بپمت ولے 
وقتے شنوی کہ گوش بر غخاک نھی 


(یقیں حاشیہ گذشتہ صفحم) 
جب حکم حاذق نے ایک صحبت میں یہ شعر پڑھا تو ملا شیدا "ہل 
ٹھا گہ غالبا آپ سے یہ نُظُلم ان دنؤں کہا ہوا جب چھہرے پر :بھی 
داڑھی نہ گی تل ۔“ سب بپنس پڑے ۔ حکم کے مل'ہر جو گزری 


سو گزری ۔ 


۹ك۔۔ 


ہہ شاہجہان امہ جلد سوم 
سعیداۓ گیلانی 


ستارۂ صبح کی طرح گیلان کے افق سے طلوع ہوا ۔ سخن شناسی اور 
تار گوئی میں متاز درجہ رکھتا ے اور متقنلدمین کی طرز میں غوب کہتا سے ۔ 
وقت تحریر اس کا قلم معانی و مضامین کے موق بکھیرٹا ے ۔ ختاف فنون 
اور صنائع میں ید طولٰی رکھتا ے ۔ بالخصوص رنگ ریزی ؛ جواہراپ کو 
چمکاۓے اور خوشنویسی میں یکتاۓ زمانں ے ۔ خوش ہاش ء خوش فکر ؛ 
متواضع اور خلیق آدمی سے ۔ جسالگیں نادشاہ کے زسائے میں زرگر خھائے کک 
داروغگی ہر سرفراز ہو کر مثاسب منصب اور ے ہدل خاں خطاب پایا تھا ء 
شاہجہاں کے ژماۓ میں بھی اسی خدمت پر متاز رہا ۔١‏ حسبر ذیل اشعار 
اس کے ہیں : 

سوارۃ آںبں سر زریں رکٹ موآید 

یرہ رشک ہزار آئتاب موآید 

بہ آب ٹیغ تو دل می کشد ز آب حیات 

جو تشنب کو سوی آب از سراب می آید 

کد رخت عرق اے ازنیں ز باب ناہە 

بدور حسن تو از آش آب میآید 

دوستِ حسٔی ومن مستر عشق جیست حجاب 

چنیں دو مسٹی کجا از شراب میآید 

از از چو آغاز کنی عشوەگری را 

آرام بری آدمی و حور و پری را 
إ۔ عبدالحمید بادشاہ امہ ٤ج‏ ١ء‏ حمہ*" دوم؛ ص ہی پر لکھتا ے کہ : 

از رسائی طبع و روائی فکر اکثر بس نظم معانی می پردازد ۔ 
الفاظطش ہموارہ دانشین است و مضامین لو آئین رو 


ماہجہان ا جلد سوم 


شاید کعے بین سر زلفر تو برد راہ 
بگرفتس دلم دامن بادر ۔حری را 
از جیب دلم نا نکی دستر سم دور 
ہا اب ہمآغوش کم واثری را 
زتابِ عشق ہر گہ پیش او بیتاب می گردم 
گہی از شرم آتش میشوم گہپە آب میگردم 
بروی چوں زرم ہرکاہ عندد دلستان من 
بگردش مضطرب چوں قطرۂ ساب می گردم 
تسیمی گر وزد برتار زلفش عنبر افشانش 
چو زلف مشک دوی شگرم 4یچ و تاب ہی گردم 
ای کلشن جال تر صد ہزار کل 
یک گل ز حسن تو نشگفت از ہزار گل 
مڑکان جو سایب بر کل روی تو انگند 
ترسم شود فگار چو از نوک خار کل 
گر بگزری ز روی نوازش بد گلستان 
ال کند برا تو ای کل خنثار کل 
دارم اندر غنچہٴ دل از خیالت گلشی 
همچو کل پوشیدەام از خون_ دل ہپبرانی 
ہیں مڑکاں بسکد زد چشمت ز سی بر دلم 
سینہ* دارم کہ ہر داغش بود پرویزنی 





آیقٰ کب سریرت آىان پایەۃس بود 
پر ملک جہاں عدل_ تو پیرایع بود 


۸۴۰۲ اہن کا تد نموم 


ٹا چسٹ كخدا تو یز موابی ہجؤڈن 
برا گس بَيقه ‏ 8ػا ٢٣‏ سای بؤد 


بد للی ام 


فطرت سالم اور سام الطبعی کی مثاسبت سے سلم تخاصی کرتا ے ۔ 
تہران کا رہنے اوالا نے اور زیر باذزیر ‏ اسلام کخاق کال موکر ے ۔ خیال آفرینی 
اور انداز بیان میں اعر شبرّبی بیان نجند کا ہمحر -تے ۔ کوئی شعر عوش 
ادائی سے خا ی نہیں ۔ تشہیہ اتجاد کرۓ اور امام میں 'ید 'طولٰی حاصل سے ۔ 
اُس کی فکر تازہ نے ہزارتوں ۓے مضعون پیدا کے ۔ اگرچە کم گو ے لیکن 
بہت پاکیزہ فکر ے ۔ بعض ل موگوں کیا میال نے کہ وہ 'دوسرے شعرا کے 
مضامین چرا کر اور تھوڑی سی رد او بدل کر سے آپۓۓ الفاظ میں پیش 
کر دیتا ے ۔ اس ءعامل میں اٹنا یدنام ے کہ جو شعر اپٔی کاوش طبع سے 
کہتا ے ؛ آسے بھی لوگ دوسروں کا مال بتا دیتے ہیں ۔ المختصر ااکثر 
شعرا آے نظر میں نہیں لاۓے بلکہ برا پھلا کہتے ہیں ۔ البتە بعض منصف 
مزاج جو الفاظ و منعائی کے نکتد شناس ہیں ا سے شاعر سمجھتے ہیں ورئلہ 
ہالەموم اس کی طرف سے ندگان ہی ہیں ۔١‏ اس کے اشعار آبدار میں ہے چند 


وہ لطف یں کہ خود سلبم کو دوسروں سے شکایت ے کہ وہ سرے مصامین 
کا سرقب کرتے ہیں ۔ چنانچہ کہتا ہے : 
دیواں کیست از سخنام ہی سلیم 
تنہا نہ برمن ایں سم ازدست عناثب است 
کسی معاصر ےۓے رعایت لفظی ہے کام لے کر ایک شعر مس سلم پر 
مضامین کی چوری تا الزام لگایا ےے : 
دخلے کہ کہ کردی بہ کلام اللہ ہست 
پیھے کںغخد 'بردۂ کو 'بیت اللہ ہسف 
6٥‏ ے سلیم کی شارخ :وفات ےن. رھ ؟زےمھے) ھغریرکق ے ۔ 


شلرسژتان نامد ود سوم ۳ھ 
ابیات یہاں درج کی جلی ہیں : 

تہا غم ہھیں ۔زلف کو بپسیلز دراز است 

مژڑان تو ہم چوں شببر بعار دراز اٹ 

حاجت بد گل ندارد اں گل کہ کچ کلاہ است 

در خواب حیف باشد چشے کە خوش نٹگاہ است 

گا وجب سے نباشه نعوات سوۓ چمن رفت 

ہر من ظارۂ گل "'دیدارِ قزقس خواہە است 


نوبہار است و چمن درے سامان گل است 
ابر بر روۓ ہوا دود چراغالںر گل است 





رشکم ز گھتکوۓ کو خاموش میکند 
ات بھی برم کب ذدلم گوش میکند 
ٹیک و ابد زبائی بروں کردہ ام زدل 
آئینٹ ۔ پرچہ دید فراموش میکند 
دولتر تیزرے کہ میگویند شمشیر تو بود 
پر سرم آمد وے بسیار زود از من گذثت 





جوہر ذاق ندارد احتیاج_ تربیت 
صورتِ آئینە را نقاش کے پردا ز کرد 


۳۶۴ھ شاہجہان اه جلد سوع 


در غمت تالہٴ* مرغ_ چمن آید بروں 

گر لب_ غنچہ کشائی سخن آید بیروں 

از وجودم اثرے بسکہ ضعیی نگراشت 

چوں حبام نفس از پیرہن آید بیروں 

ہلا نسبّی تھالیسری 
شاعری کا عاشق ہے اور ارہاب حقیقت میں شار کیا جاتا سے ۔ مہر و 
عبت سے برہ مندی رکھتا ے اور حسم درد و سوز ے ۔ اس کے اشعار میں 
ہرشنی اور شورش جلوەگر ے ۔ بات چیت کا دلقریب سلیقہ اے حاصل سے ۔ 
فکر باند اور طبع رسا ہے حصہ پایا ے ۔ ےسر و سامانی اور خا کساری کے 
شیوے پر عامل ے ۔ ۶٦۱۰ھ‏ (۱۹۵۲ء) میں راقم الحروف لاہور سے واپس 
آ رہا تھا ؛ تھائیسر پہنچا تو اُس 'مدپوش فقبر کے تکیے میں ملئے کے واسطے 
گیا۔فوراً میرے نیٹھنے کو غالیچہ نوجوایا ۔ ایک لمحے کے بعد مصرع برجستہ 
یی مائند خود بھی آیا لیکن خا کساری کے آداب کے بموجب زین ہر بیٹھا ۔ 
میں بھی اس کی نقلید میں زمین پر بیٹھ گیا ۔ معلوم ہوا کب اُس عرد حق کا 
طریقہ یہی ے ۔ غرض بىڑی گرم جوشی ہے دوستان صادق کی طرح پیش آیا ۔ 
پھر بڑی رقت کے سانھ اہنے چند اشعار پڑے یہاں تک کہ اشعار کا (کاغذ) 
آنسوؤں سے تر ہو گیا ۔ ان دنوں نظامی کی تھرن الاسرا رکا جواب لکھ رہا تھا ء 
چند اشعار ُس کے بھی سناۓ ۔ اُس کا کلام گوہر شہوار کی طرح لوگوں کے 
دلوں میں معحفوظ ے ۔ ایسے ”پردرد اور سموزناک لہجے میں شعر پڑھتا تھا 
کہ آنکھیں ڈہڈبا آتی تھیں وہ نقبر روشن ضەمر ہمیشہ مدے کا لباس چنتا 
ے ۔ اہل دلیا کی طرح سوت پا ریشم نہیں بہنتا ۔ اس کے چند منتخب اشعار 
ا سکتاب میں درج کیے جاے بیدا : 
بلبلاں ہم مزاج داں لہ شدند 
کس ندالد کہ گل چہ خو دارد 


شاہجہلن امب جلك سوم ۳۵م 


لسہی دل بہ درد معضرامت 

لالہ از داغ آبہرو دارد 
لالہ رست از قتل گاہ کوپکن در بیستوں 
خون, ناحعق گشتہ آخر دامنر صحرا گرفت 


بگیر پردہه ز رخسار و چشم بالاکن 
گزسيۓ. چشمی۔ چشیر 2ص( انا کی 
دو زاف داری و خال و خط و کرشمہ و ناز 
دگرچٹ باید ء برخیز ء فتدب الا کن 
اینک خدنگر مژگاں اینک کان ادرو 
مستّی وفتئب در سر لرغیز و قتل ما کن 





رز سوز دل افسانہ* می نویسم 
بس “ پروائه ‏ پروالهٴ می نویسم 
بس دل می نوبسم چہ شواہم نوشتن 
کتابت ‏ بد دووانہ' می لویسم 


بروں نیامدہ ام پیچگه ز خالہٴ خویش 
سفر چە؟ دائد عنقاز آشیالہٴ خویش 
نی ہرم ز پرو بال عاریت چوں تیر 
نڈستہ ام چوکاں روز و شب ہہ خالىٴ غویش 


-- غلپحباقر لامہ چاثر سیھ 


بے بر زه پاپ دلِ زد یا ب یازد 
می دام عبم ہر کجا زد 
ز اول سعی بیجا کرد فرہاد 
ہاں یک تیثشٴ آخر با زد 
حسن بیگ رفیع مشہدی 
اصلا مشہدی ے ۔ اُس کے اثبعار عقل و دانشی سے لبریز ہوتے ہیں۔ 
اس کی طببعت موسم گل کی طرح ممنگفتہ اور فکر بہار ک مانند رنگین اور 
گل انہشاں ے ۔ فکر رنگین سے کالستان شعر میں پھول کھلاق ے اور تلم 
سے زہین سخن گ۰لزار بن جاقی ے ۔ ایک مدت تکب نذر بچد خاں وا ی بلخ و 
نارا کا فرمان نویس اور انشاپرداز رہا ؛ پھر بارگاء شاہجہائی کے اشتیاق میں 
سن ہرم جلوس (ممہ؛ء) میں یہاں آھا اور شاہی ملازمت پر سرفراز ہوا ۔ 
اگرچە شعرا میں شر نہیں 'یکن اکثر حضرت شاہجہاں کی ملح میں غزل ء 
قصیدہ اور شٛوی مصتیف کر کے پیش کرنا ہے ۔ ' کلام سے یہ چند اشعار 
درج کیے جاے ہیں : 
چو رشتہ از گہرم گر لاس پوشملی 
برآورم سر خود را ہاں ہم عریانی 
چو عنچھٴ کد بود درممانر خرسن۔ کی 
نشستہ ام لہ دل جمع در پریشانی 





رغسار تو چونو در مئمی گلفغام افتاد 


انم کم سر چاردہ در جام افتاد 


ي 





و۔ ولیم بیل نے اورپفٹل بلیو گراف ء س پر پر لکھا ے کہ عالمگیر 
کہ زماۓ میں فوت ہوا ۔ 


شووچجبپاش نلے. جزار موم ۸ 


لاجر شیرت رمیا م ویر بش آبیت 
ودنب طیج' من ھ ابرہر نوز پک ہام ناد 
پا تس خوبڑٹی را چو شی ىلِ سو غم 
گر نشیند عائیق از پا ایں چئیں بای لشمبت 


ثنوی 
بس آپ زندگيم شوم داي را 
ہو مدامی کم قاو جران زا 
صدف بر 'درکند گوش از کلامہش 
لگیں اکندہ گیرد نقش نامش 
چرا در کاں نیاشد لعل سیراب 
کہ از شرم وقارش کو شد آب 
اگر یاہد ز مدحش صفحب زبور 
شود ہر سطرر او عقدے ز گوہر 
اگر از لطف بند سوۓ درا 
گہر گردد حبابر روۓ دریا 
ز تبرش کر نظر افتد بب گوواب 
7 شود چوں دیدۂ مقراضىی ے آب 


شیخ محسن فانی 
خوش گفتار یاعر سے جس بے بہار کی مائند کشم کو اپنا۔ وطن بنا 
ہے ۔ اس کے قلم ہے میں رشتہٴ معني کی گرہ کھانی ے ۔ چناھں مضامین و 
رت دل آویزی ہے بپش کرت ے ۔ أیں کيٴ فکر فلک ہیا اور 
کلک لکتہ رس ہے لمات بل پاب اشعار یچوم میں آيے ہیں ۔ ۔ تمام علوم میں 
متاز ے اور اخلاق عالیں سے متصیفب بروبے کے عل(وہ البیات سے شغف 
رکن ہے ۔ شاجرت اس کے شیارادر خی اود سچنورتیر اُس کا ايک اوانیٍ کیال 


۷۸ھ شاہجہان امہ جلد سوم 


ے ۔ کبھی کبھی فکر شعر کرتا ہے تو شاخ قلم سے مضامین و معایق ے 
بھول جھڑے ہیں ۔١‏ اسی لے راقم الحروف نے أے مماعروں کے زسرے 
میں درج کیا ے ۔ اُس کے دیوان میں ے. چند اشعار جنھیں شاعری کا عطر 
کہنا چاہیے بہاں درج کے جاۓ ہیں ۔ ملا مد طاہر غنی سی کا شاگرد ہے ۔ 
اس ے بھی بارگہ ایزدی سے فیض پایا ے اور کلام میں غخاص کیفیت 
ہے ۔ اس لیے کتاب ہُٰذا میں اس کے بھی کچھ اشعار لکھے جاے ہیں ۔ 
"ملا” حسن کے اشعار یہ ہیں : 

تاب دیدار تو آورد دل و سفعلم 

آب می شد اگر آں آئنہ جوہر می داشت 

مصحفر روۓ ترا آئب ازبر میکند 

پیش_ ارباب صفا اظہارر جوبر میککد 

گرچد خوبی ہاۓ حسنش گفت کا کل در تفا 

غط کتوں بر روۓ او عرض مکرر میکند 





۱“ سآ الخیال ء؛ ص من پر درج ے کہ سالک مسالک کت دانی 
شیخ بحسن فانی فاضل متبحر و صاحب جاہ و پا کیزہ روزگار و خوشگو 
خوش صحبت بود ۔“' غلام علی آزاد بھی اس کی درویشی و آزادقی کے 
معترف ہیں ۔ محسن فانی کہیں کہیں ہندی الفاظ بے نکی کے ساتھ فارسی 
میں ملا دیتا سے جس سے لطف پیدا ہو جاتا ے ۔ مثلا : 

توبپار آمد بد سبر_ گلشن ہندوسمتان 
زیبد ارطوطی بجاۓ پر برآرد برگر ہاں 
کل ز شبنم ہار چتنبیلی بہ گردن افگند 
تا تواند شد حریف شاہد ہندوستاں 
ولم ہیل ۓے ء ص ۔و ر پر تارج ونات ںر, رھ (ے۹ہء) لکھیہے۔ 


شاہجہلن نایم جلد سوم ۹ 


ضستر اویاب کرم چوں کیسدٴمفطس تجی است 
سعئی اھن لكکتم حلىی شد ازکفم دیٹا سرا 
لقش_ اىروۓ تو بحم از دل ما نتواں کرد 
یعنی از صوبعب عحراب جدا نتواں کرد 
دل آئینں چو آئمنہ لہ گردد روشن 
دعویِ ہمدمی۔ اہل_ صفا نتواں کرد 
ہحہ دردند آرزو در غاک 
خااک دیگر چہ آرزو دارد 


در طلب ەرگرم بودن ے نیازاں را قب است 
بد نما تر ٹر لب اؤ تہخالہ حرف مطاب است 


چا طاہر غنی کے اشعار 
بقدر وسعت_ مشرت ہپ ہر کس جرعہ* دادند 


تو در پمائد مّےداری و من خوں در جگر دارم 


چو استعداد لبود کار از اعچاز بکشاید 
سسیحا کے تواند کرد پینا چشم. سوزكط را 
سوادر کعبەه کے منظور ارباب, نظر باشد 
بە سنگ سومہ حاجت.ثیست ہ رگز چشمروشن را 


0 غاہجہجان امہ ججلد سوم 


تا سرم داں سسیاہی_ چشم تو دیدهہ است 
در چشم_ خویش میل زژ خجّلت کشیدہ اآست 
یک موۓ فرق لیست میان دو اہروت 
خوش مصرعے بب مصرع دیگر رسیدہ است 


ہر کس ہہ درگ کرمت بردھ* نہ" 


سارا زژدسحر غا یق خود آستی وس امت 
جز زبر خا ک جا بب من خاکسار ثٹیست 
روۓ زمیں ز دم بالانئشیں پر است 


آب بود؟ معنٔی_ روٹن غی 
خوب اگر بستہ شود گوہر است 





ہگزر از خویش حو بی دہن_ یار غی 
دل ئل سی چہ ہی رام عدم درپیش است 
تھی شود سخن_ پمت فطرتاں مشہور 
بلند یس صدا کاسہٴ سفال را 


مد علی ماہر 


فن سخن میں خوب ماہر ے ۔ نکتہ داں اس کے لطف کلام سے واقف 
ہیں ۔ خوش فکر ء نکتہ وس ء معنی بند شاعر ہے ۔ شعرو سخن کا بہت عمدہ 
نقاد ے ۔ اگرچہ ایرانی ہے لیکن نشو و ما ہندوستان میں ہوئی ۔ مبدا فیاض 
ۓے بچپن سے اب تک أے اپہے فیض سے بہرہ مند رکھا - درویش مزاج ء 
آزادہ رو اور صاحب لسبت تقبر آدمی ے ۔ تھوڑی بہت معاش جو حاصل 
ہے سی پر قناعت کرتا اور جہاں جی چاے رہنے لگتا ہے ۔ ابی طبیرم 


شاہجہان اہ جلد سوم ۹ھ 


:رواں کی طرح کبھی اس شہر میں ے کبھی اس شہر میں ۔ شاہد پرسی ؛ 
ذوق جال اور موسیقی سے بہت شغف ے ۔ جہاں کہیں گاۓ بجاۓے کی آواز 
ہو ء طنبور کی طرح جا پہنچتا سے ۔ جس جک کوئی حسین نظر آ جائۓ ؛ آئینے 
کی مائند اُدھر کا رخ کرتا ے ۔یہاں اُس کے چند اشعار رقم کیے جاتۓ ہیں' : 

چندائکبس نظر کردم صحرااۓ عبت را 

چوں طول امل دیدم پپناۓ عبت را 

او چشم ہسمن دارد من چشم ہہ او دارم 

وا کردهہ بروۓ ہم درہاۓ عبت را 


فیضں نظر ز پرتو روۓ تو حاصل است 
آئینس ے جال تو چوں فرد باطل است 
پر کجا سالک ز خود گردد جدا 
از ہاں منزل خدابش ہمرہ است 





بس حرف و صوت مسر ئە گردد آزادی 
ہہ ین اسب قنس طوطیان, گویا را 
تاغط سبز و لب لعل ترا نظارہ کرد 
خضر عمر از سر گرفت از چشممٴحیواں گزشت 
یار وقتے ہر سرم آمد کس افتادم ز پا 
آں زہاں درمانِ دردم شد کہ از درماںگزشت 





وہ ولم بیل ۓے ساہر یی تارج وفات ۹وہ رھ (ہے+رء) حریر ک ے۔ 
(اوریئنٹل بایو گراق ؛ ص ۰ہہ) ۔ 


۲۳۲ھ غاہجہان امم جلد سوےے 


ے نصیب از مہ یکضر خا کے دریں میخالہ یست 
یکم سبو گر بشکند عامانر صد ساغر شود 





پپری کس لان اتوانی است 
خا کستیر آتش جوائیٰ است 


ملا حسن فروغی 
اس کا غمیں کشمر کی می سے سے لیکن شاعری کا شہرہ دور دور 
تک سے اس کے اشعار کشمیر کی سر زسین کی طرح شفگنم و رنگین ہوۓ 
ہیں اور دیوان جھیل صفاہور کی مانند آبدارو پاکیزہ سے ۔ بہت معنی خیز 
طبیعت پائی ے ۔ فکر رساسے عمدہ سضامین دیدا کرنا ہے ۔ نہایت منکسر المزاج ء 
خاکسار آدمی سے ۔ شعر گوئی کی طرف کم دوجہ کرنا ے لیکن جب لکھتا 
سے تو مضامین روشن کے انبار لگا دیتا ے ۔ آتش شوق کا یہ خاکی نہاد پیکر 
مدٹن تک کال خاکساری کے ساتھ ؛ راکھ میں چھپی ہوئی چنکاری کی مائند 
کشمبر میں گوشہ نشیں بھا جہاں اُس کی درویشی و عزلٹ پسندی کی 
شہرت تھی ۔ جمعرات کے روز ٥ھ‏ (۱۹۵۵ء) بارہ روچ رورائه پر 
بارکاہ شاہجہانی میں ملازم ہوا ہےے٠.۱ھ‏ (ے+ہرء) میں دہلی میں تھا جو 
ملک الموت تے اس کے دیوان حیات ہر خط کھینچ دیا ۔ اس کے اشعار ہیں 
سے چند ابیات پر اکتفا کی جاتی ے : 
با زبان, حال سنگر راہ میگوید بلند 
می خورد پا ہر کہ ہر افتادگاں پا می زند 
گر دلت آررو کند آں گہر یگائم را 
رقص کناں بب آب دہ ہمچو حباب غائب را 


ماہجہان ثاہ جلد سوم 
ازاں غم_ ,وظلم نیست مز سیک پائی 
ہمیشہب ہمچو کان است خالی ىر دوشم 


لالب را ہم با چمن دل صاف لیست 
ما دل, یارانِ عالم دیلء اع 





اے کہ در رفن شتابر تر دارد عمو تو 
چوں کہاں بہر_ کہ می سازی منقش خاله را 


کے زم خنجرت خواہد دلم یک سو گرفت 
ہمچو ابرو می تواں تیغٴ ترا بر رو گرفت 
امام و قبلہٴ اہل_ نجات شاہ جہاں 
کب شد بن سجدۂ دراو او قلک ماہمنوز 
نشست بعد سی آبا بب چاربالش جاہه 
ازاں چو عقل دہٗم می دہد نظام امور 
صلاج_ خلق در ایام او چناں شد عام 
کہ دالنبٴ نرد. ےرضاۓے دہقان مور 
یں منع_ بادۃ اگر گرم می شود عضبش 
مویز گشتد سر از ٹاک برژند انکور 
ہمیشب چار حد ایں مسدس "نب مقف 
زاکثرت سس عاالید تا بود معمور 
سراۓ دولتِ او را ہہ حکم_ یزداں بلد 
بتا اساس و قضا بای و قدر مزدرور 


۵۴ھ شاہجپان ثاىم جلد سو" 


سعید خاں بلتانی 


رلگیں کلام ء تاڑہ خیال ؛ خوش صحبت اور پاکیزہ مزاج شاعر ہے ۔ 
خوض فکر اور لکتەہ سنج شاعروں کی صحبت سے بہایت عحظوظ ہوتا سے ۔ 
اہل سخن کے ساتھ شبر و شکر رہتا ے ۔ جہاں کسی سخنور کا شہرہ سنتا 
ے اُس کی خدمت میں چنچتا اور اپنی استعداد کے مطابق اتفادہ کرتا ے ۔ 
راتم الحروف کو بارہا اس کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ۔ شگفتمہ جہینی اور 
دوس نوازی میں ے نظیں پایا ۔ نظم و شر دونوں پر ممایٹ راغب ے ۔ 
پہلے شاہزادہ مراد خش کا نوکر تھا ؛ اب حضرت اورنگ زیب عالمگیر کا 
ملازم ے ۔ چار صدی ذات کا منصب ہے ۔ خوش گفتاری اس کے کلام 
سے آشکار رے اور معنی آفرینی اس کے اشعار میں جلوہ گر۔ یہاں اُس کے چند 
اشعار لکھنے پر اکتفا کی جای ے : 

چہ دولت است کس باایں قد غمیدۂ خویش 
ہں ہر کشیدہ ام آں سرو_ سر کشیدۂ خویش 
زفرقٹر تو چە گویم کب قصہٴ طوفاں 
شثیدۂ نو و من دیدمام بس دیدۂ خویش 


۰ حاجی لاہوری 


میخانہٴ معبی کا ساغر نوش ے اور انجمن شعر خوانی کا صدر نشیں - 
اگرچہ ازہ خیال نہیں تاہم اس کا کلام شراب کہنہ کی سی کیفیت رکھتا 
ے اور نہ ہر صورت سرخوشی طاری کرنا ے ۔ سخن سنچ اُس ہے اشعار 
کو خطر پی|نہ کی مانند مضمون سے خا ی نہیں سمجھتے بلک قند کی طرح 
حلاوت و لطافت کا سرہایہ جانتے ہیں ۔ اس کا دیوان جام شراب کی طرح 
دست بدست پھرتا ے اور اکثر اشعار یختگی و متانت کے سبب لوگوں کے 
دل میں گھر کرتے ہیں ۔ خمخالہٴ طبیعت کے چند کیف آور اشعار 
ملاحظہ ہوں ۔ 


شاہجہان نام جلد سوم ۵ 


رباعی 
ہر کس کم دل از مدار دنیا پرداشت 
عہرت ز شار کار دایا برداشٹ 
گویند زمیں ہر سر کاو است بلے 
گاو است کسے کم بار دئیا بردامشت 


چندر بھان برہمن 





اس --- 


لاہور میں پیدا ہوا ۔ صاح کل مسلک رکھتا ے ۔ نہایت خوش وضع ء 
گرم جوش اور متواضع آدمی ے ۔ عنم خانہٴ محن کا پرستار اور آستانہٴ شعر 
کا جاروبپ کش ے ۔ طبٍعت لکتە سچ اور فکر معنی آفریں ے ۔ خط شکستہ 
لکھے میں ماہر ے اور ستھرا شعر کہنا اس کا شعار ے ۔ نثر نکاری اوو 
انشا پردازی میں ابوالفضل کی ققلید کرتا ہے ۔ درد مندی و رقت کا یں 
عالم ے کم شعر پڑھتے وقت آنکهوں ہے آسو جاری ہو جاۓے ہیں۔ 
پلکیں ىھیگی رہّی ہیں اور درد مند دل میں معرفت کا رنگ ے ۔ اگرچه اس5 
برہمن ے اور شکل صورت ہندوؤں وا ی ے لیکن کفر سے بیزار اور اسلام 
پر مائل ے ۔ اُس کا کلام سادہ و برجستہ ہوتا ے اور اس کی اپنی وضع 
بھی یہی ے ۔ درویشاٴہ زندگ بسر کرتا ے ۔ شعر گوئی اور الشاپردازی 
میں نہایت مابر ہے'۔ اول اول لاہور کے میں عارب عبدالکریج کے ساتھ 
رہتا تھا؛ پھر افضل خاں مرحوم کی ملازست اختیار ی ۔١‏ اب بارگاء شاہجھائی 


رہ صباح الدین عبدالرحمٰن نے بزم تیموریں؛ ص ۹ى پر لکھا ے کہ 
دارا شکوہ اس کا خاص می تھا۔ اپنا میں منشی مقر رکیا ۔ عالمگیر کے 
زماۓ میں زندہ تھا جس بے ا سے جہانگبر کے مقەرے کی تگہبانی سرد 

کی ۔ دارا شکوہ ۓ ایک مر تبە شاہجہاں کے سامنے اس ہے شعر خوائی 
(بقیں حاشیں اگلے صفحم پر) 


۸٦5‏ ششاہجہان غاب جاد حوم 


کا ملازم ے ۔۔ یں اشعار اس کے ہیں : 
صفرم عادلیب از جا برد اہل عبت را 
که حرفے گفت ناداۓ و بر دانا زند ناخن 





طے شد ایں رہ آنیناں کاوازر پاۓے بر لہ غخاست 


متاع_ حسن_ ترا طرفب روز ہازار امت 
یں کس نیافعد و عالے غریدار ات 
بس گلشن_ دلر ما بگزری تماشا کن 
در ایں حمن گل خود روے داغ بسیار است 


کچاسٹ باد“ کہ عالم بس باد دادۂ اومت 





(ہقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) 
کی فرمائش کی ۔ اس نے پڑھا : 
مرا دلے اسب بہ کفر آسنا کہ چندیں بار 
بہ کعبہ ہردم و بازش برہمن آوردم 
شاہجہاں کی طبیعت میں آزردگی سی پیدا ہوئی ۔ لیکن افضل خاں نے 
فوراً اصلاح_ حال کے لیے کہا کہ حضور شیخ سعدی تو ایسے اشخاص 
کے حق میں پہلے پی کہ گئۓے ہیں کہ : 
خر عیسلی کرش بد مکتّم برند 
چوں بىيیاید بنوز حر باشد 


شاہجہاں مسکرا دیا ۔ 


شاہجچان ٹامم جاد سوم ےم 


گرہ پ زلفر و افتاد جاۓ آں دارد 
اک بر زبان_ ۔سخن مدعا گرہ گردد 


سے سام سے 


نظر ہی شاہئر معنی زبردهہ دوختد ام 
حجاب عینک چشم لست مد بینا را 


انشا پردازوں کا طبقه 
مامہر فیض ازلى و اہدی مبرزا جلالای طباطبائی یزدی 


نثر نکاری میں ید طول ی پایا ے ۔ انشاہردازژی اور سراسلات ‏ کاری 
میں ایسی عمدہ طرز کا ی ے کہ عبارت میں جان ڈال دیتا ے ۔ اختراع_ 
مضامین اور آجاد_ معائی میں پہٹن ہی ماہر ے ۔ علم_ لغت کا ایسا واقف ے 
کہ جوہری کا نام مٹا دیا ۔ حکمٹ و فلسف میں ہو علی سینا کو رشک آیا ۔ 
ُس ے اصفہان میں رہ کر تعلم پائی اور اعلٰی ترین مدارج حاصل کیے ۔ 
۶خ٠.+ھ‏ (م۱+۳ء) میں ہندوستان جنب نشان کا ارادہ کیا جو ملکوں ملکوں 
کے باکمالوں اور رسدیوں کا مکز بنا ہوا ے اور جس کی زین رشک آساں 
ے ۔ قسمت کی یاوری سے شاہی ملازمت مل گئی ۔ چولہہ ىارگاہ شاہی کے 
مقرہوں سے ملئے کا سلیتہ رکھتا تھا اور اس کا کلام بھی سلیس اور دل آویز 
تھا لہٰذا شاعروں کے زمرے میں داغل کیا گیا ۔ حضرت شاہجہاں کے 
عمہد کے حالات تجریر کرتے پر مامور ہوا ۔ ے مبالغ اس کی ثر کہکشاں 
کی ہم رنب ہے۔ حضرت کے عہد مبارک میں سے پانچ سال کے کارطمے 
نھایت آب و تاب ہے لکھے تھے کس بعض آمرا کی ئکتہ چینی کے سبب 
بات بگڑ گئٔی اور وہ یە خدمت پوری نہ کر سا ۔ اگر یہ تصنیف مکمل 


ہو جاتی تو یادکار چیز بٹتی اور اُس کی عبارت سے إ!نشا پردازی کو زینت 


۸ھ شاہجہان تامہ جلد حوم 


حاصل ہوقی ء لکتم سنحی معراج کو پہنچتی اور کلام کا رتبہ عرش سے 
پڑھ جاتا ۔ المختصر اُس کی عبارت کی سیاہی لیلۃ القدر کی طرح ہزاروں آفتاب 
اپنے دامن میں رکھی ے طبع_ روس کے کے سورج ک روشی ماند ے ۔ 
اس کے الفاظ میں بو علی سینا کی طرح حکمت کا قالون پوشیدہ ے ۔ ابر رحەت 
کی طرح روح سخن کو ٹازہ کر کے مضامبن و معافی کو اس ہلندی پر 
پہنچایا ے کہ نامی گرامی انشا پرداز اُس یکتاۓ زژمائم کے مقابلے میں 
دو جملے نہیں لکھ سکتے ۔ راق کر 9۰ ور ےت 
انصاف کے تقاضے سے يب بابی لکھ دی ۔ اگر بعض نالائی سخنور 
انصاف سے ہٹ کر بجھ خاکسار پر طز و زی زبان کھولیں تو مالک 
کے عوالے ۔ 
علامی فہانی افضل خان 
انا پردازی مس پوری استعداد کا مالک تیها۔ مطلب نگاری اور 
ممّدعا نویسی میں وہ اعجاز دکھانا کہ کاغذ کو باغ و پہار بنا دھتا ۔ مضامین 
و ہعائی سے بیان کو آرائش بخشتا تھا ۔ 
جمدة الملی سعداللہ خان 
ٹہایٹ ذی علم سخ نگو تھا اور طبع_ رسا رکھتا تھا ۔ نثرنگاری کا ہوروا 
سلیقد پایا ىھا ۔ الشا پردازی اور مّدعا نگاری میں سحر بیائی کا رنگ بھرنا 
۔ دراصل اُس سے پہلے انشا پرداز نُہایت پاکیزہ عبارتوں کا سرمایں مہیا 
کر گئۓے تھے ؛ یہ ان عہارتوں کو از سر نو آراستہ کر کے رنگین انداز ے 
پیش کرتا اور تازہ طرزںس دکھاتا ۔ اگرچہ سخن شناس طبیعت پائی تھی لیکن 
افسوس کہ دوسرے انشا پردازوں کی عبارت آرائی ے جان بوجھ کر نظر 
پھیر لیتا ؛ پلک برابر داد دینا گوارا ئه کرتا ۔ 


شاہجپان امم جلد سوم ۸۹ 
مدارالسہام علاءالملک توی فاضل خاں 


ہایت معنی پرداز انشا نگار تھا ۔ اُس کی نثر موسم بہار ہے زیادہ رنگین 
اور عبارت باغ و بوستاں ہے زیادہ شگفتب وق ٹھی ۔ سراصلہ ری اور 
عبارت آرائی میں عطارد ے بڑھ کر تھا ۔ قام سنبھالتا تو ذرا سی دیر میں 
سراسلہ ٹیار کر دیتا ۔ غرض بہت اعلی پاۓ کی نر لکھتا ۔ اُس کا الوب 
تحریر مضامین و معائی ہے آراستب ہوتا تھا اور انداز میں بڑی جدت و 
تازقی تھی ۔ 


عبداللطیف گجراتی لشکر غخانی 


نہاوت تیز مکر سخن طراز تھا اور استعارے ایجاد کرۓ نیز عبارت آرائق 
میں بہٹ ماہر تھا ۔ پراۓ انشا پردازوں کے رنگ میں دکتہ سنجی اور نازرک 
خیالی کی داد دے کر باریک اور رنگین مضامین رقم کرتا تھا ۔ اُس کی طبع 
رواں ىانی کی طرح زمین سخن کو سیراب کر دیتی ۔ اگرچب اس کے کلام 
میں تاڑی و جدت نہیں لیکن سادگی و سلاست موجود ے ۔ بات ے تامل 
سمجھ میں آ جاتی ے ۔ پہلے وہ لشکر خاں مشہدی کا کارگرار عدمت ک5ار 
تھا ۔ جب اُس نے منصب اور ریاست ے ہاتھ اُٹھا لیا تو حضرت شاہجہاں 
کی سرکار میں دفتر ىبن کی دیوای ىر مامور ہوا ۔ عقیدت خاں خطاب اور 
ہزری ذات چار سو سوار کا منصب پایا ۔ کچھ عرصہ عہد شاہجہانی کے 
حالات لکھنے پر مامور رہا ؛ بعد میں حاسدوں کی لکتہ چبی کے سبب اس 
خدمت ہے برطرف کر دیا گیا ۔ مولانا روم کی ثنوی پر ایک رنگین*دیباچں 
اور عمدہ تشریج لکھی ۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ے کہ پیچیدہ 


چاہ یے' 


لکتوں کو خەوب ملجھایا ہے اور دقیق معامبلات خوب واضح کے ہب ۔ 
عبدالحمید لاہوری 


سخن طرازی کا انداز ابوالفضل سے سیکھا ہے اور اس فاضل ےبدل 
کے فیض کلام ے پورا حصہ پایا سے ۔ چنائپہ عبدالحمید کی تحریر کا اسلوب۔ 


7 حجاہجہان ناب با2 سوم 


بھی بعینہ وہی ے ککە اس پیشواۓ نکتہ دانی کے قیم بد دم چلتا ہے ۔ 
انا نگاری میں کامل ے اور نکتد سنجی میں معاصروں سے آگے ے ۔ قلم 
سے مضمامین و معائی کے جواہر جھڑے ہیں ۔ عقل و دانش اُس کے قلم کو 
عصائۓ روبر سمجھتی ہیں ۔ اس تے [مائہٴ شاب میں علوم و فاون کی تکمیل 
گر لی تھی ۔ فن انشا کی تحصیل خوب کی تھی ۔ اب بڑھاپا ے لیکن عبارت 
آرائی میں وہی جستی و متانت موجود ے ۔ ضعف پیری کے سبب مٹھی 
بھر پڈیاں رہ گئی ہیں لیکن سخن فہمی کا یہ عالم ے کہ تمام لکتے ازبر 
ہیں اور لکھتے وقت عبارت آرائی کا حق ادا کر دیتا ے ۔ شاہ بحر و بر کے 
حسب الحکم ان کے اولیں بیس سالہ عہد حکومت کے حالات لکھنے پر 
مامور ہوا تھا ۔ اس تارج نکاری میں طبع ارجمند کی مدد ہے ہر جگہ لطف 
کلام پیدا کیا ۔ ن., 1ھ ( نہ وم) میں بڑھاۓ اور انتائی ناتوانی کے سبہب 
اس خدمت نے معذور ہو گیا اور اٹھی دنوں انتقال کیا ۔ 


چد وارث 


سرزسین سخن کا وا ی اور دودمان عام کا وارث ہے ۔ لکتہ سنجی و 
عہارت آرائی کا اسلوب سیخ عبدالحمید لاہوری سے سیکھا ۔ اُس کے انتقال 
کے بعد بادشاہ نامہ کا دفتر سوم لکھنے میں مشغول ہوا۔ چونکہ علمی استعداد 
مکمل تھی اس لے انشا بردازی میں کال حاصل کیا ۔ راہ سخن نے نیب 
و فراز اور مضمون و ىعائی کو حوب سمجھتا ے ۔ انشا نکاری کے علاوہ 
دوسرے اوصاف سے بھی بہرہ مند ے ۔ بارکاہ ایزدی ہے سخاوت کا جوہر 
پایا ے ۔ نہایت خوش باش ء شگفتہ طبع اور پا کیزہ اطوار سے ۔ بذلہ سنجی ء 
لطیفہ کوئی اور مصاحبت میں نظیر نہیں رکھتا ۔ 


میںزا اسنا 


فارسی اصطلاحات کا ماہر کامل اور انشاپردازی میں سلیقہ بند ے ۔ 
اُِس کا کلام تکاف اور تصنع سے پاک ہے ۔ ذہن رسا ء طبع سلیم اور فکر بلند 


شاہجہاق ثامە جلد سوم ٦5۱ھ‏ 


سے ہیرہ مند ہے ۔ بادشاہ تام لکھنے کی خدست پیلے آے تفویضی ہو تھی 
پھر واقعات ترتیب دینے پر مامور ہوا ۔ خوش وضع ؛ خوش کفتار آدمی تھا ۔ 
اغذ و نقق کا ملکد اس درجے پر تھا کہ جس انداز کا کلام لکھنا چاپتا 
لکھ لیتا ۔ 


شیخ عنابت اللہ 


راقم الحروف (چد صالح کنیوہ) کا بڑا بھائی اور استاد تھا ۔ بہت صاف 
نہاد تھا ىلکہ روشن دل بزرگوں کا پیشوا کہے تو مبجا ے ۔ سخنوری میں 
صاحب طرز تھا اور تازہ گوئی میں متاز ۔ اس کی نثر نہایت یختہ ء معبی غیز 
اور دلاویز ٹھی ۔ رواں اور رنگین عبارت لکھتا تھا ۔ معشی یاب طبیعت ہائی 
تھی ۔ کلام کی دلغریبی ء عبارت کی سلاست و متانت لاجواب تھی ۔ ہر وقت 
فکر سخن میں حو رہتا اور سخن دای کی عغفل کواپے کلام سے زینت مُشتا۔ 
عبارت آرائی اور صنائع بدائم کے استعال میں ایسی مہارت مم پہنچائی تھی 
کہ لفظوں کی سیاہی ہے آب حیات ٹپکتا تھا اور سٹبل چیسی سطروں ہے 
داع معطر ہو جاتا ۔ مضامین و مطالب لکھتے وقت اس کی فپکر ملک ہم 
کبھی رنگینی سے خا ی نہ رہّی ۔ قلم اٹھا کر ے تاسل ایسی عبارت لکھتا کہ 
مضامین و معانی اس ہر قربان ہوتے ۔ الفاظ و عبارات کک شیرینی یز چاشنی 
معنی ہے آب حیات “کی حلاوت شرمندہ ہوتی ۔ تصائیف کا ہر صفحم لو غط 
حسینو کے سبزۂ خط کی مانئند اہل_ سخن کے دلوں کو اپنے دام میں 
لاتا ے ۔ 

عثایب اللہ ے اللہ کی عنایت سے حضرت شاہجہاں کے عہد سلطنت 
عالات غبات یلفن نے قد کے یں < اعفار کات 
حضرتِ آدم سے لے کر جہانگیں تک کے واقعات بھی تمریر کیے ہیں ۔ 
تار دلکشا نام ے ۔ کتاب کی ساری عبارت ے عیب ے ۔ جابجا لطفر 
معنی اور رنگیٹی مضمون بھی موجود ے ۔ آغر میں حضرت اورنگ زیب 
کے حالات بھی لکھے ہیں اور زمین سخن میں دودھ کی نہر بہائی ے۔۔ 


۰۳۴ھ شاہجہان امہ جلد سوم 


پہار دائش بھی اُسی کے گلستانِ طبیعت کا ایک گلدستد ے جسے رنگیں بیانی 
سے گلزار جنت بنا دیا ے ۔ فارسی زبان میں ہندوستانِ قدیع کی کہانیاں۔ اور 
دلہذیر حکایتیں تحریر ری ہیں ۔ ہر کہپانی میں سحر بیائی اور گل فشافنی کے 
کرشے دکھاۓ ہں ۔ آج کل درویشی و معرفت کی طرف مائل ے ۔ تحریر و 
تصنیف کے بجاۓ حال و قال میں مو رہتا ے ۔ علائقِ دلیوی کو بالکل 
ترک کر دیا ے ۔ اپنے ںیگاۓے کسی سے واسطء نہیں رکھتا ۔ گوشہٴ عزلت 
سے نس درترت۔ قاع کا کن کردا کاہیں ق جار یں انار 
خداۓ پاک سھوں کو یہ نوفیقی دے ۔ 

شاعروں اور عالموں فاضلوں کا بیان اوہر ہو جکا ے ؛ ان میں ہے 
بعض کا جو نثر نگاری میں بھی سہارت کامل رکھتۓے ہیں ء یہاں ختصر بیان 
کیا جاتا ے ۔ 


لملا حمود جولہوری 


فکر تازہ اور لطف معنی ہے نہایٹت دل آویز مضامین رقم کرتا تھا ۔ 
سخنوری اُس کے قام هر قرىان تھی اور فکر رنگیں ے مضامین کے پھول 
جھڑے تھے ۔ زبان بھی ہوئی تھی اس لے روائنی ہے بولئے ہے قاصر تھا 
لیکن معنی شناسی اور سخن گوئی میں سہارث کامل حاصل تھی ۔ اسلوبِر 
تەریر ہے عبارت میں جان ڈال دیتا تھا اور برجستہ مضامین لکھتا تھا - 


مولانا ابوال رکات منر 


ہندوستان جیسے وسیع ملک میں فیضی کے بعد صرف مٹیر پی وہ سخنور 
ے جسے ادب کی تمام اصناف پر پوری قدرت حاصل تھی ۔ وہ متققّدمین کی 
پہروی کرتا تھا اور نظم و لثر پر پوری قدرت رکھنے کے علاوہ بہت سی 
دوسری خوبیاں بھی رکھتا تھا ۔ طبع_ سلم ء فکر بلند اور علم و دائش کی 
بدولت شاعری میں ایسی اڑک خیا لی اور نثر نگاری میں اتی عبارت آرائی 
کرتا تھا کہ کسی اور شاعر ے یہ بات ممکن نہ تھی ۔ اُس کا کلام شاعری 


شاہحہان امہ جلد سوم ۸۸۰۳ 


کی زینت اور نثر معانی و مضامین کا خزن تھی ۔ غرض جس طرح شاعری 
میں طرز. تازہ کے لیے مشہور تھا ء اُسی طرح اس کی نر کا بھی شہرہ تھا ۔ 
تازہ گوئی کا حق ادا کیا اور متاخرین کی طرز کو خوب سنوارا ۔ نظم و نثر 
دونوں میں ہفتگی تھی ۔ عبارت کی آرائش اور استماروں کے استعال میں کھی 
معنوی رابطوں کو فراموش نہیں کرتا ۔ اگرچہ دوسرے شاعر بھی نثرنگاری 
کا اچھا سلیقی رکھتے ہیں لیکن متیر کو اس معاملے میں بڑی جامعیت 
حاصل تھی ۔ بڑے بڑے ادیب اس کے کال کے قائل تھے کیونکہ ہر صتفضر 
سخن میں تازہ گوئی کا خیال رکھتا تھا ۔ 


حکم حافذق 
صبح_ صادق کی سالند اُس کے اشعار ہے معانی کے آفتاب طلوع ہوتۓے 
ہیں ۔ طم_ رسا اور فکر بلند کی برکٹ ہے نظم و نثر میں کسی ے پیچھے 
نہیں رہتا ۔ اس کی عبارت میں مضامین_ دل آویز اور شاعری میں رنگین معانی 
کی ہدولت یں کیفیت ہے کہ گلزار کا عالم نظر آنا ہے ۔ حکمم موصوف نۓ 
بھی کچھ عرصہ حضرت شاہجہاں کے عہدر سلطنت کا حال لکھا لیکن 
دوسرے الشا پردازوں کی تچویز کے مطابق اس خدسب ے ىر طرف کردیا گیا ۔ 
: ملا شیدا 
ہندوستان کے فارسی شعرا میں متاز تھا اور مضامین و معانی کا 
ادا شناس ۔ نثر میں بھی اچھی دستکاہ حاصل تھی ۔ طبع_ رسا کی بدولت 
نئے نۓ مضامین خوب باندھتا تھا ۔ لیکن خیال آفرینی اور معنی ہردازی پر 
اتنا مائل تھا کہ آرائش الفاظ کی طرف سے غافل ہو جاتا ۔ اس وج ے 
اس کی عبارت کو قبول عام حاصل ہ ہوا اور مضامین_ لطیف جلوہ گری ے 
حروم رے ۔ اہل_ سخن جالتے ہیں کہ جس طرح وہ شعر گوئی میں آوالٹور 
لفظ و معنی کا خیال رکھتا ے ء اگر نثر میں بھی اسی شیوے کی پابندی 
ککرتا تو کوئی سخنور اس ہے برابری کا دعول نہ کر سکتا ۔ بہ ہر حال 


۳۴ھ گایجہپان ثانہ جذدہ سوم 


خوش فکر اور خوش گفتار تھا اور طابح بلند و طالم_ اوجمند ہے ہر ور 
تھا ۔! 
چندر بھان 

اپنے کلام کی طرح خود بھی نہایت سادہ و ے ٹکلف ہے ۔ سماسلتہ 
اور انشا پردازی میں پوری .۔ہارت رکھتا ے اور ناىہ اگاری و مدعا نوھسی 
میں کاسل ے ۔ آعاز میں لاہور کے میں تعمیر سید عبدالکریج کے ساتھ رہا > 
پھر وژیر اعظم افضل خاں ہے وابستب رہا۔ جب اس کا انثقال ہوا تو 
سرکار شاہجہائی میں ملازم ہو گیا اور وژبروں کے ساتھ مطالب نویسی پر 
ماسور ہوا ۔؟ طبع موڑوں کے فیض ہے شعر بھی کہتا تھا چتانچہ شاعروں۔ 
کے طبقے میں اس کا تفص۔لی ذکر کیا گیا ہے ۔ 





و غوش نصببی کے ثبوٹ میں کئٔی واقعے تاریحوں میں درج ہیں ۔ چنانچہ 
جب شاہجہاں کے سامئے یہ مطلع پڑھا : 
چیست دانی بادۂ کلگوں مصَنسًا جوہررے 
حسن را پروردکارے عشق را پیغمہرے 
ىو بادشاہء ۓ غفا ہو کر شہر در کروا دیا ۔ شیدا ےۓ معڈرتی قصیدہ 
لکھا جس کے ایک شعر میں !فظ 'راندن؟ کے ایہام سے بڑا حسن پیدا 
کیا ٠‏ 


مرا چو شاہ براند کجا توانغ رفت 

بس گہ راندن از کف کجا رود شمشیرں 
پ۔ اسلامک کلچر اپریل ومورء میں تحریر ے کہ بوہمن کو عبدالحکم 
سیالکوٹی سے تلمذ تھا ۔ چہار چمن لکھ کر نوروز کے موقع پر سرہند 
میں شاہجہاں کے حضبور میں پیش کی ۔ منشات ء تحفت الفصحا ء تحفدالانوارہ 
جمع الفقرا وغیرہ اس کی تصانیف ہیں (ماخوذ از بزم تیموریہ تالیفر 
لطیف صباح الدین عبد الرحہئٰن) ۔ کلات الشعرا میں چد افضل سرخوش, 
(بقیہ حاشید آاگنے صفحہ پر) 


شاہجہان ام جلد سوم ض۵ 
خوشنوبسوں کا طرفه 


ىد مراد کشمیری جس کا خطاب شیریں قلم ہے 


نہایٹ سحر طراز خوشٹویس ے ۔ قلم کو ملک خوشنویسی کا ےلم 
بنا کر وہ اموری حاصل یق سے کہ بڑے بڑے عصّاط اُس کی جادو نگاری 
دیکھ ثر شرمندہ رہ حاے ہں ۔ اس کی یادگار تحریریں دلیا بھر میں پھیلی 
ہوئی ہیں ۔ اس کے بناۓ ہوۓ دائرے دیکھ کر خوشنویس حلقہ نگوش 
ہوتے ہیں ۔ خطّالوں کا فیصلہ ے کم اس کی تحریر خواہ ناریک ہو خواہ 
جلىی برےەثال ہوق ہے ۔ ملا" میر علی تبریزی اور ۔لطان علی کی طرح اس 
کا خط بھی نہایت بختہ اور دل آویز ے ۔ 


آفا رشیدا 


مبر عاد کا شاگرد رشید ے اور بنا فیاض ہے خوب ہہره مند ۔ 
اس یق جیی دوات کو آہوان حتن کا نافہ سمجھے اور جادو طراز قلم کو 
ملک خوشنوسی کا علم ۔ خوش نویسی ء غخوی کلام اور طبع موزوں کے 
بدولۓ شہرۂ آفاق ے ۔ حرفوں کے دائرے اور مد اتنے دل آویز ہوے ہس 
کہ چشم و ابروۓ غوہاں کا گان ہوا ے ۔ 





(بقیں حاشید گذشتہ صفحم) 
بھی اس کی طبیعت داری اور سلاست و فصاحت کا معترف ہے ۔بعض 
تذکروں میں اس کی ایک اردو غزل بھی درج ے جس کا مطلع یہ ے : 
غدااۓ کس ملک بھیش ہم کو لاۓ ڈالا سے 
نہ ہادہ ے تم سای ہے ند ساغر سے ئہ پیالہ ۔ے 


٢ہ‏ ضاپچپان نابس چلد سوع 
ہبر مد صالح اور مپر موسن ہسران مبر عبداللہ مشکیں رقم 


یں دونوں بھائی سحرنگاری اور خوش لویسی کے نئے اسلوب ٹکالتۓ ہیں ۔ 
ان کے لکھے ہوںۓم قطعات نوخیز جوائوں کے اخط کی مانند دلآویز و 
دلفریب یں ۔ سعر کہنے میں بھی ہہت رنگین بیانی کرے ہیں ۔ ان کے 
حرفوں کے دائرے دائرہٴ آسان کی زینت اور نقطے چشم آفقاب کا تل ہیں ۔ 
چولکہ مبر صالح پر شاعری کے رموز آشکار ہیں لہٰذا فارسی میں کشِئی اور 
ہہدی میں سجان خلص کرتا ے ۔ ہیر موسن کی فکر بلند آسانَ کی سیر کرق 
ے اس لے اُس ۓ عرشی تخاص رکھا ے ۔ دونوں باکإل ہندوستانی مو۔یقی 
کے شوتقین ہیں ۔ پکے راگ کا والے کوے ان کے آکے آ کرػان ہکڑے 
اور ان کی مجاس میں دف کی مائند حلمں بگوش رہتے ہیں ۔ چولکہ اہلبیت اطہار 
کی عبت ان کے حمبر میں ہے اس لے بارہ اماموں کی منقبت میں بت ہے 
اشعار کہے ہس۱١‏ ہڑے اور نامی صوف ان کے دوست ہیں ۔ 


شرک الدین عبدالہ 


عقق کی مہریں نناتا ے اور خوش نویسی و خطاطی میں شہرۂ آفاق 
ے ۔ بڑا پٹرمند شخص ے جو مہریں تا رکرئۓ اور عقیق کھودے میں 
پوری سپارت و قدرت رکھتا ے ۔ خط خوبان کی طرح اس کی تمربر ہایت 
دل آویز ہلک معنی شناسموں کی منظور نطر ہوق ے ۔ تحریر اسّی روشن کہ 
دیکھے سے آنکھوں میں نور آتا ے ۔ دیکھنے والے حمران رہ جاے ہس 
کیونکہ حرفوں کی نوک پلک اور الفاظ کی کرسی نشانی میں یکتا ے ۔ قطعات 
دور دور مشہور ہں ۔ ان اوصاف کے علاوہ وہ پا کیزء قلپ ء بیدار دل 


-١‏ صباح الدین عبد الرحمٰن ے بزم_۔ لیمو رپہ صصس ٣ح‏ پر لکھا ے کہ 
چد صالح نے ایک کتاب 'مناقپر متضوی“ لکھ کر شاہجہاں کے 
سامنے بیش کی تھی : ایک ہاتھی اور ہاچ رزار روے ملے ۔ 


شاہجہان ثانىہ جھد سوم ٢ھ‏ 


آدىی ے اور برویشی و سغعرفت میں کاسل ۔ سوز دل کے سہب ہمیشمٴ آنکھیں 
محدا٦آف‏ رہتی ہیں ۔ لوگوں کی صحبت ہے دور رہقا ے ۔ 7 


مبر سید علی تبربزی 


اس کی عریر میں حروف کے دائروں ؛ حرفوں کے حوڑء دسامب الفاط 
اور کرسی کی دوستی کا یہ عالم ے کہ غامہٴ قدرت کيی لکھائی معلوم ہوتی 
ے ۔ کہیں کسی قسم کا عیب نہیں ۔ دائرے اور ند حسینوں کے چشم و 
اہرو ی .۔اسد اتنے مل فریپ ہیں کہ صنعت الیٰھی یاد آئی سے ۔ اس کے لکھے 
ہوۓ قطعاب اس کی خوشنویسی کی دلیل قاطع ہیں ۔ حرفوں کی کرسی اتی 
دل کش ہویق ے کم ملا میر علی کی تمحریریں ے لطف نظر آئی ہیں ۔ الفاظ 
اتتے روشن ہوے ہیں کم حسن معی بھی اس کے سامنے بیچ ہے ۔ غرض 
اس کے قام نے وہ جادو طرازی کی ے کہ سواد ہندوستان اور سرزمین ایران 
میں اس کا ہمسر نہیں ے ۔ جب قلم اٹھانا ے تو اس کی تحریر کا حسن 
حسینوں کے خط رخسار کو ے رونق کر دیا ے ۔ 


مبرزا مد جعفر خاطب ہہ کذایت خاں اور 
جلال الدین یود۔ف شکستہ ٹویس 


بس دونوں چد حسین علف کے شاگرد رشید ہیں ۔ غط شکستہ اور 
ستعلق لکھنے میں کسی کو ان کے ساتھ ہمسری ىی جال نہیں ۔ بالخصوص 
کفایت خاں روشٹائی کی مومیائی سے حرفوں کا ڈھانٹا اس طرح جوڑنا ے کہ 
خط شکستہ کا حسن دوبالا ہو جاتا ے ۔ کہنے کو غط شکستہ ے لیکن 
الفاظ و حروف اس طرح پیوست ہوتے ہیں کہ اس کی یکتائی میں شک باق 
نہیں رہتا ۔ اس زماے میں کفایت خاں جیسا شکستہ نویس دیکھۓ میں 
خیں آنا ۔ ممکن ے کہ زمانہٴ مستقبل میں کوئی اس کا ہمسر یا بہٹر پیدا 
ہو جاے ۔ 


۸ھ شاہجہان ام جلد سوم 


اب راقم الحروف حضرت شاہجہاں کے والا گہر شاہزادوں کے ام 
٭حریر کرتا ہے جو تاج سلطنت کے گوہر اہاں ہیں ۔ ان تمام نامدار اسا ٭ 
وزیروں اور منصب داروں کے ام بھی درج کے جائیں کے جو اپنے طالع 
سعادت کی بدولت اول سے آخر تک نہایت ارادت و عقیدت کے ساتھ 
حضرت صاحب قران انی کی خدمت ان جام دیتے رے ۔ مناسب ے کہ ان 
سعادت مندوں کے نام درج کر کے حضرت شاہجہاں کی اس تارج لو خم 
کر دوں اور سررشتہٴ کلام کو انتھا تک پہنچا کر فراغت حاصل کروں ۔ 


عا ىل مر تبت شاہزادوں کے منصبوں کی فہرست 


حر عزت و جلال کا پہلا گوہر ساہوارء آسان دولت و اقبال کا نم 
قاداں سارزادۂ والا قدر چد داراشکوہ ٠‏ ساٹھ ہزاری ذات ؛ چالیس ہزار سوار 
تیس ہزار دو اسہس سم اسپہ ۔ 

دوسرا رکن اعظم شہر یاری ء مظہر سان و شوکت ؛ زینت دودمان 
سصلطنت شاہ شجاع ؛ ہیس ہزاری دات پندرہ ہزار سوار دو اسپہ سم اسپہ ۔ 

ہسرا آفٹات سہہر عزت و ھکیس ؛ گوہر ناج دولت و دیں ؛ مالک چٹ 
ہایوں ء کامل نصیب شاہزادۂ عال یىی مقدار اورنگ زیپ بہادر : نیس ہزاری 
ذات ارہ زان بران دی اہی مہ آنہن 

چوتھا گوہر تاج جہاں بائی ٭ جوہر تیغ گیتی ستانی مد مراد بخص : 
پندرہ ہزاری ذات بارہ ہزار سوار ء آٹھ ہزار دی اسیں سد اسپہ ۔ 

غنچںٴ امید روزار ؛ مقصود اہل جہاں ساطان سلیاں شکوہ جو شاہزادۂ 
داراشکوہ کے بڑے ہٹۓ ہیں : پندرہ ہزاری ذات تین ہزار شوار ۔ 

ممرۂ خفل دولت و اقبال سلطان سپہر شکوہ جو شاہزادۂ داراشکوہ کے 
دوسرے بیۓے ہیں : آٹھ ہزاری ذاٹ تین ہزار سوار ۔٠‏ 





(۔ شاہجہاں اور ممتاز محل کی نسل کا یہ شاہزادہ بھی شعر و سخن ہے ذوق 
(یقیں حاشید اکلے صفحم پر4 


شاوجہان ٹاہ جلد سوم ۹ھ 


زور ہازوۓغ دولت و دیں سلطانِ زین الدین ولد شاہزادہ شجاع ۔اسات 
ہزاری ذات دو ہزار سوار ۔ 
فرغندہ طلعت مبارک فال شاہزادہ لیک محضر سلطان ئلند اغٹر جو 
شاہزادہ شجاع کے دوسرے بیٹۓے ہیں : ابھی انھیں منصب عطا نہیں ہوا ۔ 
جواں مت لىل:د اختر شاہزادہ سلطان چد جو شاہزادہ اورنگ زیب کے 
بڑے سیٹے ہیں : سات ہزاری ڈات دو ہزار سوار ۔ 
عا می مرتبت چد معظم جو شاہزادہ اسان جاہ اورنگ زیب کے دوسرے 
بیٹے ہیں : ابھی منصب نہیں ملا ۔ 
اقبال مند کامگار سلطان چد اعظم جو شاہرادہ اورلگ زیب کے تیسرے 
فرژلد ہیں : ابھی انھیں بھی منصب سے سرفراز نہیں کیا گیا ۔ 
رکن سلطنت سلطان بچد اکبر ء اورنگ زیب بہادر کے چوتھے بیۓ : 
ابھی ان کو بھی منصب عطا نہیں ہوا ۔ 
قرة العین سلطنت سلطان کام بش ۔ حضرت اورنگ زیب کے پانچویں 
بیٹے جو فردوس مکانی حضرت شاہجہاں کے انتقال کے ىد پیدا ہوۓ ۔ 
کل گلشن دواے و اقبال سلطان ایزد بخش پسر شاہزادہ مچد سراد ۔ ابھی 
منصب نہیں ملا ۔ 
(بقید "حاشیں گذہتہ صفحہ) 
رکھتا تھا ۔ انقلاب سلطنت پر یہ بھی سلیاں شکوہ کے ساتھ گوالیار کے 
قلعے میں قید کا گیا ۔ بعد ازاں اورنگ زیب نے رہا کر کے ابی بیٹی 
اس ہے بیاہ دی ۔ دارا ی تباہی پر اس نے اورلگ زیب کے سامۓے یه 
شعر پڑھا تھا : 
حالر من در ہجر دارا کمتر از یعقوب لیست 


او پسر گم کردہ بود ومن پدر گم کردہام 


لد شاسجچان خاء چلھ وم 
ُا فی شان 
نو ہزاری 


مین الدواہ آصہف غاں خاثخا۔اں مپہ سالاو ۔ لو ہزاری ذات نو ہزار موار 
دو اسپد سم اسپم ے سن ج؛ جلوس میں فوت ہوا ۔ 


سات ہزاری 
(لو منصب دار) 


مپاارٹ خاں خائفاناں ہغت ہزاری ذات ہفت ہڑار سوار دو اسچت سم اسپہ ۔ 

غان جہاں مودھی ہفت ہزاری ذات ہفت ہزار سوار دو اسپں سے اسپہ ۔ 

امبرالاسرا علی مدان خاں ہفت ہزاری ذات ہفت ہزار سوار ۔ پایج 
ہزار دو اسپں ہہ اسپں ۔ دو کروڑ دام (پایچ لاکھ روے) انعام ہے سرفراز 
ہوا ۔ سن سم جلوس میں انقال ہوا ۔ 

خان دوراں بہادر نصرت جنگ ۔ ہفت ہزاری ذات ہفٹ ہزار سوار دو 
اسپں سم اسپں ۔ سن پ و جلوس مس شید ہوا ۔ 

سید خان جہاں بارہہ ۔ سات ہزاری ذات سات ہزار سوار دو اسپپب سہ 
اسپہ ۔ سن ۹ چاوس میں فوٹ ہوا ۔ 

سعید خاں بہادر ظافر جنگ ۔ سات ہراری ڈاب سات ہزار سوار پاچ ہزار 
دو اسپں سم اسپں ۔ سن ی؟ چلوس میں جب کابل کا صوے دار تھا فوت ہوا ۔ 

وزیر اعظم افضل خان ساب ہزاری ذڈاٹ سات ہزار سوار ۔ سن ۶م جلوس 
میں انال کیا ۔ 

جمدة الملک اسلام غاں سات ہزاری ذات سات ہزار سوار ؛ پایچ ہزار 
دو اسپم سم اسپب ۔ سن وم جلوس میں دکن کی صوے داری میں فقوت ہوا ۔ 

مدارالسہامی سعد اللہ خاں سات ہزاری ذاث مات ہزار سوار پایچ ہزار 
دو آسپہ سد اسپہ ۔ سن ہم جلوس میں جات ای ہے رخصت ہوا ۔ 


شانجھان لام جلد موم 


1ےہ 

چھ ہزاری 
(حات منصب دار) 

خواجہ ابوالحسن چھ ہزازی ذات ء چھ ہزار سوار ۔ 

عبدالق خاں ہہادر فیروڑ جنگ چھ ہزاری ڈات ؛ چھ ہزار سوار ۔ 

سپا راجا جسونت سنگھ چھ ہزاری ذات ٠‏ جھ ہزار سوار ء پاب ہزار دو 
امپہ سی اسپیں 2 

رستم خاں بہادر فیروز جنگ چھ ہزاری دات ؛ چھ ہزار سوار ہام ہزار 


ٹیو اسپں سم اسپب ۔ 
اعظم غاں چھ ہزاری ذات ؛ چھ ہرار سوار ۔ 
معظم خاں چھ ہراری ذاٹ ء چھ ہزار سوار ۔ 
غسرو ولد نذر ےد خاں چھ ہزاری ذات ٤‏ امج ہزار سوار ۔ 


پا ہزاری 
(ہم منصب دار) 


خان زمان بہادر پاچ ہزاری ذات ء ہزار سوار) دو اسپں سد اسپ_ ۔ 

قاسم خاں ہاج ہزاری دات ء پا ہرار سوار دو اسپس سپ اسہ۔ 

وزیر خاں پایچ ہزاری ذات ء پابچ ہزار سوار دو اسپں سم اسپد ۔ اکبرآباد 
کی صوبہ داری میں پندرھویں سال میں فوٹ ہوا ۔ 

راجہ گچ سنگھ ولد سورچ سنگھ واٹھور پاچ ہزاری ذات ؛ پایچ ہزار سوار ۔ 

سپہدار خاں پاچ ہزاری ڈاٹت ٤‏ پاچ ہزار سوار۔ سترھویں سال میں 
قوت ہوا ۔ 

شیر خاں پاچ ہزاری ذات ء پاچ ہزار سوار > 

راؤ رتن ہاڈا پاچ ہزاری ذات ء پاب ہزار سوار ۔ پندرھویں سال میں 
فوت ہوا ۔ 


۳ےھ شاہجہان امب جلد سوم 


راجہ ججھار سنگھ ولد راجہ نرسنگھ دیو پاچ ہزاری ذات ء پاچ ہزار 

سوار۔ 

پاقوت خاں حبشی پاچ ہزاری ذات ء پاچ ہزار سوار ۔ 

اودا جی رام پایچ ہزاری ذات ء پابچ ہزار سوار ۔ 

بہادر جی دکھنی ولد جادو راۓ هاچ ہزاری ذات پاچ ہزار سوار ۔ 

میرڑا عیسلی ىرخان پایچ ہزاری ذات ء چار ہرار سوار ۔ 

بہادر خاں روپیلہ پابچ ہراری ذات ء پابچ ہزار سوارء دو آسپں سم آسپہ ۔ 

راحہ حے سنگھ پا سخ ہزاری ذات ء پاچ ہزار سوارء چار ہزار دو اب 
02 

قلیج خاں پاچ ہزاری ذات ء پاچ ہزار سوار ء چار ہزار دو اسپد سہ اسپہ - 

شاہ نواز ے'ں پاپ ہزاری ذات ء باسح ہزار سوارء پرار سوار دو اپ 
متا 

مکرمت خاں پاچ ہزاری دات ؛ پاچ ہزار سوار تین ہزار دو اسپں سہ اسپہ ۔ 
سن ۳ جلوس میں دارالخلافہ کی صونہ داری میں فوت ہوا۔ 

جعفر خاں پابچ ہزاری ذاٹ ء پاب ہزار سوار ڈھائی ہرار دو اسپد عم اسپہ ۔ 

راج بیٹھل داس پاچ ہزاری ذات * اچ ہزار سوار ء ڈھائی ہزار دو اسپہ 
0+877 

خلیل اللہ خاں پاچ ہزاری ذات ء پا ہزار سوار ۔ 

اعنقاد خان پاچ ہزاری ڈاب ء پامچ ہزار سوار ۔ 

سہاہت خاں پاچ ہزاری ذات ہ پاچ ہزار سوار ۔ 

راج جگت سنگھ پاچ ہزاری ڈاب ء پاب ہزار سوار ۔ 

رانا راج سنگھ پاب ہزاری ذات ء پایچ ہزار سوار۔ 

مالو جی بھونسلد پاچ ہزاری ذات ‏ پاب ہزار سوار ۔ 

اہ وردی خاں بانچ ہزاری ذات ء چار ہزار سوار ۔ 

لشکر خاں پاپ ہزاری ذاٹ ؛ چار ہزارسوار ۔ 

رحم خاں ولد آدم غاں دکھنی پایچ ہزاری ذات ء چار ہزار سوار ۔ 


شاہجبہان امہ جلد سوم ٤ھ‏ 


نجابت خاں پاتچ ہزاری ذات ء تین ہزار سوار - 

راج راے سنگھ سیسودیہ پایچ ہزاری ذات ء ڈھائی ہزار سوار ۔ 
میرجملہ پہادر پابچ ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

ہہرام ولد نذر مد خاں پایچ ہزاری ذات ۔ 


چار ہزاری 
(وم منصب دار) 


صادق خاں چار ہزاری ذات ء جار ہزار سوار ۔ 

تباد خاں چار ہزاری ذات ء پار ہزار سوار_ 

ناقر خاں نجم ثانی چار ہزاری ذات ء جار ہزار سوار ۔ 

دریا خاں روہیلد چار ہزاری ذات ؛ چار ہزار مرار ۔ 

راؤ ستر سال ہاڈہ چار ہزاری ذات ؛ چار ہزار سوار ۔ 

قاسم خاں چار ہزاری ذات ٠‏ چار ہزار سوار > 

سید سجاعت خاں بارہہ چار ہزاری ذات ء چار ہزار سوار ء ڈھائی ہزار 
دو اسپہں سب اسپہ ۔ 

سیف خاں چار ہزاری ذات ء جار ہزار سوار ۔ 

معتقد خاں چار ہراری ذات ء حار ہزار سوار ۔ 

دلاور خاں بریچ جار ہزاری ذات ء چار ہزار سوار۔ 

میں خواجہ چار ہزاری ذات ء جار ہزار سوار ۔ 

نظر بہادر خویشگی چار ہزاری ذات ء چار ہزار سوار ۔ 

رشید خاں انصاری چار ہزاری ذات ؛ چار ہزار سوار ۔ 

چہادر خاں روپیلہ چار ہزاری ذات ء چار ہزار سوار ۔ 

مبارژ خاں روہیلہ چار ہزاری ڈاب ء ساڑے تین ہزار سوار ۔ 

راؤ سور بھورٹیں چار ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ۔ 

راجہ پہار سنگھ بندیلہ چار ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ء پان سو سوار 
کو اسیبں سی اسپں ۔ 


ےم شاسہجان فابم جقد سوم 


جاں سپار خاں چار ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ۔ 

روپ سنگھ راٹھور چار ہڑاری ذات ء دو ہژار مور ۔ 

شاہ بیگ غاں چار ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ۔ 

ستضلٰی خاں ولد میر جال الدین ابو چار ہزاری ‏ ذات ؛ تین ہزار سوا ۔ 
فدائی خاں چار ہزاری ذات : و ہزار سوار ۔ 

سرفراز خاں دکھئی چار ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ۔ 

سید دلیر خاں بارہہ چار ہزاری ذات ء تہن ہزار سوار ۔ 

سرفراژ غاں دکھی چار ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ۔ 

جگ دیو راؤ ۔ درادر جادو راۓ دکھنی چار ہزاری ذات ؛ ہرار سوار. 
صفدر خاں چار ہزاری ذات ہ ڈھائی ہزار سوار ۔ 

ہمبر راے دکھنی چار ہزاری ذات ء ڈھائی ہزار سوار ۔ 

تقرب خاں چار ہزاری ذات ء ایک ہزار سوار ۔ 

موسوی غاں صدر الصدور چار ہزاری ذات ء ساڑعے ساٹ سو سوار۔ 
اعتقاد خاں چار ہزاری ذاب 0 ایک ہزار سرار ۔ 


تن ہزاری 
(ےج منصب دار) 


انتخار خاں تین ہزاری ذات ؛ تین ہژزار سوارء دو اسپں سم اسپت ۔ 

جہا:گبر قلی خاں ٹین ہزاری ذات ء نین ہزار سوار ۔ 

راجم ائرودہ ثین ہژزاری ڈات ء تین ہزار سوار ھو اسپب سہ اسپہ ۔ 

ذوالفقار غاں تین ہزاری ذات ء تین ہزار سوارء شی اسچد سم اسپہ ۔ 

سعادت خاں تین ہزاری ذات ء تین ہزار سوارء آٹھ سو سوار دو اسپہ 
سد اسپپ ۔ 

قزلباش خاں تین ہزاری ذات ء تین ہزار سوارء ہاج سو سوار دو اسپں 
جد اسپہ ۔ 

مکرم ےاں تین ہزاری ذات ء تین ہزار سوار ۔ 


ھاہجہان امہ جلد سوم ہہ 


میرزا حسن صفوی تین ہزاری ذات ؛ تچن پرار سوار ۔ --۔ 

سرزا خاں تن ہزاری ذات ء تین ہزار سوار۔ 

پردل خاں تین ہزاری ذات ء تہن ہزار سوار ۔ 

شاہ پیگ خاں تین ہزاری ڈات ء تین ہزار سوار ۔ 

مادھو سنگھ پاڈھ تن ہزاری ذات ؛ تین ہزار سوار ۔ 

احمد خاں آیازی تین ہزاری ذات ہ تین ہزار سوار ۔ 

اعلاص خاں تین ہزاری ذات ؛ ڈھائی ہزار سوار ۔ 

شمشیر عاں ٹین ہزاری ڈاب ء ڈھائی ہزار سوار ۔ 

ملک ۔خاں ولد سعید خاں ء تین ہزاری ذات ؛ ڈھائی ہزار سوار ۔ 

راجہ راج روب تین ہزاری ذات ء ڈھائی ہزار سوار ۔ 

کار طلاب خاں تین ہژزاری ذات ء دو ہزار سوار دو اسپں سد آسپہ ۔ 

ادوپ سنگھ ولد اس سگھ ژہمیندار مائدھو تین ہزاری ڈاب ء دو ہزار 
سوار دی اسپبں سہ اسیبں ۔ 

ذوالقدر خاں تین ہڑاری ذاں + دو ہزار سوارء پاب سو سوار دو اسپث 
مہ اسپں ۔ 

نصرت خاں تین ہزاری دات ء دو ہزار سوار ۔ 

حاص خاں تین ہزاری ذات ؛ دو ہرار سوار ۔ 

شمہاز خاں روپیلہ لین ہزاری ڈاتٹ ؛ دو ہزار سوار ۔ 

چادر خاں تی ہزاری ذات ء دو ہژزار سوار۔ 

مسد سرتضٰی خاں ٹین ہراری ڈاب ء دو ہزار سوار ۔ 

اہ یار خاں تہن ہزاری ذات ہ دو ہزار سوار ۔ 

مفغل خاں تعن ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

حیاب خاں قین ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

حسن خاں ولد فخرالملک ٹین ہزاری ڈات ء دو ہزار سوار ۔ 

شیخ فرید تین ہزاری ذات ؛ دو ہژڑار سوار ۔ 

رام سنگھ ولد راجا جے سنگھ بن ہزاری ذات ء <و ہزار سوار ۔ 


۸٦‏ غاہجہان ناب جفد سوح 


مکند سنگھ ہاڈہ دن ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

راؤ کرن تین ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

اوداجی رام تہن ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

پرسوجی تین ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

فخرالدولہ ولد یاقوت بد جوہر تین ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 
حمید خاں خویش ملک عنبر تین ہزاری ذاب ؛ دو ہزار سوارہ 
حسن خاں دکھی تین ہزاری ذات ؛ ڈیڑھ ہزار سوار دو اسپ سم اسپہ ۔ 
سیادت خاں تن ہزاری ذات ؛ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

طاہر خاں تین ہزاری ڈاب ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

ظفر خاں تین ہزاری ذات ہ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

مبرزا سلطان تین ہزاری ذات ؛ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

فبروز خاں تین ہزاری ڈات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

رام سنگھ ولد کرہی راٹھور بن ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
منکو جی تین ہزاری ذات ؛ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

اسد خاں معموری تین ہزاری داب ؛ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

راجہ انوپ سنگھ نین ہراری ڈاب ء ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 

سردار خاں تین ہزاری دات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

جادہ راۓ بن ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار۔ 

چد اىین خاں ٹین ہزاری ڈاٹ ء ہزار سوار ۔ 

راج منروپ کچھواہہ تین ہزاری ذات ہ ہزار سوار ۔ 

عاقل خاں تین ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

بیرم دیو سیسودیہ تین ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

دتا جی تن ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

فاضل خاں تین ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

دالشمند خاں تین ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 


شاہجہان نامہ جلد سوم ے۸ 
ڈھائى ہزاری 
(مم منصب دار) 


شمشعر خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ہانی ہزار سوار ۔ 

ہادی داد خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈھائی ہزار سوار ۔ 

جوہر خاں ڈھائی ہزاری ذات ء دو ہزار سوار۔ 

دیانت خاں دمست بیاضی ڈھائی ہزاری دات ء دو ہزار سوار ۔ 
افتخار خاں برادر سعید غاں ڈھائی ہزاری ذات ؛ دو ہزار سوار ۔ 
احمد بیگ خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
ناہدار خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 

تشکر خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

خدمت پرست خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 
حسام الدین خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
ملتغفت خاں ڈ٭ائی ہزاری ذات : ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 

قباد خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

اللہ قلی خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 

دلاور خاں دکھی ڈھائی ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
شمس الدین خاں دکھنی ڈھائی ہزاری ذات ء ایک ہزار دو سو سوار۔ 
ابراہم خاں ڈھاقی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

قاخر خاں ڈھائی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

سبل سنگھ سیسودیہ ڈھائی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 
عبدالرحم اوڑیک ڈھائی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

نوازش خاں ڈھائی ہزاری ذات ء چھ سو سوار۔ 

رضری خان ڈھائی ہزاری ذات ء پاب سو سوار ۔ 

چد ہدیع ولد غسرو ڈھائی ہزاری ذات ء چھ سو سرار۔ 
شیخ ہدایت اللہ ڈھائی ہزاری ذات ؛ دو سو سوار۔ 

شیخ میراں ڈھائی ہزاری ذات ء دو سو سوار ۔ 


۸ھ ماہجہان نام جلد سوم 
دو ہزاری 
(وو منصب دار) 


میرزا وا ی دو ہزاری ذاتء دو ہزار سوار چھ سو سوار دی اسم 
مہ اسپں ۔ 

راجا سجان سنگھ بندیلہ دو ہزاری ذات ؛ دو پرار سوارء ہاج سو 
سوار دو اسپی سم اسيب ۔ 

راج ٹوڈرمل دو ہراری ذات ؛ دو ہزار سوار پاب سو سوار دو اسپم 
سہ اسپہ ۔ 

راجہ دیبی سنگھ بندیلہ دو ہزاری ذات ء دو ہزار سوار پاج سو سوار 
دو اسپں سہ اسپب ۔ 

عزت خاں دو ہزاری ذات ؛ دو پرار سوار پاب سو سرار دو اسپہ 
سس اسپں ۔ 

چد صالح برخان ولد میرڑا عیسٗی دو ہزاری ڈذاب ء دو ہزار سوار ۔ 

ارادت غخاں دو ہزاری دات ہ دو ہزار سوار۔ 

داقق خاں چیلہ قلای دو ہزاری ذات ہ دو ہژزار سوار ۔ 

دلبر خاں دو ہزاری دات ہ دو ہرار سوار۔ 

خواجہ برخوردار داماد مہابت خاں دو ہزاری ذات ہ دو ہزار ہوار۔ 

ممر شس الدین دو ہزاری ذات ٤‏ دو ہزار سوار۔ 

قزاق خاں دو ہزاری دات ؛ دو ہزار سوار ۔ 

گردھر داس کور دو ہزاری ذات دو ہزار سوار ۔ 

مبارک غاں نیازی دو ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

چد زمان طہراى دو ہزاری ذات ؛ دو ہزار سوار ۔ 

پرتھی راج راٹھور دو ہزاری ذات ء دو ہزار سوار ۔ 

جگراج بندیلہ دو ہزاری ذات ء دو ہزار سرار ۔ 

رتن ولد مہیشں داس دو ہزاری ذات ؛ دو ہزار سوار ۔ 


شلہجپان امب جلد ہوم ۹ہ 
ختار خاں سبزواری دو ہزاری ذاتِ ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
راؤ دودہ لببرۂ راؤ چاندا دو ہزاری ات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
بالو خاں کرزانی دو ہزاری ذات ء ڈبڑھ ہزار ہوار ۔ 
عبدائقہ خاں وائد سعید خاں ہادر دو ہراری دات ء ڈھائی ہزار سوار ۔ 
سادات خاں دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
ٹربوت خاں دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
ایرج غاں دو ہزاری دات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
ارجن ولد راجہ بیٹھل داس کور دو ہراری اب ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
راجہ سیو رام دو ہزاری ذات ء ڈھڑھ ہزار سوار۔ 
ءایت اللہ ولد عیسٰی خاں دو ہزاری ذات ہ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
سید صلابت خاں دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
جلال کا کڑ دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
راجا جے رام دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار دوار۔ 
ژبردسب غاں دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
اوزہک خاں دو ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 
دلاور غاں حبشی دو ہزاری ڈاب ء ڈبڑھ ہزار سوار ۔ 
مج ابوالمعالی دو ہزاری ذات ء ایک ہزار جار سو سوار ۔ 
دیندار خاں دو ہزاری دات ء ایک ہزار دو سو سوار ۔ 
بہاری داس کچھواہہ دو ہزاری ذات ء ایک ہزار دو سو سوار ۔ 
راڈ روپ سنگھ چندراوٹ دو ہزاری ذات ایک ہزار دو سو سوار ۔ 
عزبت خانں خواجہ ىابا ام دو ہزاری ذات ء ایک ہزار سوار ۔ 
راجہ روز افڑوں دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 
خواجم عبدالہادی دو ہزاریی ذاتم ء ہزار سوار ۔ 
سید فیروز خاں دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 
آتش خاں حیشی دو ہزاری فات ٤‏ ہزار سوار۔ 
کاکڑ خاں دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 
سید حسن دو ہزاری ذات ؛ ہزار سوار ۔ 


۸۰ھ 


غاہجپان امہ جلد سوم 


صف شکن غاں دو ہزاری ذات ؛ ہزار سوار۔ 

فیض اہ خاں دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

مفتخر غاں دو ہزاری ذات ؛ء ہزار سوار ۔ 

سید عمر دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

قبچاق غاں دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

ختیار غاں دّکھی دو ہزاری ذات ء ہرار سوار ۔ 

ےد علی غاں دو ہزاری ذات ء ہزار سوار۔ 

راؤ اس سنگھ دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

پہوجی دو ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

اسد غاں دو ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

ابوسعید نہیرۂ اعمادالدولہ دو ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 
سید شہاب ہارہہ دو ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 
اص غاں دو ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار -ّ 

سجان سنگھ سیسوددں دو ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 
غخوشحال بیگ کاشغری دو ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 
ہاہاجی دو ہراری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 

نورالدین قلی غاں دو ہزاری ذات ء سات سو سوار ۔ 
مہدی قلی غاں دو ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار۔ 
اعتاد خاں دو ہزاری ذات ء پامحخ سو سوار ۔ 

حقیقت خاں دو ہزاری ذات ؛ تین سو سوار ۔ 

معتمد خاں دو ہزاری ذات ء؛ دو سو سوار۔ 


ڈیڑم ہزاری 


(ہے منصب دار) 


چد حسن برادر ہمت غخاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ دو ہزار ایک سو سوار 


دی اسید سم اسپں ۔ 


شاہجپان لام جاد سوم - 


الہام اللہ ولد رشید اللہ ڈیڑھ ہزاری ذات ڈپڑھ پرار سوار دو اسپم 
حمیہی اسہیس ٦‏ 

آگاہ خاں خواجں سرا ڈھڑھ ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار دو آسپە 
نو امس 

ہمت خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

سید حسن ولد سید دلیر غاں بارہہ ڈیڑھ ہزاری دات ؛ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

خنجر خاں ڈیڑھ ہزاری ذڈاتٹ ء ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 

الف خاں ڈیڑھ ہراری دات ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

سلطان یار خاں ولد ہمت خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء ڈیڑھ ہزار سوار۔ 

شمس الدین ولد نظر بہادر غویشگ ڈیڑھ ہراری ذات ؛ ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

ہورن مل ہدید ڈیڑم ہزاری ذات ؛ء ڈیڑھ ہرار سوار ۔ 

راول پونجا ڈیڑھ ہزاری ذاٹ ء ڈیڑھ ہزار سوار ۔ 

راج ہدنسنگھ (مدئسنگھ؟) پھدوریہ ڈیڑء ہزاری ڈاب ء ایک ہرار چار 
سو سوارہ 

قطب الدین خاں ولد نطر بہادر خویڈی ڈیڑھ ہزاری ذات ء ایک ہزار 
چار سو سوار ؛ چی سو سوار دو اسپں سد اسپہ ۔ 

شریف خاں قدعی ڈیڑھ ہراری ڈاب ؛ ایک ہزار دو سو سوار۔ 

زین العاہدین ولد آصف خاں جعفر ڈیڑھ ہراری دات ء ہزار سوار ۔ 

سید لطف اللہ شبرازی ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

اسد اب ولد رشید خاں انصاری ڈیڑھ ہزاری ذات ہزار سوار دو اسپ ۔ 

محمت خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ؛ دو اسپہ ۔ 

چتر بھوج چوہان ڈیڑھ ہزاری ذات ڈیڑھ ہزار سوار دو اسپہ سم اسپہ ۔ 

راۓ سنگھ نببرۂ راجا گج سنگھ ڈیڑہ ہزاری ذات ء ہرار سوار ۔ 
٭ جاں نثثار غاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار۔ 

سید یعقوب ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار - 

یاسین خاں وئد شبر خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ہ ہزار سوار ۔ 


۸۳ہ شاہجہان امہ جلد سوم 


پردے رام کچھواہہ ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

ستر سال کچھواہہ ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ ہزار سوار ۔ 

راجا دوارکا داس ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

راجا پرتاپ سنگھ ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

رشید خال برادر الہ یار ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

دل دوز ولد سرفراز خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

رشد قلی خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

راچا اس سنگھ نروری ڈیڑھ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

دولتمند ڈیڑم ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

مبر عبدالقہ خویش سید یوسف خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ آٹھ و سوار ۔ 
کرسی راٹھور ڈیڑھ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار۔ 

عبداللہ بیگ ولد اسرالام! ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 

غتح اللہ ولد سعید خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

ہەت خاں ولد شجاعت خاں ہارہہ ڈیڑھ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 
مس الدین ولد مغتار خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 
حسین قلی خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 

علاول ترین ڈیڑھ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار۔ 

چندرمن بندیلہ ڈیڑھ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

جال خاں نوحانی ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار۔ 

ولی علدار غاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 

حسن خاں ولد حاجی منصور ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ سات سو سوار ۔ 
دولت خاں ولد قیام خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء سات سو سوار ۔ 
غریب داس ولد رانا کرن ڈیڑھ ہزاری ذات ء سات سو سوار ۔ 
یادگار حسین خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء مات سو سوار ۔ 

جال ولد کشن سنگھ راٹھور ڈیڑھ ہزاری ذات ء چھ سو سوار ۔ 
خڈوالققار پیگ برکان ڈیڑھم ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

سید عبد الرسول ڈیڑھم ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار۔ 


ب 


شاہجمہان ام جلد سوم ۳۴,,+)7] 


مظفر حسین ڈیڑھ ہزاری سوار ۔ 

سیام سنگھ ولد کرسی راٹھور ڈیڑھ ہزاری ذات ء چھ سو سوار ۔ 
حاجی ید یار اوزیک ڈیڑھ ہزاری ذات ء چھ سو سوار ۔ 

شاہ ۴د قطغان ڈبڑھ ہزاری ذات ؛ جھ سو سوار ۔ 

آقا افنضل ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

اعتاد خاں خواجە سرا ڈیڑھ ہزاری ذات ء پاچ سو سوار ۔ 

مبر میراں ولد غلیل اللہ خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار ۔ 
مبر جعقر خواجہ زادہ خلیفہ ساطاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار ۔ 
چد ہادی ولد میر رفیع صدر ایران ڈیڑھ ہزاری ذ'ت ء پاب سو سوار ۔ 
رائء راہیا ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار ۔ 

معتقد خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء پاپچ سو سوار ۔ 

صمصام الدولہ ڈیڑھم ہزاری ذابپ رّ پابج سو سوار ٦‏ 

فراست خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء پابچ سو سوار ۔ 

انی راۓ ڈیڑھ ہزاری ذات ء پابچ سو سوار ۔ 

رحمت خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء چار سو سوار۔ 

ہہرام برادر جعفر خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ تین سو سوار ۔ 

لی ولد یوسف حاں ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ تن سو سوار ۔ 

خواجہ عبدالوہاپ دہ بیدی ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ دو سو سوار ۔ 
گردھر دیو ڈیڑھ ہزاری ذات ء دو سو سوار ۔ 
"مس عبدالکریم ڈیڑھ ہزاری ذات ؛ دو سو موار۔ 

عنایت خاں ڈیڑھ ہزاری ذات ء دو سو سوار ۔ 

حکم مومنا ڈیڑھ ہزاری ذات ء دو سو سوار ۔ 

ہزاری 
(ہ+ منصب دار) 
سید قطب ہزاری ذات ء ہزار سوار دی اسپں سم آسپہ ۔ 
سید سالار ہارہہ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 


مع۴گ۸“۵۰۴م۸ شاہجہان ناد جطد سوم 


فلعدار خاں شیرازی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

کرم اللہ ۔ولد علی ےدان غانں ہزاری ذات ؛ ہزار سوارے 

اسفندیار ولد ہست خاں ک وکہ ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

مظنر ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

یف قلی خاں واد قزلہاش خاں ء ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

مد شریف تولکچی ہزاری ذ اٹ ء ہزار سوار ۔ 

سید آسد اھ بخاری ء ہزاری ذات ء ہژزار ۔وار ۔ 

گوہال سنگھ ولد راج من روپ ہزاری ذات ؛ ہزار سوار ۔ 

راول سمرسی ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

درتاب زمیندار پلاموں ہزاری ذات ء ہزار سوار ۔ 

شادمان بکھلی وال ہراری ذات : لو سو موار ء 

چیار قلی گکھڑ ہزاری ذاب ء نو سو سوار ۔ 

ہیف اہر اتالد خریت کات تار کات تو عر زار 

کرٹ سنگھ ولد راجب حے سنگھ پراری ڈات ء ہو سو سوار۔ 

غصنفر ولد ال وردی خاں ہزاری داب ء نو سو سوار ۔ 

حسلی رادر باقر خاں ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار۔ 

حسن ںیگ خہاں ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

نوت خاں ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار۔ 

رعایب خاں ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار۔ 

ید صالح ولد میرزا سامی دبرادر زادۂ آصف خاں جعفر ہزاری ذات 
آٹھ سو سوار ۔ 

ابو چد کنبوہ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

شر خاں میانہ ہزاری ذات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 

امام قلی ہزاری ذات ء آٹھ مو سوار ۔ 

شیخ معظم فتح پوری ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

عان روہیلہ ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 


شاہجپان ٹامب جلد موم ,٥ھ‏ 


عیسلٰی ولد زکریا ہزاری ذات ء آٹھ سو سوار۔ 

فتح ولد کرنا ہزلری ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

راجم سہا سنگھ ولد راج مدن سنگھ ہزاری دات ؛ آٹھ سو سوار ۔ 
جحک رام کچھواپہ ہزاری ذات ء سات سو سوار ۔ 

اسداللہ ولد شبر خواجہ ہزاری ذات ء سات سو سوار ۔ 

مغل خاں ہزاری ذات ء ساٹ سو سواوء. 

سید غلام چد بخاری ہزاری ذات ؛ سات سو سوار ۔ 

سید علاول ولد سید کیب ہاربہ ہزاری ذات ؛ سات سو سوار ۔ 
خواجە عنایت ارت نقشبندی ہزاری ڈذاب ء سات سو سوار ۔ 

سید عبدالمقتدر نبیرۂ سے تضلٰی خاں ہزاری ذات سات سو سوار ۔ 
راۓ سنگھ جھالا ہزاری ذات ؛ سات سو سوار ۔ 

زاؤ سیل سنگھ علسزری ہزازی ات سات:سو موازے 

سید جعفر ولد میر حاج ہزاری ذات ٠‏ چھ سو سوار ۔ 

مبر احمد ولد ارادت خاں ہزاری ذاتٹ ؛ چھ سو سوار ۔ 

ضیاء الدین یوسف ولد ابر خاں ہزاری ذات ء چھ سو سوار۔ 
پلنگ حملہ ہزاری ذات ء چھ سو سوار۔ 

میں علی ولد موسی ماژندرانی ہزاری ذات ء چھ سو سوار ۔ 

مد ىیگ ہزاری ذات ء چھ سو سوار ۔ 

نذیر ریگ یلدوز ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

دو خاں نرین ہزاری دات ؛ چھ سو سوار۔ 

یعقوب دلاور ہزاری ذاٹ ء چھ سو سوار ۔ 

مر تضئی قلی خاں برادر جانسپار خاں ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 
بابہدر سیکھاوت ہزاری ذات ء چھ سو سوار۔ 

راجہ ہر نراین یڈ گوجر ہزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

روپ چند گوالیاری پزاری ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

سرزا خاں ولد زین خاں ہزاری ذات ء پاب سو سوار ۔ 


۸٦ 


شاہجھان نام جلد سو 


جگت سنگھ راٹھور ہزاری ذات ء پاب سو سوار ۔ 

چترسین برادر ژادۂ سیام سنگھ ہزاری ذات ء پاجچ سو سوار ۔ 
حسن ولد غان جہاں ہزاری ذات ء پاچ سو سوار۔ 

سید ہہادر ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار ۔ 

یادگار بیگ ہزاری ذات ء پای سو سوار ۔ 

سید تبابت ولد شجاعت خاں بارہہ ہزاری ذات ؛ پاٹ سو سوار ۔ 
خواجم رحمت اللہ ہزاری ذات ء پابچ سو سوار۔ 

اسحٰق بیگ ہرادر یادگار حسین خاں ہزاری ذات ء پاجچ سو سوار ۔ 
سید احمد ولد سید افضل ہزاری ذات ء پاب سو سوار۔ 
یوسف آقا ہزاری ذات ء پاب سو سوار ۔ 

عبدالوہاب ہزاری ذات ء پاچ سو سوار۔ 

مچد علی کاس انی ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار۔ 

غہرت هاں ہزاری ذات ء پاچ سو سوار ۔ 

درویش بیگ قاقشال ہزاری ذات ء پابچ سو سوار ۔ 

یادگار یگ ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار۔ 

سجان سنگھ ولد عحکم سنگھ ہزاری ذات ء ہاچ سو سوار۔ 
اودی بہان ولد رام سنگھ ہزاری ذات + پای سو سوار۔ 
سید یوسف ولد ملک عبر ہزاری ذات ء پاب سو سوار ۔ 
آدم خاں تبتی ہزاری ذات ء پاچ سو سوار۔ 

اظر حاں ہزاری ذات ء پابج سو سوار۔ 

احداد ولد مہمند ہزاری ذات + پاچ سو سوار۔ 

عبدالنبی ہزاری ذات ء پاپ سو سوار ۔ 

مچد ہاشم کاسغری ہزاری ذات ء پایچ سو سوار ۔ 

راجە کشن سنگھ کور ہزاری ذات ء پابچ سو سوار۔ 
گوردھن داس راٹھور ہزاری ذات ٤‏ پاب سو سوار ۔ 

سپیش داس راٹھور ہزاری ذات ؛ پاب سو سوار ۔ 


شاہجہان ٹامہ جلد سوم ے۸ 


بھوج راج دکھٹی ہزاری ذات ء پاج مو سوار۔ 

سکندر خاں ہزاری ذات ء پاب سو سوار ۔ 

امام قلی ولد جاں سپار خاں ہزاری ذات ء چار سو سوار۔ 
سیف الملوگک ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

سید سارک قدمی ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

اہان ںیگ ولد بہادر خاں ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

چد مفی ولد اسلام خاں ہراری ذات ء چار سو سوار ۔ 

سید منور ولد غان جہاں ىارہہ ہزاری ذات ؛ چار سو سوار ۔ 
خنجر خاں ہزاری ذات ؛ چار سو سوار ۔ 

پھادر (خان جہاں کا بھتیجا) ہزاری ڈاب ء چار سو سوار ۔ 
بھم ولد راجا بیٹھل داس ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

راۓٌ رایاں عرف راۓ رگھناتھ ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 
روح اللہ ولد یوسف خاں ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 
سلطان نظر برادر یوسف خان ہزاری ذات چار سو سوار ۔ 

سید عالم بارہہ ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

عبداللہ ایگ سرھتی ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

مچد مراد یلدوژ ہزاری ذات ء چار سو سوار۔ 

سید مقبول عالم ہارہہ ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 
,دیانت خان ہزاری ذات ؛ چار سو سوار۔ 

میر قاسم سمنائی ہزاری ذات ہ چار سو سوار ۔ 

شیخ موسیل گیلائی ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

سبد منصور ولد خان جہاں بارہہ ہزاری ذات چار سو سوار۔ 
نورالحسن ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 

راجا کنورسین کشتواری ہزاری ذات ء چار سو سوار ۔ 
امحاق پیگ ولد اببرالاما ہزاری ذات ء تین سو سوار ۔ 
اسمٰعیل بیگ ولد اممرالاسا ہزاری ڈات ء تین سو سوار ۔ 
سید نورالاعیان ولد سیف خاں ہزاری ذات ء تین سو سوار ۔ 


۸ھھم 


شایجیان نامہ جلد سوم 


حسبین ولد اق وردی غانں ہزاری ذات ؛ تن سو سوار ۔ 

دانا دل تبعرۂ عبدالکریم خان خاناں ہزاری ذات ء دو سو سوار ۔ 
میر حیدر ولد میرڑا مظفر صنوی ۔ 

شریف خاں ۔ 

سید شەر زماں ولد خان ججہاں بارہہ ۔ 

راۓ کاشی داس ۔ 

مجر نعمت الله ولد میر ظہں الدین ۔ 

میر جعفر استرآبادی ۔ 

چد شریف ولد اسلام خاں ۔ 
مبازرک وَله سیف غانے 


یر 


ادوالقاسم ولد سیف خاں ۔ 

عاہد خواجب سرا۔ 

میر مود صفاہانی ہزاری ذات ء سو سوار ۔ 

راۓ مکند داس ہزاری ذات ء دو سو سوار ۔ 

چد مراد ولد صلات خان ہزاری ذات ؛ سو سوار ۔ 
حکم فتح اللہ ہزاری ذات ء سو سوار۔ 

معزالملک ہزاری ذات ء سو سوار ۔ 

راۓ بہارا مل ہراری ذات ء سو سوار۔ 

عاضی ید اسلم ہزاری ذات ء سو سوار ۔ 

راۓ بغواری داس ہزاری ذات ء سو سوار۔ 


لو صدی 
(وم منصب دار) 


خواجہ خاں نو صدی ذات ؛ لو سو سوار ۔ 
راجا مان سنگھ ولد راجہ روپ چند گوالیاری نو صدی ذات ء ساڑے 


شاہجہان للمہ جلد سوم 8 


صوف ہہادر لو صدی ذات ء آٹھ ہو سوار ۔ 

سید شاہ علی بارہںہ نو صدی ذات ؛ آٹھ سو سوار۔ 

قزلباش خاں لو صدی ذات ؛ سات سو سوار ۔ 

شرزہ خاں لو صدی ذات ء چھ سو سوار ۔ 

سید ما کہن بارہہ نو صدی ذات ء پاب سو سوار۔ 

راؤ دیال داس جھالا نو صدی ذات ء پا سو سوار ۔ 

چد امین ولد شاہ قلی غاں نو صدی ذات ء پاچ سو سوار ۔ 
ہوشدار ولد ملتفت خان لو صدی ذات : چار سو سوار۔ 

راۓ پرچند کچھواہہ نو صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 

ملک حسبن ولد مظفر غاں ىو صدی ذات ؛ جار سو موار۔ 
ماہرو ولد راحا جے سنگھ ثو دی ذات ؛ چار سو سوار۔ 
عبدالرزاق ولد اپر خاں نو صدی ذات ء نہن سو سوار۔ 

ایل افعان نو صدی ذات ء تین سو سوار۔ 

شیر افگن ولد شبر زاد ٹو صدی ذاب ؛ تین سو سوار ۔ 
نورالدین نو صدی ذات ؛ ںین سو سوار ۔ 

سید میرڑا سیزواری تو صدی ذاب ٤‏ ادن سو سوار۔ 

مچد قلی ولد سکندر خاں نو صدی ذاٹ ء ڈھائی سو سوار ۔ 

میر صالح نو صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 

خواجہ عبدالخالی داماد نذر مچد خاں نو صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 
رائۓٔ رایاں معروف بہ دیانت راۓ نو صدی ذات ہ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
شیخ ضیاء ولد حکم فتح اللہ نو صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
شیخ عبدالکریج نو صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 

میر صالح ولد عبداللہ نو صدی ذات ء سو سوار۔ 

روز ہہاں خواجہ سرا نو صدی دات ء سو سوار ۔ 

مبر باق ولد محمود نو صدی ذات ؛ سو سوار۔ 

مپر یعقوب نو صدی ذات ء سو سوار ۔ 

رشیدا خوشنویس نو صدی ذات ء اسی سوار۔ 


8۰ھ 


شاہجہان نامہ جلد سوم 


میں جعفر ہلخی لو صدی ذات بچاس سوار ۔ 
فرخ ال نو صدی ذات ۔ 


آٹھ صدی 
(م منصب دار) 


راۓ مکند آٹھ صدی ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

جاہد جالوری آٹھ صدی ذات ء آٹھ سہ سوار۔ 

نوبت غاں آٹھ صدی ذات ؛ آٹھ سو ار۔ 

کرہا رام گوڑ آٹھ صدی ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

بس سنگھ داس آٹھ صدی ذات ء آٹھ سو سوار۔ 

ہمبر سنگھ آٹھ صدی ذات ء آٹھ سو سوار ۔ 

مچ٭د یوسف سرزا آٹھ صدی ذات ء سات سو سوار۔ 

چد مراد آٹھ صدی ذات ء سات سو سوار ۔ 

سید بھیکن مبخاری آٹھ صدی ذات ؛ ساڑعے چھ سو سوار ۔ 

اسماعیل ولد احمد خاں نتاری آٹھ صدی ذات ؛ ساڑعہ چھ سو سوار۔ 
دلدار خاں ولد سردار خاں آٹھ صدی ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 
سردار خاں ولد دولب خاں آٹھ صدی ذات ء چھ سو سوار ۔ 

جال ولد دلاور خاں کا کڑ آٹھ صدی ذات ؛ چھ سو سوار ۔ 

سیف اللہ ولد شمشیر خاں آٹھ صدی ذات ؛ چھ سو سوار۔ 
اگرسین کحھواہہ آٹھ صدی ذات چھ سو سوار۔ 

نظام الدین ولد غزنین خاں جالوری آٹھ صدی ذات ؛ باج سو سوار ۔ 
راجی مانک پوری آٹھ صدی ذات + پاب سو سوار۔ 

راجا اودے بھان آٹھ صدی ذات ء پاب سو سوار ۔ 

بہادر مافی آٹھ صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 

خواجہ عبدالعزیز ولد صفدر خاں آٹھ صدی ذات ؛ چار سو سوار ۔ 
سی لطف علی آٹھ صدی ذات ؛ چار سو سوار۔ ٭ 


شاہجھان نا جلد سوم ۹۱ھ 


سید علی (خان جہاں باوہە کا بھتیجا) آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

سید بہادر ولد سید صلابت خاں آٹھ صدی ڈات چار سو سوار ۔ 

حاجی خواجہ آٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

فرخ زاد ولد جہانگیں قلی خاں آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

رحان اللہ ولد شجاعت غاں آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

راۓ جگن ناتھ راٹھور اُٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

عظمت اللہ ولد غان جہاں آٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

راجا اودرے سنگھ ولد راجا شیام سنگھ توتور آٹھ صدی ذات چار سو 
ران 

سید اجد آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

حاجی بیگ برلاس آٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

سید زبردست ولد ہزٹر خاں باروہ آٹھ صدی ذات جار سو سوار۔ 

سید بافر ولد سید حامد آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

عیداعل 1کت بارہہ آٹھ دی ذات: چار سو مواؤ 

مبرڑا چد بدغشی آٹھ صدی ڈاب چار سو سوار ۔ 

جلال الدین چد دردار آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

آی ید تاکندی آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

بہادر دوحانی آٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

نیاز یگ حامی آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

ختٹوپر داس (راچا نیٹھل داس کا پھٹیجا) آٹھ صدی ڈاب چار سو سوار ۔ 

راۓ قلوک حند آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

موہن سنگھ ولد مالو سنگھ ہاڈا آٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

اندر سال ہاڈا آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 

راچا مہا سنگھ ولد راچا کٹورسین آٹھ میدی ڈاب چار سو سوار ۔ 

عجب سنگھ آٹھ صدی ذات چار سو سوار - 

سید قلی ازہک آٹھ صدی ذات چار سو سوار۔ 

احمد ہیگ (باقر خاں کا داما) آٹھ صدی ذات چار سو سوار ۔ 


چیتز۸ہ شا ہجہان نام جلد سوچ 


دولت بیگ سرالداؤ آٹھ صدی ذات چار مو سوار۔ 
سنگین بیگید سرانداز ما آٹھ صدی ذات چار سو سوارز ۔ 
چد شفیع عرب آٹھ صدی ڈاب ماڑے تین سو سوار۔ 
عثان ولد بہادر خاں آٹھ صدی ذات ساڑے تین سو سوار ۔ 
شبرزاد خویش خاں آٹھ صدی ذاتٹ تین سو سوار ۔ 
لشکری ولد مغلص خاں آاٹھ صدی ذاب تین سو سوار۔ 
بہادر ولد جاسہار خاں آٹھ صدی ذات تین سو سوار ۔ 
ہے اچد سلم آٹھ صدی ڈاٹ بن سو سوار۔ 
چد سعید قلاق آٹھ صدی ذاب ء تین سو سوار ۔ 
بچد حسیں آٹھ صدی ڈات ء ںین سو سوار۔ 
شہسوار بیگ آٹھ صدی ذات ؛ ںین سو سوار ۔ 
آنا چد قطغان آٹھ صدی ذات ء تین سو سوار۔ 
سہل سسگھ ولد رام سنگھ راٹھور آٹھ صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 
حسن لیگ ولد ید ریگ آٹھ صدی ذات ؛ ڈھائی سو سوار ۔ 
2 الدین ولد صف شکن خاں آٹھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
غواجہ عبدالرحمٰن تقسیندی آٹھ صدی ذاب ء؛ دو سو سوار۔ 
سعدارتے ولد سعید غاں آٹھ صدی ذاٹ دو سو سوار ۔ 
خواجہ رحمت الہ دەہیدی آٹھ صدی ذان ؛ دو سو سوار ۔ 
یادگار مسعود نرادر سعید خاں آٹھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
)۱ نتم غاں آٹھ صدی ڈابت ء دو سو سوار۔ 
خواجہ عبداللہ نقشبندی آٹھ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 
فتح سنگھ سیسودیہ آٹھ صدی ڈاتٹ ؛ دو سو سوار۔ 
دوستکام ولد معتمد حاں آٹھ صدی ذات دو سو سوار ۔ 
اجی ثظانا آٹھ صدی ڈاب ء دو سو سوارو۔ 
فضل اللہ ولد سیادت خاں, آٹھ صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 
راۓ مکند داس آٹھ صدی ذات ہ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
میر خواجہ داماد سعید خاں آٹھ صدی: ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 


وہ 
فاہجہان ثامہ جلہ سوم ہہم 


یزدائی ولد خاص غاں آٹھ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 

چد علی ولد تقرب خاں آٹھ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
مر غیاث ولد اسلام غاں آٹھ صدی ڈات ہ سو سوار۔ 
عراعد امم وت خواجد طیب آٹھھ صدی دا ء سو سوار۔ 
حاجی احمد سعید آٹھ دی ڈاب ء سو سوار ۔ 

رزق ات ولد مقرب خاں آٹھ صدی ڈات ء جالیس سوار - 
حکم صالح آٹھ صدی داتء تس سوار۔ 


سات صدی 


(ےے منصب دار) 


سید عبدالرح]ن ساٹ صدی ذاٹ ء ساٹ سو سوار۔ 

مٹظعر سروائی ساب صدی ذانت ء سات مو سوار ۔ 

راجہ بہروژ سات صدی ڈاب ؛ ساب سو سوار۔ 

پایزید ولد عغپ غاڑی مات صدی ڈاب ء ساب سو سوار۔ 

سید چاون ایر چی سات صدی ذاب , ساب سو سوار۔ 

یوسف چیلہ سات صدی ڈات ء پامح سو سوار ۔ 

سیام نببرہ راج مان سنگھ مات صدی ذات ء پاپ سو سوار۔ 
چندر بھان ٹرو کا ساب صدی ڈذاب ء پاچ سو سوار۔ 

سفرنگ دھر نبیرہ راجد ستگرام ساب صدی ذات پابچ سو سوار۔ 
ابو الفتٰی ولد خان جہاں ساٹ صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 
میں سراد ولد مر موسلی سات صدی ذات ؛ چار سو سوار۔ 
حبشی خاں ساب صدی ذات ؛ چار سو سوار۔ 

سید باقر ولد سید مصطفٰی خاں سات صدی ذات ؛ چار سو سوار ۔ 
رسم ولد قزلپاش خاں سات صدی ذات ؛ چار سو سوارم 

چرام برادو رسم سات صدی ذات ؛ چار سو سوار ۔ 

شاہ علی سات صدی ذات ء جار سو موار۔ 


۸۹ہ 


5 
شاہجہآن نادم جلە سوم 


شرف بیگ غاں ترکمان سات صدی ذات : چار سو سوار ۔ 

ابراہم بیگ سات صدی ذات ؛ چار سو موار ۔ 

متصود علی بیگ دانشمندی سات صدی ذات ؛ چار سوار ۔ 

ہرتھی راج چوہان سات صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 

متھرا داس کچھواہہ سات صدی ذات ؛ چار سو سوار ۔ 

جعفر بیگ جلایر ساٹ صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 

میرزا برادر رشید خاں سات صدی ڈاٹ ء چار سو سوار ۔ 

سید عالم سان صدی ذات ء ساڑعے تین سو سوار ۔ 
کریم داد قاقشال سات صدی ذات ٤‏ ساڑے تین سو سوار۔ 

گرشامسپ ولد سہاٹ خاں سات صدی ات ؛ ساڑعے تین سو سوار ۔ 
ام سامانی ساٹ صدی ڈات ؛ تین سو سوار ۔ 

عیسلی (حسیی ؟) نببرۂ اشرف غاں سات صدی ذات ن سو سوار ۔ 
ہرہافی (عیس ی کا بھائی) مات صدی ذات ؛ تعن سو سوار۔ 

طاہر نواسہ' رسّم حاں ۔ہادر سات صدی ذات ؛ تین سو موار ۔ 
تولک نیگ کاشغری ساب صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 

پرتھی راج پھاتی سات صدی ذاٹ ء؛ تن سو سوار ۔ 

بلوی چوہان سات صدی ذات ؛ تین سو سوار ۔ 

سندر داس سیسودیہ ساب صدی ذات ؛ تین سو سوار ۔ 

جگٹ سنگھ راٹھور مات صدی ذات ؛ تین سو سوار۔ 

لیک نام عموی ہہادر خاں روہیلہ سات صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 
عائق گرز نردار ساٹ صدی ذات ء تین سو سوار۔ 

راۓ نراین داس سیسودیہ سات صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 

میس احمد خوافی سات صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

روح اللہ برادر ژادہ مکرمت خاں سات صدی ذات ؛ ڈھائی سو سوار۔ 
سید یادگار حسین بمرہ یوہف خاں سات صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 
اسفندیار خاں ولد اللہ یار خاں سات صدی ذات ؛ ڈھائی سو سوار ۔ 
زاہد بیگ تٹرکان سات دی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 


اہجہان امم جلد سوم 


فتح سنگھ کچھواہہ سات مصدی ذات ؛: دو سو سوار ۔ 

عزیز ولد بہادر بلوچ سات صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

بالا ولد جگناتھ کچھواپہ سات صدی ڈات ء دو سو سوار۔ 
مبرزا چد یلدوز سات صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 

عبداللہ نببرۂ مےتضبٰی خاں سات صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
سید شمس ولد جلال پارہہ ساب صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
میرک عطاء اللہ خواق ساٹ صدی ذات ء دو سو سوار - 
قاثم ہگ سات صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

عبدالرسول ہرۂ ملک عنس سات صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
تولم بہادر سات صدی ڈات ؛ دو سو سوار ۔ 

حاجی لیاز مات صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

مد مقم لیگ ساٹ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

گدا ںیگ ولد مامون بیگ سات صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 
داد علی سات صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

چد ابراہم ولد اسلام خاں سات صدی ڈات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
شاد کام چیلہ سات صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار۔ 

نصراللہ ولد بعتار خاں سات صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
سلطان ےد خویش ابوالحسن سات صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
عارف بیگ شیخ عمری سات صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
افتوخار ولد فاخر خاں سات صدی ذات ء ایک سو بیس سوار ۔ 
غازی بیگ سات عدی ذات ؛ سو سوار۔ 

عبدالرحم ولد اسلام خاں سات صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 
لطف اللہ پسر سعداللہ خانں سات صدی ذات ء سو سوار ۔ 
خواجہ مپندی سات صدی ذات ء سو سوار۔ 

سیف الدین ولد تربیت خاں سات صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 
بچد صالح کرہانی سات صدی ذات ء سو سوار ۔ 

ختح اللہ ولد نصراللہ سات صدی ذات ء سو سوار ۔ 


ھھ شاہجپہان نانے لد سوچ 


حرم خاں سات مجدی ذات ہ؛ سو سوار - 

مطلب وله معلمسد خاں سات صدی ذات ء سو سوار۔ 
سشکی بیگ ولد تاتار غاں سات مدی ذات ؛ صو سوار۔ 
کاظم بیگ سات صدی ذات ء سو سوار ۔ 

خواجہ ومن لد طیب سات صدی ذات ؛ بچاس سوار ۔ 
سید عبدا لصمد عمودی سات صدی ذات ء بحچاس موار ۔ 


چھ صدی 
(ستاون منصب دار) 


میر کلاں خاں دورانی چھ صدی ذات ء چھ سو سوار ۔ 
سید مظفر داماد رندولں چھ صدی ذات ء چھ سو سوار ۔ 
چتر بھوج سٹکرا چھ صدی ذات ء جھ سو سوار۔ 

گردھر داس ولد راول ہونجا چھ صدی ذات ء چھ سو سوار ۔ 
مجر اسداتہ ولد فضل اھ چھ صدی ذاب ء چھ سو سوار۔ 
سید عبدالصمد مانکپہوری حھ صدی ڈات ؛ پایج سو سوار۔ 
مچد عابد ولد ید صالح چھ صدی ذات ء پاچ سو سوار۔ 
خوشحال پیگے پسر خواندۂ میرزا رسم چھ صدی ذات ء جار سو سوار۔ 
پیم جند نبرۂ راۓ متوہر جھ صدی ذاث ء چار سو سوار ۔ 
خوشحال بیگ قاقشال چھ صدی ذات ٠ء‏ چار سو سوار ۔ 
جعفر برادر باقر خاں چھ صدی ڈات ء چار سو سوار ۔ 
فیروز درادر غزنین خاں چھ صدی ذات ؛ چار سو سوار۔ 
سکندر چھ صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 
جیوا جی برادر مالوجی دکھی چھ صدی ذات ء چار سو سوار ۔ 
قلندر بیگک ولد الف خاں چھ صدی ذات + چار سو سوار ۔ 
هد بیگ چھ صدی ذات ؛ تن سو سوار۔ 
سید عبدالمنعم اس وہی چھ صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 


شاہجپان امم جلد سوم ےھ 


اآودھم ولد ثیابت خاں چھ صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 
سردھن برادر زادۂ بیٹھل داس چھ صدی ذات تین سو سوار ۔ 
ماہ یار ولد ان یار غاں چھ صدی ذات ء ٹین سو سوار ۔ 
احمد قاسم چھ صدی ڈاب ء تن مو سوار ۔ 

فریدوں چھ صدی ذات ء تین سو سوار ‏ 

ہاگھ ولد شیر خاں تونور چھ صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 
سید احمد ولد سید بھوا چھ صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ہ 

خدا دوست ولد سردار خاں چھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
مر عزیز بدخشی چھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

حرم لیگ ولد ماد لیگ چھ صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 
پایندہ بیگ خواجں عنصری چھ مدی ذات : دو سو سوار ۔ 
معر بزرگ نواس سعید خاں چھ صدی ذاتا ء دو سو سوار۔ 
عزیز بیگ چھ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

بدھن بیگ چھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

امبر لیگ ولد شاہ پیک غاں چھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
طغرل ارسلان چھ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

پہلوان درویش سرخ جھ مصدی ذات ٤‏ دو سو سوار۔ 

ایشر سنگی ولد اس سنگھ چھ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 
کہور سنگھ ولد مادھو سنگھ چھ صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 
کیری سکھ ولد پربھی راج چھ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
سسعود چھ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار۔ 

راجی بیگ چھ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 

مکند داس راٹھور چھ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 

چد مٹعم ولد معرزا خاں چھ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
شیخ ید ولد اغخلا‌ص خاں چھ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
ہدایت اللہ ولد علی غاں گرین چھ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار۔ 
کا کا۔(بہائی) کا کڑ چه صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 


۹۸ہ 


شاروجہپان غلس جلد۔حوم 


میں باتر چھ صدی لت ء ایک ہو بیس سوار۔ 

سید .میں ولد موسوی خاق چھ صدی ذات ے سو سوار ۔ 

ابراہم یگ عم زادۂ نئر چد خاں چھ صدی ذات ء سو سوار ۔ 
مکند ولد بہرور کلاں چھ صدی ذات ء سو سوار۔ 

خواجب حسن دہ بیدی چھ صدی ذات ء؛ سو سور ۔ 

خواجہ ہاشم چھ۔صدی ذلت ؛ سو سوار ۔ 

غواجہ مد شریف دہ بیدی چھحمدی ذات ء سو سوار۔ 
خواجە قاسم حصاری چھ صدی ذات ء سو سوارہ 

حسن ابدالی چھ صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 

علىی لفی چھ صدی ذات ء سو سوار ۔ 

قاضی یوسف چھ صدی ذات ء ساٹھ سوار ۔ 

چد مسیح برادر زادۂ تقرب خاں چھ صدی ذان ؛ بحاس سوار ۔ 
چد حسین چھ صدی ذات ۔ 


پا صدی 
(ایک سو اسی منصب دار) 


چد طالاب ولد خان جہاں پایح صدی ذات ء پاچ سو سوار۔ 

مەر ماہ ولد مپر شمس پابچ صدی ذات ؛ پاچ سو سوار۔ 

یدیم الزماں پاچ صدی ذات ء پاچ سو سوار۔ 

شہاب ولد مبارک خاں سروائی پاب صدی ذلت ء پاب سو سوار ۔ 
شیخ عیدالمچجید مانکہوری پاچ ۔عمدی ذات ؛ پاچ سو سوار ۔ 

چد افضل ولد تربیت خاں پاچ صدی ذات پاچ سو سوار ۔ 

قاسم علی پاچ صدی ذات پاچ سو۔وار ۔ 

شہباز افغان پاچ صدی .ذات ء پاچ سو عوار۔ 

جیات ولد ژکریا پا صدبی ذلت ء پایچ سو سوار ۔ 

راجا اس سنگھ بڈکوچر پاچ صدی ذات ء پاتچ سو شوار ۔ 


شاہجچان ات جلد سوم ۹؟٭ 


یوعف خویش بد ال اخ صدی: ذات ء باب سو سوار۔ 

مچد سعید ککھر پاب صدی ذات ء پابج سو عوار۔ 

چنیت بندیاں پاخ صدی ذات ء پاچ سو سوار۔ 

رنبھا جی پاچ صدی ذات ء پایچ سو سوار ۔ 

دھتا جی پاب صدی ذاتء پابچ سو سوار۔ 

میں معظم ولد شاہعواز خا یا مخ دی ذات : پایچ سو سوار ۔ 

بھادر کہہوہ پایچ صدی ذات ء پا م سو سوار ۔ 

اندر مل ولد بہار سنگیي پابج صدی ذات ء باج سو سوار۔ 

پری ستگھ ولد راؤ چائدا پاچ صدی دات ء پباسخ سو سوار۔ 

چلپی رومی ےھ صدی ذات ؛ چار سو سوار ۔ 

راجا جگمن حادون پامح صدی ذاٹ ء چار سو سوار۔ 

ہیمنت راۓ پاچ صدی ذات ہء چار سو سوار ۔ 

ہمجر راے پاح صدی ذات > چار سو سوار ۔ 

سی عبدالحزیز بخاری ء پاح صدی دات نین سو سوار ۔ 

عزیز ان ولد اسد ابق پاچ صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 

قباد ولد شجاع کابلی باخ ضصدی ذات ء ٹن سو سوار۔ 

دلیپ راٹھور پاچ صدی ذات ء تین سو سوار - 

جلل پایچ صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 

راحا اودلی سنگھ ولد راجا مان پاچ صدی ذات ؛ تین سو سوار۔ 
عمر ترین پاچ صدی ذات ء تین سو سوار۔ 

علی اکر بزدی پاب صدی ذات ء تین سو سوار ۔ 

ہرجس ولد گردھر توتور پاب صدی ذات ٭ ٹی سو سوار ۔ 

ہری سنگھ وئد جنەر بھان ٤‏ صدی ذات ٤‏ ین سو سوار۔ 

ذوالقرنیں بای صدی ذات ء تی سو ۔وار ۔ 

بہرەور نییرۂ میرڑا عیسلٰی ترخان پاٹچ صدی ذات ؛ ڈھائی سو سوار ۔ 

مادھق سنگھ سیسودیہ پاب صدی ذاتہ ڈھائی مو سوار ۔ 

مبرا بالیل برادر شجاعت غخاںن پاچ دی ذات ڈھائی سو سواز۔ 


۹۰ 


شاہجہان امم جلەد سوم 


جسولت برادر سہیش داس راٹھور پاچ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 
گوبند داس راٹھور پابچ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

ترپت جھالا پا یچ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

اوتم زمیندار پاچ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

سید راجی ولد عبدالہادی پاب صدی ڈات ء ڈھائی سو سوار ۔ 
سید ولی چد ایرجی پایح صدی ذات ؛ ڈھائی سو سوار۔ 

سید عبدالشکور پا صدی ذات ء ڈھائی سو سوار۔ 

اللہ دوست کاشغری پاخ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

چد علی ولد عزت خاں پابچ صدی ذات ؛ ڈھائی سو سوار ۔ 
ابراہم حسین ترکان پاچ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

یوسف برادر بہادر خاں روپیلہ پاچ صدی ڈات ء ڈھائی سو سوار۔ 
اممٰعیل برگ اوزنک بابچ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

نوری بیگ از برادران حسن قلىی پاب صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 
ہشن سنگھ نہیرۂ مان سگھ پاچ صدی ذاتٹ ؛ ڈھانی سو سوار ۔ 
راتا برادر راو دکھنی پایچ صدی ذات ؛ ڈھائىی سو سوار ۔ 
اسمٰعیل ولد نجابت حاں پایخ صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 

٭د ابراہم ولد جات خاں پاب صدی ذات ء ڈھائی سو سوار ۔ 
سید عبدالنبی ولد خان دوراں ء پاچ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
خدا یار ولد پلنگتوش بابچ صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 

حیدر بیگ بدخشی پاچ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

سکندر بیگ ولد حسن قلی خاں پا صدی ذات : دو سو سوار۔ 
میاں د'د بسر جلالا پا بج صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 

ٹرہر داس ولد بی داس پاچ صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 

ہرداس جھالا" بابچ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

طہاسپ ولد سہابت خاں پاچ صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 

ہرچند ولد راجا بیٹھل داس پاچ صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 
بھاؤ سنگھ ررادر بیٹھل داس پاچ صدی ذات ء دو سو سوار 2 


سید چد ولد خواجہ عبدالقادر پاب صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 
منصور لواسہٴ رستم خاں بہادر پا صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 
ذوالفقار ولد الہ یار خاں پاچ صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

مان سنگھ ولد را جا بکرماحیت پاب صدی ذات ہ دو سو سوار ۔ 
بجی رام برادر زادۂ راجا بیٹھل داس ابی صدی دات ء دو سو سوار ۔ 
سبل سنگھ ولد بکرماجیت پاچ صدی ذات ؛ دو سو سوار۔ 

مبر ابوالمضل معموری یابچ صدی ڈاب ؛ دو سو سوار۔ 

چد شریف وزد احمد ںیگ پابچ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

ابوالہقا ولد قاضی خاں پا یچ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

فتح سنگھ ولد سجان سنکھ سیسودیہ پاچ صدی ذات دو سو سوار - 
قتح سنگھ برادر روپ سنگھ پاچ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 
اوگرسین کچھو اہہ پابچ صدی دات ء دو سو سوار ۔ 

چئپت سیسودیہ پاب صدی ذات ؛ دو سو سوار ۔ 

رام سنگھ برادر پرتھی راج پاچ صدی ذات ء دو سو سوار ۔ 

ساد وس کور پابج صدی دات : دو سو سوار ۔ 

لاصر ولد نوىت خاں پاچ صدی ڈاب ؛ دو سو سوار ۔ 

نرہر داس جھالا پایچ صدی ذات دو سو سوار ۔ 

عید العلی بیگ پاچ صدی ذات ء دو سو سوار۔ 

جواہر خاں پاب صدی ڈات ء دو سو سوار۔ 

املو روسی پا بچ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار۔ 

مکند داس ولد راجا گوہال داس پایچ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
نعمت اللہ ولد حسام الدین خاں پاچ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار۔ 
سید بایزید ولد سید بدھن بخاری پاچ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
شفقت اللہ ولد سزاوار خاں پاب صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 

سید خواجہ داماد سزاوار خاں پاچ صدی ذات ؛ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
ابوالبقا ولد سید یوسف گیلانی پابیچ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
حسین ولد اسحاق بیگ آےکیان هایخ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 


ٹاہجہان لام جلد سو 


باقر (باقی ؟) ود علدار خان پاب صدی ذات > ڈیڑٹھ سو سوار ۔ 
سید عبدالغفور پاب صدی, ڈات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 

خورشید نظر ولد خواحہ ابوالحسن پا صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
دلدار بیگ تولکچی پاٹ صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 

ارجفعد برادو زادۂ بلال ئ٢‏ کڑ باج صدمف ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
ارسلان بیگ بلوچ پا صدی ڈات ؛ ڈیڑھ سو سوار۔ 

عچد صادق فراہانی باج صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار۔ 

قمر بیگ گیلانی پاچ صەدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 

سید شیر ید بارہہ پا بی صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار۔ 

حسنن سعید پاچ صدی ذات ؛ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 

میر جلال الەین بای صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 

رن جودھ برادر زادۂ بیٹھل داس بانچ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
اجی سنگھ ولد راج سنگھ راٹھور راچ صدی ذات ؛ ڈیڑھ سو سوار ۔ 
ارسلان ولد الہ داد خاں باج صدی ذات ء ڈیڑھ سو سوار ۔ 
عبدالرحم ولد ہادی داھ خاں پایج صدی ذات ء ایک سو پیس سوار ۔ 
جہانگبر قلی ولد بہادر تیگ پاچ صدی ذات ء ایک سو نیس سوار ۔ 
خواجہ عبداللہ پاچ صدی ذات ء سو سوار ۔ 

عنایت اللہ ولد ۔حید خاں بہادر پایخ صدی ذات ء مو سوار ۔ 

علی اصغر برادر آ,ف خان جعفر پایچ صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 

ید ولد بغتار بیگ پاچ صدی ذات ء سو سوار ۔ 

کریما بای حمدی ذات ء سو سوار۔ 

سضائب ولد باقر خاں پاپ صدی ذات ء سو سوار ۔ 

طالب لیگ پایج دی ذات ء ععو سوار۔ 

عبدالرسول بریچ پا صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 

فتحی ولد عیرزا عیسلی پاچ صدی ذات ء سو سوار - 

عسکری۔ ولد جعفر ینگ ۷ج صذیی ذات ؛ سو سوار۔ہ۔ 

جعفر ولد زین العابدین پاچ صدی ذات ؛ء سو سوار ۔ 


شاہجہان نامہ .جلد ہوم ۰.۰۰۳ 


چد سوسن ولد شاہ پیگ جاں پاب صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 

سید احمد کببر ولد سید ہزہر خاں بارپہ پا دی ذات ء سو سوار ۔ 
مر حسن برادر ژادۂ خواجبں حہاں پا صامی ذات ء سو سوار ۔ 
سید کرم اللہ داماد خان جہاں بارہے پلچ صدی ذات ء سو سوار۔ 
عہدال داناد متار جاں بای ہدی ذات ؛ سوہوار۔ 

سید عاام برادر سید سالار بارہہ پا صدی ذات ء سو سوار ۔ 

سید قطب ولد سید مقبول عالم نارپہ پابیج مدی ذّات ؛ سو سوار ۔ 
چد رحم سلدوز باج عحدی ڈات ؛ سو سوار ۔ 

عسکری فراہای پاب صدی ذات ء سو سوار ۔ 

اودهم ولد بافق کوکہ پاچ صدی ذات ؛ سو سرار۔ 

چد ابراہم صفاپانی پایچ صدی ذات ء سو سوار ۔ 

سید شہاب الدین پاب صدی ذات ؛ سو سوار۔ 

چد زژمان پایں صدی ذات ء سو سوار۔ 

احمد یگ پای صدی ذات ء سو سوار۔ 

حمود ہیک خراساق پاح صدی ڈاب ء سو سوار۔ 

بہادر تیگ برادر زادۂ یکہ تاز خاں پابچ صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 
شکرانتهہ ولد جعقر نیم ٹائی باج صدق ذات ؛ سو سوار۔ 

سید علی ولد ملک عنیں ڈا یچ صدی ذات ؛ سو سوار۔ 

راۓ سبھا چند پاب صدی ذات ء .مو سوار ۔ 

خواحد دولت علی باج صدی دات ؛ سو سوار ۔ 

خواجم طالب علی پا دی ذات ء سو سوار ۔ 

سلطان سنگھ سی۔ودیہ پایح صدی ذات ؛ سو سوار ۔ 

ظاہر بیگ فاسی پا صدی ذات ء سو سوار ۔ 

اسلام قلی ۷اچ صدق ذڈات ء۔ سو سوار ۔ 

نیل کنٹھ برادر راہۓ رایاں .پاپ دی ذات ء اسی سوار ۔ 

نعمت خاں پا صدی ذات ء اسی سوار۔ 

صالح بیگ قراول بی پان صلی ذات ء اسی سوار ۔ 


+-. شاہجپان نامہ جلد سوم 


خواجد معموری پاپ صدی ذات ء اسی سوار۔ 

شیخ معین الدین راجگری پابج صدی ذات ء اسی سوار۔ 
دلیر ہمت ولد سہابت خاں پاچ صدی ذات ؛ اسی سوار۔ 
خان خااں پاچ صدی ذات ء ستر ۔وار ۔ 

سیف اللہ ولد نصراللہ پاچ ہدی ذات ؛ سٹر سوار ۔ 

میر معظم پاب صدی ذات ء ستر سوار ۔ 

برخوردار ولد عبدالمجید بای صدی ذات ء سر سوار ۔ 

میں سیف الدین پاب صدی ذات : ساٹھ سوار ۔ 

رشید ولد ممرزا وا ی پاچ صدی ذات ؛ "اس سوار ۔ 

چد ناضل ولد وزیر خاں پا پچ صدی ذات ؛ بچاس سوار۔ 
شہاب الدین قلی ولد فتح اللہ پاچ صدی ذات ء بچاس سوار ۔ 
خواجد اسحلٰق ولد خواجہ فاضل پایچ صدی ذات : بجچاس سوار۔ 
عبدالل پا صدی ذات ء بچاس سوار ۔ 

میر نورالدین هابیچ صدی ذات ء؛ بچاس سوار ۔ 

خواجہ نورالتہ پاچ صدی ذات ء بچاس سوار۔ 

خواجە ےیٔی پاچ صدی ذات ؛ بچاس سوار ۔ 

باق بیک شاملو ۷چ صدی ذات ء چاس سوار - 

چد جعفر ولد مقم خاں پاچ صدی ڈات ء چالیس سوار۔ 
سید صدقہ پاچ صدی ذات ؛ چالیس سوار - 

سید حامد پا صدی ذات ء چالیس سوار ۔ 

قاضی خوشحال پایچ صدی ذات ؛ چالیس سوار ۔ 

شیخ چاند پاب صدی ذات ء چالیس سوار ۔ 

قادر غاں پاح صدی ذات ء تھس سوار ۔ 

امتیاز پاسچ صدی ذات ء ٹیس سوار ۔ 

میر صالح فرمان نویس پاچ صدی ذات ء تیس سوار ۔ 

حکم مد مقم پاپ صدی ذات ؛ بچیس سوار ۔ 

عیسٔی برادر زادۂ سلطان خاں ء پاچ صدی ذات ء دس سوار۔ 
شیخ فضل اللہ برادر زادۂ مقرب خاں ء پا صدی ذات ۔ 


١ہ‏ مد بد کک 


ان 
شاریہ 


اشخاص 


الف 
آتش عاں حبشی :۸ م۱۳ ۸۰م۔ 
آتش قلاق : وون .ےہ ۔ 
آدم خاں ء تی :۸م ؛ ۳ح ٢‏ 
جھٹ۵ کےے۹٦۹)‏ کےکمہ۔ 
آدم ء دکئی : وہ ۔-۔ 
آصف خاں ء عن الدولہ :ہے ؛ 
۹ے ٢‏ 


مھ ٤‏ ۵م کےھم٤وہ٤ہ۱‏ وط۲ 


٢ مم‎ ؛جچجد+٤؛‎ و٦‎ ٤ھ‎ 


۳و٤‏ 0۱۹۰۳ ؛ ۲ہ۱) ۲وتی۲ص> 
٤+۹‏ م۳ ٤‏ 1 برح ٢٢٣۵۵٤‏ 
٦ئ٢‏ ٤وج٣‏ ؛؛ہ ٤۶٣‏ ئۓٍے ٢َ‏ 
٣م‏ ؛ےھ٢؛‏ ہہ ؛۰+خ۲۹)؛ 
۵ در ٤مھ‏ ۲م ۹ئ۵ > 
ہموھاےےہ۔ 

آق عد تطمان : ج.ں ۔ 

آتا افصل : ہے وو ۲ءہ۲ی؛ 
۳۰ ۔ 

آقا حسن روسی : رو ۔ 

آتا خاں : وم ۔ 


۹" 


آقا رشید : وہہ ۔ 

آقا صادق :ےہ ۔ 

آقا علل  :‏ ہم ۔ 

آکاء خاں وا مب ٣‏ جم؛ 
ل٤‏ ںہ .ص۳ ٤‏ یہ۴1 
١اہہ۔‏ 

آگاء لا“ شاہ ىدخشی : و وے ۔ 

آئی خام ےہ ۔ 

آی د٠‏ مب۲ ۸۹۱۔ 

انواق ری رسفا تہ و 
ہے.ہ٢.٠. ٤١ ٠ ٣.‏ ۱> 
مپرجے پرجےے۳۔ 

ابدال بیگ:( کوقوال خاں) ٭ مہ ء 
7ج 

ابراہم اییک : ۵۸۰ ۔ 

ابراہم بن سکندر لودھی : ہم ۔ 

ابراہم بیگ خاں (ولد علی سردان 
خاں) : 


جیڈے 


وییے ٣ب۳‏ ٤ج٢‏ 
۹۳ ۵ح۹ ١‏ ہ٢‏ 


۹۷ )۹۱ک ءےےہد؛٤ٌوقوقہ.تً۔‏ 


ابراہم حسین ترکان : جم ؛ 
٭جبمر کیو 

ابراہم خاں یچخر : ٭.ے ۔ 

ابراہم خاں عامسل تنجہد : ۲ہن ۔ 

اتراہم دربان : ے٥‏ دہ ۔ 

ابراہم سید (بزرگ) : ۵ے ۔ 

ابراہیم صفدر خائی مبیرڑا: پ ەمء 
۴م۳۔ 

ابراہم عادل خانں : و وم ۔ 

(دیکھے عادل خاں) 

ابوالبقا رو+رے ہوم .مم 
پمپ بحم ٤‏ خثپم ٤‏ جہسےم٤‏ 
+٭٣ن‏ ؛ ۹م۵ ٢١‏ ۵۹۱ ۵۹۵۲۰ ؛) 
۹ 1 ۰۹1٤۹.۱1۱امہہ۔‏ 
(دیکھے افتخار خاں) 

اىوالرکػ5ت مر مولانا:؛ .جہء 
ہہ ٢۲ہہ۔‏ 

ابوالحسن میر: م٭+و٤‏ ١۱۵١ء‏ 
٣٦‏ 2غ۸ہ۸ح٣۳‏ ا جمر۳؛ وب 
۱ع۸ ٠“‏ 

ابوالخیر ء خواجه: ٣.۹‏ ؛ رہم 

ابوالغازی ء بھائی اسفند یار خاں : 
۴۳× ۔ 

ابوالفتح سید : ۱۲۸ ۔ 

ابوالفتح ملتانی ء سولانا : مہ ۔ 


۹۰۰۸ 


ابوالفضل : ہ٤‏ مہ ؛ ؿ۵ہ “> 


۹ہ “٭۔ 
ابوالقاسم پسر سیف خاں : ٣۹‏ ءه 
۹۵ء 


ابوالمعا لی (پسر سرزا وا ی) : ۵٠.‏ ؛ 
۵۹۹۰۰۹۳ )۳۹و۹ >ہہ۹۸؛ 
۸۹۱۱ ۔ 

ابوسعید ء بو تا اعا|دالدولہ :م۵۵ ۔ 

ابوطالب کلم ہمدانی ء شاعرب ہے ؛ 
ہمر رور ہورےعےف۳+> 
موممەھ ٤‏ ۵,۲ ۱۹۲۰ھ ه٤‏ ۲۳ہ۔ 

اجمیری ےرب ہے ۔ 

احداد خاں مہمند ء سردار: .ه4 
٤‏ جم ء ے۹۹ > قجرں۔ +> 
۵ ٢۸۸۸۲-۔‏ 

احمد ء (معار) : وم ۔ 

احمد آتاۓ رومی : ۵۵ - 

احمد بیگ خاں ء سردار : ہو )4 

جم سح ۸ں اےہٹھ > 
ہ “ہے وہےڑ|ئءےے۹۱۲۰۸ہ۔ 

احمد چا موم ۔ 

احماد ء حکم ! ۵,م ۔ 

احمد خال یازی : مم مہہ 
۳ ًٛءعھ۔ 

احمد خال وا ی کاشغر : ہرس ۔ 


۹"۰۹ 


احمعف سد ؛ سید حاجی : ۳۵٣۱٣‏ ؛ ازہک خان ؛ ہو ۳س ۔ 
.۹م ؛ ے۲٢۵‏ ؛۸ہ۸ھ؛؟ ازیہک خواحب : ےم ؛ ہم “٣‏ 
۹ھ ؛ .م٤‏ خح۳٦ ۲3٦۹۱1٤١‏ ہاچ ہےب> د٣‏ ؛٤؛ےے۳٢‏ 
۹٣۳٣۳‏ ۔ کے کت 

احمد قااری ؛ وو ےےم۔ امحاق بیگ ء بیخشی : ۹۵ ٢٣١٠١٠٢١‏ 

احمد قاضی ع .مم ۔ چررردے ےا ےم ٣‏ ؛ ۹م۳؛ 

ٰ 


احمدء مر +؛ ہے ۔ ہےںب ۱ چر۱ بج امج "م") 
اغلاص خانق> عمہم ٢٤‏ سے ٢‏ ج مرجم ۰۰۱ ۵۹٤ف“‏ 

مبیےء رون ووف۵ ٦1٤‏ ۵ ؛ م۹۸١٤ ٤٢٦۹۰‏ ٦۸ھ“‏ 
ے۸۸ -۔ 


اسحافق دہ ہیدی خواجحب : م وے ۔ 


٦۹ذ‎ ؛٦۸ہ۱‎ ٣٦۹۳ ٢٤ے‎ 


ے۹ ؛٤,.۸ ١٦۹‏ ؛ وپ گق٦؛‏ ٣۳ےے‏ 
امحاق ء مبر : رھ ٤‏ دوھ۔ 


اسداللهہ سید بھائی دیھندار غاں : 


پربے یرب چر ٤‏ مھ۵ ۴ 


۵ء ءھ۸ ۔ 
ارادت نشان خاں : ۹ء١١ ٠٦٦‏ 


- 


- 


روہ بج ٦٦۸٤٥۳٤‏ 
.وو ٤‏ ووو ٤و‏ مہم نے ےھ ۹ ےم ٢‏ ھ٤‏ 1ر رو٤ ٢َ‏ 


ارجن کول ٌ رب ٤‏ سپ >> ٰ !م٤٣٤‏ ۵ہی۸۔ 
ا 


سس ےممےعجحع ےس سے سے ےت جحخلہ ٭ ہے 
۔ َ- ھ٭ 


اسد بیگ اندحائی : ےم ۔ 


۔- 


ور١۳‏ ؛ ہٹہیم ٢٤‏ ٣۳ح١‏ وہہ 
موق ٤٦۹ح‏ ٤1رہ‏ ٢ے‏ ؟ (سد خاں : رووہ ءیہیوٹ: وےوہ ۲ 
ہے ۵ے ؛ وےہ۔ ہہو روہ وےہ ممہ۔ 


8 
اُردشیر ىانکاں زایراں کا بادشاء) 


رھ 


اسد درىات ؛ و۵ - 
- اسفند یار غاں ٠‏ ۳۵ کی 
ارسلان آقا : جوم ء؛ ٌہم؛ ٤)۳‏ رم۳ ؛ یك ٤مہ۸ہ)“‏ 


۸ہج ؛ ۹وہ ؛٤؛ٌٍٛے؟٢؛٢‏ 


ارسلان بیگ ہپ جم ا ےےےىٔ ٢‏ 


۰۴ 
اسلام خانء ہر نشی رو 


۹۹۰-۰ ۔- 
ارسلان سلطان اظم عباسيه : ۳ہو ۔ 


پرء ۳ہ ہہ؛٤‏ ے٤‏ ھم'؛ 


ب٤‏ مج خسم ) ح١۲۱‏ 


ےم ٢۱٣‏ 
رک27 
ریہ 
ں۱۲۱ 
٢۲‏ ‌ٴً 
۹م ٢‏ 
۹۵ 
۳ - 
اسلام حانں 


ہےہھ۔ 


٢۲۲؟‏ 
۸ 
۳,۸ 
۳۵٣۰‏ 
۸ 
۹ہ" 
ے۵ 


٤ 


٠ٴ‎ 


4 


ٴ 


لن 


٤) ۹‏ ئىٍِے؟ 
)۱پ 
۳سب "ے۳۳ 
۳٣۵٥٣‏ 
ےںم ٤‏ ہےںم 
ے٤٥٣٣٣٣٢٣٣۳ھ‏ 
ہےھ ؛ ہمہ 


۹ے ۰-٢٣‏ ۴۲ہ 


اسلام قلی (خطاب خدہتکار خاں) 


ورند۔ے 


اساعیل (حاکم قبیلہ دودا) : مہ 


۹۰ -۔ 


ٛ۰۲م۸-*"ظ“" 


٭أ٭ 


ںّ 


اسماعیل بیگ ء پسر علی سردان 
خانں یی مہ٢‏ وف 


۱ے کےہ۸ہ۸۔ 


اصالت خاں : رء؛ جم؛ سپ 


آّہ ٤٢ خؿ٣ ٤‏ خخ ۲ ؛٤..پح‏ 
۹۰ہ ٤وں‏ 


۴۲ ۸۰۸۰٤ ۰۸۳ 
۲۹٢٣م‎ ٣ ۲۰٣+ 
بتہودترتہعھ‎ 
۳۵٣۵٣٣٣٣ك٣+۳+‎ 
ہ٠۶ ب۳۸ ؛)‎ 
۳۹ےں٣‎ ۹۰ 
جم‎ ٤٣٢ 


٤ 


رر مر ٰ2 


کو ےمج 
ہے۳ ےب۱۳ 
دی رہ رت2 
٤ہ )ّ۹۹۹٤۰‏ 


.ےم ےمم ) 


ہوم ۲ربم ٤ے‏ ری اجوپ 
1/٦‏ ہرم >> ہوم ہیس 
۱۹ب ا جم اع مم ہے م 
ے٤‏ ۵۵۹ ٤‏ ھےھ؛٢‏ ہہ 

اعشار راؤ یع رم+و۔ 

اعتقاد خاں ء سردارں رہ٤۰‏ ۔ھ 
٣ء‏ خح س٤‏ پب؛ 8۴ب پ 
۳ث )ا ےم ٤>‏ وی۸ مه ےك بھ 
٦۹۰۹م‏ ۹ے و 
۸ 1> 1۲ ےہ۸ 
×ہےہ؛ ےےہ۔ 

اعتاد حاں (آنا انضل) : ہہ 
٦ 1۱‏ اے ؛٤‏ .ہم ٤)‏ ٣مہ‏ 

اعتاد الدولبی ج سم ٤‏ مںپ 
۵ہی م۵۵ ۱ مہو۔ہ 

اعظم خان : مہ ےم وے 
۹ ۰۰ ۰۲۰ن٤ہی۳ہ٣‏ انرم 
٤ ۹۱۹‏ ےم ٤۳‏ د .س٤‏ وپ 
4.۳٣٣ ۳"‏ رم بر۳ پ۳۳ 
۵س ٣۹۹‏ ےج۷٢‏ ١تٹچھ‏ 
۲ ) پہہ۰۸۱۰۰۲۰۵و۵ ٢٤‏ ۵.۔ 
دےم ۔ (دیکھے ارادت خاں) 

اؤتخار خانں : ہہہ+وء؛ ہےم 
۳ئ٤‏ ۹ م۵ ء٤‏ ووفی ٤‏ مچھھ 
۹٦‏ ۱۹۱۱ ۵۲ ہ؛ےءے۔ْ۔ 
٦۹ ۱‏ ےے+ھ؛کےےہ 


(دیکھے ابوالیقاء) 


۔ 


۔ 


"۱1٦ 


انضل (سردار عادل خاں) : ۵وہ | اکھی راج وا : ٦۵۰‏ ؛ٴ 

ہ۸ الیشر پاشا (حا کم حلب) : +٭۵٦۔‏ 
افضل غاں علامی : وم ء 37 ۱ التفات خاں ء صنوی ؛ ۳ہ ۔ 

ہہ ٢٤‏ و۵۸ ؛۹۰١٦+؛٤۵٦۸(؛‏ ۱ الف خاں : ١مہ‏ ۔ 

مت مہرے۲۴و۹آر؛ ٦٦۹۹‏ ۱ الفت خاں ںی مم ۔ 

ےسپں پٹمم؛ جم ؛ ‏ م٢)‏ ! اوت دوس کاشفری ؛ ۸ہ م۔ 

ے۔ح ٤ر‏ جج٤‏ ہم ٤‏ م۔چ) الہ دیاء شیخ :بے ۔ 

ےہ+وء مءعہ ؛ ۵۵ہ ۸۵۸؛ ] الہ تلی سر یپلگتوس : ہج ےھ 


هحدء ےمٹ۵ ؛ ۷۸ھ۵١٢‏ ١۵ہ‏ 


انلاطلون : ہوم ۔ 
١‏ کم آبادی عل (شاہزادی) : 
أےم ٤‏ حم وخ ٤‏ ۳۱ےش۵ ٤‏ ے۵ ؛؟ 


ذہ ؛ وہ٢٤‏ 


7 ٢ہر‎ ٤ 
تر بروہ سم‎ ٦٠۸۰ ہے۵ ؛ ہے۵‎ 


ہ۰۶۸ )؛ ہنےے۔ 
ا کبر : بادشاء : ١١‏ ارج ١٢۔۷٢‏ 


جححھء٤‏ سچے؛٤‏ ے۵١٤‏ ے۱١‏ ؛ 


۲۹۹۴ ٣۳ 
۳۳٣۹ جح ؛‎ 
م٦٢٢٤ سم‎ 
ے۵۳ ) و٘ہہ‎ ۶٢دو‎ ١/۲۸۳۳ مہرے و۲ور؛‎ 
٦ً ۵.۲۳۵ پچ ٣م ے۴۹آ)‎ 2۳ 
ءم۹ے؛ ۹ء ؛ ۲ےہ۸‎ ۶٦0۳ ووفٹ ۶ہیں ؛‎ 


ےے۔ اللہ یار خان : 

اکبر على کھکر (کھوکھر) : 
۲۳۸۹ ید 

اکبر قلی سلطان گکھڑ : ۲۸۳ ۔ 

اکرام خاں ء سرفار : .و ؛ ۲۵ء ۔ 


٤۵۵٦‏ ۵ءعھم۸ 


۸۰۳۰۰۳۴ َّ سےم۔ 
(دیکھے رع وی ,وھ کےےہٰ۔ 
موی قاوی 0 76000 الہ ویردی خاں : 


٤ٴ‎ 


لن 


ن0 


٤ 


3 


۲۱۵ 


ہ۳۰۸ 


0َٗ 


٢ی‏ 
م۳ 
ے۷۳۹ 
ہ۳٦‏ 


۹۵۱) 


31 


ن 


>٣ ۵۵٤ ۵٣ ٤ جب‎ ٤ جن‎ 


٥ 


ٴ 


ٴ 


ْ 


َ 


الہام الله : ہے ۸۸۱۰ ۔ 
اہام قلی (حاکم بجارا) : ؛ 


٢۵ى‏ ؛ ٢۵٣‏ ؛ ے۹٢‏ ؛ ۹ے٢‏ 


۰۹ 
ھ٦‎ 


"٠ 
٢٢ ٢) “۲۳خرا٤+۳ رہ‎ 


۲۹٢٣ ً؛٢ مھ‎ ٤ 


روس 
۰" 
رت 
۰3٠٠‏ 
۹۰ 


۲٦ 


4 


ل 


َ 


ٴ 


ے٦‎ 


٢۶۱۳٣۸۸ ۹۴۶‏ مب ۱ رپپ کءے ٤‏ ےہ۔ 
٤ ۱٦‏ ےں۳ٴ جےبپصٹس انگر پیگ داماد یلنگتوش : پرمن ۔ 
۹ ج٢‏ ٣۳م‏ ہےںجحج انوپ خاں : ہے ۔ 
۳۴ہ ۔ انوپ سنگی : راجا: ہوم ہےپ 
آناں پیگ ے۳ ہوم ہےم۔ ۵كھ۸؛) ےہ ۔ 
آمائٹ خاں ج ہو ےم ۔ انی راۓے دھویہ ٠‏ ہے ۳لم۔ 
اس سنگھ راجا ےو ہہ اودار خاں حا کم کرک ٦ھ“‏ 
٢١۸٦‏ ا رے پوت او داجی رام ہےم؛ ہےم ۔ 
۵ٰ۱" ۹۶۹ ۲ء۶ ۰ہ۲)؛ اودھم ولد نیادت خاں :ےوہ ۔ 
۲ء ٣۸۳‏ یں ٤چ‏ بس اودے ىھان پسر جھجھار سنکھ . 


ص6۳6 ")امح٤‏ یًییبٹ ۸و قیہ۔ 


۳۲ ۵۳۵۲۸۸۸ امو اودے سنگھ راٹھور > سردار 


٣۳٣ء۲۰٣۳‏ ۱۰وہ 


۱۹۹۴٦۲‏ ےبففسص 
ایرید٭۔ 
٦‏ اوراز یگ ٢‏ ےم ےرب ہےم 
اس سنگھ پروری !چپ یٹس 
۸ ہ٦‏ ؛ ‏ مہ۔ 
می (شاعر) : ب۰۳“_۔ 
اہر لیگ ء یساول سردار ء ای مم 


٦ے‏ ۰؛۰۰۰ہ۸م۔ 


ے٣ ٢) "س٣٢ ٢)‏ ٣٣۔‏ 
اورنگ ژیب ٤‏ شاہزادم یئ 
٤ ۹۰۰۸۹ +۸‏ رو اہیے 
٣ )٠١٠۳ ۸ :‏ رایت 
۱ ۰ ) ۳ہ۱ روف 


اسر خاں ٠‏ +ہپب!جص 7 
عو مھ بای ےت ۹۱۳۲۴ بط 


امجر غسرو : ۸ہ ۔ ٣۳‏ )۱۹ہ ےےمپىٹس 


اندربھان : ہہ ۔ ۹ء م٣٤‏ امج ؛ ۹ومسص 
اندر سال ء ہا ہر رم ھ۲۵٢٣‏ ۵۹٢٤ی‏ ء؛ رہف 

۹ ہ۔ ۸ ؛ے ۲۹ ؛ 8.٤۹۹‏ ىبطص 
انرودھ راجا ہرم یہ ٣م‏ ے۳۳ رپپ 


٢۱۸۹۹۰۸۵۲ ۰‏ رف ے۳۴2) ہرمپے ٭حچپ وپ 


مم 
۸ مم 
تاور 
کے ۷ 
ہ۴ 
۹ٹ 
۳ ٰ 


ےءعث 


٦ك‎ 


-ْ٘.٠٠٢٦ 
بیج‎ 
٦ 


٦ےہ‎ 


م۹ 


کے 
۹عھے 
۳ ٘ 
۱ھ 
٦ے‏ 
۰ 
٭ٹ۵ے 
۳ے 
۰ے 
۳ءے 


ےے١٦‎ 


۳۴) 


۴" ۹ 


ےے ٢٣‏ 
اکرتر: 
ارم 
1۱۷ھ 
ری 
ے ۹ھ 


۴۲ 
-۳ 


ا ے٦‏ 


۹۲ 


ہے 
٣۳ےے‏ 
۲ے 
ےےے 
٢۲ے‏ 
۱ء 
۵٥ء‏ 
۱ے 
۹٦ے‏ 


ا ےے 


انہر 
۲۵ 
۳۴۹۷ 
ہے ۲ 
۹ہ,۴؟ 
٣۳٣۳‏ ٰ 
ىٰہ 
۳ٰ۵ 
ہ5 
۲٦‏ 
ے٦٦‏ 
۱-٠-٠‏ 


٦ ڈے‎ 
۲٢ 
سے‎ 


۳ے 


٦‏ ے 
٣ے‏ 
۸ے 
۵ے 
۵۲ء 
ےھ 
۲ے 
۸ے 
۰۳ 


سم 


پورری: 


وف 


مم 


٤٣0۹م‏ 
مہ 


پا 
٣۹ں‏ 


پروی 


۶ وپ 
۰ 
۹۰ 
ے٦‏ 


۹۹ 


ہک ےے 


۰۰ء 
دو یہ 
ہے 
٤ے‏ 
٤۹ے‏ 


کے ہے 


ےے٣٢‎ 


۰ھءے 
٢٣ے‏ 
٤‏ ےےءے 


)ہ۸ 


٠ 


- 


- 


- 


-١ 


- 


۳۷ ۲۰۸۹ ۲ہ۹ہ۸؛1۹ہ۔ 

اوگرسین راج کشتوار : مہم 
برا ضر و رہ ہی 
۹۰ ۔ 

اوعاق جفتا ام وے ۔ 

اہقام خاں : ۱٦٤‏ ےویم 
ج۔ 

ایرچ خاں ۹ی وف رروف 
۷۱ ۱۲۰۹۸۰۰۸۰۰ہ1۱۹؛۶ ٭ویک۱ 
ہے نے ڑے اوےہ۔ 

آیزد غش کہزاد ۲ ےہ ہم۔ 


بپ 


۳٣ 


گے 


با 
با شیریں ء میر عدل ا ےدن ۔ 
باہر ء نادشاء : ٤٣‏ فؿحفئخم )٣٢‏ 


ان ۳-۔- 


کے 


بوم ٤‏ برہمرے ۳و وراےےبم۱ 
۹ -۔ 

بالو خویشی : ہم ۔ 

باربد ء ( کاے واف) : وم ۔ 

باسو راجا؛ یرم وہ ء,.یوہ۔ 

باثر غان و رو رص یر 

باقر خان جم ثائی ۲ ۹۳ےپ 
۳ ےہ۔-۔ 

باقر سید : من ۔ 


باق بیک یرم رمریے ہےر 


ری 


ور ہچ و ش٣۳‏ ٢س‏ مٗم) 


ےم ے ےھ ائکےیھق؛ھےھہ۸۔ 
بلاق خان : 


بے 


رہ ہر رر یہی 


+ہوجرے؛ .ے۵ ؛ ۵۹۹۹ >٣‏ 
وررہوےےبرو و اھےے کا ھےہ“۔ 

باق ور : ٥٢م‏ ۔ 

باق ھوز االیں بہرام : 


ہی پٹے ےوبف مر و۳؛ و۲۳۹۹ 


٢)ہم‎ 


ہے ٤۳‏ چجےب۳٤)‏ وہ۵ثٹث-۔ 
ناقیائی (ماہر موسیی : 
بالتوں پروامجی : م 
بالو حاں کریرانی : 
بالو لچھمن ء ژمیندار 


ہہ۔ 

۔ہم۲٣‎ ٢۷٠ 
ےہ۔‎ ۹| 

تیہپہےءےں ہے 

ہاں جی ء ہپسر شکر ء زیندار 
چانلخ رع ۔ 

بایسنر : +و+ر ۔ 

بقھوحی تٹلگ راؤ: م٭رم ۔ 

یہتر خاں کلاونت : سے۵ ۔ 

بحری بیگ :وم ۔ 

بحت ہیدار: رےم ۔ 

بختیار خان : ہإمم ؛ ۹مم ۔ 


--۔ 


بدیع الزسان : وےن ۶ ۸۹۸ - 
دیم سلطان : ۹۸ ۔ 

دیع ہیں سشیدی : 
بڈ گودر ء سردار : 


سوم+؛ ۳٣۸۹‏ ؛اج۳ھج۔ 


۹۰ھ ۔ 


جہ ٢‏ جوَّ؛ 


برات حافظ : ےےم ۔ 

برغوردار؛ خواجم ےپ مم ٭ 
ہےھم۔ 

بردھن کوڑ مہ ۔ 

برقنداز خاں (میں آنش) : ےےہ ٠‏ 

برہاتج الدین سید قطب السادات ٭ 
م|ہے۔ 

ترہمن حکم: ہم؛ ۹د 

بزرچمہر : ۹ں ۔ 

نزرگ اسید ء وزیر ہرمز : وم ۔ 

بسوثت راؤ ۲ مر 

سنتا ء سردار جھجھا, سنگھ, وو 
صبرہ 

بشکر (زمیندار چاندہ) : ہم ۔ 

بکرما جست ء راجا : ۸ہ؛ ۴ہ 
مہ ۰ ہ۸٤‏ مہہ4٤‏ رم وےےےم5 ٴ> 

>ی۳..ے٤؛ )“م1۳‎ 0(٤ ۹ 

م۳ ٤‏ ے!م۔ 

بکسی ے درنان : ہہ ۔ 

بلاول شیخ : ہ۵ ۱١‏ وے۔ 

بلرام : .ود ۔ 

بلقیسء ماک جا نے ۵ٹ“ 

بلند اخٹر ء شاہزادہ (پسو شاہ 
شجاع) : ۳م برےم؛ روم)؛ 
۹ ہہ -۔ 


بلو ء چوہان : روم ۔ 


بلوء راٹھور ۔ وم ۔ 

سدران ؛ جراح نےزےےے ۔ 
ادر پیگ و رو 
ببادر چند :٥۵ء‏ ےہو۔ 
ہادر خاں روہپیلہ : ۳ےہ ۔ 
بہادر خاںء چاگس دار : ہہب 


٤۹۵ ) ۶۳‏ ے۲۰ 


ٴ 


ٴ 


٤ 


ّ‌ 


۲ 


٢ 


٢۲رہ‎ 


۸۰ء ۹م۲١٢‏ 


اگیڈرٹ 
٢ ۵‏ 
۲۹۰٤‏ 
×۸ ۳؛: 
ے۹ ۰٢:‏ 


6ّ 


[م۳۸٢۹‎ ٤١ ۳٣١۵! 


٣٣٣م‏ ؛ _ چم ٢٠٤‏ ۹ مس 


۱٢ے‎ ۵۶٥۵ 
٢٢٤١ے‎ ٤١۴٣ 
بمغ یہ‎ ٤٣٣ہ‎ 
٢۹م‎ ۲۹۰۰ ٦۳۲٣ 
۳٣۵۵٣٣٤۳٣ ج‎ “٤۳ص‎ 
و۹‎ ۳۹۹٤۹ 
مہ+٤ ےم‎ ٤ ۸ہ‎ 
ررےم ٤ے سح‎ ٤من‎ 

بہادر خاں 
مم,. 
×ہںج) ۳٣م ٤‏ ۸ں 
مك ك٢‏ ٢مم‏ ؛ ربمم 
۵ك ٢١‏ پجخ۵م؛٤خٹ۵م‏ 
٤)۵‏ عم ٤ے‏ سم 
رہم تاےہم ہہ 
۳ئ ۰۵۲۵٢‏ ...ہہ 
٣۳‏ ؛ےے٦؛‏ ہ٦‏ 
ۓءەےھے؛ ۱۹ے اکےاے 


ےےھھء۵٥۵٥‎ 


٢ 


۸ ؛ ۵ےھم 


٤ 


لن 


ٴ 


٤ٴ‎ 


ذ 


٥ل‎ 


٢)۹ 
) ہام‎ 
٢ م٦‎ 


ج۳ے م١٢‏ 
ے۳ ؛ 
"۹۱٦۹‏ 
تۃ, 


٤ ۳ے‎ 


پہاد رر کنبوہ : .۹ہ ء ۹۹ہ 

بہار یائو ہیگم (ہمشیرہ داہجہاں) ء 
ے -۔ 

میا سکھ ٤+‏ راجا ی رہ 
٥٣۴‏ ۵قٌ۵م ؛ک ے٣١؛)‏ چےىچ 
۹ وہب وٹ۳۵ ۲ہل 
۳٣۹۹۰ ۹۶۹‏ )یمم رظجم> 
ہے۵ >٤ ۹۳ ٢١۵۸۹ ٢٣‏ 
٤٣|‏ ہےہ۔ 
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ہار نوحائی × مہ ء ہام٢‏ 
منح۔۔ 

باری داس کجھواہہ ؛ وےہ ۔ 

بھاڑامل : ے۲۹ء ہمہ ۔ 

بھان دیوے سردار : مہ 

بہاؤُ الدین حواحہ ١‏ قش بد ٠‏ 
٠ ٣‏ 

بھاؤ سنگھوب دوم۵ ...وہ 

ہھرام خاں ا ہمہ جب ہم 
٤ ٦‏ ے۳٤‏ ہے۳ ) ہےںى۲ 
اج )ام ؛ۂ) ٣‏ جموۂءےچم 
۰ھٹ ۶ ۵۵۹ ا ے۹ھ) ریم٢‏ 
۸ہن ٦۵٢٢٢١٠٢٢٤‏ ؛ وےف 

۴۳ھ -۔ 

بہرام ولد صادق خان : ہم 


۰ ۹٤٤ےھ‏ ۔ 


ہہرام سلطان : ۵۵۹ ۔ 
روز راجا: وہرے جہم ٢‏ 
ت_ں۔ 


بھرجی ء ژمیندار بکلالص :۵ ؛: 
یج٥٤‏ ,م۳ 1 رج 

بھگوان داس بندیلہ ء سردار ٤‏ ے٢۱‏ ء 
٣‏ - 

ہلول و مبپرےء وپوےء وروی 
۹۶۸ )۹۹۹ ١٤ےے‏ ؛) 

بهمن یار (پسر آصمف 
سر ےج٣‏ ح٤٢٣۵‏ ؛) 
۸ٹ 

بھوہپت پسر سنگرام زمیمدار جموں : 
ےہ ۵٣ب‏ پسسم۔ 


خان) : 


بھوج راج ےر ءعےے؛ 
۵ ءہہ۔ 

بھوج مل ء نگہہان قلہہ دہورپ : 
“ہ|٣(ظ۳۸.۷۶ر۱۔‏ 

بوم راٹھور ےہر و ہ۸ھء 
۰ - 

بھم سین ؛ حا کم بیدر : م۹ہ ۔ 

بھم نرائن ء زسیندار : مہ : ےو ۔ 

ے بدل خان ؛ داروغہ زرگرخانہ : 
۹) چٍے؛) ٍے١۔‏ 


بی بی فتحہوری :ے٣‏ ۔ 


ری 


۱ 


پیھٹل داس راجا ء سردار ۰۱ ۸۱۳۸ء 


۹ ..ھ)؛+۹غمائ+؛ے۔ًَ) 
)رج وم٤‏ بج قوےرع) 
نے جب ہے جب۳٢‏ مب رثسچمْ؛ 
ہن۳٤ ٤۳۸۹‏ ۳۸۹ ۱۹ 
ےب ر۹ ٤ے‏ ام ۱ئ پچسم؛ 
۵ضئےۂ ج۵٤ ٢٤ ۵٣.‏ ٣۳ھچ)؛٢‏ 


سخ ؛ مخ ٤‏ مہقح؛ می )؛) 


۸۹ھ ؛۲۰. ۹ھ ؛کےم٣؛حہ؛‏ ےہ“ 

بیرام علی خان (حاکم نیشاہور) : 
۵ھ ؛ ۲٢ہ‏ ھ۔ 

بیرام دیو سیودیہ : مہم ؛ 


٣ن‏ ۵۹۱۰ ؛ ۵۹1 ۱۴٦۲.٤١‏ 
+۳۸٤۹٣‏ ہ؛ ۵۳۔۲ 


۳ ۹ ہ۷11۹ -ےھٰ۔ 
سک لطر ٠‏ ہے 


پیک ".َ کاکمر : 


ہ۳۴۹۸ ) و۹۹ ا ے۳٤‏ ٌّیے۳) 
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سے ب۳ا جم روم اٹم > 
ہ۵ ؛ ٭۹ےٛم۔ 


انی سگھ : ہ4ہ٠۔‏ 
پ‌ 


پارتی ؛ رانی ؛ بیو نرسنگھ دھو ‏ 
9۹ مرا مغ)ہ 


ہاۓ داس راۓے ےم ۔ 


پائیندہ ے ازنک : ۱ ےوہ ۔ 
پائیندہ سلطان : چم ۔ 
پرتاپ ء زمیندار ولایٹ اوجیلیە ‏ 
٣۳١٠؛۵ٌ1۹‏ 
۳ب۳ ں پچ رپ ۲مہ۔ 
پرٹاپ بھائی : ہےنٍ ۔ 
پرتھی چند ء زمیندار ارچنبا ؛ م ٣٢۹‏ 
۵ءء ٠۵ً‏ 
ہرتھی راج راٹھور : ے٢‏ ٢..م؛‏ 


ما ےوچے ریچ پب!۳پ۳؛ 


۰ھ ٭* 


۸ہ ٣٣۳ء٤‏ وجب جم بمم۱) 
جیم ٤‏ ز(و٦إوکھےہ۔‏ 

پردل خاں ہے رٹ ہوم 
٣.‏ ؛ ۳٣۳٣۹‏ ٤8ص۳۸‏ مرەم؛ 
۹ك ٣‏ ۲٣ھ‏ ؛ ےےہ۔ 

پر۔وجی : ٦۸۳‏ ٤ےھ‏ ۔ 

پرویز سلطان : مم وم 
۳۳ ٤ے ٦٢‏ ؛ ۵ٹچے۔ 

پرہر بانو شہزادی : ہےے ۔ 

پریچھت ؛ م٣۲‏ ۔ 

پورن مل : ۹ون ۹۸۰۱ھ + یروف 
۸ذ٦ ٣+‏ ۱ہ۸ہ۔ 

پہلوان درویش سرخ : .ہم ٤ے‏ ۹ہ ۔ 


تا 


تارا چند : مہ ۔ 


ری 


تان مین ء موسار ء گوہٹا : ٠ء‏ 
رھ ۔ 

تربیت خاں : وھ ۲ ۲ہی مہ۔٢‏ 
ہے٤‏ روح ٣ح‏ سمم ؛ ۵خ ى۲٢‏ 
۸۶۸ و۹ ف۵ ؛ ۵۸۹۳ ۹۱۶۰ھ ؛ 
٦:٦) ۰۵‏ ٦ٴ‏ ے۹۳٦‏ ؛٤؛‏ م۸٦٢‏ 
ہے٦‏ ا۔ڑے ١۹۲م“‏ 

تردی علی قطغان : وممء جوم ؛ 
ے۳ بے ٤۳٣‏ ؤ۵ے٣۳)‏ ے۹۹ 
ہے ؛ یوے۳)؛ ہ۵ذ۵) ہٹے۔ 

نقرب خاں :سم ہما مےم٤‏ 
۵ؿ ؛ ع۵۹ ٢٤‏ ٢_۵؛ھ,٘ےے۴‏ 

خ۳ ؛ ٤) ۹۰۲ ٤۹۵.‏ و 

ڈءےاےمے ٤‏ بے ؛۵۱۹ھم ٤‏ 
مہےہ۔ 

ترکبای قطغان : مم ۔ 

ترکتاز خاںن پ,سہء یرم 
۳ -۔ 

نلوک چند؛ راڑا ےر رمح۔ 

ٹولا جی کوکتی ء سردار : ۲۹ ۔ 

تولک قاضی : ہم ۔ 

تولکچی بیگ : ہے ٠“‏ 

تقیاۓ شیرازی سلا :مر ۔ 

(تیج راۓ : 

تیمورے اسر ء۵۹ ۔ 


تیمور دِیگ آغر ؛ ۳ ۔ 


٣۱‏ ۔ 


ٹ 


ٹوڈو مل افضل خانی راۓ ؛ ےہ ٴ 


٣۸ں‏ فقرں )ب۳٤‏ حجم‌؛٢‏ 
کے ۳۳۔۔ 
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ٹوڈر مل ء راج مر ریہ ؛ 


ہےہ ۔ 


سس 
سا 


جادو راۓ : ہےہ ۔ 

جام زەمندار ؛ ہ٣٢٤‏ بہٰ٢۔‏ 

جالباز خاں مع من ؛ ۹وہ ۔ 

جان بیگ : .و ؛ ٢.ہ۔‏ 

جاف سپار خاں ء سردار: ہر٣‏ 
٢۵۵:۹‏ ؛ ہے۲ ؛ و۹ے؟٢؛‏ 
۳م ۶ چ ب۳٤‏ پ سم ٤‏ م۵٣٢‏ 
ہے ہ۔ 

جالثار یگ عرف یادگر لیگ 


٣ےہ‏ ۔ 
جاں ثار خاں ء فوجدار: ۳م ؛ 


بج وم بے وس“+؛ ٢۳۹۹۳‏ 
ە>چم ٤‏ جم ؛ ۵۹۱٢١۵٣‏ ؛ 
۹۸٣١۱ہہ۔‏ 
جانی خاں قورچی باشی : (سپہ سالار 
ایران) وہ ء مم ۔ 
جبار بیگ خراسائی : ہے ۔ 


ار 


جار قلی گکھڑ: روم ہم“ 
مم ١۱ ٢‏ قخخ ٤‏ یوما مہ۸ھ٢‏ 
۹۸ھ :۱ و|ۂ؛ ٰہہ۸ہ۔ 

جسونت راۓے : ہر ےوء۔ 

جسولٹت سنگھ؛ راحصپ : ہمم ؛ 


٢۱ ہ۲٣‎ ٤٢۸.٤٣۲٣ ےمج ؛‎ 


بج رپ تي)) ۹ چ؛ ج۳۸ ۹> 
۵ء رہجم)؛ 0ویوم) وم٢‏ 
۵ء ریّق ٢۲‏ ۵۳۳ ہٰھ ٢۴۶‏ 
ہے۵ ٤‏ جہ. ٣٤‏ ں؛ۂ ۱(۲ 
٭نح۔؛ م۹۵۳ ؛ ٤وہ‏ ۹٤ں ٢‏ 
وہے ٤‏ جےۂ ۳ بے ٤م‏ ے؛ 
سے٤‏ مم ۵ے ٤٥‏ دٹے ٤‏ کٹے) 
١ے‏ ٠١ےھ‏ ۔ 

جعفر ولد اللہ وبردی خاں : ٥م۔‏ 


جعپٔر پیک آمرف خاں :دو ۔ 


جعفرخاںنں ؛ ورء وے ٤٠.ھ‏ ؛ 
ہہ رہ عورے بج اہمم؛ 
ےج 732٣‏ ۹۹ح٣‏ ؛ ٣ہج‏ ۷ہے۲)٢‏ 
ہے٣ ٤‏ جمرج ٤‏ م +٤۳‏ ۸ہم٣۳؛‏ 
ح ء م۳ ٤‏ ووم؛ یہہمم؛ 
۵ےخ 6 جم 6۵۳٣‏ م۵۵٤‏ مھ 4> 
۵ )؛ ہ۸ ۵ا ےے۵؛ ٤۹+١1۸‏ 
٢ء‏ ۳+ ٘۰ م۳٦‏ ؛ ۲٦۹‏ 
۹ ۸م۹؛٤ ۶٦۵٢٣٤١۰٦۹۵۰‏ 
ے۹ ) وےو۹ا ‏ ؛ے؛) 
ےہ ۔ 


جعفرء ٹراول بیگی ہے وھ ...ہ٢‏ 
۵ ء۲ ٰءےے ؛ ۵ہے٤‏ ھہے۔ 

حعفر شبراڑی : ہ۹۸ ے۔ 

جعقر مر آتش : ,روہ ۵١م‏ ٴ 
ك٤‏ ہ۹۹ ؛) ).۲۰ہ 


۳ ۱ہ مر و ےچ 


جگک دیو راؤ : ہےہ ۔ 

جگ راخ سردار: رس ٤‏ ۵م 
+٦ےے‏ ۹ کھےہ۔ 

جک رام ؛ ٢ء‏ ۳۸۹ )ہو۵ 


۔-۔١‎ 


)١‏ خہہ۔ 
جگٹ سٹگھ راناء راجا : ے١‏ 


ے٢٤‏ ئح٣٢٣ٴ؛‏ ۲۹ح4 ھ0 ۳ں 


- 


۔-أ١‎ 


ہو۳بح ؛ وپمح) ,.خ ٣٣‏ ۵۱ء 


<۸ 


١ہ۳‎ ؛٢مغ‎ ٢٤٢ے‎ ٤ ٢ 


-+ 


ؿ۵ .۶ ۳٣‏ ۹٣؛‏ ٣۳م‏ ؛ ۹م 


۔- 


۵ ) ۹۹ے ۳.۹ 


-‌ 


۳٣ص٣۳‏ سے ۳ب۷ ۳۵۹ 


-٦ 


۳۹٣٣۸ م۳ ے‎ ٤۸۱ 
۹۲م ؛ خحمٌھٛ۔‎ ٢ م٦‎ 
م؛ہء‎ ٤ جگت سنگھ راجا : ہ.ہ‎ 


)پ۲ ےہ  )‏ مہ 


-۸ 


۹۰۳۴ ۔ 
جگتو (زمیندار لکھن پور) : ۱۱۷ 
جگن ناتھ کچھواہہ : ہہ ۔ 
جن ناتھ کلاونت ء گوپتا ٔ٦٦‏ 


۔ 


۔- 


-۔ 


جلال ء سرد ۔: ,پہم ء سام 
| ٣ں‏ رب ےہؿح٣۳؛٤+موخ۳)‏ 
م٣۳ ٤>‏ چر۳ ووب ‏ یں ض۴۱ 
۹بر ا ےم ہمہ سم" ۹> 
۹م ا ےم وو مخ ووی..) 


۹ ےج ؛ وہھج ؛+؛ ۹۹خ ٤‏ مہے۱) 


٦ھے‏ ۔ 

جلال ,. برادر پادرخاں ےہ٭م ؛ 
۹۲ت 

جلال کا کڑ؛ ہیدہ روہ 
۹ ےہ ۔ 

جلال الدین عمود : ۸۳ روپ 
۸ء۔ 

جلال الدین یوسف ء خوش ؛ویس : 
عہہ ٠‏ 

جلالائی طباغ۔ائی یزدی (شاعر) : 
ے ۵ہ ۔ 

جم قلی :ےم ۔ 


جال الدین اسفہافی : ےے ۔ 

جال الدین حسبین انجو : ؛یمء 
۴ہ ۔ 

جال خاں قراول : ہ۱ ءہرم 
٤٠٢‏ روڑھ ۔ہ 

جال خان نوحافی : ۳۹ء ۲مہ ۔ 

جنشید ے۲۵۲ جڈ۔ 


جمشید خاں (عا ل سمنان) : ٭وم ۔ 


جنت الان ا ےم دب 9و سم۔ 

جواہر غاں حبشی ‏ ,وہےء ہم ز 
بصعےےہ۔ 

جواں شیر  :‏ ہچ ۔ 

جوگوی ء راجا: ١ی‏ ۔ 

جوہر خاں ‏ ےےہ ۔ 

جہاں آرا بیگم ز(شہزادی) : 
پچ ے٤‏ میں نے مب ۹ب۲ 
لم۳٢‏ ۹ں ےب۳ اےےٹح ں۳١‏ 
ر۵ ۂ پچٹخ مہ ؛ برمحبم ٤٢ب‏ ى۱٦‏ 
ہسسھ ٣٢٣ ٢٤‏ ےھ ؛ ٣اش‏ ٤مھ‏ ؛) 
۵ض ؛ 1۸ ۵؛ مھ ؛ ۳ہھ ٢‏ 
جہھ ٢٠‏ ۹خ ٣۳۳و +٤‏ رب 4“ 
۹۹ ہ۹١٤‏ ۲ے ا ہےے ٢)‏ 
وےے ؛ (دیکھے قدسیہ لواب) : 
ہے ۴ ا۸ے ؛ ۹ اہہ۔ 

جہاں خاں افغان : ہام . 

جھانگیں بادشاء ہے رر ۱م 
۹٤ے‏ ۳؛ و۹وے ٤‏ ۳ھ۸؛ا+ہہ۴۱؛ 
ے٤1١٢‏ ( ے١٤‏ ے۱ ٤ّْھ۸ظ(۲)‏ 
چاپے ور تاروہر۲ومںں؛ 
٤۵٢‏ ف۸۵ ٤۳٣‏ ےدرم ؛ مجحم۱۱) 
مم ؛ ہے م ‏ ۹۵م اار۹“ 
م٤‏ ۹ ہ٤‏ ف۵مے١۲‏ ہٰ.ہ؛؟ 
٦ہ‏ ۳ ۸۳ ۱ ۵ اما ےےطہ۱“ 


۰چھ ١)‏ ۹۳۲۱ م۔ 


۹ْ"َ۰ 


جہانگیر قزاق : نوم ۔ 
جہانگیر قلی خاں : ہےہ ۹۰۰ 
جھجھار سنگھ بندیلد ء راجا 


٣ر٤‏ ٌػم ٤‏ یم )وہہ +؛عحھم 


مم ؛. ؛ ٤ب۹‏ ؛ ۹۳ 


۲.؛۹و۹و۹۲؛۹۸ہ٤+؛۹ے۹‎ 


٠١۵ ٢ ١١كم‎ ٤ ٣م.م۳ث‎ ٤ه.‎ 


٢)9 ؛)۱۰١۰۸٤؛‎ ٠ے‎ 


(۲ 


وو امح٤‏ م۱۷۳ ٢۲۵۸.‏ 


ہم ٣‏ ه٤‏ و جج مج ٤ا۳‏ 


۸۵۸ ؛ ‏ ےد۵د“ھ.۔ 


جے رام × م٠‏ ہج ٤م‏ 


۶ ہم 


جے سنگھ راجا ء سردار : ہ۳ 


:۶+۷ٌ۳۴ے٤؛‎ +٣۹ ؛‎ ٦. 


۲, ۹ 


۵ ۸٤ہ‏ ۲ج ۴۲ 


)۲۰۱ 
۸ہ 
ك٢٠ُ‏ 
دیس 
اض 
۸)۴" 


ھ١٦‎ 


٤ٴ‎ 


٤ 


لّ 


ٴ 


نّ 


ں 


۲ 
کھج 
رہہ 
بریرات 
٢ ۹‏ 
٢)۸‏ 


من ؛ 


ے سنگھ؛ راجا: 
دے۵ ٤‏ ۲۱۵۸۷ ۹۵م !۱ 


۹ 
۹۳ء 
٢۹‏ 
ص۹٢٤٢‏ 
رم٤٢٤‏ 
کہ۴۸ٔ6ٴ 


۵۹٣۲۴ 


۹ھ 


۳ہ۲ْ" 
برريی 
لک 
+۹٣۳۴‏ 
۳ "۴" 
۵ؾ۵ؾٰ 
۸ھ 
ہے۵ 


ے۵ 


٦٦ ٤و١٣‎ ٤۹ ۸ە۵‎ 


ل 


4“ 


٦ل‎ 


٦ل‎ 


ْٴ 


ن‌ّ 


4 


> 


ے۹۳٦٢ ٤١۹۳۵‏ ۱۹1و 
۹٦‏ ۲۱ ۱۸ے ٤)‏ ہے٤‏ وے ٢‏ 
۳ے ٤‏ ۱۳ےے ؛ ۲ ےہ۔ 

جیوں ملک ےہے ۰ہ ہے ۔ 


ج 


چٹرنھوج ٠‏ سم یرم ری 
٤٦ ۵ٛؿ٤ ٠۶‏ ۳٭1و اح 
1.۱ ۔۔ 

چثر خاں : ۱ہ ۔ 

چخر سین : ہہ ۔ 

چنپت تلم ج: ہوہدءےہپ 
۹۹ ؛ے۱1۱٦۹؛۹۹ہ۔‏ 

چد راوت : ۹+۲ھ ‏ ہوفن۔ 

چندر بھان و پرم مم 
ع٦٦٤‏ ۵۵ہ۸؛ م٦‏ ہ۲۶۲ وہ۔ 

چندرسین لندیلہ : مہ ؛ ہہ ۔ 

چندر سن بندیلہ ا ہے جم 
۹۰ ؛ ٣۱۸‏ ۲ہہ۔ 

چنگیز خاں : ہرم ۔ 

چوچک ٹیگ ؛ م,م ؛ رہم ۔ 

چورہ اقاسی : ےب ۔ 


۱ حَ 


حاجی عاشور مہ ۳ء س مم ۔ 


۹" ۱۹ 


صحس-.--×-۔-..-.-. س×٤‏ سس .٠ب‏ سس یکس ےسج سے چجےچے۔ سس تسلہا صسستسےتےتسچحےےےتےتمےے ےپ تس تسا _ ...تٹتٹت-_ے ٠س‏ سس شال شییٹ.صٹ‫ ٹ۔ ‏ ت۔ 


حاجی کدا : م۵ َ‫ 

حاذق حکم ہرم جم۔+ئرمم 
۹ٹ ۲۲۷ 1۹۹۱1 ؛ے۲ہ۲۸+ہظ۳م> 
۳ج۸ ٤‏ و۹ ٌ۸ ٤)‏ جچیم۔ 

حاکم خوافں جم ا۔ہ 

حبیمب شیخ معروف دہ راحا ؛: ور وھ 

حسب اللہ حاں سوری : وہ ۔ 

حبیمب چک : برق یور ہمد 

حبیب خاں کرانی : ے۱ ۔ 

حبیب درمان : ۲ ۔ 

حسام الین حسیں ]ہب۳ یخس 
4ء ے ےا ےےہ۔ 

حسی ہگ رفیع مشہدی ؛ شاعر : 
۹۲۹ ۔ 

حسن خاں ولد فخر الملک؛ مم 
٤ ٦‏ ف۵ےہ۔ 

حسن سعید : ۸ر جم ۔ 

حسن سلطاں : ۲ ہم ۔ 


حسن سد (حلاف سد جلال) 
۲۲٢۰٦‏ ۳د ۔ 

حسن علی ولد الہ ویردی خاں ٠‏ 
ےہ 

حسن فروغی ملا : نہ ۔ 

حسن قلی آغر : ےۓ۳م ٤‏ .۵ٹ :4> 
۱ ؛ ۴ھ ۔ 


حسن قلی خلج : ٣۸‏ ۔ 


بل 


حسن بیگ ء بھانجہ علی س‌دان خاں : 


٤۹۱‏ ٹٛ‌ےہ۔ 


کے ےمم رم۳ ویپ حیدر ملک کشمیری : ۳۵ ۔ 


۴۷۳٣۹٣ ٤ ٣‏ روی) 
٤٣٠٦‏ ۹۸۲ ےےے۔ 
حسین پاشا (حاکم بصرہ) : ٦۵۵‏ ٴ 
٦ء‏ ے۵>۔ 
حسین جوثباری خواجم : ہم ۔ 
حسین خاں : ٭+ہم ؛ ہےہٹ؛ 
۹۵ں ١ۃك"(‏ 
حسین ؛ شیخ دھلہ ‏ ہرم ۔ 


حسین قلىی آغر : ۵۹ ۔ 


م۴۳م۲۴ك۰')"ٔ"' 


ۓ م۳ 

حسین قلی خاں (حاکم ہبرات) : 0۹( 
۵ہ ىْ ۰۳م۰م۲۰۲ٔ 
حمیئی قلامی ام ۔ ۲۲۳ 
ك۰ 

حقیف خاں (دیکھے اسحاق بیگ ۳۲٢‏ 
یزدی) اےح ٤ب‏ وف ۳ 
ہمہمے۔ ے٦۹‏ 


حمزہ ولد جلال الدین :؛ ہہ ؿ۲ ۔ 

حمید خاں : |+ر ءچےہ۔ 

حوری خائم : ۳ہ ۔ 

حیات خاں ترین ہم .ےمم ٴ٢‏ 
۹۸۸ جرب ہ۸س ؛ جویوم۲؛ 
ہوم ٤‏ جم +٤‏ ۹٣ٌم‏ ؛ ریم٢‏ 
۸۸٤۵‏ ؛ ۱ے۵؛ ۹ءے۵ ٤)‏ 
۳٣‏ ہ۳ ٣‏ ٣۵۔؛‏ ے۹ و۲ 


ا 
ٰ 
۱ 
حق طر مینکا: وم٤‏ وجم ۔ ٰ 


غ 


خان اعظم : ۵۳ہ . 
خان لیگ مم ۔ 
خان جہاں سید : چم ء٤‏ پمر ےب 

)۸۸-٤ہے_ے‎ ١۸ھ‎ ٢ ۹ے‎ 


ے۹۹ ؛ 


ہے۱ را مسح٤‏ جمت 


ام۲۱ م٣٢١‏ 


71 


ٴ 


ن 


٤ 


لن 


ٴ 


ٴ 


٤ 


ےہ۸ ۔ 
خان دوراں (طفر جنگ) ء سردار : 


م٤‏ چم ء٤‏ وم مم +مئؿ۹“)۵ح)؛) 


۳٭٭ە‌۹ 
مك ٤‏ 
ای.2 
بساہڈۃے 
رت7ت, 
ریم 
جم ں٠٢‏ 


د,. 


رکوا کی 
.2 
ہہ 
٤۹۰ء٢‏ 
ُ۳ ۹> 
ارت 
برای کی 


٢ ے۲٢‎ 


خان جہان کاکڑ ء سردار: 
غاں جہاں ' لودھی ؛ قلمہ دار 
قندھار بعہد جہانگبر : ۲١۹‏ ؛ 


.٣ح٤‏ اہج ۂ ٢٤۳٣+‏ ۸مم‌۳؛٢‏ 


اخرر2 
۲ء٢‏ 
۳ءء 
۹۲ "ء٢‏ 
٢ ۹۲‏ 
بروؤہی 


تہ 
۳ٰ۵ 


رھ 


۔۸ہ٦‎ 


ہموصےء رو٤‏ جم ٤‏ فقہ وھ 


ھ۸ھ ۶٤۴۳ء‏ ہوءمو۹ۂ ٢‏ 


٢٦١٢٠ے٤ا١+۹٢١١١٠٦‎ ٢۹ے‎ ۶۹ 


رے ےرت ور000٢‏ 


۱۳۴۱٢١۱1۱۲ ۸ھ+؛١؛٣٣٭؛‎ ٣۳ 


؟۹ە+( 
صٔ۵م"ٔ'َ' 
۹ھ( 
ہے 
۵مھ" 
ے۲۳۲ 
۲٢۳٢‏ 
۲'۳ٔ 
۲٢‏ 
"۳۴۳٣۴۰۰‏ 
ے۳۵ 
پہ۲بََٔ 


+۳ 


ّ‌ 


‫َ 


۴ 


ُ 


ٴ 


ٗ 


٤ٴ‎ 


٥ر‎ 


ً 


ہم؛٢ ٠۱٣١‏ 
۹ ًٌ۸0 
ہے ١۱ے‏ 
۹ ے٤۰‏ ھ۸٠‏ 
ڑا یرنہ 
+ہ)إ٣م‏ ں٢۲٢‏ 


١۵۰٣م‎ ۵ 


۲۱۳9 ٢۲۱پ)8ے٠۷٣‎ 


۶ٔ ٤ 
 (ە0۰۸)جئ‎ 
کے۱‎ 
ٹنیا‎ 
ےم“۳‎ 
۲9۹۹۳۶ 


زورو یی 


۳۳۸۸۰: ۳ب٣ىےءےڈپسپو‎ 


ت3 


ُ 


٢ 


ٴ 


٢ 


ن 


َّ 


ہے2 


ن 


٢۳۵ ٢:۳۵ ٤۳۸ 


۹ح٣‏ .و4۳۱ یح 


ہوم؛ س٣۳ق‏ ٣۱م۵؛)‏ 


دعھ “ 


خاں زان : ہ+؛ ۹٭؛ وم 


پ مہ جم ؛ۂ سخ ٤‏ م۵ ؛ ‏ ھٹ 


موہه قفہ۸: ذؿ٢١؛+٦ ٥‏ 
۱۳٣۶‏ ؛ ۸ ٣٢؛ ۱٣۰١٤١۳۱‏ 
٤٣۵‏ یے٣١؛۱۰۸١؛‏ ۹ ہ۱ 
نمرے ٣‏ خ۵ 1٦٦٤١١۵۹۰:‏ 
جے٤‏ ے١٤‏ ۵ے۱ کک ےا 
ےے؛۱ ؛: ۹۲+ ؛ ۱۹۳ ؛ ۱۹۹۰ 
وےم ۔ دیکھے خانہ زژاد 


ٴ 


٤ٴ‎ 


٤ 


ت3 


"۳ 


مسس_-_ے-ے۔۔۔ط ٌہہ 
حم ٦م‏ سسجت م١سحممی‏ مد سد س×-سسہوسہو پوس سمسس سہے۔پشوو۔ممس-مصصچْ‌سہ-ہت-ج- 


خان عائمں ور رمہم۔ 

خاندان قلی خاں : ہم ۔ 

خات د ٠‏ وویہءےیںہ۔ 

خاوند محمود :ء خواجس: مہوے ۔ 

خائہ زاد خان (خان زماں) : ہہ 
۹ ؛٤؛ۓ۵ے٣٤؛ ۳۳۰١٣٢٤٣۸۳۰‏ 
و مب ) ہجیم ۲ جوا نغےے٣‏ 
۵۹۶۳۳۷ 7۰<۔ 

خدا فلی خاں ء حاکم فراہ : ٢٣۹‏ 
۳٣‏ ۔ 

غدت پرست خاں دےےہ۸ ۔ 

خسٹکرے (یگ) : مے۵ھ۔ 

خسرو بیگ پسر تر ید خاں 
۳۵۰۲٣۰ ۳٣ك‎ ٢ ۹۹) ۵‏ 
ہ۱ۃ ۹ں ا۔م ٦۱٣۰‏ 
وج ۱۹م ؛ ۵٥۵۹‏ ؛ ےک۵ 
ہے۵ ؛ ‏ ہ۸ھ ٤‏ ۸۸ھ ؛ ۹۰۹ 
اےہٰ ۔ 

خحسرو پرویزڑ: رم ٤‏ ۹م ٠١ ٢‏ 

خسرو سلطان :؛ .۳م 

خسرو سلطان (ولد نذر ۴د غاں) 
ہج ) ۹۹٣۳؛‏ ,.,م+؛٤‏ ٣م‏ 
پر جج٤‏ پ جم ٤ے‏ ٣م‏ 
جمم٤‏ ےم ۵۵۹۲۱ ؛ ہےہ 


۹ ےہ۔ 
خغضر سلطان گھکھڑ : ۲۸۳ ۔ 


لن 


0 


ٴ 


خضر سید روہ ۔ 

خلف خاں :جوم ےم ۔ 

خلیفب سلطان : ممم تا پیر 
ےم ۔ (دیکھے اععاد الدولہ) 


خلیل الله خاں : جمء رہ٢‏ 


ك٤‏ مم١؛‏ ٭۳ك٤‏ ۲٣ہ۲٢‏ 
٭ھ٣ ٤٢٦۹ ٤٣ہ ٣٣‏ ےے٢؛‏ 
ہ۸٣٤‏ ورپ ییں جح۱٢‏ 
۹۔ح ٣ح‏ ےجب و مسپ>) 
مب ارح۳ ٤۳٣۹...‏ وب۱۳ 
۳۳ہ ے۹ ام م٢‏ 
جم ٤‏ و م٤‏ مرم٤‏ ج۵٤٢‏ 
ےج ؛ ٣‏ جم ٤ى‏ مےے ١)۱"‏ 
۲۹ ٌ ؛ ےےم ؛٤‏ ے١۵ ٣۵٢۵ ٢‏ 
۰٢ن ۵٦۵٤‏ ؛ ہ۸ د۵داکےے د٢‏ 
ہےٹ۵ ٢٤‏ ۲ روہ؛ء؛.ہج ٢٤‏ سَ۱ 
٤۳٣۸٤۶٣۳‏ ب٦٤‏ م۹۵۳ ؛؟ 
ہ۵٤‏ خ۹۵؛ ۷۳ ؛٤‏ ےہ١‏ 


ےءے ٤‏ ۱إاجے ٤‏ .۱مے۔ 
خلیل ٹیگ پےو۲طہ مہہ و مم 


۳۹۰۱۰۱٢۳ ی۹ے‎ ٤ ہے۳‎ ۳۵۱ 


۔-۔ 


- 


.هم٤‏ ۹ ممػ ٤‏ 1وچخ ٤‏ روجوے 
خلیل میں : ٣ن‏ ۹۲۰ ۔ 
خنجر لیگاے ٣م‏ چم ۔ 
خنجر خاں :؛ من ؛ ٢٣۵۵٢٤٣۵۹‏ 


جم ؛ م۳٤‏ امم ؛ ٤‏ م۸زم)٢‏ 


۵خ ۱۰ ھ۶٠‏ ۹۳ھ >٤‏ 
۳ے ۸۸۱۰۲۰ ےمہ۔ 

خنجر تطتان ‏ ے۵ھ ۔ 

خواجہ غان ں ,.سئؿ ء ے۵ > 
٤٦‏ ب٤‏ ًم ؛٤.‏ ۸۸ھ 

خواحم کلاں ء قاضی :مم ۔ 

خواص خاف و رر ےو وم 
٣م‏ ءا رم۵ ؛ ۹و۹جش۵؛ مھ“ 
(دیکھے دولٹ غان) 

غوجم شکور: وم ۔ 

خوثشحال یگہںاشفری : جرم+ء 
۳۹ رام ۸م ۱ ١ھ‏ ؟> 
۳ ۱ءء ہہ؛٤+ہوی؛‏ 

خوشحال خاں حکم ؛سرداری.۔ ه4 
ےہ هۂ؛ ۵۳ ا یہ۲  )‏ مإ۔ےہ 

غوحال خاں ء قاصی ۔: مےٹ۵ ھه 
ے٣٦٤‏ ے۹ )مو 

خرشی لب چا کا: رم ؛+۹جم + 
ع۵۵٢۲ ۱٢٢۵۵۸‏ 

غرات خاں بۓ+روے رمٹرو۔ہ 

خیریت خاں : 


خیریت شبراڑی : ہےہ؛ ےہ 
۵ 


دارا شکوہ (شاہزادم) : ٤+‏ ۹م ء 


ح٤‏ ٹجقؿ ٤ءم-؛‏ ۵+ ہمٰے +4 


۲۸ ۱۳+ مور ےےر)۱ ۹ء٢‏ ٣ھ ٢‏ ٢۳ےے‏ 
٦ے‏ کے ےعہ کے ؛ئۓےںے ٢)‏ 


مھے قا ۵ء ےڑا ۹ے تا 


١۸۳۷‏ ۹۲ا چے ےب۲ 
٢ ٢۳‏ ۹س٣‏ ا ارخں؛ یں 
ے٣۳ ٤‏ ۳۹ا٤‏ ہے٣‏ ںےعۓےء مجعے ٤‏ ۱۱ےے ؛ ۹۹ے ٣٢‏ بہ)؛ 
٣۳٣۳‏ دا ے ۲۹٢ا‏ ر ۳ح ) چے ۳سض ۸ہ -۔ 
وو رز ہر و ہج ری يب3 دانشند خان ہ ہہیہء ےپ 
رمو۰د۔ ٦۸۸‏ ےےمے نے بم ٤‏ وہےہ۔ 


دانیال ٤‏ شا ہزادہ ےد رشکیدیب. 
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٦ 

داراشکوہء شاہزادم رہپ پپبپس ۱ 
۳٣ہ“‏ سوؤوب پمباہےمبپس داؤدء حکم ٣ى۳ ٤‏ پرمپ ں 
ام ہش۳؛ م۹)۳۸۳۰ ام[ ۷ ٰ ۵ن۳ ) ۹1۳۳م ۔ (دیکھے 
۱ 
إ 
) 
ا 
٘ 
ا 


م٢‏ ٢م‏ ۲ رپ پہم قرب غات) ء 


ے۲۹ ےم رم ۳٢٢٣م‏ ن)؛ داؤد خاں ء شیخ ے4۹ ہے 
داوی حکم :٦اہ۔‏ 


دبیر ؛ شیخ :۲ ۹۹ ۵۱۰ر ۔ 


)۵۵ ٢۵٢۸۲٢ ؛ ۹ حخؿ۵‎ ٣۳ 
۲ہ۹۸م؛‎ ھ٠۹۰‎ ۵۳ ۱ 
و ے۵١٣ ۱ہ۵؛٢ دناجی ز ۸ء ہےہ ۔‎ ٤۲۵ے‎ ٤ لےھ۵‎ 
درجن سال ٭ سر راجا بکرماجیت‎ 
۶۰ر ۔ (عد میں علی تل)‎ 
: درگ بھان ء نائی راجا نکرماجیت‎ 
بررے ہ۲ ٌ0 ۔ (بعد میں اسلام‎ 


۳ ؛ ٦۸ھ‏ کےہدنے۲۔وہ؛ : 
٢۹۵‏ ۹۹ )۹ے ڈپ؛ 
عر تر سر یس ہی 
+۶٣۳۴۳‏ ۹۹۰۰ کے۳ ۷یہ۸ ے٢‏ 

مك ءعغ و‌مر۱ےبہصہرموفص قلی) 

)٦۵٣ ٣١۵۰٢۴۹6‏ میں درویش۔ مور مر 

ہ٦‎ ' 

دریا خاں روہیلہ : ٭ ےہ ۔ 

درنا راۓے : ٣٣٣‏ ےہ ۔ 

دلاور غاں ولد بہادر خاں روہیله ٠‏ 

۵۰ ۲۵۹۹۲ یرف ےی 


٦؟ےے‎ ۹۹٦ ؛‎ ۳٣ ٣۳٣ 
اٹ ےئ ےےے؛‎ ٦۸۳ ٢۹ 


۹ ے کا بے ۂ٤ ‏ بے ٤ءم+ہے ٢‏ 


- 


۵٥ے‏ ۶ ١۱ے‏ ؛ے؛ٍے ؛ ۱۹ے 


ای 


١ے‏ ؛ بے ٤‏ ۵ے مم ے 


عےہ۔ 
دل دوز : ہمہ ۔ 
دلاور حبشی ں ےےے ۔ 
دلاورء پسر شیر خاں ء سردار ء 


ے۹ 
دلیی سنگھ بدیلك سردار: ہر ء 
٤ ۹۱۰ ۸۸‏ عم ؛ۂ؛ رات 


۹ ) ام امم پچمویہی؟ 
+1٤١ ۸۵۱۲۰ ۹٤۹‏ رہویف 
ہ ےہ ۔ 

دابوپ ےم ؛ ووہ۔ 

دلیں حاں : ۲۲ء ۹ون ۶ ۱و۵ 
٥۸ھ‏ ۰۲ 1٤0روا‏ می 
۲٦۹۹۹۰۹ ۱‏ ے٢‏ 
۰ ءے٤ےءےءے ٢٤ ےوہ)٢۱ ے٦ ٦ ٤‏ 
۳۷ے ٢ ےے٢۲ ٣‏ ۳ ےاےےہٴ٢‏ 
ہےہ ٤‏ 

دلیر خاں ء یوسف زئی (تھانیدار 
نوشہرہ) : ےےم ۔ 

دلیر ہمت ےہر مو۹۔ 

دمن معشوقہ راجا ئل : موہ ۔ 

دوار کا داس راجا : ۲مہ ۔ 

دودا راؤ مر وےہر۔ 

دوست بیگ : ۵ن ۔ 

دوست کام :؛ ونہ: ۲ یر۔ 

دوست علی (قم دار بست) : من ۔ 


لھک 


دوست علی انگے ؟ ٣ف‏ ۔ 

دولت ے (یگم): ہےمء ےپ 
۹) ع۹ھ۔ 

دولت خاںے سردار : ۹س ور 
۳ ےج۳ ا ایی یتفٰرچھم> 
۲ وط روا او٘ؤے) 
۳۲ م ۸م 
(دیکھے عواص خاں) 

دولت معای (دربار خاں) ؛ م.ے ۔ 

دولتمند (زمیندار ہکلاہ) : ہپہہء 
٦ہہ۔‏ 

دیال داس جھالار روہ یومم۔ 

دیانت حاںن ٤‏ وج ہے 
٤۵۳١٣٦‏ کےےہ١٢‏ مہ۔ 

دیانت راےۓ (راۓے رایاں)٠‏ تو یی 
٤٠۸‏ ۲+۱۵۳ و۹ہہ۔ 

دین چد خاں : ہم ۔ 

دین چد یساول ؛ پر مم ۔ 

دیندار خاں ۳+و ا٤‏ وفرء) عےحبَ؛ 

۳ےہ 


دیو جی ء قلعدار : وے ۔ 


ذ 


ذوالنقار بیگ ترکان : ہمہ ۔ 
ذوالفقار آقا (سفبر ترکیم) : .مہ 


(۱ ۳ہع قاومیو 


۵ ؛ ٤۹۵۹‏ ووم۔ہٰ راجا مان ٹونور ؛! چم ےم- 4 


ہے مة۰"ْ۔ہ 
راگھو ٹلب : م۵ہ۔ 
راگھو چودھری ےو ۔ 


- 


۵۹ ) ھ٢‏ ؛ ٭۸ے٣٢؛‏ ۸۳ب 


٥۹‏ می٣‏ اےے ےم جپ۱) 


پ سب۱ ۳وب ئل ےےخۂ؛ جرتےتے رام جحلا جی۔ 


1۲ وف۵ہ ‏ ہ۵) وٹ۱۴ رام چندر اگھیلاء راحا ۵ء 

ے۱5 ۹۰۰و امےہ۔ ۵ ے۲۴۵ کے۵ ۔ 

ذوالثدر خاں ہی ہر+پہ۱؛ ہرم رام دس راجاء سردار : ہم ء٤‏ 
۹ ۔ 


رام سنگھ ۲ ور ووبرے ےم 


مہ ؛ ہہ ۳اخ ٣م‏ >+ روم ۱ 
۸۵ )۹م ےرم 0ہس ۱ 
۳ ۵ےہ۸ ۳ب چب ۳ زم ا۔4 
ذوالقراین فرنگی ؛ شاعر : وم ۔ ٣ٹ‏ ٤؛ ٤۵۳۳‏ رثحق؛ +عہح)؛) 
۱ ۹۰ھ۶۵٤ ١٦‏ ؛ ,ہ4۹ 
و ۵ےہ ےہ۸ اوہہ 
راج روپ پسرجگت سنگھ : ٢ے ٢:٢‏ راوت راؤ ں مر سم ۔ 
۸ہ ٣ہ‏ ےرب یرم راول پوجا : .وو ٤‏ وہہ ٴ 
۲٢‏ )ت م٤٢‏ م ام ٤‏ اجم) ٰ ١ہ‏ - 


٣م‏ ) زچم ریب جسڈم) راول منوبر ؛ ۵ےه ٤‏ ےه ۔ 
راؤ سور ہھورتیں ٤‏ ۸-۳ ۔ 
راۓ سنگھ راجا؛ ہر ےمم ؛ 


ہ۵٢٤‏ ۲ے ٣٢؛)‏ ہر۱ ہعہہرح۱) 


پمم ےہ را امم ۱ م۵۹؛) 
ڈوم ۲۶ ۳۶1۰۵ :ںےہ 
ہ۶ ۹۰1و ا مجوف ّٹھے)ء 
۵ہ ۔ 

راچ کنور پسر رانا جگت سنگھ : 


کے و پت یم ) سح یم 


٥٠۳٢‏ .ح٣۳‏ )۲ ۹ے ٣‏ ایمہعط 


ہف حم ٢٣۵۳٣٣٢۵۳١‏ 
!۹(۹ ۵۵۰ ۰۰ ۹۰ھ۵) ہ۲۵ 
کر ۹۰۷ ہکےہ ہووہ) 


راجا بھارت ء سردار ؛ ٦م‏ ۔ ۹) ے١‏ ےہ۔ 


۹۰۰۸ 


راے رایاں ؛ عف۵ ٤)‏ رجھے: ٦۶5‏ ) ۹ ےج ٤)‏ ۹۹م ؛٤+٭‏ رم 


ے٦٦‏ ا نے ٤‏ اےکےمہہ۔ ہاج ٤.‏ جم ۂ؛ پچم و 


(دیکھے رگھناتھ) 
راۓ سوبها چند دیوان لاہور : 
ہے۔ 


-_ 


ےم ,ےم یرپم ٢‏ پم 


ک 


۸۳ ؛ ۸۹م ٭؛ٹجڈجئح؛ہ٭چٹ 
ھ۵ ؛٢‏ ٣٣ح٤‏ ٣۵۳۳ی‏ یو دے 
راۓ صائب ب ومرہ ٢‏ ہے ۔ 
راۓ مکمد ے ہہ ۔ 


رن۵ ۵۶۹۲۰ح اضق دی 
۲۴ ۵۵۳ ؛ م۵۵ ۶ وم٢‏ 
۸۸۰۰۳۶۷ ۹۰۲و۵۸۹ جریم 
۱ ۶ ؛ة ے ۹ین ررووہ 


رنن راؤ راٹھور : ژہ ےر 
٢١۵۹۹۰۲ ۹ ۳‏ یموفص 
۶۳۴ ؛ ۱٣ےے‏ ؛ ےم ٤‏ ہےہ۔ 
رنناۓغ دودا ٭ ہو ۔ 


ه۵٦۱‏ و )جس 
٢ ۵(‏ ۹٣و‏ 
زرجے مر و ٣ ٢۱۱۳‏ ۔ ۳۴ ب۹٦۲‏ ۳ے ۵٢۲‏ جے؛ 
ےہ ۔ 


رسم حاں کسی سیہ سالار شاہه 
ایراں : ۲ء ۹ھ ۔ 


رحمت الله ؛ خواجہ ء٤‏ مسر توزک : 
ہ۶ 6ہ ہہ و٘ہہ۔ 

رحمت خاں ‏ ےرم ء پمپ ۔ 

رحم پیک پرواجی ‏ ےہ ۔ 

رحم حاں ولد ادم دکی : ٢۲ےہ‏ ۔ 

رزق اھ ۃڑےےے؛ ۹۳ہ۔ 


مچىہ+س-س٦ى‌س×س×سے‏ مسف٭سسےس سم چٹ ٹس سس ۔ سس مسمم سے جس سسسالث بے 


رسم صنوی مرڑا ہرم ۵ی 

٦‏ ے٣۳٢‏ جم وہر 
٤۹ ‫َ‏ چو ےج ام م۱ 
زسم ولد حسرو ریم ہرم ہ۸٢‏ چہو ہرم ۔ 


رسول بیگ ٠‏ مہوو۔ہ 


رشید خانں ں ‏ مپہر ےےر 


۳)۔ 
رسم ولد رن دولھا موہ 
ع۹ -۔- 


رسم خاں ٢‏ مپ فک ہی ٤‏ یہ أ۵ ٢هھ۳؛۲۹۹ھ۵؛ہٌوە‏ +۲ 


٦٢‏ ۹٦؛‏ ےہ۲۸٢‏ ۲ہہ۔ 
٣۲٦٣٢‏ ۵ہ یں رشیدای خوش لوس ج ہم 
٤۴۳ 1٣۲‏ ج۳ی ىم؛ ۹ہ ۔- 

۳" ۳۸ ۳۸۹ ۳ اہج رضغوان آقا ن ےم ۔ 


٤0٠۳۳٣ ٤ ۱(‏ م٤‏ جم۱) 


م٠‏ صص. سس ٤ے‏ ےس ےس لے 


‫ 


رضوی غاںنں : ہریڈ > ہے :؛ 
۱ فٹءےے اج ےکےےہ“۔ 

رضی دانش مشہدی (ماعر) : 
ے۵ ؛ ‏ ہاےے۔ 

رقع ادن انن سید جعفر شیرازی : 
۸ے۔ 

رقیع ات ء بیتجا فاضی خاں : 
و 

رفیں سلطان نیکم اہو ہیى) 
۱۹ھ ۔ 

رکٹا کاشی حکم : ۵ہ ۔ 

رکن الدان روہلہ : دم ۔ 

رگھناتھ راۓ : ووم ءہڈپہ؛ 
سر پہیے ‏ وہ ہہب ۔ (دیکھے 
راۓ رایاں) 

رن دولھاں مور مل کم 
ے٣١؛‏ ۳ے۱د؛ ّتہے١+کےے١؛۱‏ 
٤ ۹۵‏ ےٍےے۔ 

رلک خاں ء موسیقار : +۱۳ ۔ 

روپ جند ؛ گوالیاری : ےہ ٴ 
۵ٰ۸ ًَْ 

روپ سنگھ چندراوت ؛ مہم ۔ 

روپ سنگھ راٹھور ٦ ٠‏ ے٣٣٠٢‏ 
ہج ے لیے یہں۳؛ پیم 
پ۳چم 6 امم رم٤‏ میح) 


۴خ ؛ ٢۵۶۹‏ ہو وم ۷ روف 


وا اہ ساےمسہ ساب۔اسشہ وھ اھ رہ دہ ساد ہا جا سم لے سح 


سک سے ہہ موہ جوم۔ مت ےہ 


سے سم سد وش ہت تس سی سمل سم۔ہاسےےا ہہ 


۵ ےق ۵۹۹۰٤‏ ١٤۱۰۰رو۱۲)‏ طر ّ۲۱ 
۳ء٤‏ + ہ۹۹٤‏ ,٤خ‏ ے؛) 
جےہ۸ ٤‏ ۹ےرےْہ 

رح اہ : ہےم ٤+‏ چےم؛ رم ْ٢‏ 
ےےءے ے۸۸ ۹۲۱ہ۸۔ 

روژ افزوں راحاء سردار : ہرم ء 
۹ہ -۔ 


تگ (گرز دار) ےس 


زرشن خواجہ : ہےم ۔ 


ڈٹ- 


اون 


روشن ساطان ٠‏ ہمہ ہب ہوئ۔ 


روشن صمبر ۳( -۔- (دیکھے 
صلات خاں) 

روسن فٹلی : ۵م ۔ 

١ومی‏ خاد ےج مےر ویہے!۔ 


رعاں.: سولاہوری ‏ حاگیر دار ا 


۹۵۲٠٢٣۳ ٢٣‏ ٌے۔ 


ہ+مہط 


زاہد یگ : 
زاہد خاں : 


۹ی٣۳ ٤)‏ ٣۳ے‏ مےعہےف۵-۔ 


+۲ نےموہ۔ 

۹ ٤۸ں‏ رس۱ 
ژبردست خاں ؛ ہر٤‏ رسس 
وپسپڈے پرسےح ء٤‏ وخپ)؛ ےپ ٘یچ) 
٤. ۵‏ رو حے عمٌویح)> ۹ ےہ ۷ 


زامی فرنی : :۹ء ۔ ۱ 


وآبیل بیگ ء سپہ سالار شا عباس 
صفوی ٤٢۹!‏ .مم۔ 

زہب النساء ‏ شسہزادی _(دختر 
اورنگ زیب) : ۹ء ۔ 

زید بن عحسن ؛ شریف مکم : ہےن ۔ 

(زفن الدین علی میں (بھائی اسلام 
خاں) یوب ہہ ۵۰)۔ 
(بعد میں سعادت خالں خطاب ہلا) 
۹۰م۔ 

زین الدیں غد ؛ پسر شہزادہ شجاع ء 
٦ج٤‏ ٦ہ ٤۳‏ +ہےم+> رم۱ 
وم ) ہ۵ ۲ کہ؛وّیہ- 

زین العاددسن کرمائی : ۵۹ ۔ 

ژین العاندین ء سلطان : مم 


ق ٣ء‏ ۳٣ا‏ امہ۔ 


زیت النساء شہزادی ؛ (دخٹر 
اورنگ زیب) : نم ۔ 
وہنب ی ..۔ 
زیں خاں کوکم : مو ؛ بےرء 
ہیں ٤۳۹...‏ ( یقم۔ 
سس 


ساہی سارو'ی (وزیر شاہ عمباس) 
م١-۔۔‏ 


سادات خاں سردار متٹصعب دار 


رہ 


“ہو٦‎ 


۹ٌ‌٠۰ 





سارنک دیو راجاء سردار: ہم >٭ 
۸۹ - 

سارو حاں تالش :ےہ ؛ مم ٭ 
۵٣ن ٢‏ ء۵٢‏ ۲ ف۵ ۔ 

ساہو جی ٭ .۹ ۂ؛ ۲۲٦0١؛٤‏ ۲۵٣رے۱‏ 
٤۱0.4٣۹ ۹‏ ٹر 
۹م ١۱١۵۳ )١۱۵.‏ ے١۴‏ 
ہے ۴١‏ ۵ے اے١ااےے۱))‏ 
ہے۱ ۹۲١۔‏ 

سبل سنگه : ْٹےٹھ ؛ ےی ؛ 
١۹ھ‏ ؛ وم ۲۰١‏ 53۱۱ا ےہ٢‏ 
۵ہن۸ ۲یہ۸ اوہ 

سبھا چند راۓ : ر۵وء ےہو۔ 

سبھاگ پرکاش : ۵ب ۔ 

سبھاگ سنگھ پسر جب سنگھ واجا: 
۵ ؛ے+٦و۔-۔‏ 

سہہدار غان ور نہ٤‏ رو 
٣م‏ )ےم ه٤‏ وے جب۳ 
لرےہ۸- 

"پھر شکوہ ‏ (پسر 
دارا شکوہ) ؛ جمم٤‏ ۵۰م ء 


ك۳ ھ ؛ ے۹ہ|ھ۵ة مےڈ۵؛ےے۹ ہ٢‏ 


شاہرادہ 


۸۸۰۳ ۲۱ ۹٦ہ‏ ۔-۔ 
ستر سال راؤع می رےءےو“ 
٤+٤۶۸‏ ۸م۱١‏ )۹۹م ؛)٢‏ بج۱۳٢‏ 


قب ے> ورم؛ ۹ب ؛) ٣سك١‏ 


۹9"ں:١‎ 


ہےح ٤ ۵ؿح۳٣ ٢‏ خ م۵٢‏ ۱ خ۵ ؛ ٦‏ ے٣٢٤‏ ہے )بج پچ 
رود ؛ ۹ن ۰۰۶ہ۵۸؛ ۹۵م ؛ ۹ ؛ ٤۳٣۵۹‏ ۵۳۳ ؛۹مھ) 
٦ ٤١٦٦٢١٦ ۹۰۹٦‏ ۹خ ٤۵۹۲۰٠‏ ےےضؿ)؛ ۵۹۳) 
۹۵ ے۹9۹ ؛ ی+وو ا ںرے؛٢‏ ۰۷۸ وےّکعہ ۰۱۰۰۱وہ۸ء 


۴ے ٤ء‏ ۵ء ے؛ عےچےہ ٢٤‏ یی۸ے 


سٹی النسا : خاثم (طبیبد) : ۳چ 0 


سرفرار خاِ ء سردار : ہعٰر ه+ 
مہدنےےےہ۔ 


۸مہ ڑب ہجے۔ سرگددو ء راجا احام ود 


معافہعْمگیاے ساوت رو سرمت (ہونا مہارڑ حاں) : ہےم ؛ 


رم ےه ر مج و ٹپ سحٹخ ؛ۂ؛ویچجح“> 0 


سرسرل ؟ ۹ ە۔-“-۔ 


وریے) حجیی۔ے ٦۸۷۱-۳۳‏ 
سرمورز ء زمیندا مالک قلعہ کالسی ‏ 


۵ ۹۹۰۸ ) وو ا ے٢‏ 
و 0 ٣‏ ۂ ٣0ے‏ 
بلح : ہیما خ ب۳ ٤‏ مےم) 


سرور خاں : ہ پرےےےر۔ 

سری پت (زمیندار) : مہ ۔ 

سزاوار خاں ء فوج دارں: م٤‏ ےےٴںء> 
٣٣٣٣٣٣٣۹‏ ۔۔ 


کے ٣‏ ا ے٣۳‏ یم ۱مد م) 
۳م ا٣مہ‏ روم یمم ) 
ھ۵۵ ؛ ۵۹م ٢٤‏ ۳ہج ۲۱ حہیٌ؛ وم[ ربمن٤‏ ےم امم > 
۸ھ ؛ ۲و اہہوہ۔ سرت ری دم رہ۔ ری 
سرانداز خاں لَ سردار .ہ٤٢‏ )ژ2 ۶ ۰٤ےے‏ ٤مےہ۔‏ 


اب -- 
٣۹۰٣‏ ,۳ ؛ ۹ی۱۳ سعد اللہ غاں (علامی) : ٦ے ٢‏ 


۵ ک۔ًْ 
سربداغ خاں : (ہمر بداغ) ٥۵م؛‏ 


۲٢‏ -۔ 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
ا 
۱ 
۱ 
أ 
٦ن ٥‏ ٦۵1۲ح‏ ےدف؛ ۱ معاذب حان : رپہرء جوم 
) 
ا 
۱ عے ۳٣۸۹۰٤۰۱٢٣‏ ر۹ج بیبط 
ے۳۳ ا۸ م٣۳٣٤‏ 1خ۳۷۳٤۸ہحح؟؛)‏ 
۲ ٌ۳و وچ ے ٹر ہہ 


سربلند خاں : ۸ہو ١‏ ررے ۔ ۰۳) ۱۹ے ۹۲۳۹م 


سردار خال ء سردار: ٭+ و جم ء ٣‏ ؛ ے ام ٤ءرامٴ‏ 


۹ ۳ 


پوم جم ام م٤‏ ضخ ٣م‏ ۸ ٤٢۳‏ رج ) و۸ر۱۳؛ 
٣بج‏ غء جم ٤‏ وجم ٢)‏ مم ۲۹۸۰۳۹۰ ووچےم ر۱٢‏ 
ے۹ م۱ ) ؿوم ٤ے ٤ ۵١‏ م٢۵٢‏ ہج ۳ ام ) ۹ ام؛ ‏ جسم۱٢‏ 
پخ ٤‏ پپخ سخ م م۵ ؛) ٣۳م‏ ا وؿ۵م ؛) ٣۵م‏ )؛ جٌم؛ 
مم +٢٤‏ حخجم ٤‏ اےمنےےم ۱“ 


۳م ؛ ہے۵ ؛ ۹ء۵ “١۵۹۰۰۱‏ 


مجح ٢‏ سم مخ ٢٤‏ ام۵ ء؛+و+م۵ٌ') 
٢٣ ۵۰٦۳ ٤ ۵١‏ ۹۰ھ ٤۸ھ ٢‏ 


- 


۹جڑجھک و۹ےهخ٤‏ رہ۵٤‏ ٤ھ‏ رہ٦‏ ؛٤ے,وۂء‏ ٴ۳ و۹ ,۱٤‏ ج۲۱ 


۸۳م ۵۸۸۲۲۱ ۵۹۱۰ ۲۱ م۹ھ) رم+و٭ء ۳۹ہ ؛ مو ؛ۂ) ہٰد: 


۵ ۵۹۹۹۲ ے۱۵۹ وہ۲ 


٭عزھ۸ 


معید غاں ء ملتافی مقہ۔ 


سعید شیراڑی ےر ۔ 


٢۹٦۳۱۲۹ ءڑ|کے‎ ۵ ٤۹. 
٢ےہ وو رب ےہ‎ 
سعید قاضی ؟؛ +۱۵ ۔‎ 
سعید قلاق : مم ۔‎ 
سکٹ سنگھں ارہ ۔‎ 


ٰ 
ا 
حم ٤‏ ربج ہ٤‏ خموہۂ ٢)‏ 
سعد اللہ خاں ہہادر ظفر حنگ : سلحدار پاشا ء ری سردار : رہ م۔ 
۱ 


٢٦۹ے‎ ٦٦ج‎ ۹۰۵ ۳٣۳ 
۸۲۹۹م ۰۲۶ ۵۸ہ اےےہ۔‎ 
و وےفٹ ؛ ۸۱ج 4 ۲ ہٹ ف طخ ہھ۔ سلطاں ارکاو : ۲م ۔‎ 
سعیداۓ گلائی (شاعر) .مہ سلطاں بہادر گجراتی : ٠ن ۔‎ 
(دیکھے ے بدل حاں)‎ 
سعید خال ء صوے دار کارل (آعد‎ 
: میں ظفر جنگ کا خطاب ملا)‎ 
٢ح‎ ٤۹۲ ٢) 9٤ئ‎ ٤۵ 
کرو رز رو و ویر در ہے‎ 


٠ 


ملطان حسہن پسر اصالات خاں 
ے٣۳.‏ ۵۸۰۲ 1۲یہ 

متظاقاعلق واا یئ ور دز 

سلطان عد (عاہزادہ) : ہ۵ 
٤ ۹‏ ی,ع۳) رمب؛ ۳۵۳ 


- 


- 


تی 


٤)۵‏ ہہ ےے ٢ں‏ ۱٤امرےحغع۱)‏ ہم )سو چرم ) ودجوٹ 


-۳ 


9۹ ربج جم ںومج ۵ھ ۹۰۹) ہمواےم۔ 


ِ۔ 


٦ہے‎ ۶ ٦ےےً‎ ا٦٦۹‎ )۹۵۸ ٢ی‎ ٤٣۵ ؛‎ ٢ؿش١‎ ٢٤٦ 


-_ 


بہخ ٤‏ جے٢‏ ارےغٍا مہ)٢‏ +ہے؛ ہے ؛+۵ے۔۹ ۹۹۱| 


وھہے ٤‏ غۓبمے ٤ء‏ ے۶ ہهے تا 


٭دڑے کء.ےے ؛ ۳۴ےے ؛ ۸5۹ 

سلطان چد اعظم (شاہزادہ) : مہ 
۹ہ ۔-۔ 

سلطان هد ! کہر (شاہزادہ) : ہے 
۹ہ “۔ 

سلطان مد معظم (شاہزادہ) : ۳٣۵‏ 
پحخ پ٤‏ پیم ہم ٤‏ خ۵ ہ۵ 
٦ے‏ ؛۹۹۹؛٣1۹ہ۔‏ 

سلطان متاز شکوہه (ناہزادہ) 
۳ (پے ری۔ 

سلطان نظر : ہہ ؛ ہہ 
عہہ ۔ 

سل)م بیگ کاشغفری :م۵۸ ۔ 

سام چشی ء شیخ : 

سلم شاہ بن شر شاہه سموری 
[- یر" 


٦‏ ۔ 


سلیان شکوہ ء داہزادہ ےہ 
ہے ے٣۳۳٤‏ رمبعہےمں 
۳ن٢ ٤۵-۳‏ ے٦۵‏ ؛ ہ۵۸ 
ہےٹ۵ ٤‏ ے۵ ؛ ۲ہ۵۸ ٦ ٢‏ ہ۵۸ 
ےعہ۸ھ ؛ .مہ ؛ ۳ تا 
۹.۸۰۲٣۹۵‏ ۹؛ ٦٦٣٣ ٦+۳+۰‏ 
ے۹۳٤‏ ۹۳۸ ٤‏ ۹ہ ؛- ٦‏ 
ےے٦‏ ۰۶ ۹ے٦؛‏ ۹ہ۸٦٤‏ .ا۱ے 
۵اے؛٤ے۱ے ٢۲‏ ہےے ا ڈٹے 


ٴ 


۔- 


‫َ 


نَّ 


ئ 


ٴ 


ٴ 


4 


0 


٢ 


۹. ۳ 


مےے ٤‏ ٍےے ٤‏ جےےھے؟؛۰۲ ۳۸ھ ؛ 
۸0۸۹ 
ستچر ء پوتا اىام فلی خاں ؛ ہوم ۔ 
سندر کب راۓ ےہ ۵ہ 


ظؤغھہی۸۸۔ 
سنگرام زمیندار جموں : َ۴ 7 
ء٤ ٠‏ ۲ر( ارلریپیر+اےہ۲> 


۵س٤ ٣‏ ےوم۔ 

سنگی خواجہ:وام۔ 

سورج سنکھ : ےم ۔ 

سورج بل ہم ۔ 

سیادب خاں ءبھائی علی مدان غاں : 
۵ ہے٤‏ ٤ص‏ 
ہسےم ٤ ۵٦۵ح ٤‏ مہےف۵ ٢۹۳١٣٣‏ 
٤ ٦ہھظ ٣١۹۸۱۰‏ ےھم۔ 

سیادت علی ولد سید جلال : و ون ؛ 
کےہ- 

سام دااخ یےرےےجرہ 

سیام سنگھ : ۸۸۳ ؛ ۹۳ہ ۔ 

سیاؤض قلر آقاسی رہ٤‏ جوم 
٤ ٣‏ ؿح٣٢؛‏ ۳۹ ٤3۷خھ؛؟‏ 
۳خ ۔ 

سعيد احمد × ۳ء یٹ ؛)؛ 
۸ء ؛ ۹۹ے ٤‏ ۸۸۸ ؛ ے۸۹“ 

سعید اعظم : ےدے ۔ 

سید افضل : ,سم ۔ 


سید باوچ ؛ م۵ہء ,.ووہء 
سید جادرے مہ سے۵ ۲۶ ہ۵؛ٴ 
۱۶ء ۲۸۸۸۰ ۱یٰر۔ 


حید جعفر : وس ہم فمیہے؛٢‏ 


م ہے ۔ 

سید جلال (معروف ہہ ۶دوم 
جمپانیاں) : مہے ۔ 

سید چاون ۳ رم٢‏ یہ۔ 

سید حسن سفیر عادل خاں: وےم ء 


۹ےہ ۔ 

سید حسین در ۵ے ٣‏ ۲ وےں ے؛ رم 
ے٣٣۳٤‏ ۳۵۹۔ 

سید خادم: رہ۔ 

سید ساداث : وم ۔ 

سید سالار: ہوھق؛ جمہ ۔ 

سید ساطان : ےن ء ہےم ٴ 
۹ن ۔ 

سید عالم ہاروں ء سردار: سپ 
۹ ۸۹۱۳۲ ا ےم 
۳ے ؛اءےد۵ےء ٤ے۸۸‏ ؛ م۹۰ہ۸:؛ 

سید علی پر : ٤۶٥۴۹‏ بجِےحكھ ٢)٢‏ 
۱ ۲ہے٦٢‏ ہہے )روہ 

سید فیروڑ : ے ام ؛ رہم ۔ 

سید قلی ایشک ؛ ووم ٤‏ جو۔ 

(دیکھے رضوی خاں) 


سوا 6ل ار پپی؛ بہپپ 


۳۹۰۹ ۱ بھء> بییعم> 


۳ ؛ ےےے ۲ صہ-۔ 
سید چد ولد سید افضل ں .سپ 


ہےم۔ 
سید حمود پسرخان دوراں : ہس" ء 


٢۶)٦1٤.۵و مو وخ ۲و‎ ٢۵٣ 
کیج‎ 
(نصیری خاں غطاب م2)‎ 
سید سرزائی سبرواری : ے٢۱ ۔‎ 
سیدی مر جان ہا ےب۴ ۹ب۳ وہ‎ 
×٣۳ 
سیدی بفتاح : ور ےے!؛۔‎ 
(غطاب حبش غاں)‎ 
سید وی سردار : یہ یم‎ 
٢؛مو+‎ ۷ ؛ ۹ون ۱۰و۵‎ ٣٢۸ 
)ریو امع+؛ ےم؟‎ ٠٣٢ 
(دیکھے دلیر خاں)‎ 


سیڈذی یوعف ؛ ہر ۔ 


٦ے‏ إ٦‏ ۔-۔ 


سیف اہ خاں مر بجر : کپ ء 
۹۰ہ۔۔ 

عیف خاںا: مر ؛ ,عپوءہاممت 
٣)٦‏ ا اجےنٹ) 
۸ے ےےہ۔ 

سیل چند منشی : ہے ۔ 

سیوا : ۹+ ےمہے۔ 

سیورام ؛: ۹ےہ ۔ 


ه۹9۹1 


سیویخ یىی (بیگ) یہس ءےےم ء شاہجہان بادشأہ ٤ر‏ ؛٤؛مٴ‏ 
ے۳٤‏ ہے ب4 وہخ۵ ٣‏ منی۵ھ؛ ٣ے‏ ےے کک ۸ے ٤‏ بجھ۸ط؛ ٣۹۱۳؟‏ 
۴۹ہ ہ-۔ +۹ موروےے ےب۱۲۱ 


ش یو وروویڈٹڑ تو تئیہ 
مب ہے بج وم ) ےن۳۲۵ 


شاد خانںل ؛ س۵ ؛ ہے ؛ ك۸۵۷٣۶‏ ب۳ جوا بجیےم) 


ےھ ٢٣‏ ؛ ۹ے٢٣٢؛‏ م۸۸٣ ٤‏ چے'ٔ۱ ےم ٤۷)‏ پمم ءەم وم ٤‏ ہی۔)۷ 


۹ ر۷۳ ۸ے رم ٤)ںےں)‏ ٦م ٣.‏ عچف) وفخج؛ ہ۵فٹ۱؛) 
۳مم ١۱ ٢٣‏ خ۵ ٢٤‏ ون١٢‏ ۹۵ح) مہ٣۹‏ ے۹ ٭ء ۳و ٤بی‏ ) 
۹۸۔ جےے ۹۰۲۰ ءەے٤‏ م؛!ے ٦٢١‏ ا۱ے ؛) 


شاد کام جیلہ : ہو ؛ ۹۵ہ ۔ ۸ے اے ہے ٤۸ےے‏ )٤٢ى‏ ٹے +4 


شادسان ہگلی وال : مم ۳ے کے بے ۷ ہے ٢١‏ ۹ے 


دٹے ٤۴‏ اٹ۵ے ٤4‏ خٹے ٢۲‏ کے ؟ 


- 


- 


برپچےء جہ۳ ۲٣۸م‏ ١٢۲۱م‏ 
امم پ+ریم ررو ہے :؛ ۳٣ےے‏ کک ےے ٤۵ےے‏ اکاےے ٢‏ 
مہ۸ہ۔ أ ڈےے ؛ ہے ؟ ٤‏ ہے اےہے؛) 


إٍ 
شادی اڑیک؛ جپنح؛ مھ 5۰ے ؛ ۹۳ے ٤+‏ ۹۸ے۱۰ہ۸؛٢‏ 


ہچ ٹا .مھ۔ ۸۳۲ ) آ مم >> ومہ۸ ٢۶‏ ہءہ؛ 


شادی خان : "ےم ۔ ۹3"كء۳)"-ھھ“٭"" 
5پ ۰4 تن ۶ ٤ ٤‏ 
شاق ولد سیف خاں  :‏ نں۔ ۰فئ۳م)0 211+" 
۱ ے٤‏ ۵ہ ؛۸۵۹۲۰؛ ۸۲۷۰۸۰۰1٦ہ‏ ۶۲ 
شاما جی جع چورے سم ۔ 

>۹ 

شاہ بپیگ خاں ؛ سردار ؛ ے٢ ٢۲‏ پور ۰ 
شاہرخ سڑا: ہام٤‏ 

شاء عالم ء زبدة العارفین ؛: ۳ پ؛ 


۳ے ؛ ۵ہے۔ 


۹) ف۹وم۳؛٤+۸مام‏ )اچم 
۳۵م خ ۸س مےےےں ا ٹ۵ے٦)‏ 
جإےعمد؛کٹےہ۔“۔ 
شا بیگ استجاو (ابرانی سغیر) 
۵۵۶۸ ؛ خ۵“ ۔ 


شاہ علی ء٤‏ کوتوال : ۵۹ ؛ م۵۵ ۔ 
شاہه قلی خاں : ےہ۱ء ہہ۱ ٴ٢‏ 


ر3 


۳٦٢ ۵٣ ٣‏ تےے٣٢‏ ء٤‏ ہے۱ 


۹ے ٢؛ ۵٢۲۸‏ ۶۲ خ۵۵۵۔ 

ماء کوچک : سم ۔ 

غامد : ہ وم ۔ 

شاه ىد قطغان : رپیوس۔سء ہے 
جس جت- ۰ہھًءً 
اہ سراد کاچی : مہم ۔ 


ثماہ ملک خائنم : ۹ھ ۔ نئی سلطان 


'مچد میرڑا 

شاہوجی بھونسلاء سردار : پرم . 
۹ا مم۔ہ 

شاپواز خان توش بی : رر 
)٢۳٣۱٣(‏ ۳و مم 
۸۵ ۴۱۸۲۲۹۴ ہیں۲ 
ے۹۰۶ ۲۲۹۹۲١١۱۹۹۰۰1۹۰۸‏ 
ے١٢٤٤ ٤۳٣.‏ خححب۳س 
ہم امم کے ٣۵؛‏ و۵۲۹ٌ؛ 
٣۳‏ ے۱۵٢‏ ۵۳ اَ٢‏ 
1٠۲۹ ٤٦٠۸‏ اھمے۹؛کے۹‌ ٢َ‏ 
۹9ےے اہمەے ٤۱ےے ٢)‏ 
٢ے‏ ؛ ‏ ےہ۔ 

اہ ویردی (ایرانىی ایلچی) : .ہی 
و 

شائستہ خانں ٠ں‏ ۷۹۳ ہ۱۹مہ؛ 
٢84۹‏ ے.١وهۂ؛ ‏ ہر ہیں 


خ7 ےو وعکرہ وغتب 


91٤ 


۳۴ ۲۱۸۴ ۲)۹ ود 
٣ <۸‏ ۵ممك مم جے؛ قمبََ) 
٤۳٣۰۰‏ ربج رپپ ممر پچ 
٣ ٣۹‏ م۲م ٢‏ یرس ہے 
ے۵٤‏ مٹ۵ھ۵ ٢‏ ہدج +موفت 


٤۶۳‏ ۹۳۳) وم رفس 


٢٦٠ ۹‏ ہے ؛۔ے؟ 
٣ ٢٤۹ے ٦‏ ہے۔ 
شجاعے شہڑانے ہر۱ موس 


ج۳٤‏ قم یّەم) وج نے“ 


۹ے ؛)؛ ١۳٣‏ ؛ ٤)۹‏ ےڑکر۱۲ 
۶۳۴ ۹۰۲۰ا چ۳ پچ ٹپ 
۴)۳ ۹چ ےسب سح 
۵ ےم ٣‏ موم ےمم 
۲۱٢٣۵۹۹٤٦٢‏ جج ہب 
۵؛ م۸۸۳٣‏ ے۹ ووبک 
رٹ ضز ہی رس٥‏ زرب ہے د 
٤ ۵‏ ىح ٢م‏ نے م) جبو 
ے٦۳٤‏ ۹۸ہ) ۹۹م ٤‏ ےب 
ہے ا ےےم ٤‏ یہیم؛ روم 
ے۵١٤‏ ۳ے ٹ۵ ؛۰۲۱ہھ ٤مد‏ ؛ 
ے۲۰۵۸ ہ۵۹۸ ۹۹۲۰ ھ٤ا‏ ے۱ 
۱۹ مو ورف) سہەٴ 
۱٦۵۸۷١۹۵۴ ۳۴‏ وک 
۵ے ۴۶, ٦۱ے‏ ا کےاے ٤‏ ہ؛اے٢ەہ‏ 


جھے ‏ صفخےےت) دٹڑے اک ےدے؟> 


ہھےے ؛ ۹ڑے .چٹے١؛٢+ھ۸٦ھ“-۔‏ 


٤+۹۹ ١٣.٤۹‏ ے۴۹ 
ے, ٤۳‏ 1و عم عصرفص۱ 
جےے ٤‏ ےہم۔ 


شرزہ راؤ :م۱ جمہء 

شرف الدین حسین ؛ کوتوال ٠‏ 
ام (اگرہ) 

شرف الدین عبداللہ : ہہ ے 

شرف الدین علی یزدی (مصنف ظنر 
ثابہ) ۱ ہرم ۔ 

شریف خاں قدعی : رہہ ۔ 


کو 


٢ ١ : غریف مک‎ 


٢-۳٣۵۱‏ رے ح٤‏ ےی۔ 
تب اھ ریے .وہ 
شفیعا علاایدے ۲۵ و۹ے۵؛ ہ۵۹ ٴ 
٣۳٤ہیح ٤)‏ مجخظے ٦‏ ۱۲۱ہ؛ 
ضفیع اللہ : برتوزک : رہم ء 
۵ ے۱ سح )٢بؿ‏ ؛ مہ ح) 
شفیم دُربان : ہے ۔ 
شقاول حاجی : مم ۔ 
شکر اللہ شیرازی : ے.ہ ۔ 
شکر اللہ ء پسر خاں زمان : م۱۵١ۃے‏ 
شکر النسا پیگم (ہمەیرہ جہانگیر 
بافشاہ) : ہر,پ؛ ہم ۱ ۹ ہم ۔ 


شکورے اتائیق امام قلی : ےم ۔ 


٦ 


شمس الدین غویشیق : 4٢۸)‏ 
ہر رنےّ ہج ررویےے1٦+4‏ 
9۹ ۲ مہ۔ 

مس الدین ولد تار خاں : و دم ؛ 
رو ےہ ےجم ۳۴٢‏ وٹ ا دٹ۵ے۱٦‏ 4 
۹ے ؛ )۹و و٤‏ ےے۳۰۲۱۸ہ۸ہ؛ 

شمجر حان :ےو ء؛ ۹جچم +4 
وپ و ےج بجیں ۲ ں٢‏ 
١٦٢‏ وےعےعدکےےہ۔ 

شہاب ید 


+۴ئ ء٤ ۹۳۳٣‏ ٤۱ہ‏ ؛ ے۲۹ 


٢) ؛ےوم‎ ٣ہو‎ 


ہے ٤‏ ؛۹اے ٤ء‏ ہٰہ۔ 
سہانت خاں ‏ سید روہ ۔ 
شہباز خان روہلہ : دےہ ۔ 
شہسوار خاں (سٹیں سجاں تلی) ٠‏ 

۳ ۵۰ ۔ 


شہر ىار ء شہزادهہ : مہرے 


.٣د‏ 
شیخ شچل (دجادہ نشن شکر گچ) 
۹۲ھ 


شیخ موسلی بغدادی (گیلای) : 
٦4‏ ےےہھ۸٭ 

شیدا آل٭ا" :ویر ےہ ؛ و مہ 
٣ہ‏ ۔ 

شیر افگن ۔ 


ہ٣۳٤‏ ےو ٣‏ ) فہ٣۳؛)‏ وم4۸ 


٢) ںے٤ۂ؛‎ 5 ہەطر‎ 


شیر غاں ترنن : یم ء ےو 


یر رک ہر وڈ ہوضفث. 


ہ۸جؿ ٤‏ مہمیٴ ٤‏ ے۸ امم۸مہ) 
شر خواجہ : پو٤یھے؛‏ ہو 
ہ٭ی۔-۔ 


شیر زمان (پسر جہان خاں سید) : 
٢٤۳‏ ۵ر۳ ٢‏ جم ۳خ٤+یہ۸ہ۸۸)؛‏ 

بر مہد؛ خواجہ: ہم ۔ 

شیری قولاد :ےہ ۔ 

شیریں سوب خسرو پرویز : وم ۔ 

شیورام گوڑ ؛ مس ء؛ ہےم ؛ 
٤۴٦۹1٦۵۹۰۹۰‏ ر۱ 
ےۓ ١۱ے‏ ؛ ٤‏ ٹ۳۵ے۔ 


ص‌ 


صاحب داد : حم ۔ 

صادق بیگ شی :؟ ہم ۔ 

حادق خاں : ۹و۹ ۳؛ ۳ےہ ۔ 

صادق ء خواجہ : ۵۸ہ ۔ 

صادق شیخ برہان ہوری :۱ہ ۔ 

صالح بیگ: رر ہےہ۔ 

صالح پاشا ےہ ۔ 

صالحء حکم : ور ۵ےہ ؛ 
۳۹۵۸بم؛ ۳وہ“ 

صالح خواجم : ہرد ےوہم؛ 
٦٣٦‏ بہ۔ 


۹۹۸ 





صالح کوکاتاش : مم ۔ 

صالح ؛ مجر : ےمچھ؛ ہج 
۱“ ۔ 

صدر جہاں جخاری : وم ۔ 

صدراے حکم ۲ موم م۔ 
(دیکھے مسیح الزمان حکم) 

صدر الدین ء جنت آشیانی : موے ۔ 

صدیق بیک : پوس ۔ 

صف شکن غاں رضوی : 
٢۵‏ ےی ہی ے"۱ٴ 


۱٣ع‏ ؛) 


٣۳۷‏ اے۸ہ۔ 

صقدر خان ‏ رہ۴ س م٣٤‏ ْام؛ 
٦‏ ؛۵ے۲٢‏ کےے ٢۳۸۰٤٥٢‏ 
رو رض نو ڈرو ت23 
وجچے ٤‏ جو مٹےہ۔ 

صیء شاہ ہے ًہرے رجبم 
)۹ ٣ج‏ مم مجح) 
۵٣ے‏ ے۹٣٤‏ ى۳٤‏ سب 
ج م۳٤‏ مب یر ۳٤ء‏ ح۲۳ 
و اید 

صفقی قلی ء قلعب داربست : ہم ؛ 
۹ ۲۰ خ۵۔ 

صفی قلی منصور ء حا کم اسفرائن : 
۹ٔ‌-۔- 

صلابت خاں مر جن روع؛ 
مر ٤)‏ وچ رپ پچیپچ۱ 


ے ٣س٣ا‏ وم۳ م۳٢‏ وے۵) 
۹۹ن ۲٣٦٣۹٢۱‏ ےو ٤٢ےے ٢‏ 
۹ہ ۔ 

صمصام الدولہ مر؛ شی :ہب 
ہسقھہ٤ءے ۳٣‏ ) ۱ریم ۹و تھے 
وہ٤‏ ٣ن‏ ۱ممہ۔ 

صورت سین ؛ وس ۔ 

حصوفق پچادر ں ۹ء ہےم؛ 
جے ۳۷ ٤‏ ۸۹ہ۸۔ 

صوق صاف ضمیر میاں شیخ پیر : 
۱۹ھ ۔ 


ض 


ضابط خواجد : ہمہ ۔ 


خاں) ہے۲٤ہ‏ 
٢ط‏ 


طالبی آملی ٠ر‏ ٣م‏ ٢ے‏ ٤ےہ‏ ۔ 

طاہر آصف خانی : ۵ہ ؛ ہوم ۔ 

طاہر بکاؤل ع موب پہے+ ےےم؛ 
۹ه9٢۱۱٢‏ ۳“ 

طاہر غاںں وفممر رہ ےےمؤ ےم 
م۸مم ٤‏ ودب ٤)‏ ٹر ەڈی“١‏ 
٢) ۵۳۳‏ ہمؤ۵؛٤ےم۵‏ ١٢۱ی۵٣؛‏ 
٤ ۱‏ ۹۳۲ھ ؛ ۹٦ھ‏ ١٢۱ے۵؛‏ 


۹1۹ 


ع۵۸ ) ۵۹۵ ؛ ۲٦۳۲١۱۵۹۹‏ 
و ؛ ٣م‏ ؛ بء۸[ 
٦عھم۔-۔‏ 

طاہر + خواجب :؛ ومء ہمم 
۱۸ےے 

طفغرل ارسلان : مسپمء ئےسم 
ےہ 


طما۔دپ بادشاہ ایران رہ ۔ 
طیب ٤‏ خواج*: ١‏ وم ؛ م ۲م 
+مػ ء1 او+ورماےوخن) مہہ 


۶۸ھ ؛ے.و۹٣؛٣0و-ٰ‏ 
ظ 


ظربف لیک ہہ ےےم۔ 
ظریف می (لةب قدائی خاں) ؛: ١١‏ 
٣۳٣٤..هھ٣٢؛‏ ؛۱ؿح٣؛ۂ)“‏ ں۲ 
٤ ٣‏ ف٣٤‏ م۸ ٦٢۰.۱ہ۲٢‏ 
ےٹے ؛ ٛ۸ ٹ۵ے۔ 
(دیکھے فدائی خاں) 
ظفر خاں ناظم کشمیر : ٢٣١ ١‏ 
٠٦‏ ؛٤ے.٣‏ ٤۸ھ٠١٢‏ ؛ ٢۲۰١۹‏ 
وم ٣‏ رب ےو ٢۲۳۲۳ٌ‏ 
ےے سے میم ) م۸ ١٢ھ۲۹۸‏ 
ہ۷٤‏ وخ +ۂ٤ے۵٣؛٤ےۓ۳۸‏ 


۹ے ۵۹۸۲۰ ۸۲و۹ ٤>‏ ںےہ 


- 


-۔ 


لم 


- 


۔- 


آم 


ظہیر الدین علی میرہ ےمم 


ھٹم 


ع 


عابد غواجہ : ہے۵ ۰٢‏ ہ۸۸۸ ۔ 

عادل خاں :وو ء ۱ +م ١٣١٢١‏ 
ہیا یتر رز٤٥زےذے‏ تی 
م٤‏ کپجم؛+ ٤ے‏ م٤ ۱٣۰۹‏ 
ہ۵٤‏ ون١٤ ٠۵۳ ٤۵٣‏ 
٤(۹. 11۵۹۰۰۲۱۰۵‏ ٦٦ا‏ 
۹۱٦۹ ١1۸ ۵‏ ٤۱ے‏ 
٤١ ١ےہ‎ ٤)١ ۳‏ ے١١٢‏ ۱۸۳ 
رہپ ) ٣ب۳‏ یر پچ ے٤‏ ےم۳ 
رح ٤+٣۹۲‏ ےم ٥۵ہ‏ 
۹ ؛ ےھ ؛ ےد۵٣‏ ہہ 
ع۸ھ ٦۵۹ ٤١٦۵ے ا٦0۳۲ ٢‏ 
م٤۵٦٣‏ ے٦‏ 
۸۰ )؛ م۹٦١٢ ٣٦۹۵‏ ۲ے 
حی٦ےے۔‏ 

عادل شاہ ہ ےم ؛ ۸ہ ۔ 

عارف بیگ : ہمم ؛ ۵وہ ۔ 

عارف قاضی ؛ کشمیری : مہ 
رو )ہر۹١٤ ٦٦۹‏ )ہے٦‏ 
٦ے۔٠-۔‏ 

عاشور تابی ؛ ے۵د ۔ 

عاشور قلی : ہم ۔ 


۔- 


7 


ں0 


2 


٢ 


ٴ 


ٴ 


٤ٴ‎ 


میں 


عاشور ملا" : رہم ۔ 

عاقل غاں (عنایت اھ) ‏ ےمم > 
١٣۵۰‏ قہ ۲او ےےچىح> 
ص٣۳‏ رخ ٤۳‏ ٣ح‏ ہوہے۳ح+> 
٤)٣ ٢-٣۹۹۳‏ موم +یرم> 
وھ ) - ٠2ھھ۔‏ 

عالمء پسر شیر خاں :ےو ۔ 

عبادائلہ ؛ مير شکار : وورہ 

عباس حاں (حاکم جام) : ۵۹۳ ۔ 

عباس صقوی . شاہه : پوم ء٤‏ 
وت وو رود دع 
ہج ٤‏ بح مس مس ا اح یم + 
ہ ھ٣‏ ھ۰٤1‏ اہ“ 
عبدالباق بول ےدہ ۔ 

عبدالحق عدث دہلوی ےہ ۔ 

عبدالحکم ء ملا" سیالکوٹی : ۲۵۹ ؛ 
ہ٠۳‏ ؛٤ ١‏ ا1ے ا۷ یہےامجہھْ۔ے 

عبدااحمید (مصنف 'بادشاہ ٹانم) : 
۲٤٦۳٣ ٣۹‏ وے؛ ۵۹ھ ؟> 
م|ہ-۔-۔ 

عبدالخالی خواجب (داماد لذر پچدہ 
خاں) ج ہےبہ ٤چر‏ روم 4 
۹ ۔- 

عبدالرحان دیوان بیگی : جح > 
٤۳٦‏ ےو بے روج ے۳٢٦“‏ 


ےب۴ سے ٤۷۳٣‏ چےب۱٤ٔأ٦“‏ 


۹٥ئ٤‏ دہےفخ ٤‏ (ےو و٤‏ ٰف۵ے۔ 
عبدالرحن ولد غسرو 


' پیہہجرےےڈم) رجم۔ 


عبدالرحان روڑیلہ : ےج+ء ۳٣۵٣‏ 

عبدالرحان ولدعادق خاں : ہم 
۵۰۔ 

عبدالرحمن ولد عمدالعزیز :؛ ے٢۲‏ 


مم ؛ ١ ٣۹۹.‏ 1۱ض کےہ۵ہ 


۰ 
۰ 


رویۃي2 


جن کے 

عبدالرحان سلطان ولد نڈر ٭د غاں : 
مہ۵ ؛ ۸۸ح٤‏ وہہ 

عبدالرحم پسر اسلام خاں : .ہم ؛ 
۵١‏ ؛ ۹۵ہ ۔- 


عبدالرحم بیگء ازیکگ: رروہء 


وو 

عبدالرحم جوئباری :؛: ہ١۱‏ ۶ 
۳ے۔ ۱ 

عبدالرحم خالخابان :۱۱۸.۰ 


ہوا وخے۳ا فر ۳ا امہ۵۸ ؛ 
۳ے اظمعدم؛ةکے۲ھم۔ 

عبدالرزاق ء مید (دیکھیے عزژٹأ 
خان) ! ہ+وہدےءےےو؛ ومہ۔ 

عبدالرسول سید : مس٤‏ یھ ؛ 

ومن ٢١‏ روہ ںٌ٘عو؛) ظکمہ؛ 
۵ ۲و۔ 

عبدالرشید شیخ : ٢۰ہ‏ ۔ 


ا 
ا 


.سس مس سب 


عبدالرؤف مستوفق ٢‏ جم ۔ 

عبدالسلام شیخ : پہسمم ۔ 

عبدالسلام سولانا: روم ۔ 

عینڈلشکورع +ءہء۔.وء 

عبدالصمد عمودی ؛ سفیر شریف 
مکسا ےس رپ مپپ؛ 
ا ےھ ۵۸۹۰۲۱ ۸۹۹۰ ۔ 

عبدالصمد (وکیل خطب الملک) : 
۲۳ن - 

عیدالقادرے سید ےم ۵ہ 
٣۵٦٢٣‏ ۲۱.-۔ 

عبدااعزیژزء لیک : ےہ ۔ 

عبدالزیز خاں ہسر نذر مد خاں 
(مم بع) : 


رر می ۵م 
٦ے‏ ےوب۳) روب یپ 
ہے ٣۳ع‏ ہے٣‏ )ے٣٢‏ ےس)۱ 
ہے۳ ٢‏ کے ٤کےے ٤٣١۳٣‏ ۹ مم٢)‏ 
چم ا پ۶پب ا رما پ٭ پيم ) 
مر ر مم ٤‏ ز حم ٤‏ ە+خیم) 
ےم ٢+‏ چم ژٹوٹیےے پیوم) 
ہی3 مہا ۵ے مم یالےےجم ٤ھ‏ ٣۵ٹ)؛)‏ 
رہج)؛ ومٹ۵؛ک ے۵۵ ؛۲ ہ۵۵۸ ؛ 
۳ں-۔ 
عبدالعزیز خان ولد صفدر خاں : 
روم چم بٹپ٭بم )ا ںیرہ"م؛ 


چرم ٤‏ قداےج۵ن) 


َ-۔ 


۸ھ 


۹۰ہ - 

عبدالعزیز تقشبندی ؛ ۰ ٤ےہ۵“‏ 

عبدالغفار خواجد : و وم ۱ ۵۰ء ۔ 

عبدالغفورملا” : رپہیہء روم ٤‏ 
۸ ؛۲۲.و۔ہ 

عمبدالکاق ؛ جرف ےج مہر٣۔‏ 

عدالکریچ لیگ ؛ پبپررء مم 
۴۷ 

عہدالکریم لھانیسری ؛ شیخ : وےھٛ ؛ 
۰۳ ۸۹ >> 

عبد الکرم مخشی : ہہ مم ٢‏ 
ہ+ح٤ءےچم ٤‏ مہ٤‏ ْم) 
ے۵ ٤١۸۵۵‏ ہ۸٠‏ 

عبداللہ بیگ ء پسر علی سےدان 
خاں :ٍ رقپء پہمرء ےم ٢)‏ 
٣خ ٤٢٤٥۳٣ ر٣ ٤‏ ۲> 
ےج٤‏ ٣۳و٤٣‏ م۳ھم۔) وہ‌؛ 
ر۹ووہ ۲ مہ۔ 

عبداللہ توئی : ١م‏ ۔ 

عبداللہ خاں فیروز جنگ : ۵ہ ء 
٤٦‏ 8۹ے ل۸٤‏ ج۸٤‏ مہہ۴؛ 
و ء٤‏ ۹۳؛٤+مو۹؛)ءوہو۹ۂ٤‏ ے۲۴۹ 
٤۹٦‏ دےباڑےنے .وگ بر۲ 
مح٣١؛ ١۹۳‏ )؛ م1۹۳ ؛٤۰ْور۱۰)‏ 
٢٤٣۵‏ وم )زم یو۲٢‏ 


۹۸+؛ ےا حجحہ٣‏ 1> فقی؟٢؛٢‏ 


ے۳ ٤ر ٤ ۳٣۳٣‏ جبم ے۳٠‏ 
سے سب۳ ) بیبح ہا ارحب۳ ا٢‏ جسے س٢‏ 
٢١۵۹۳ ٢١۵۹۲۰٤۶ ۵۹ ۰۰ ٤۲۳‏ 
رو ٤ر۱ںپ ٤‏ ٣٣و‏ ؛٤‏ ےب۳ ٢۱‏ 
ہےے؛٤‏ ؤو؛ے ٤‏ اعھا"۹ےہ۔“۔ 

عبداللہ خاں وا می ک5شفر : من ؛ 
۵ - 

عبداقہ جم ثائی ‏ رورسم ہےےہ۔ 

عبداللہ ولد حاجی ماٹصور: ۹ٹ ۰ 
هك٥-۔‏ 

عبداق مولانا ا ےم ۔ 

عرداھمے مر برنوے سر ٭* 
۸۲ہ - 

عبدالطیف گجراتی (عقیدت غاں) ۔ 
وحچرا٤‏ مدو+٤ےر+ےے۳‏ ۹> 
رم ۂ ۹ح۵٤‏ ۳ے نھمے۔۱٢‏ 
۹ہ ْ 

عبدالطیف سمولانا : ہن 000ب 
6٭ر ے۳٣١٢‏ ۸ م٤‏ یم۔ 

عبدالطیف مر : ۳ء ےو ۔ 

عبدالقتدر : وو ۔ 

عبدالمنعم پسر میرزا خاں :ہے >؛ 
٦۹ے‏ ۹۹۲۱م ٭ 

عبدالنبی : رو ء ٭۱وء و > 
5۹+ ۹ھ۸ھ ۹۰۰۰۹ ۔ 

عبدالواحدہ : ہہ ۔ 


عبدالول ‏ مم وو االقںم۔ 

عیدالوہاب خواجں برہر بہ,م؛ 
یرجدمۂءےجفؿق؛ ۸۳ہ۸؛٣٤۸۸م۸ہ۔‏ 

عبدالہادی : رپر رروہے 

عبدل ء سمستاق ط ہ۵ ۲۵۹۔ 

عجب سنلگھ ؛ سردار : ہرم ء 
رو ۳ رم ےمم؛1ویہ۔ 

عزت غاں ء سردار (خطاب عزیزاھہ 
خاں) پوپپرء ہ۵ ہے 
۳+۹ )رم ہےے ۷٤ےے‏ 
۸ہ ۔ 

عزیز بیگ : ہرووء ووہ۔ 

عسکری : مہ ۹.۲٢‏ ۔ 

عطااق بی : پہیہ؛ ہم ؛ 


ںیمہ ۲۳و۔ 


عطاے سید ٠‏ ۵۸ن ۔ 

عقیدت غاں (دیکھے عبدالطیف) 
ے٢‏ ٤ۂءے٣۳ج۔‏ 

علاالملک توئی ملا“ ے۵٣ ٢‏ 


6ب۱ )ےمج ۸رح )وپ۲۳ 


رب 


٣۳‏ )م٤‏ و چم ٹہم؛ 
ےم ا زم ۵۳٣ ۵ ٢٤١‏ ؛ م۹ھ؛ 
۹ ؛۵ٹہ۔ 

علاؤالدین عطار :۹ے ٠“‏ 

علاول خاں ترین : ہ۲ ٣٢٣۲ء‏ 


۹۳ 


ہچ ) ورح؛ وم ٤‏ ۵ٹ > 
٣ ٤۱۹‏ مہم۔ 

علائی بیوی احداقاء 18 ۔ 

علی اصغر : ۹۵ ا ےہر جو۔ 

علم اندین ء حکمخ وم ۔ (دیکھیے 
وژر خاں) ۔ 

علی اکبر (سوداگر) : ۸۵م + 
ے ۲٣٣۔‏ 

علی اکر کروڑی ء میر ؛ مم ۔ 

علی یگ پپپےء مم ہژمءٴ 
۶٣۳‏ ء)ء) ہام نے ےے۔ 

علی پاشا حاکم بصرہ یی ے.ح:+> 
۵ہ ٣‏ جب کے بم۔ 

علی تہریزی ء میر(خطاط): ۹١ن‏ ۔ 

علی غاں حاکم الان : ہج ۔ 

علی قلی (بھائی رسمم خاں سپہ سالار 
شاە ایران) : ۵٣۹‏ ھ٣“‏ 
٢۰‏ ۲ود ۔ 

علی راۓے :ےہ ۔ 

علی کوک ے ٢۹ ۱٣.‏ ٢١٢۔‏ 

علی ماد خاں ہہادر : ۱ ۔ 

علی مدان خاں : ۱٣٣٣١۹‏ 
پچ سج٤ ٢"‏ ؛ ۲٢۵‏ 
۲۲٢۲۹) ٢٣٢۳ے ٤۹٦٣‏ بضں۱؛ 
۳ )بب ) سپ )سم 


جج ؛ م٤‏ م۵٣۶٤‏ قفم!۳۲:)> 
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۲۹۷٤ 
٢ ے٢‎ 
ہ۲۲۹‎ 
"ں٣‎ 
۳۵ص۳٣‎ 
۳ 
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رم‎ 
۵هًٰ‎ 
۵ه‎ 
۹ھْ‎ 
۰۹ 
۵ 
۳ 
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0 
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َّ‌ 
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ٴ 


ل 


ے۲۵٢‏ ؛ 
وریہ 
ٹاے ٢٣ ٣‏ 
۲۹۹ 
ك۵ ٢‏ 
رح وٹ 
مہ۲۳٢‏ 
٢۱۳۹٠‏ 
٤ ۵٥۵‏ 
ےج۴٢‏ 
ه٤۳۹٢‏ 
۵۵ 
۰ہ 
ہے 
ے‌۔مْٰ‌) 


تجحہۃ 


ےا ےےہ۔ 


علی لقی ؛ میرغ 


۹۸ہ 


علیم بیگ : 


عمر یگ ء؛ بھاقیق ید 
حاکملحسا: ہم ۔ 


عمر چاہی : چے ۔ 


۶۳ ۔- 


۲۹ 
۲۹۸ 
ہے۲ 
۳۰۱۹ 
گر 
۲۹ 
برک سس 
۰۲۹۵ 
"٦‏ 
۳ے ٣‏ 
زمر 
٦ھ‏ 
َ۰ 
۹-۱۳ 
ر٦٦‏ 
90+۹ 


۵ے 


4 


٢ 


ٴ 


ل 


٤ 


٦ل‎ 


وہ٢۲‏ 
۲۲۹۳ 
۲۳۷ 
رسس 
۳٣۰‏ 
ہے۳ 
ارس 
م۰" 
ار یں 
۵ہٰ؟ 
برمرت 
۸ھ 
+چ- 
زی 
رہونهد 


وڈ 


ے ے 


عنابت خان ) ہر ہم۵ 


بے ےا۴۶۹ کرڑے ک۰ ۳نی۸ہ۔۔ 


۔عنایت اللہ ؛ جخواجم : جو ٢٣٣١‏ 


ٴ 


لن 


لَّ 


3 ٗمسس بے ےہ کک رجح جی ہو ہت ےی ےد 


ہ۳ ائے بس ٣پم‏ )وج 
۳ءء روہ رمپیے 
عنایٹ اللہ ء شیخ ج ج ہی ہم 
۲۳٢‏ ص>-س 
عنبر؛ حبشی ہ رچے ا ےمم ٴ٠‏ 
ےھ ۲۳۲)۔ 
عوض خاں قاقشال ؛ ٭مں ۱۷۵۱ء 
٦‏ رر و۳۲۳ 
عوض وجید‌ مولاا : ۱۳م ۔ 
عیسلٰی غان میرڑا ء برخاں ؛ حاکم 
سورٹھ : ٤٤.۵‏ .ےم ٢>“‏ 
۹ ؛ .مش۵ ٤‏ .وھ ۳۰۰یںیھ) 
عیسی ء خواجب : روم ٭ 
(پسر طمیب خواجم) : ۵۹۸ ۔ 


ع 


غازی ولد رن دولھا : ٭.ے ۔ 
عازی یک ہم ے۳ جوٹ 
۹خ ۹.٠‏ ى٤٢‏ ہ۵٤‏ ىچےے) 
۵ ۱ 
غالب ؛ امیر وس ۔ 
غریب داس : مہ ؛ ۲مہ ۔ 
غضنفر جاں ولد اللہ ویردی خاں : 
پر وب اےبحب )پچ ر ح۱۲ 
ویامے) جم وچب م+*پاء 
جوف عے۳ر)+ وم موی 


3 


٣۶۴ےک‏ مم 

غلام را (ن و کر اللہ ویردی خاں) : 
٤.۳‏ ئ۹٤‏ رقو۱ے 

غیاث الدین ٠‏ .ہم ۔ 

غنرت خاں ء سردار+ەومر؛ ہ٢‏ 


۵ق نے ۳٣‏ ٢وب‏ یللہرجحچ۱ 


ہچ جحمچ ٤‏ جج٤‏ جح٣١‏ 
روہمج ہیہ؛ ے٣‏ ؛؟ و|وِ۲۱۱ 
ے۹8ے ھا ےج ) وےہ) 
ے۵۸ ٢3٦۹٤۲3۰ ٢١۵۹۱۶۰‏ 
کوی ور رر ڈو وررڈرزس نے 
۵۱ ۸۸۰۰م 


ف 


فاروق جُّسی  :‏ عے؛ ہ۲ ے۔ 

فاخر ولد تاقر خاں :۹ و۵+۶ءےےہ“ 

فاضل خاں ج رود جہ+ں وہ 
۸ ۰۳۰ ؛ ٢٦۳۸‏ م٦٢‏ 
٦۵۰۲۸۹‏ ؛ ٢۹۹۰۲۱۹۸۸‏ 
رو۹) اکا ےا ےوے ٢ہے٢‏ 
ووجےء سے تا ہے ہےہ۔ 

اضل ؛ لات وؤہ۔ٰء ےمو؛ 
ہی۔ 

فتح روہیلہ : ..ے ۔ 

تح ائلہ پسر سعید خاں بہادر ظفر 

جنگ ہے رہن مےے؛ 


ٰ 
ٰ 


5 ۔ہہ٢‎ 

فتج ا حکم ہرم ہف 
گے ۱۹۰۰ھ۸> ممہ۔ 

نتم اھہء غخ :ہوم ۔ 

فتحاء کلاونت : و وھ ۔ 

فتحائی : ۱۸۸ ۔ 

فخر الدین مد شیرازی ء حکم : 
۰۹۸۰۶۲ ہ۔ 

قخر الدولہ : وہےہ ۔ 5 

فخر الدین ممرء تقرشی : م.م ء٢‏ 

ہے ۹ں ٤8٤‏ ورح ا حرں۔ 

ادائی خاں ۲ مورن ء٣۵۱‏ 
٤)۸‏ ۳ے ۲۱۱و۹۹٤‏ مہے؛ 
ےہ 

فراست غاں : ہےم ٤‏ ہ ےھ ) 
۳ ۔ 

فراس خاں ج ٹرمہے ہاب ۔ 

درحان خاں : ہ٢۱‏ ۔ 

فرخ حسبن ‏ روم اسم ۔ 

فرہاد لیگ ہےم ہے ۱وہ 
1ے < 

فرہاد بنوچ : ہ۲ )۲ ۹ہ 

فرباد خان ط یم ٤‏ ۵م۱۔ 

فرید ء شیوخ : وے) وہر تہ 
ب ےے تو ہ3 


ۓءے اک ٹےے کا قےہ۔ 


قرید ائدین باہا شکر گنج : ۸ن ۔ 

قریەوں بیگ پسر زبردست خاں : 
٣۳۴‏ ۸ى۳؛ےوہ۸ےدہ 

فضل اللہ ؛ شیخ (شیخ المشالخ) : 
مدڑے ا ‌ہیوے۔ 

نضل اھ ہر ء سردار ؛ ۵ہ ء: 
بروجرےےبر+ےد 

فولاد بیگےں رم رہم ۵ہو 

ٹقیروڑ خاں سید ء بھتیجا خان جہاں 
سیل ؛ فقہ+ ٤‏ رےم؛ ۳مھ ) 
۹و۵ ۰ ۹۸ھ ۶۹٠٤٦1٤‏ 
٦م‏ -۔-۔ 

فیضاء؛ مولانا: مم ۔ 

فی اللہ خاں ‏ کوآئر خافى : 
٣۳‏ ا ہٰے۵ ٢۶۹۳۵٤ (۳٣ ٢٤٣‏ 
وردے ا مھ 

فیضی شخ (مصنف مشوی لادمن): 
كًْ-۔- 

فیموز خاں اظر عل : وے ۔ 


ق 


قادر داد ٢‏ ۵ ۔ 

قاسم بیگا: وم ۔ 

قاسم خان ٤‏ صویدار ی نیم ء 
+٤ ۳٣۵خ ٤ ٣٦‏ یم ٤)‏ ۳مّیح؛ 
عمق ١۵6۹۲‏ م۹ن ٢)‏ ووی؛ 


۹'۹ 


ورہ ا وروعےروہ )مہ 


+ج+ ٤‏ ۳ج۹ ؛ ٤۳۸‏ ١جؤ‌٢‏ 

ہووہ؛ وچے ٤‏ امچے ۶ ےہ١٢‏ 
ے۸ ۔ 

قاسم خاں (ولد خسرو خاں) : 
۵ے۳ضصع۸م ے٤٢‏ چرم ہگی۔ 

قاسم خاں ولد نڈر چد خاں : ہ+مم ؛ 
|٦‏ ۔ 

قاسم خاں ء مر آىش میٹ ۴ 
٦۱۵ ٤٦٦٤۰۳ ٢۵‏ > 
ہی وموے وی وف 
۵ ےےو۔ 

قاسم قطعان : ے۵ ۔ 

قاضی خاں : ورہ؛ مپم۔ 

قاغ بیگ دے وھ ا ےےھ ٤ہ‏ 


9۹ ۹ے ؛ ۹۵م ۔ 


‫َ 


قباد خاں میر آخور باشی : ےم 


٣ ٤مو ٤٣۶۹‏ ام؛ بم۲۱ 
٣‏ ےم ٤‏ ۵ے م؛یےم؛ ۹ھٹ“ 
+ؿ ۵٣۳٣ ٤‏ ۲۱ خحم۵ ےمج > 
چھے ٢١‏ ۱اٹ۵ف۵ ٤‏ 1وھ/امّجھ >٣‏ 
۹۱۹خ ۹۹۰۲م ٢١‏ ہ۹٠۱‏ ؛ حجب 4> 
٢۹٣٤۵‏ ۳صطےھداےےہ۔ 


(دیکھے غغلص خاں) 
تیچاق خاں : مم ء 
ود یر رز ری ہی سں 


آے 


رنہ 


م۸۸ ۔ 

قتاغ خان ء خال غردےوم ۔ 
ردیکھے سجان قلی) 

قتلق اوتیاق : مہم ۔ 

قتلق ۴د : ن ٣ے‏ ام٤‏ ۸ےم۱ 
ےڈ پ مج ومم ہا ے م۴۱۳١‏ 
۸م ۹؛٤ے.ٔخم ٤‏ جچٹخم ء٤‏ وٹخجم۔ 

ک۔ قدسیہ ء نواب (شہزادی جہاں آرا) : 

٭+ہے وچےَ عوکر مہر(٢‏ 
۹۸9۹ ۵۱۰۰۔ (دیکھے 
جہاں آرا ہیگم) 

قربان علی میر آخور باشئی ؟ مہرم ۔ 

قرحقاے (سوداگر) : نہ ۔ 

قزاق خانء سردار: ٦۳ر‏ ۵ہع 
ے٢١٢ ٤٢۸۲٣‏ و۳۹٤‏ ہےہ-۔ 

قزاياس خال افشار: +ہہرء ہم 
ہب٤‏ ڑھے ٤۳‏ و۹وحھج؛٤‏ مءےہ۱۷۱) 
۹ہ 

قطب خاں غازیق ےمم ۔ 

قطب ٭الدین : یرم ؛ مم 
۳+۳ھ ٢١۵۹۳ ٤‏ ۹۲۸ھ ٤١و‏ 
ےا ئےءەے ٣٤‏ 1۱ہمء 

قطب الدین تار کاکی ہمہ ؛ 
عےاہ۔ 

قطب الملک بے رہورٌّ؛ 


سپعرے مم پر) ‏ .-۳ ۱ چم١٢“‏ 


رم۹ 


.لات سیلھموبك پچ”ػسجٌىًِج<ى<جيْىہہے 
سے مستےجےچے۔س- ٠‏ یٹٹ ‏ شوسے 
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ہے4 مہ را ےد ےجے ِ۴۱ 


مہ ۳٭؛ ۹ٹ۵؛ ےم م۹۱١‏ 


|۱1۸ ؛ ؛ ۹ ؛‎ ٦٦۹۰٠۰٠۰۲۳ 
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وہہ اوےپہءہرے۔ 
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قل لم وم۔ 


قلیچ غاں رج ت۸ر مم 
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لے 


۲ ٤ 


۔_- 


نھوئ۔ 


ٰ۸-۔ 


٤مہ‏ 
۰۰م ؛ 
ہو تق 
۰۰ھ 
وررنیے۔ 


۸ك۹"ْ۹ 


1ء رہ٤‏ ج٢‏ ٌضخ۔-۱؛ رس ب۷۳۱ ۸۸۷ ٢‏ ۳ہ 
وو ۲٢م‏ ےہ۔ کرٹ راؤء ضردار: مم ؛ چم ٭ 
یبر روم بعپاچ وو یح ۵رچ جم چمچ۱ 
٣...‏ ) ۹مھ ۲ ہ۵۸۸ ؛۹۲۱ہ۸ھ؛٢‏ +۵ ٤‏ مج ؛ جو ۹1و۱٢‏ 
.و ۔ەجو ں۳ ٤‏ ۴ے ۸٦ ٢ّٔ‏ ٭ 
کریچ داد :ےو ۰۶م ۔ 
کشناجی ؟ رر 


کشن سنگھ بعد وریہ ں سردار ۔ 


“٦۵۹ )؛٦۵۹‎ ٤١٦م‎ ۵ ٤ (ہ‎ 


ک 


: وہرے ےا را ےںس٭ ے٤‏ ے۳ب۹۳> 
کار طلب خان : ۲۸ء ووہ؛ 


سم مر۳؛ یہ۳ ؛) بجھٹح؛ ۹و٦۵؛‏ 
ہ6 مے 7 ین 


کاش ء رشی : .م ۔ 
کاشی داس راۓے : ج۵م؛ ۳ہ۲٢ٴ‏ 


ھ۸ ,۔- 
کشور خاں : ۸۹ء ۔ 


کفایت خاں : مم ٤ء‏ جئھ+ء؛ 
وہیوعح ٤‏ ججیم+اے؟٣م؛ء‏ مہہہ؛ 


کا کو خانں : ججٹ ٤‏ ممئ۵ ٢٣‏ 
۳ ؛ ۱ک ؛وےہ۔ 
کالیںی داس ء رائۓے ‏ رہ .مب 


۳۹۱ ۔ 
”کغش قلاق ء ہپ ء٤‏ ہےمء 
رب ےو جم ٤‏ ؤ۵ےم ؛ رم 
نا رب وحم تاہ۵ہ ۔ 
کلب علی حاں (حاکم فراہ) : 
٦ن٢‏ ۲ج۵۔ 


ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 
پت 


وت 

کام بش شاہزادہ : وہہ ۔ 

کاران ہ بھائیق ملک مودود : 
٣٣٢‏ ۔ 

کب اندر (سیاسی) : وےھ ؛ 

۵۸۵ےے۵۶۵۸ہہے 

کرپا رام ء سردار : ہم ٤‏ ٣ہ۲۸٢ٴ‏ 


کال خواجسپ : ۔پ|ہرےء یم 
ے ۳چ ۔ے 

کنک سنگھ ؛ سردار : ہے ۔ 

کنور ء پسر سنگرام : ےو ۔ 

کنور رام سنگھ : +۵ ؛ پیھ ٢‏ 


ہوخ ٤‏ رو٤‏ ٍبپوپیےء ہے“۔ 


موہ۔ 
کرشنا جی : ۱۱ء 


+٠ 


9۹۰۹ 


کتورسین کشتواری : ۲۹د ۔ گل رح ہائو ہیگم ء دفٹر شاہ شجاع : 
کفھر راؤ ٤‏ قعلب دار ا برای 2 


ت١‎ ۳٣۱۱۰ >۰ ۳٣ 


۰۔ 

گنپت راۓ ء توپ ریز : . وہ ۔ 
گنچ علىی خاں ‏ رمم۔ 

گنکادھر : ریہ ۔ 

گوپال سین : عم ۔ 

گوپال داس : ۵۹۰ ۔ 

گوبال سنگھ : پروم ء جم ؛ 


کورو جی رام ء سردار: ہہ ۔ 
کوکن (زمیندار دیو گڑھ) : ۳ہو ء 
کوکہ : ٭ء ہ+۱۔ 

کوکیا ء زژہیندار : ہےر وےرٴ 


٥۵‏ ۔ 
کوئی بیگ : وؿہ : ہ۵ن ۔ 


کیرت سنگھ ء راجاں بر٤‏ مھ ؛ 


)٦٣ ٤ ۳؛ ۹و۵ )۲ 6 ےفخح‎ ٣> 


م۳۴ 

۱ 

۱ 

۱ ۹ر۸ ۲۱۳۷ ۹۲ف ا عممہ۔ 

گوجر ء گوالیاری ؛ ۱۱۳ :م۱١٤‏ 

۱ کرد 

گوردھن راٹھور: !مم ہھ ٴ 
٠ ۸۳۷‏ ۷ہ ۔ 

7ئ 

کیشو : ےم ۔ ٰ گوگل داس سیسودیم: ہر ہر > 


٣۳ 3‏ ٣ئ‏ ےھمم[م۔“۔ 


گنچ سنگھ راجا: ہرم ؛ 
خربجے؛ ۳م ۱‏ ےر 
گردھر ء بھائی راجا بیھٹل داس : 


ہوا چ۸ اور + یچوم 


ل 
لحھمی نرائن (حاکم کوچ جار) : 


مم ٣۳‏ ۔ 
لشکر خاں رو ۰+ر؛ ۹> 


امہ ےج٤‏ م۳ قش ك٘بپ۱) 


ں 


۰ون ۹۹۰ھ ٢۱0۱۰‏ و۵٦٢‏ 

ہوہ ٤>‏ (موہ) قمہامے۸ہ؛ رو ٤‏ ١ج‏ ہے٣‏ ؛ ج۱٦‏ 
۳ ۔ْ- 

گردھر ولد کیشو ولد جتمل : 


ے۲.-۔- 


گوشاسپ ! ۹۰م ۔ 


۳۸ے ۹ومٌہ؛)؛ نٹ۱۵٦‏ ؛ ۶3۵۸۸ 
۶۹۸۸ ۹۰ہ )۸۵۹ ےہ > 
ےےہ ٠‏ 


لطف ات سردار؟ وہپڈر؛ ۔وعم+ 


سن 


ے۹ ...۳ )؛ ۹پ۹ى۳؛ ۵م“ ۲> ٦ھ‏ ے٠١٤ ٤۴.8۹‏ مج‌+ ۹> 
عجدەم ا ےےم ۹٣۱۱۸۵ ٦ ٢٦۸۸۱٣۲۹. ١‏ ہ۸١٤۵ء۲٣ٴ؟>‏ 
۵٥ہ‏ ۔ ہے وومپص ور٣۳‏ رقخں") 
طف علىی سیل معپہے ور ۹ ۹ك۹۰۷) ۵ےہ٠‏ ۱ 


رہ یہو مہرد ری مارو (غلام سنگرام زمینداز کنور : 
جم بے سے ے۳۳ 


مالو جی بھوسلا ؛ ہ٣٢۱‏ مو٢‏ 


ے٣‏ ا ۸ےہ 
لطیف یگ (نوکر قلِچ خاں) ؛ 
سإے ٤)‏ ےہ 


مالو جی دکئی ےمم ہے 


۲۵۸ ۲۵۹۔ 
لطیف ملا" ء دیوان ان ؛ ۱۳۵ ۔ 
لعل بیگ على دالئش مندی ؛ ٣ء۱‏ 
لعل خاں کلاونت (لقت گن 

سمندر) : ۱۳۹ وہ 
لہرا سپ خاں مزا : سردار کے 


چ' 
۔ 
ٰ م۳٤‏ ص۷٢۲‏ ۸۳ے 
میارژ خاں ٤+:‏ .ہہ ء٤ “۱٢۵‏ 
۶١٦‏ ے +١١٣‏ ۸۵١؛‏ خ۱ 
۱ 
٤ ٢ےہ)‎ ٢٣۲۳ ۸۲ ۹ ۱‏ ج َ۲ 
زور سر ڈ نمو سے ۱ ٣۳م‏ کہہے ۴۳ ٦۹۸۸‏ ہے۸۔ 
٣١ ٢۳۹۰۳۸۶‏ ام؛ے۱م؛“ مبارک خاں ترین : ٦ہ‏ ۔ 
مبارک خاں نیازی : رم ؛ ۹۳ھ ؛ 


۸ےھ “٭ 


بچكأ٤ ٣‏ ب۳م ؛ اڑےم٤؛یےںٌ)‏ 
پپونؿ؛ خحج ن۱٢‏ م٦۵٤‏ یلےد ٢)‏ 
ےم ؛ ۱ وم ۔(دیکھے سپاہٹ 
خاں) 


تشم خاں : ۹ہ ۔ 

جیب علی سربندی :3۳ ۔ 
تب علی مولانا: ے٢۲ے‏ 
عراب خاں ء؛ قلعب دار ہمت ؛: 
مان سنگھ راجا ےم ؛ ہم ٣ج۷ ٢۵۳۴۳‏ رو۵ ٤‏ جٌھ؛ 


روہ+ے؛؛+وجح ٤‏ م۲۱۹9 ۹۵ر +مخ ؛ ہج مخ ؛)خمش ؛ےمن)؛ 
جحم۳؛ حم ؛ ۵م۵ ٢‏ ی۸ہ۸ہ۸؛ ۹۰۰۰٢‏ 
غرم خاں : ہو ۸۹۹ ۔ 


حسن ء پسرحاجی منصوز: ۵مم > 


۹ ہے 


مادھو سنگھ پاٹ ع سردار: ۸۵ ٢‏ 


سہۃوجبے رجبیرے بن ؛ وھچ ٢)‏ 


۔-ہم٣۲‎ ٢ئ۹‎ 


عحسن فانی ؛ شیخ : ےمہ ۔ 

سن قلی مم ۔ 

عحکم سنگھ ؟ پپپ؛ .سمأم؛ 

عل دار غاں دکی :ہ ء۱۳۱ ٴ 
۲ - 

مچد (چچا حسین پاشا) : ویو ؛ 
ے۵٦۔‏ 


چد آل غاتوں : ۱۵ ۔ 

ید ابراہم : ٭وہدءئےےھ۵؛ “٦٦٦‏ 
ے۳ ٢‏ ۹۸۲٦؛۱؛۹۱۵۰ہ“٠‏ 

مچد اتالیق حاجی ؛.م ۔ 

چد اسحاق ؛ ۲۵۳ ۔ 

چد اسلام ما۲ ۳م ۔ 

چد اسلم قاضی ‏ ج٤‏ مم ؛ 
۸ رو؛ےہےم؛ ‏ ےھ ؛ ۹۹ے ؟ 
۸مہ 

مد اساعیل (پسر علی مدان خاں): 
وم 

پچ اشرف ولد اسلام خاں : وم ؛ 
ےج٤‏ مم ٢‏ م۵۳ ۵۹۰۰۰۱ ؛> 
وروہ؛ں۔ (دیکھے اعتاد 
خان) 

چد اکبر ء شاہزادہ : ہے ۔ 

امن بے رے ہے رو٢‏ 


۹۹ 


ہوہے) وے>و) رے ۹ ے+۲۶ 
وے ٭؛ ۳م ٤‏ کڑےے ٤کے.ےےٴ؛‏ 
۷٦ھ ٤‏ ۹ھ۸ھ ٠“‏ 
۱ چد ایشک آقاباشی :سم : مم 
ید باقر : جس ۔ 
چد بغاری رضوی ؛ سید : ہے ؛ 
ہٛہٰے ۔ 
چد بدیمء ہوتا د خان : ہام ؛ 
٤) ٦۳۳ ٤٣‏ 1۹مػ۸() ۹أ 
ےے۸۔ 
ےد پیگ ؛ ےب ہے ہے۳ ؛؟ 
۱ مم ٤ن‏ ۳و ا۰مہ۲ ف۵٦‏ ؛ 
م+ہے۹ ٤ ٦ےجو ٤‏ ے٦٤‏ مےےے؛) 
۱ <ے ؛ ق۵ہ۸ہ۸) وہ 
مد بیگ قبجاق : م۵ن ٢‏ ۹مھٴ؛ 
۸۰۵۵۰۷حجھج ٢٤‏ -٭قو٤‏ یہ 
چد پاشاء حاکم لحسا: ہہم؛ 
۵ے٢۔‏ 
چد پاشا ء سلطان وزیر اعظم ترکیە : 
۹٦‏ ۔“ً۔ 
چد تغلق سلطان : مہ ۔ 
مد تی تفرشی : ہے ۔ 
چ٭د جان سلطان : ہن ۔ 
چد جان قدسی ء ملک الشعرا : 
٣۳ ۱‏ ۹مٴ‌٢‏ 
۱۸۵ھ ٢٤‏ ۳چٰ2؛وعٌہ> 


٢)٣ ےمے‎ ٤٢۳م‎ 


۹٢ 


٭د جعفر مجرڑا : ےہ۸ ۔ عد سخلطان حاکم آتچہ : +٭ن ۔ 
چى خسن ہےر 1۳۰م) نے ؛ پچ شا قدعی :۱م ٭ 
چد حسین تیراہی : “١۵٥‏ چد شریف قوٹکچی .ہم ٦٦٦‏ ٭ 
چد حسین غلف ےہ ۔ ۰۲۴۶م۸ہٰ۔-۔ 
ید حمین سلدوز: ۵ر٤ ٣١۱۵۲۳‏ چد شریب عرب : >٢‏ ۔ 

۱× جو ۔ چد 'شریف وثد اسلام خاں :ےھ ٤‏ 
بچد حسین کولای : ۲۳ہ ۔ 7-0 
چد حکم دیوان یی : رےح ۔ ؟ ۱ 


چد شوق : ٢٢۲۹‏ ۔ 
چد خاں : یرم ؛ ۔ہ۔ 


بد خاں (سلطان روم و ترکیە) : 
۱و ند ہسدجڈ 

چد داؤد : مہم ۔ 

چد دوست ء اٹالیق احمد خاں وا یں 
کاشفر: ہم ۔ 


چد صادق دہ پیدی : ٣‏ ١م‏ ۔ 

چد صالح ےے ۵ ۵۸۱۰ ۹۰۲۰ھ“ 
رروے و ؤیے ے فموہ+ےےً۹ 
ےمءے ؛ ۔چجھ۸٤‏ ہےہ؛ ۸۸۷۲۴ ؟ 
(دیکھے معتمد خاں) 

چد صالح کنبوہ ٣ء‏ ۳٢ء‏ 

ا پچ صالح میر ؛ ۸۹۰٤۸ء۸‏ ۔ 


۔ زاہد کوکە خایى : ٠٦١۵‏ ۲۴.۰.۲ واج راج وت 
چد صفٰی ؛ مر سر اسلام خاں : 


مد رئسد غاں درایق ء دیوان لاہو ٤‏ 


پہورے وع ہے٢‏ 


چد زان +ہرءہ۲م۔ ہوچے اہم نچھ ٣‏ ۳ھ۸ھ ؛؟ 

و ٠‏ +پ+وحجء چ8 ٤‏ ے۲و١۹۱٦؛‏ 

چد زمان طہرانی ؛ +++؛ ١٢۵‏ ؛> 0 0 
۸4ھ ٠۴“‏ 


؟ًْ +وپوےء مہ٣‏ ؛ ٢۹۹‏ 


۵ہ ۳ ہیس ۹٘۸ہ۶ یےہ۔ بد سلاج . (برادر خاں دوراب) : 


زمان شرف : جم ۔ ۳۷م 
ید معید قلضی ا ےےز ٤‏ ۳پم۔ چد طاہر : ٢١۵۰‏ ذ٦۱“‏ م٣٢‏ 
نھد سعید کاغوری : ٣۳‏ ہ۔ ٤(6‏ لم ؛ ۹۳٣‏ ۱۰ء٦‏ 


ید سید کیبوودی؛ می ںیھمت 


ڈھ 


چد طاہرء غی (شاعر) : ہمہ ؛ 
۹/ٛھم-۔ 

بد عبداللہ سید ۲ر وہ۱٣‏ ۳۳ہ ۔ 

چد علی بیگ . پسر علی سدان 
خان ‏ +رپہپہ؛ ہحسء؛ پچمم: 
۵م ۔ 

خد علی خاں ا وو ےے۔ 

پچ علی ماہر (شاعر) :۵۰م ۔ 

چد اضل بدخشی : ١0ہ‏ ۔ 

چد قاسم ء پوتا قاسم خاں میر بجر : 
۳۵ ے۵٣۳٢‏ ۳۹۳ اق ام۱ 
۸ہام ۹جچم۔ 

ىد قلی انالیقی غسرو سلطان 
۵ے۳۔ 

چد قلی (معتقد خان) : "مم 
.ہہ ۔ (دیکھے متعقد خاں) 

چد قلی سام (شاعر) : ہمہ ۔ 

چد قلی قطپ:الملک : وہ ۔ 

چد قلی کآباد ْہم۔ 

چد ء گیسو دراز سید (درویش) : 
اج نے 

ید عمودء سید (کروڑی بٹالہ) : 
۹ھ ٭. 


دا راد ےہ۱۷۴ رج غرم 
خ٣آمءء‏ پ سم ہی۵۸ )ہے ٢‏ 


۳ م۹ مہہ 


۹۳ 


پچد راد سلدوڑ ۵ ءےمہ۔ 
چد مراد ؛ کشمبری ء شیریں قلم > 


۵ س“-۔ 

چد مقم ۹ م٢‏ و ا ے ے4 
ص۵ ۔- 

چد موسن ‏ (بسر حاجی وقاص) : 
)۱))-ٰ- 


چد میرک رب ہے ۳۹ء 

بچد ناصرء ملازم قطب الملک : 
ب٢٠۰‏ ۳۳۸۹2“۔ 

پچد وارث : ووئے یہ ۲.ّہ۔ 

چد ہاشم : ےجم ۔ 

چد یار اڑیک : ر۵ ٢ں‏ ۔ 

چد یارء حاکم حعیمار : ہے٣‏ > 
کے +٤ءےے ٤۳‏ ام٤‏ جمم۲ 
٢۵٣‏ ۳ہہ۸۔ 

چد یعقوب لاہوری ؛ مولانا: ٦۱ہ‏ > 

چد یوسف خاں تاشمندی : ےم ۔ 

چد یوسف دہ دی ؛ خواجە 
بےم۔ 

یدی بیگ : ہےں۔ 

مود جونہوری ء ملا" : 
٢٦ہ‏ 

محمود ء شیح ء گجراق : ٢ی‏ ۔ 

محمود صفابانی : ہے ۔ 

عی الدین (سغبر ترکمم) : ٦۸ھ‏ > 


۸,۲۲۰۲۰ 


ہ۵۸ ) ۹ہ۵؛ موہ 

تار خاں ء سردارء ہ٤‏ ںےم 
۱۹ ۹ے۔+“؛ ۹ےہ 

مخدرہ خاں : 

جخلص خاں : 
٤۸۵‏ ۰م۸م۔ 

۔مدن سنگھ بھدوریہ (منصب داد) : 


٢یو‎ ۰١۵۹۲ ٢١ ؛ ۲وم‎ ہ٣‎ 


سے >-۔-۔ 


۲۳۸ ۹؛ ی٢‏ 


۳۴ ے۱ ٤|‏ ے؟ وہ 
سصادے (یک) ایلچی نئر عچد 
خاں : ٥۵۵۵ء‏ ۵۹ن ۔ 
ماد خاں سلطان ترکیں ہم 
۷۶۳ ۹ ے٢٤‏ ۱ 


م.)) ک۸ق۔ 


عراد بش ء شاہزادہ : و ۲ے ٢)‏ 


ھ۵١‏ ہےر حج۸() و۴۲١‏ 
كهےژ- م٣٢۷‏ و۲۳۵۹ یہ۸ ٣۲‏ ح۱٢‏ 
٢)٣ ےدھ٤ۂ؛٣ے۵ٛؤ‫٤٢؟ےہًے‎ ٤ 1۸2۸‏ 
۹ ے٣٤‏ .م٢٤١‏ ہ۸٣٤‏ ق۵ہ٣ّ۴۱‏ 
ہ٣‏ ؛۵ؿ۹۵٣؛٤+ہ۹٣؛‏ و۱ 
٣|‏ ےم ے۳۳ !پ۲ 
پیم بے ےم۳٤۸ٹح۳۵؛‏ ۴۳۸۳ 
خ۸٣۳)‏ م۳٤‏ وہ۳؛ چ۱ 
کر رر یڑ ور وب رھ 
ڈوم ا پیح ۲ ہم ٤ے‏ وم٢‏ 
+ یویب ام )ہ1 ما ‏ جچم٢‏ 


رم ٤‏ یس سك ووم ٢‏ 
۹۸ے ؛ ےم ۰۲۶ ۹۲م ) جہئ۱٢‏ 
٦ئ‏ ے؟٢ٹ۵ ٢٤‏ ٤ے‏ > بمووے 
۹ئ ق6٤‏ چو !پ۲۱ 
ش۵٣‏ ) زوؿ۔؛ ےہ٤‏ ھے ٢ًَ‏ 
۵ے مد ے4٢‏ ہے )ے۴٢‏ 
ج کے ام بے ٤ ے۳٢ ٤‏ جم سے٢‏ 
خ‌ے؛ے.خڈ۵ے ٤١٤‏ ١۵ے‏ ؛ کک ئؿےے > 
۳ ۵ے امےے نے ےے ہا مجفٹھ) 
۸۸؛1۹۰۰ہ۸۔ 


ماد قل کھوکھر یراب وجم۔ 
ماد کام ٢‏ پوتا رسم سغوی ۰ 


۰ھ ٤۱٣‏ روح ا ے۳۲ ۱۳8۳۱ 
ےچ ے٣۳۳ ٤)‏ موچ ام۳م[) 
(زےم ٢‏ ۳ ھ۵ کے۸ڈا؛کے٢و۴4‏ 
۸ء ۔ (دیکھے مکرمت خاں) 


مرلتضی پاشا : وھ ےہٌںہ؛ 


ا ےے ‏ ۔ 


رتضی غان : ہ٭؛ رہرےء 
٣ء ٤)۳‏ یم ج٘ڈی)؛ 
٤ ئہ٢ ؛١ ۵۵٢٣ )١۵۵ش.م ٤۵۹‏ 
ج|ےھ ؛ ع۸٤‏ ۵عےم ا٤شہہ۹>‏ 

مر تضئی قلی خاں : (سپہ سالارَ : 
ہرم ٣ن‏ ؛ ۹ء۵٤‏ ہی 
۲۳ء ے1۹٦۔‏ 


صصحمت خان : .ےےہء چیوچ ٤‏ 


وم٤‏ ق ٣م‏ ٴ٤)‏ صجھر۔ 
حرڑا ابراہیم ء صفدر غانی : 


حم ۳۔ 


ً٢۔‌ٔ‌و‎ 


سزا خاںمےءعہرووء رے 
۹ ے نةے اخ ).۳ذ۵ کےےد۵د) 
۸۳ن ا و میے پہوپواےمی ۲ 
۵ےھ ا۵مہ ۔ 

سرڑزا 
سپ رح ىسرے جب ) ۹عچ+۱٘ 
٣ء‏ ء (بعدمیں خالہ زاد خاں 
کا خطاب مل×ا) ۹ہ س٘ٛے۲٢)‏ 


بر٤‏ .سسصغھ)+؛ سٔیم ) مجٔ‌م) 


شیخ ء پسر سعید خاںا : 


ےے ۳ ؛ م۹ٹ۵ ٠“‏ 
سیر ڑا عد داباد ہمئء قلیج خانں و 
بھاغا بے جم ۱ء ےئم 
۰ھ - 
مرشد قلی خاں : 
٦٢۶ء۲۵٢‏ ؛؟ 
٣ب‏ جسرپ۱۱۳ 


رو و 

)۱۲ہمما٣٭‎ 

6ب۳ ۂ) ۲پم 

۸۱۹ ۹> و ع٣٣‏ ہہ 

مسعود : ٣۵‏ ۱ے۹ہ ۔ 

مسیح الزیاں حکم ٢۰٢‏ ۵چم؛ 
رم۳ ؛ یےم؛ ۹۹ھ ٠‏ 

مشکی بیگ : منصب داری مہ 
75۹ ۔>َ- 


مصطفی پاشا ء وزیر اعظم سلطان 


ٰ 
ٰ 


۹ 


ترکیە : وومء ےوءم۔ 
مصطفٰی خاں : م۱۳ ۔ 


مصطفبٰی سید (حاجب وا ی بیجاپور): 
+۵۔ 

مظفر یگ پسر زبردست خان : 
۶۳ ۔ 


مظفر حسین مزا ۹ہ+م؛ ٢ب‏ 
۸ آچے ۳ ۳٤.ہٰھ‏ ۰٣۱۲ہھ)؛‏ 
۹۰ ؛ ٢۱ ؛ۂ.١٠جْ ٤۵۹‏ 


.۹ ء٤‏ م۳و٭ ة٤‏ ۸۸و۹٤‏ ہےے ٤‏ 


۳ ےس 
مظفر سید ج رو ےےو۶ضگں۔ 
معتقد غخانں ٤+۸۴۲‏ ےڈ۵۲ن)؛ 


۲٢‏ )۲ نےہهھ ٤ ے۱٢ ١‏ ۳۱ےہ؛ 
۸۳م ۔َ 
معتمد خال : م+صم ءه چپ" 
٤١٣۳‏ مم پمج یہە6ہمج۲ 
ج۳ہن ٤‏ ۵خ ؛ۂ٤؛ۓؿ۵ ٤٣‏ .خ۳ > 
ےح ۳ ٤ م۳٣ ٢٤‏ ۹۹ ,م٤۸١٣ب‏ ؟> 
جم رم ٤‏ .مم[م٤؛٤؛رٗم)‏ 
یرب ؛ ۹ب ٤‏ خ ۵۳٣٣٣ ۵٣‏ ؛٢‏ 


ےے ٦‏ ا1ے “-۔ 


معز الملٹلک : ۳۲۲“ ٴ٤‏ ہے فی 
٤٤ ۹‏ ۸ہ۸ہ۔۔ 
معظم خان : ہے ء ےےە ٴ٢‏ 


۹ ے۹ ۸۰۱و ؛) )ہ٤‏ ٣۳و۲۱‏ 


۳ )م۹۹؛ ٢۲۹۹٤۹‏ 
ہے ا جم.ے اکٹ ک|مےےعے.ےے) 
۹ے ٤‏ ےھ +٤٢‏ ہ۵ے ؛ ۵۹ے ؛ 
۰ے ؛ ۱اےہ۔ 
معین خاںن : ےےہ؛ ےہ ۔ 
معین الدین چشی ؛ 
ك٣‏ ؿ۵ح ہ٤ ٣‏ ہے 
مغل خاں مرڑزا: وپرء ے٣١‏ 


: ۳؛ ہے ٹہ‎ ۵۹ ؛٢۳۵ہ‎ ۹ ١١۱ 


٤ ا(رے‎ 


تر 


۳۷ ًٛےہ ٤‏ قٌقہہ۔ 

مغول : (نوکر دارا شکوہ) مہ ؛ 
۵٦ں‏ 

مشخر خاں ٤‏ .ہہ ۔ 

مقرب خاں کبرانوی :؛ ۳ہ و ہم 
ۓےاےے ۔ 

مقبول عالم سید رروءےہہ ۔ 

مقصود علی بی 


ے.مػ ٤‏ مپم ٤‏ خپم ؛ رچھ)٢‏ 


.۹٣۳ء٤‏ وہ ۲ء 


۶۳ :->-۔ 
مکتوب خاں : ۹۸ن ۔ 
مکرمت خاں ء سردار: ہہء یہ 
8٤. 9۹‏ ؛ جر 
٢٤ ۱۹‏ ى۳ك۳٣)‏ رم ڈو 
ہو١٤ ٣‏ خ۱ ٤)‏ ۳ق ا وف 
١۸۰‏ 0۸۲ رمع )۵۳ 
٣‏ ح۸ ؛ ذٰ۸۵ ۱۹۸۰۲۱٣‏ 


ات 


جب عوپچے؛ پوپپ؛ ں۲ 
۰ہس خ ى۳ ) ہرچم وی 
ےج ٤)‏ ئ۲ خ؛ء۲.وق ٤)‏ ۳رخو> 
ک ےہ۸ 

مکند داس × 
۹ ہ۸۸۸ ؛ ۲و۹ہ۔ہ 

مکند سنگھ ہاڈہ: ٭ھ ؛ ۱ٹٴ 


۷ن٤ )٦٦۳٣‏ رو ۳ے 


>+  ھجو‎ ٣۹۶۹ 


۳ے ٤‏ 
مکرم غاں : .۹ء ےہ ۔ 
ملا" حاجی لاہوری : م۵م ٠‏ 
ملا" خواجم ہاری : .ہ۸ ۔ 
ملا“ شثاہ بدخشثی + خلیفہ حضرت 


٦ےہ‏ ۔ 


میاں مر ؛ چےہ ردب 
۰ھ ؛ ۵۸۳ ؛ ۹۵ے۔ 

ملا نسبتی تھانلسری ں سم ۔ 

ملتفت خادب نب وہ ۶ں“ 
و ےج ٣ ٤‏ حم ٹڈی؛٢‏ 
٦ےھ |۲٦ ٢٣۵۸م ٤‏ ۱۷کےےہ٭ 

ملکہ بالو ء بیوی سیف خاں (حقیقی 
بہن حضرت متاز عحل یگم) ا 
۹ ؛ےجچہ ‏ ْ 


ملک حسین : ممن ٤‏ ب 4 


۹ 
مج ؛ےء نے ۹م۸ہ۔ 
ملک مودود : ہیع ٤‏ مچپ ه 


ے۔٣۳۳)‏ بوخ ۔ 


' 


ملک نصرت حاکم سیستان : ۵٣۵‏ ؛ 
داز شکوہے شاہزادہ ےمم ء 
م۳ىم۔ : 
عاز عل ٤‏ نواب ب ہر 
۵٤‏ ١۱۸۹ء‏ )٣غا‏ ئ۱۳۲۵ 


٢ وہ‎ 


۹ئ ؛ م۸ ٤۳۵٤‏ ہبوّہ)؛ 

مناجی بهوتسلا م وہ 

سن روپ ء راجا ہمم؛ ہےہ ۔ 

منصور ٠‏ حاجی :٣۵ء‏ ۔ ام۱ 
بے وہوقحےءےّ وفء روویہے 

منکو جیع رور ہے۸“ 

منوچہر(بھائی عراب حاں) : ےم ۵: 
۰۲ 

منور سید : پبروے مس۳ قمرں؛ 
م ٣خ‏ )ہے ۹| اک ے۸۸۔ 

موسوی خانف ی ہ۲ و 
ہےبج 6 سب رہ پے ےج۳ 
صمع۸ ٤‏ 8 ےہک مٹےہ۔ 

موسلی ء خواجہ (ہسر طیب خواجہ) 
رم ) رو۵ےءعغے. ٤‏ ہو۱۹ 
٦٦‏ ۔ 

موسٰی گیلائی ء شیخ ؛ ۹وممٌ٢؛٢‏ 
۹ )؛ وےؿ۵٤‏ ۳ہ ٦5؛٤ےےے؛)‏ 
ع۸ہے۔ 

مومن ے : ١۹۹‏ ۔ 

مونٹا ؛ حکم .ے١٣‏ ؛ لم۳٢‏ 


ے۹۵ 


م۹٤ ٤۸1۵‏ ظمہ۔ 
مہابت خان : مّہمہء ہٹھ ء٢‏ 
۵ؿ ء؛ ے وخ ٤‏ جو کر ہے 
ے۹٢٤‏ 


۲9۹م .هو ٢۱‏ 


مہوہء ہے بمہ تا وووی 

ے۹٦١‏ ؛ ٤٦۹۹۸‏ مےے؛) جےے ٢)‏ 

٦٦ےے‏ حءم.ڑرے ٤‏ رمرے ؛ ۹اے) 
٤ ۵‏ ےد ےہ ۔ 

مہابت خاں عا حائنانں کرپض+ء ہم 
جم ) ےم مم ٤‏ ّجمجے) پبسح ٢>‏ 
منج ٤و‏ > وے امہایںحبج۲ 
۸ھ اےمےْ 

میاں سک ووٹ۵ءے ۲٣‏ ۹٤ے“‏ 
۹۵ ۔ 

سہئر داؤد ٣.۵ ٤‏ ۔ 

مہتر یوسف (غلام علی مردان 
خاں) .ر٭م۔ 

مہدی قلی خاں : ۲ وم ۶ وہ ؛ 
ہ۲ ؛ ۸۱۰٦۳۱‏ ؛٤مرے؛‏ 
۸۰ 

ممہر شکوہ 7 شاہزادہ ۳۹ج ٢۱‏ 
ےہ۔۔۔ 

مہر علی بکاول : ۹۸ھ ۰.ہء 
(نعمت خاں) ۔ 

مہیشن داس راٹھور ء سردار: م ؛ 
ورمءَ جم ؛ ۸۹ ٣٣٢١١٢.٢(۹)ٴ‏ 


ہہ ۲۹۸+۰ چے ں٤‏ یربج 
٣۸۹ ۵‏ ۱۳۸۹م 
ے۶١‏ مہ ؛ ٦‏ ہہ ۔ 

میاں میں حضرت ےن ہھ 
۳ے ٣٢‏ ۵۸۳ ؛ ہہے ٤۶‏ پٰہے؛ 
۶ھ ۰ ۹۱ے ۲۶ ۹۵ےا مہہ 

میدق مل راڑ ۱ ہمرء پپپ 
ےےں۔ 

مر آخور باشی ؛ ہن ۔ 

میں احمد ؟ مےں ۔ 

مر البی ےہ ہعبرء؛ےہہر۔ 

ہیر برکہ بخاری ہو ہپرہ 
١۹٤ ۸‏ ۱۳٠۲“۔‏ 

میر بزرگ : م۲۹ ٢۲۹م‏ ےوہ۔ 

مر جعقر ںہ ہر وم و مہب 
ھ٦٦۶ ١٤٦۵۰‏ ۹٤ے‏ 
٢٦۹۰۸‏ ہے ؛ ہہ 
۰ ۔-َ- 

مر جملمی مہ٤‏ یوہ٤‏ یہر 
٣۶‏ )۹ ؛م. ,وب 
۱ہ ے؟!|) چےفص 
٦١۳‏ ؟ ڈ۵ے ١)٦‏ یے!١‏ )ا ۲ جہ؛٢‏ 
٣‏ ےہ۔ 

ہر حسن ہروی : سے ۔ 

میر حسین : ۱۸ء ۔ 

مپرخاں ؛ مر توڑک : مہو 


۹۸ 


۰ 


>۳ ۱١بن ۳ب‎ ۲۲٢ع‎ 
۔۳۱مح٠‎ ٤ ٣۲٢ 

مجر خواجم : ہےر ویہ,ر۔ 

مر شمس فوج داربٹین : مم ۔ 

میں ٢‏ شیخ اہ ہےیہےء رےے ء٢‏ 
۳ے ٣ ٢‏ وے ٣ ٤‏ ہے ۔ 

مر عبدالعزیز: .ہم ء رہم > 
ےے۔ 

میر علی جریزی تل ) ویو 
۸۱۵ ءًے کہ ۔ 

میر آعاد: وہہ ۔ 

میر فتاح تفنگچی باعی (میر آلش) : 
۵ ء؛ ے۹٦ے‏ ےہ۳۔ 

میر فرخ :ےم ۔ 

مر فصیح : چےم ء؛ ہےہ ٤‏ 
۳ے ٦ے‏ 

مر قریش : ہ وم ۔ 

میر کلاں ء؛ زبدة العارقین : وم ؛ 
٥۸‏ ۹۹ہ۔ 

میر گل بدخشی : ہہو؛ ۵مہ 
ہ۸٭٦ ٠‏ 

مإر مومن ,مم ) وہر ۔ 

مر میراں : مسیہوء یہہ >> 
ےدےمے کےے۸ ٢)‏ ۸۳ہ۔ 

میرزا مینا ٭ ۸۰ ) ۱ مم 


مبرزا حسن : مہم ٤‏ ۵ھ 
ڈےہ ے 

مپر زا حسین صفوی :چم ۔ 

مبرڑا حیدر صفوی :٣٣م‏ ۔ 

مبرزا کوہافی : .ےمم ۔ 

میرزا سلطان صفوی : ٣ء‏ ٢۱ہ‏ 
ہ۳ / ۹۹ے ٤١‏ ے۹۹ ےھ 
٦ےا‏ ٭- 

می ڑا چد مشہدی : وہ ۔ 

مبرزا وال یق : ۴بھ ؛ ہہ 
ہکعم۸۔ 

میرک پیگ: ررم۔ 

میرک حسين : ہ١وے‏ ے٣٣‏ 
۳۰۸ ۔ 

مرک خواجه ےہ۲ ۔ 

مرک شیخ : ےم ؛ وہہ 
۸۰ھ ۹۲۰ ہہ 

میواق م وم ۔ 


٘٘ - 
7 
اہر بیگ: یہ٤‏ ہ۸ ؛ ۸۳ 
۱۸) و بر۔ 
ناد علىٴء سردارع رم ء؛ مہ 
ہجس"ء ۹ؿ۵۵ ۱٣١ ھ۳٣ ٤‏ ہھٹھٹ 
۰۳ مٰ۸۹- 


نادرہ بیگم (بیوی دارا شکوہ) 


ںّ 


ںّ 


٤ 


ٴ 


لن 


٠ 


۹٥۹ 


)ا رجح )م۲۳ ۱۹ءم٦“‏ 
۵ے ؛ ۱ دےے ٠‏ 

ناصرء حافظ: ۵۹ ؛ ۹ وٹ > 
)"٦۳1 ٤٣۰۳۰‏ یچ ہا نے4 
۹۰-۔ ٰ 

ناظر خاں : وے۵ن ۱۳٣ ٤‏ .یہ 
۸۳۴ نے ۸۸۸۰۲۱ 

ناظر؛ شیخ : جم ؛ ۹م ۱ ےو 
گا یہرے 

ناظر محل فبروڑ خاں : ٣.‏ ۔ 

ناظم ساوہ  :‏ نج ۔ 

ناظم ماروچاق : ٢ی‏ ۔ 

امدار ولد حعفر خاں (حافی) 
م۳۹ ۹۳۲٣ ٢٤‏ ) چرم ۲ذ٢‏ 


ری 


٣۳‏ ےےںہ۔ 
اہر خاں پتھن ہوری : ےےہ ۔ 
ناہر سولنک : وےء ۔ 
نایی طقریٰء گرا یتم 
٭ھ ٤ک‏ رجھ۔ہ 
تبابت خاں فوجدارع ہر٤‏ ءررء 


‫َ 


41٦ ٤101۵٤١1 ؛‎ ۳٣۳ 
4> وںخ٤؛٣۵ؿٹچپ‎ ؛٢٣۵+؛‎ ٤١ے‎ 
١۸رو)‎ ٣۸۸ ٤٢۸ؿئ‎ ٢٤ ۲۳ص‎ 
٢۳۵۹ مٔ۳0؛‎ ٤)۳ ۹۰ 
٢۱۳۹. ۱۸۹ ۷ چ۸ر۳‎ ۳۸ 
> ۵ھ‎ ٤ ٭ہروم+روم؛ جوم‎ 


ےوخ) 
۹۵ 
ث‌ٔ""ٴ 
ڈشندٹ 


۳ہ 


مو۵ مہ۵ ) 


٢۵۹ے‎ ۳۷) 


۳۹ک ے۹۹٢‏ 


"٠ 


٢ٴ‎ ٭ًْ.٠.‎ 


ے۰۹ ۹۹۹۰ 


1ے ٤‏ ۳ےہ۸ ؛ و |م۸ہ۔ 
ہف قلی میر آخور باشی : ےم۔ہ 


۵ف ؛ ۵مہ۔ 


۵ه٦۹‎ 
>ًَ‌ 
٠۵ 
٦۸ھ.‎ 


کے 


نرسنگھ دیو : ہمہ ٤‏ ہہ ۹ 


8و٤‏ ٤ٹ‏ م چر۔ 


نرمل راؤ : ہ۱۲ ۔ 
ٹرہر داس بندیلہ ؛ سردار : رم ۔ 
ندر بیگ طقاق +: مدازالتباءے 


٢٢۲۵۸۰ ٣۳۳ 


اداے ۳ے 


٤ٴ‎ 


٤گ‎ 


ٴ“ 


ٴ 


٤“ 


۹ے ے۸٣١‏ 


نڈر لیگ ء داروغہ شکار خائہ : 


۔٣قم٣‎ ٣۹ 
نذر چد خاں والی بلخ : اوہ٤ جہ)؛)‎ 


.ھ2 
ے١١٦‏ ۶ 
۳ك؛ٴء"ء٢ة٢‏ 
ہے٢“‏ 
ورارے 
نکی 
ے۳٣۱٢‏ 


٢۱۳ے‎ 


(۱۲۹ 
۲۸۸ 
۲۳ 
"۰۸۸,۷۷٦ 
۳۴ 
۳٣ے‎ 
ے۳‎ ٣ه‎ 


۳٣ ےے‎ 


(ر(ھ١ء‏ ۹۳ ۹ر) 


٢٤۹ م؛ب؟۔صس کن‎ ٤ 


ٴ 


٤ٴ‎ 


لن 


ع٢٣‏ اےے۱) 


۱۳۳ مب 


رو تج تئیہ 


۹ ہےں[۱ 


ہے ۳٣‏ ا ٍےے۳) 


۳۸۱؛ جرب 


۹۰۰. 


ۓ۳۸ 
ہم 
دس 
٢٠‌'ٴ"‏ 
۴" 
۲۰۲ ۲]![ 
۴۲۰" 
۲٦‏ 6ڈ" 
پرد سس 
ہ۲۴ 
۲۳ "۷[' 
۹ٹ 
۸ٹ 
۹٥ھ‏ 
۵ٰ٦‏ 
1۴۵ 


ٴ 


ت3 


۴ 


ن 


٤ٴ‎ 


ن0 


٥ن‎ 


3 


٥ن‎ 


نّ 


ن 


۸۸ 
4٣ں‏ 
تسس 
اعد 
1۴۲۹ 
"ّ۷" 
م۸٢"۲ّ‏ 
۲۴۳ 
۵ں 
۸۱" 

۵٥٣٥ 
یت‎ 
ٰ>۳ 
ے۵‎ 

۵ٰ۸ 


لَّ 


٢ٴ‎ 


3 


لن 


۴ 


ٴ 


32 


ٴ 


لَّ 


٢٦ے‎ ۲ 


۳٣ں‏ 
می۳٠٠"‏ 
۴۸م 
"۴أ 
٣٢۳ٌّٴٔ"‏ 
۲۲۵[ 
۳م 
۸ں 
٦‏ ے٣‏ 
۴+۳" 
۰ہ 
٦ھ‏ 
٦ھ‏ 
ہے۵ 
ہج 
8۲ہ 


ںُ 


ٴ 


نّ 


ٴَ 


لَّ 


ّ‌ 


۸‌۹' 
ں24.ے۹ 
۹۔۲۴“ 
۸۹")( 
نمض 
لحازفیں 
ص٣۳‏ مم 
۳۳ 
ے۳ 
۳م۴؟" 
م۳ 
ء۵۵ 
۵ٰ٦‏ 
۰ٰ۵ 
اہ 


ںّ 


نذیر پیگ سلدرز : ۲۵۹۹ ۸۵ہ ۔ 


ندیر شوایت : ہریہےء ےہم: 


۰۲۳ -۔ 
نصرت خاں ملک صوے دار سیستاں ٠‏ 
٤۵۹٣٦٢٣ ٤۵۵۰‏ اجامچجامےے)٢‏ 


۳1ےے ؛ ٹ۵ےہ۔ 


نصمراۓے شیرازی ؛ ‏ روم ۔ 


تصیری خان (غاں دوراں) : جم ء 


٢٦1٤۰۵۹۰۰۲ ۸ھ ۹ھ‎ 
١٦۹۹۹۱۴۳ 


مھے ٤‏ و اے-۔ 


ت 
۔۔ 


ہسسبیبیىیٹىشس س١‏ س--صسسشے 


نظام بیگ : ےم ۔ 
نظامء شیخ : ہے ۔ 
نظاساےء قاضی : مہ+ہ؛ یم ؛ 


نظر یساول ٠‏ ہے ۔ 

نظر علی خاں (حا کم اردہیل) : 
ہمد تا .ھ۵ ؛ ۹۲ھ۵۔ 

روھمو بے کے نے کے ۹وڑے4 نعمت الله ؛ مرج ے٣مء‏ ے۹ ٢٣‏ 
۲۳ہ۔-۔ 

نطام میواں (تھائیدار) : ومم ۔ 

نظام الدین احمد ء حکم : ےہ 


ہہہ۔ 

نعم بیگ : مہ۵ ۔ 

ثقیس خاں : دم ۔ 

ثقری سلطان : ہ۲ ۔ 

ٹل راجا : موم ۔ 

تواب سلطان الثساء بیگم : جم ۔ 

نوازش خاںن : میرپ ءےہم ء 
۹۸م کے ۱کےےہم ٠“‏ 

ٹویٹ خان ا ٭وح ٤۵ء‏ و.ہٴ 


اٗاے٦‏ ٭ 

نطام ادن اولیا : ۳ ۔ 

نظام الملکے+ ٤ر٤‏ ىہم > 
٭و ء؛ مو ۂء ۱1 صچجتے اخ ظر۲ 
ہ+ر ۳۳۸٤۴۳‏ )ا فمفجره٤.ً٘”“+۶٢‏ 


۹۱ ؛ ١٦۸‏ ؛٤ےے١؛‏ ۹۲ا ےغ۴ 
۹٦۸ ۶۳‏ ۲ م۲)۸۸ ۱ وہ۔ 
فوڈر مر صفقوی ابو ےہجم؛ 


(۳۳۴۱ءے۴ ۱۸م دہ 
نظامی گنجوی : ہمہ ۔ 
٤ ۵۵ : 7‏ ۱ا ڈچؿ ٢٤‏ ۳خ ٢١‏ مو ہھ 
نظر ایشک : و ۳ت ۱ ۲ 
: نور بیک ء گرزبردار : ۸م ۔ 
نظرں (یگ) اتالق امام قلی غاں : ۱ 
ورالحنء غشی یہ ہرم 
۳۴ص٣٣۳٤‏ ہے ٣۳۔‏ 


تی کے 6إ ٤خ‏ م٤‏ ے٣م ٢٤‏ ۹٢۵۔٢‏ 
نظر پہادر غویثی : یہ ہہٴ؛ 
۵٣ذ‏ )٣ف ٢٤‏ ون ؛ و ہ۵د) 


بثىصثأظى|ؤ+ؤدحِ> تح ہے ےمےد٭٦س٦سصصحٴۃحصىہمستے‏ ٭غٗ+٭××مسوےس وس سم سے سمچہ 


4 
٤.۹ ٤ ۵‏ م ع٤‏ و ۴۱3 
ہ۵ ےممے 


نورالحسن غوری : ۵ہم ؛ ۹ج ۔ 


٣٣۹‏ .م۳٣٤‏ ٹؿے٣؛٤)‏ ظیصم!۱ 


ورپ بح )ىب۳ وخ۳) 


والحق .ے ے,.ہ۔ 
٤)۳‏ رو۳ )روم ۂ؛ چپم نورالحق ‏ ے.ہ 
٦ذ‏ رڈج ٤‏ ٣٣ح‏ ومی؛٢‏ لورالدولہ انجو : وے ۔ 
١۵۹۱۰ ۱‏ م۵۹ )>> ہھ؛ لورالدین قلی خاں : ۵۹ء ہے٦‏ 1 


٤ ٣۳‏ ٰےہ۔٭ ۰م ۔ 


لورالعمانء سیدا: ۹۹۸٤ء‏ جم 
۸۸۶۹م ُ 

نوراہ ء خواجم : پر ہم ۔ 

ور جہاںء ملکہ : ہم؛ وریہ 
ح٤1‏ فقرمہ 

لوشیرواں : وم ؛ ے.مٌٛ ۔ 

نال چند (مبسٹر جواہرات): ۲ہ ۔ 

لماز یگ :وو وو ۱ وہ ۔ 

نیک نام ء چچا پچادر خاں ے۔ ٠ء‏ 


(٣۳٣‏ بسَّْ 


و‌ 


وزیر خان ہم رر جء۱وہ؛وٴ 
ہت ٤‏ ٣پ‏ ء٤‏ ح ح٤‏ بجمںمٴ×: 
۵و٤‏ دمحم٣٤‏ م۵قح۱٢‏ 
٢۹ ٣ ٤۹‏ ا ہے٢‏ اک رمح۱٢‏ 
)/)۷٦‏ مََّحہ ٠“‏ 

وقاص حاجی (شاہ قلی خاں) : 
٤١۳ ٤١١۱‏ ؛۱ے۱+٤ا‏ ےہ٢۱٦‏ 
۸۸ا٤‏ جےام۔ 

وی ء شیخ ا ےدے ۔ 

وی مد ے'ں ولد عبدالعزیز خاں : 
پ٭.ہم؛ ٣ہچجفقی۔‏ 

ولی علدار : ۸۲ہ ۔ 


9۹.۳ 


پاباجی ؛ ہ٢٠‏ ۱٢۰.ہم‏ ۔ 

پادی داد ہر پور ۲۹ھ 
إ۳ ٭و ؛ مو۹ +٤‏ ہے٦‏ ؛ ۹ے 
ےعہ ۔ 

ہباشم خاں ء صویدار کشمبر 
٠٠٦٢‏ 

ہاشم دہ بیلی : دم 

ہدایت ال شیخ ےےےہ ۔ 

ہدایت اق تاذەری ء سید : یپ 
وو ےہ۲ ۷۹ھ الہ 
..؛٤؛‏ .دجو ٤)۲‏ و ے 
ےےہ ٠‏ 

پرجس : ۵۹.۰ ؛۰۲ ۹۹ہ 

ہردے رام کچھوابہ : ٣‏ ہہ ۔ 

ہری سنگھ راٹھور :٠۱۳۱ء‏ ۹ے 
۳ ۳ ووہ۔ 

ہزار مر ء اورک زی ے١‏ ۔ 

ہام گیلانی ء حکمم : ۸۳۸۰۲۱۱۵۳ 

ہایوںء بادشاہ: مہ ء چم 
۲ے ۔ 

ہمت خاں (سید مظفر) : ہ۱ 
٦۹۰+۹۸۸ ۹۸۳ ۶۸‏ 
۸۸۱۹ ۸۲ہ ۔ 

ہمت سنگی: ہاع ۔ 

ہمبر راے ۰۸۹۹۲۱۸۰۳۰ 


رف 


ٴ۴ 


گ‫ 


ی‌ 


یادگر بیگ ء حاحعب شاہ ایران 


ے ٣ج‏ )ا ر۳ج ۹س|م؛ ممچج؛) 


٭٣٤‏ ر٣۳٤‏ و پےےم٘۱ 


م٤‏ ٌےخ؛ ؛ے ۶+ ٦‏ مہ 
بادگار اوھرات 8 
یادگر چولاق : 


جم ےد 
۵ ٢۵۹۶ھ“‏ 
ص۵ ۔- 

یادگر حسین : ۵۳ ۔ 

یار حسین ہیگ : م۵۵ ؛ ۵۵ہ ۔ 

یار د خاں : یہہ 

یاسین خاں : ہہ ٤‏ ہمہ ۔ 

یاقوت حبشی : مر ےہ ۔ 

یاقوت ء خواجہ: جہ ؛ ہر 
٦۹ )۱۸‏ یعہ۔ 

می (ہنوئی حسین باشا) : نہ 

یی شا پسرء سیف خاں: ۹ہ ؛ 
عہ۵۸٣؛ ٣‏ ہہ۔ 

یی کابلی میر : 
ے اچ ۔ 

صجیلی کیلانی شیخ : ۳ہن ۔ 

یعقوب بیگ : ۱۳ ۔ 

یعقوب چرخی ؛ مولانا: وت س۔ 

یعقوب خان ؛ہ ےو ےرم ہ:؛ 


کے رت ہر ہی 


۸۵ ۔ 

یعقوب میر ےی ہے یہہ 

یکتاش خاں : ح٣‏ ہہ ےہم۔ 

یک ٹاز غان : ہرہورےء ےمم 
۳۳٢|‏ پچ ۳۔ہ 

ینگتوش ء افسر نڈر مچد خاں وا ی 
بلخ :۵ ؛ جے۳ء) ءومجعچط 
۳٣ ۰ ۳۵‏ یہو وی۳ 
ہے٣‏ کر ے٣۳٤‏ ہے ےٹم> 
ہ نے ۔ 

مین الدولی : مو۵ ٤‏ ہہ ٢>‏ 
ےہ ۔ (دیکھے آصف خاں) 

یوسف آقا ‏ ہرم ؛ ون ہہ +4 
۸۹ ۔. 

یوسف بیک کابلی (ہعت خاں) : 
ہ )“۱ ویں۱ں۔ 

یوسف چیلہ ‏ ےہہاء سی ۔ 

یوسف جوئیاری ؛ خواجب : ؿ۵ی ٭ 
۹۸ھ ؛ ےےءوے 

یوسف خاں سشپفی .م۳ ۱ ور۱١ء‏ 
٣‏ ا٣۳٣‏ )ا ٣‏ ؛ یج ) 
م٢ +٤‏ ٣۳ج٣؛)ءمربج۔ہ۔‏ 

یوسف سلطان ؛ حا کم چمش کڑک : 


۹ -۔ 


کو کی لہ 


آہدرہ : روم ے۹م۔ 
آتشی کا گھاٹ : من ۔ 
آسام یہ مسم ء جںپم 


ئ]-۔ 


آستائه امام ٤‏ ۶+۰ ٴ ایض یی 


الف 


ممامات 


آستانہ علویب : ۸م ٤‏ جمم٢‏ 


ےںمء؟[۔-۔ 


آسیں لام ے۵یے روریہ مب 
٣۳٣‏ ۵۹۹۹۔ 


آشی : ے٣‏ ۔ 


۴ ۔ 


آفر آبادےےن)؛ ہے ؛ وہ1۔ 


ْ 
آصف آباد (بھلی بهون) : پم ۱ 


آتچد : ظ۵ ے٣۳ ٤‏ ۸ ام٤‏ رم٢‏ 
هجم ا موٴؤج ٤‏ پچ ۹ْم ٤۱‏ ءمجم) 


کیہ 


آق سرا: رہم ۔ 


آتسو : ١ے‏ 


آگرہ وی ہو وہ مو ہی 


ى‌1َ۹"ٔ۹ 


۳ے ٤ ۸.٠٤‏ ۱ م۸٤‏ حم اچھ7 


+۹ ہٰه۹ ۂ٤‏ وپ ) 
۱۵ مر تابہی 
٤۹۸ ۱۹‏ ےب 
٦‏ ۸( ے۱ ں۱ 
۵ اےے ٤ ٣۲‏ چے.ب۲٢‏ 
ث۵ ۹م ؛ وو_بپپط 
۳٣۳۵‏ چی۳ ڈپس۱۳ً 
چم تاپیویجرم جےم؛ 
۹ ے۱۷۱ ۸ہم٭؛ یرم۱ 
۹۹۳ ؛ ۹۵م م98 م۲ 
٢)“ ۹۹۰۲۱۵۰۹ ۰۰ ۲‏ 
۵۹ ۶+ ۵٢ہ‏ ۱ 
۳٣۸٤م‏ َ) 
۶٦۶‏ ۸١٤و‏ ؛ 
ےنے لایےے ماے؛ 
بے ٤١‏ ۵ ۲ے؛ کے سے) 
٭ٹے کےٹ۵ے ا بےے ) 
۱ے ک۵ٰ۸ے ا .یہٰ) 
۴۸ہ 
آمل  :‏ ہن ۔ 


ى8" 
١۸۸‏ 
۵۔۲ 
روص 
"٣۳‏ 
پ۷بح 
ۓ ۰ 
خاے ۳۴ 
"'“[۲*ٌ۹٣۳‏ 
رہ 
ےہ 
"9۲٢۳‏ 
۳۱" 
۰-٦۹۹۱‏ 
۹ءے 
۸۸ھ 
۹ے 


)ھ۸ 


۔-٭ 


آہنگراں * ےہ ۔ 

اجمر ہےر ہی۱۸ ٣۵٣٢٣‏ 
۸رس ؛ جح ؛٤؛م۵۵؛٢ہ.‏ ہہ 
٢ج‏ ؛ ۲۹۹۰۰۱۹۳ کے 
۹ے ٣ ٢‏ کے ے٤‏ ۵ے 

اٹک: مب ریم+ء ہے 
۶۰ر ا ےم اےےہ٦“۔‏ 

أجین : ےو ےا ے٣س۳‏ ء۳0 
۳ ے٤‏ م۲ے) ۓ‌ٹ۵ے۔ 

اچلاء قلعص ؛ ہرم ۔ 

اچھول : م ۔ 

احمد آباد ء گجرات : .ہہ 
۸۹م )ب[ )ب٤‏ ۳م 
“٢٣ ۵٦٢٤۵٢۲٤١٤ ۹‏ م۵ہ 
٢ےٹ‏ ٤ےے۸ؿ‏ ٣؛‏ .و۹٤٢‏ ٣٢ہ‏ 
٣‏ ۵ ۸ء۹ ۹۱ء٦‏ 
ہے ؛ ٣‏ ے۲٤‏ ہے ٤)٤‏ کے 
۹ے ؛)؛ ک۳ھےے ؛> قرے ۔ 

احمد نگرہےم ء ہم ؛ ہھ 
ھ٢ا‏ ؛۳+؛ےم؛١؛‏ ۱۵۳ 
ے۵١٤‏ ۹إ ؛ ۳ے ۱۹۲۰٢١١۱‏ 
۹ع ) ہ۳۵ ؛ ۲۵۲۹ ہ۵۸ 


۹۹ .ےھ 
اخرجی : ۱-۔ 
اخسیکت (قصبہ توران) : ۱۰ہ ۔ 
اراکات : .ہے ۔- 


7 


-١ 


‫َ 


- 


٠-۸ 


-+ 


-0٦ 


آی 


‌۔ 


۹۵ 


مس×مممس۔ج۱و ہےوسوسجچھے۔۔۔سھ و سس سم ےجا سے شید ...بس س٠س‏ سے ا 


ارتنگ : ےو ۔ 

اردیپل : ۹مھ ؛ ۲ھ ۔ 

اردستان_ صقہان : .ہم ۔ 

ارغنداب کا گھاٹ : .۵۵۰ ۔ 

اڑیسئےزےے ؛+. ۹ے ے."۱> 
۸۵ے جھ۵ایمہیٹ۵؛٤ ٢ّ‏ 
ہی ٣‏ ۲۷۵۲ ی۵۔- 

استر آباد : ومم ء ۳۹ہ ۔ 

استنبول :ےہع؛ ہم؛ ۵ٛمہٴ 
ےم ہی۔ 

اسفرائن : ہرم ۔ 

اسلام آباد: پمء ووء ہےں ۲ 
جح ج۸ ؛ ۹۲٣‏ کے.۳۱)) 
۸۵ ۔ 

اسلام آباد جھترہ ا بوررء ۳> 
تےھوی۰دجوے 

اشکمتس فلس : ےم ۔ 

اصفہان : بر٤‏ ووب ھٹم 
یں" ٤‏ مم ٢‏ ۹مم ۵٣۸۲٣‏ ؛ 
۳ج۵ ؛ ے٣۳٤‏ ٣۳ہ‏ ےق۵ہ ۔ 

اعتتاد آباد ؛ ہن ۔ 

اعظم آباد : 1۰ ۔ 

اعظم پور ء قلعہ :۱ہ ۔ 

اق رباط : و.م ۔ 

آکں آبادں وی ہے )ہے ٴ 
وےر؛ ءھر؛ ٤‏ ومب١یوم٣>‏ 


"9.‌ 


جس ۱وبح ٤)‏ مسح۷ ج+بصٹست 
٣ض‏ ؛َی ٣م‏ ؛٤+‏ رجیم١‏ م١ی)‏ 
...2 


٦ء‏ ۸ہ ۹ 


خھمے ۲۶ک “کے د 

اکجر نگر (راج حل) : .وم ۔ 

الات : ۹۲ھ ۔ 

الہ آباد ایض غعپیر .ےم 
۹ ء) ۳ ۱۳ مب !۳ب۳ 
ےم٣۳؛۹۹ق۵٣۳)‏ ۱1و۵ ہدََٰ۲؛ 
(طظعےاڈاکےے۷٦١٤‏ ڈے ؛۲ ۵۶ء٢‏ 
۸ےءے۔ 

الاساگرء ند : ہمہ ۔ 

اباب : پ٭دء؛ جمم؛ مہرم 
۸۸٭۸[؛ ۵٦‏ ۔ 

انجرال ‏ ور ےبرءہ۱۔ |] 

الدجان : جس ۔ ۱ 

اندخود : ہے۳ ٤۵ےے‏ م٢‏ ۱ 
ہج )۹م ٤جك‏ ) و م۱۱ 
۶۸م و چمیۂ؛ے م٤مم‏ ؛؟ 
پربم ٤‏ پ مم ا ۵٤|‏ 

الدراب ؛ ہے۳ ۶ ہ۳٤‏ بس٢‏ 
ے۳۸ ؛ ۳۹۹٢ہ۔۔‏ 

اوجیٹیہ ء صوبہ ہہار : ۱۹۳ ۔ 

اورکنچ ‏ مہم ۔ 

اوچھ : مہے ؛ ۵ہے ۔ 

اودگیر قلعم : وپرے ری 


)١۹‏ جم صے) وج۳۲۵٤‏ م۔و۴+ 
عے١۲‏ ۴ھ۱۸) و۹ ےد کےوہے 

اودھ ۲ هجم ؛ ےجھ ٤‏ ہ۔ٴ 
مرے۔ 

اورنگ آباد : ہرےوہء ہےہء 
٤۶ےے‏ ہے کے جےٴ؟ 
۵ے ۔ 

اوس ۳ ۳۱ وآ ج٘مو 
۵ )؛ ١١۵۹‏ ہ۹۸ 1 اےےو۲؛ 
ے۴۱ مود 

اولہ (اولد ء ولد) جھیل :مم ۔ 

اوند چھهے: ہم ء رو جو 
۹٣۳۴‏ 
۳ے “٢٣٦‏ 


٢8٤۱؛ف‎ ٤١٦٦ 

اہونت قلعم ی مر ۔ 

ایھک : مم رام ۔ 

ایرات +ح م۲ ں ہو 
۳ ۸۸ےے ۲٭ے ں۱٢‏ 
09 ٤ے ٤۷۲۳‏ )ں۱ ٥۵‏ ×۹ 
۳۸ے ٹوچ رج ) پمج>۹١‏ 
رم٣ ٤‏ حجم٣؛‏ ۹ م٣‏ ٤ےۓ‏ م۲۱٢‏ 
جے۳ۂ ۹ .٣ئ‏ م,ٴوىسح؛ ۹ جم۲۱۲! 
پپپپے وم پ٤‏ وپ وہےپ۴۱ 
ں۳ ٢٤‏ ,٣م‏ ؛ خ م٤‏ وچم؛٢‏ 
جم ٤‏ [م۹ب۳+؛ فقےم ‏ ہےےےے۴١‏ 
م۸مم ) رھ ؛) ۹ھک وؤوؤڑٹھ؛ 


٢ہم‎ ٤٭ ۲ھ ؟٤ ؤٌ‌ےخ‎ ۵٦ 
۲۱م۲۳ہ۸)‎ ٦۸۸ھ۹۵‎ ۱ 
کے ک|ہ۔‎ ۰ 

ارچ ےہ ہن ےم ہاب 
۹۰ ) ہو 

ایروان ؛ پہمرپ مم .مب ۔ 

ایلچ پور روہ ےمم ہم 
سد 

امن آباد: ۵۵م ےہ ےہ 

ایندا ہو ےر ۔ 


ب‌ 


باپا شاہو: ہوم ۔ 

بارہ مولم: وہ٤‏ مم+ہ؛ پڈپبجٹ 
٣٤٥٥٥٦‏ ہْ۔ 

باری کی شکارگہ : وم .وہ۔ 

بالا گھاٹ : وم ہد ہھٴ 
ہے مم مہ۲ ۵ے 
٢)۲ ۹۹۹ ۶۹‏ 
۹+٦‏ -ْ 

بایان ں: ومم؛ ریح؛ ہےب 
فَٔٔ"ْٔ 

باندھون : وو تا ؛ ہے ۔ 

بالگل ء پرگتہ : ١۹‏ ۔ 

بلوری ؛ ہج ۔ 

بایل ہے ۔ 


"۰> 


مشاکں ہی ےہ ہوھ > 
ز٘ جب 

بٹاص : وےن ۔ 

بٹھتڈا ؛ مںپ ۔ 

جوف مم ۔ 

پجھورء پچھور ےہ رو۔ 

غاراج ارجم ویہیمے 
٢ے ٣‏ ؛ ۹ے٣٢ ٤‏ چوٴ؛٢‏ ممسٹس> 
ہی ٹاییوچے ۳ء ےس٣‏ 
۳٣۳٣ ٤٣۳۱١‏ ہے۳ ےےںے۳َْ۱ 
م۱مم تا روم۱٤‏ بپپسم: 
۹ ہم ٣۵٣‏ ۵؛ وجھ؛٢‏ 
٤۵۸‏ مہ۔ 

بدعشاں : +>ج)+“ ے٤ ٢۲۱۲٢۴‏ 

۹۷۹ ؿْمچپبےص>) ومب )۹۹ہچ 

۵) ۹ح۷ ) خ۰ ۳٣‏ )ےب١۱‏ 

۵ے ؛ تا کا ےمم ٢‏ 

۳۹۹٠۳ ٤ ۳‏ و۱ ے۹ُوچ 


٤ ۹‏ بے مار ندم ہےےإ۲۱۱ 


"۸)۱ 


۳ج٤‏ میم ؛) و 0مٰ رم۱ 


ش5جم ؛ پوچم تا ە؟پم 
وم ا ؤوم ٤‏ ےج٤‏ ےےم) 
کے ٤‏ م٤‏ رم اجم 
۱۹ء ؛ و٘ی۵۵؛۲ءوی)؛) ووی) 
۹ؤ ؛ ڈ۹۵ے؛ےوے۔ 


ہرار هھ؛ وھ ۶١ہی‏ ۶ مے١ >٣‏ 


ہے ۳وی نے ١۱ے“‏ 
ےے۔ ۱ 

پربوں 1۳ ۔ ۱ 

بربان پور : رم+؛ ہم ؛ چم ؛ 
۰۰٠‏ مہء یہ ؛ ۹و ؛) 
چگرے ۳قخ ٢١١٦٦٦٤١٢۸۰ ١‏ 
٭پورے جہو؛ ۱ح ؛۳۹ى۱۳٢‏ 
ے!س-ء پوےؿ۵ ٤‏ زم ٭ہ؛ےمّ٢‏ 
ہے ہے یے+؛ ۸.۳ ؛ 
۸ہ۔ 

بریلی : ےہ ۔ 

بستء قلعب ۔ پاب ٢٣٢۹ ٢٤‏ ؛ 
ظا رپڈبدءبہہپ؛ ٭م٣٢؛ ٢۲۵۸‏ 
ہرےچےء چر ب۱۳٠۳‏ ٣ب‏ ب۹۸١‏ 
وی ری ۲۸۳۵۰ رمھ'؛ 
چمون ٢‏ ام اےم ۵٤۸ھ‏ ؟ 
ےروےء ورہے؛ ۳۳ ۶٦٦۵٤‏ 
۴۱١۔‏ 

بسظام : مم ؛ ‏ مم ۔ 

بسنت پور (قصبہ) : م۵ ۔ 

بصرہ یی .ہ+وء؛ ْہہ؛ ۵ہ۸٢٢‏ 


رع رد خجدہتاےفیەہ؛ 


بغداد عہرء ہم ء٤‏ ۹6+“ 
ہے چے ب۷۷۱٤‏ ١ھ‏ ؛> 
۵1۹ ۲۱ ۹۵ +ےخجو ٤‏ بن ھ۔ 

پکلانم : ج .۔ہ+ہ؛ ۹۹٣م ٤‏ .م۶٢‏ 


۱ 
۱ 


ےو )؛ ویو )موہ 
بگرام : ۵۵۵ ۔ 
بگرامی : ہم ۔ 
بلخں وو یہ۲ ۴۸۳ ماد“ 
پورےءمڈہویوےے؛؛ھ۳٣٢“‏ 
وج٤‏ میم ىہ ؛ م۳ 
تاہےہء چرم تاآمیہس؛ 
روس تا پوہ. ہپس نا 


ہََ)؛ رہوػ ام قاامٴ 
ہم نا ریبرء جوم تا 
ہام ء رہم . مہم نا 
پر ہم پرس٭م تا +مم؛ 
برمم نا رھم۲ےہم ویوہم تا 
مہوم؛٢‏ ےج ؛ گلے ۴م تا 
وموموہےےم میرم تاجمم“ 


وو وم )؛ ۵٢۵‏ ) ٹ۵ > 
۸ھ ؛ 


ہے۵ ؛ 


۵۹م ٢‏ ۹۳ھ )۵۹۹ ۴ 

پچ ے۲۵ .م۵ ۰۲ھ۵۸۸ ؛“ 
۹۷م ۔ 

بلوچ پور یم ہے 

بی ء موضع : مہ٢‏ ۔ 

٠ ےا٦‎ )۵۲۹ ٢ ٣٣۵ ٠ بنارس‎ 

بند خان : ہم ٭ 

بندر عباس : م.ہ ۔ 

ندھیل کینڈ :بر ہ؟؛ ۹٭۹: 


وہہ ٣‏ ٭ 


ت2 


بنڈل : وں ۹۲ ٤‏ ەھ٣‏ 


۳ء حم سم ؛ ‏ م۲ 
۴۸ ؛+ ۲۵۹٢٤٢٣۵۵٤٢۹‏ 
۲۹۹۲۹۸ ح ۹ح 
خ ٤٣‏ مم ٢مہ؛ے٣م؛‏ ۸+ ٦م‏ 
۳ ے۳ >٣‏ ۸۹ ؛ روم ے۵۲ 
۱١ ۵۹۹۰۲۰ ۵۸۰۴٦‏ 
۶ ۹۹۳ ) ۹۵۹ ۱۱ے 
2ے ؛١‏ ۹1ے 

بنگش ۲ ور رردپہےء مد 
۳۹۱ روم خغف۵؛)٤‏ ۵ 


۳ 

بٹوں ؛ ٣ج‏ ۔ 

بوریہ ؛ ۳ ؛ ٣۔ہ‏ 

یوستان سرا : ٣۵م‏ ۔ 

بونی قرا (موضع): ۹مم ۔ 

بہادر پور : ےمہ؛ من ؛ ۳ہ 
۹ ءے “٭ . 

ناو ٤ ٢كم۸ ٤١‏ ۵ہ۲ 
٣٣.‏ ) بج٢م‏ ۂے؟ ٢م‏ ےےم 
۸۱ھ ؛ ۵۸۹ ؛ ٣۹۳؛‏ مہ 
کے۹ ٤‏ ۹۹۰۰۹۸۸ 5۹۹۱۶۰ 
ہے ٦‏ رے ٤‏ ہ۔ 

بھاگی کی گھائی : ہہ ۔ 

بھالی ء قصبہ : ۴×“ 

بھالدیر (بھانٹیر) ؛: ےہ ہے١‏ 


٢ 


لّ 


٤ 


نّ 


ٴ 


٢ 


ٴ 


ا٭ےے۔ دیکھے کوہاٹ 


ل 


٤ٴ‎ 


ٴ۸ 


"۰.۹ 


1و 
بھراچ : ۵۵ ۰۸۲۶ء بریے۔ 
بہشت آباد : ےمم ۔ 

بھکر: |+رےء مم 


۲۴۰۴۲ 


وہر 
ہے ۲٢ا‏ ےےںم ٢‏ ےم 
۵ )۹۵ ۵ء ۔ 
اک کو ے٭+ہ+۔ 
ھہر: وف 
٣٤٣٤ھ‏ ) 


ہے٣ ۳۸۳۳٢٥‏ ۳ہٹح ‏ قہہ 


٭++(؛+ ٣)+ء“‏ م۱٢۲‏ 


٢ے ٢٣‏ ؛) جہے۲٢‏ 
٦ھ‏ ۔ 

بهھٹیں ؟ ۳صمرى ۔ 

بھوان یک کھائی : ہہ ۔ 

بهھوج پور: ۱۹۳ ؛مو؛؛ ۳۳۹ 

بھیان : وو ۔ 

بھی 


٢٣٣۴ 


٢ے)‎ ٤ ٣۹٢٣ +٤ ۵ى‎ 

مہ۳ ۵۳۳ ) ہہ 
٣۳٣‏ ۔ 

بھیل ء پرگہ : وہ ۔ 

بھیمبرہ : ۳۹٣۱ء‏ 

پیجاپورہ ےپ٭+؛ ہرم 


۱۳۹٣۲۱۱۳۳٣ ٤ح٤٦‎ 


۴۱( 
٤١٦ 8٤١1س ٤١6‏ ۱۸۰۸ 
.٣۳۱ب‏ چبپ ٣ى‏ ء٤‏ ے٣۳۳‏ 
۹ےم ٤‏ ۵۳ ؛) ۵ےہ۵ ؛ ۳ےہ 


چےش ٤‏ مخ ٤‏ مہ )؛ وٹ۹۹ 


- 


-۸ 


-َ 


ٰ 


-ٰ 


- 


- 


- 


َ- 


آی 


جے؟٢؛‏ مھئ۰۱ہہ؛ ۲۹۳ 
ہی۱ جےرے آابےےئےےے؟ 
۹۹ےے ) ہے ۱ 
در یٹ 
٭وو؛ ہ۹۹ ہے نع۸ےے۔ 
پیراٹ : ۱۳ض۔ 
پرم کہ رر یں مر د۵؛ 
اید 
ابیکالیں ؛ ٣م‏ ۔ 
پیگم آباد ہ مم ْ2 ڑدیکھے آصف 
آباد) 
بل چراغی ہم ۵ےم۲۶ہء) 
[.۔ 


۱۷٣۹ ٤ ٭م‎ 


یو 


ہالم (ی شکار کہ) : 
٣۵۔‏ 

پام پور : ہے مہ 

پالوەء قلعم: ۳۹ ۔ 

پانی پت : ہہ ۔ 

پائیںء مائیر ء زھام پور) ہم 
)۷ے۔ 

باۓ میٹار : ےس ہوم 
ے۹۰۔ ۱ 
اتوح رہ 

پت : رں۔ 


٤۷‏ ےے۲۱ 


-. 


۹ 


پٹ پہی! وچ و یلام 

۶ ےمےے۔ہ ) چےو ےے دہ 

پوگنہ بالگل ہے ٠‏ 

پریندے قل > وپ پرسعو؛ چم 
د٣خ“ ٤‏ چيَ ٤‏ چج٢‏ ب٢‏ ٛ۲۹ 
دٹھیے ٢‏ ےے 6٤ک‏ ڑیے ےہ 

پشای (نوفح) : ہام ٢۱‏ ےوم ۔ 

پشاورہ مرپض پرپے یئ 
۹ ى٣٤‏ چم ٴ٤‏ سم ۱م پاہو؛ 
٭٭م پروم ٢‏ ہ1 مجن'* 
س۳خخ؛ ۹۳ش ٤ے‏ ۹ھ ٢.٦ ٢)‏ 


۳٣‏ -۔- 
ہگلی (رکھلی) بے وو ءری 

ہے“ 
پل انام بکری ؛ .ہم جمم ۔ 


پل خطیب : رمم ؛ جدم۔ 

پل نثر ٭ خاں یمم ۔ 

پلاس پوش (موفضع) : مم < 

پلاسوںن۔: یر بے ہیں سس ٭ 
سپ س۱ 

پلہلیے قصبم ؟ ‏ مر۔ 

پلول ء پرگہ : مہ ۔ 

پنجاب ہے 3۱ے مری۷ 8ھ +؛ 
رم٢‏ ىح٢٣؛‏ ہف 


۲٢2۱‏ ۲۸۲ ضف پج 1 بولاف 


حر چا جا ۲ 
۳ 


.. 


رجورےء پچ چٹ مجن ٢‏ ےچ ٢)‏ 
ہدے8 ؛ ہہ ۶ سے رپا 
وییہے و سے ؛ بھے؛ ۸۹ے ؟> 
۹۹۶۳ء 

پنچ برارہع جےء ۔ 

پنچ شر ہےم۔٤‏ ۳ م۳٣‏ ۸۳٣ٴ‏ 
ہے ۔-۔ 

۔پنچعداک کی گھائی : ہمہ ۔ 

پنواری۔: ے۔ ٤۳‏ ہ۵ ۔- 

پچوج : رم ء٤‏ وہ ء میم ؛ 
۰ ضص۳۸ ۸۲ھ .×٠‏ 

یوٹائ رج ۱۵ ۔ 

پولاء قصبہ : ہے ۔ 

ہارہ : ہے ۔ 

پیبول ے قلعد ؛ وم ۔ 

پیٹہ شاہجہان پور : ےووہ ۔ 

پیٹھان : ہہ۲٣ )۹٣ ٤‏ م ےہ 

ہیں پنچالں ہے مرے۱ مب 
ہھمؤؤوغعء ۹م ٤ء‏ پ٭ىس ء٤‏ ےڈ ٢‏ 
٤٥۳‏ ضخاا۵ے۔ 


ت 
کے 
یع ۹۴۳ ٤ ٣‏ ج۲۹ ؛ ٢۹‏ 
وڈ ۔ 
07 ہیر ورے 


0 


ْ 


ْ 
۱ 


۹8۴ 


٠ 


7 
: 


تائکٹھ ج وو چیم٤‏ ووکچ ْ۲ 
عیب روپ ہے۳۔۔ 

تبش ,ہر٤‏ جم تا ےچ 
بی برے تاءرجےےمجمٴ 


۶ٹ ۶ رے۔ 

تبریز: +ہن۔ 

ترکسان ا یر ۳+ چام ٠‏ 
۹ ۔ 


ترکیە (لرک) : ۳ج ٢۴٣+.“ ٤‏ 
ہم ؛ ۹ ہ٣٤‏ ڑ۵ے٣ ٤‏ خجھ٢؟>‏ 
٣س‏ ےر ۳ے ٣٣۳؛ ٤‏ کی۵ ؛> 
۵۸۸ ۹۸4 ہخ ٤ری‏ ہی 

ٹکہذ: ہے ك+؛ ےے۳ ٤‏ موم 
جم ٤‏ ,ےب ٤‏ جم ؛ ۳م۱ 
۰۹٦‏ "۔ 

ترلیک رر ۔ (قاس)اےے؛ ۔ 

ترنکل واڑی ء قلعہ : ےے ١‏ ۔ 

تربت (جار) : ٤۸ج‏ ؛ مہو“ 

تلنگانہ زصوبد مغراس : روو ء 
ہے٤‏ ٤خ ٤)٣‏ ٣خ‏ > م ۹ّٔ۔د 

تو درہی: ےم 

توران ؛ ٢۸٢ ٢ ۵ ٤٢‏ ١۱۵؛‏ 
ہضق1۱۵ ٤‏ ۸۳۰+ ؛ وم٣‏ ٤ڈؤوٹخج>‏ 
ہڑپے پییوبچے جب٤ ٢۲‏ 
وو ے۳۷٤‏ بے اڑے۳٦)‏ 
مب بج بے مروسچ۴ ڑ ۴8 


۹۲ 


جلال آباد مود 
جلالیە کا گھاٹ 2 وو ھب 


۱ 
ٹون .ہم ء جلیسر: ۱۳ء پہیہٹے 
ہار (موضع) : ۹۸۹ ۔ جال نگری ء سم ۔ 
تہاری (قلعہ) : ہوم م9وم۔ جمولںا ,ے۱۸٤‏ ۲۹۵٢ء‏ 


روم ا روے ۱م یہ۔ 
توشه سگ ٠‏ ہ؛ سىس۔ 


تھائیسر ؛ نہ ۔ جنڈالہ : ۵٥‏ ۔ 
نہران ؛ ٣مم‏ ۔ 

تھل ی گھاٹی : ہوم ۔ 

تھن (۵ئٹب) رو پر ہمہ 


٦ه‏ ۶۰۵۸۲ ۵ہ“ 
تیمور آباد ٠‏ روم ۔ 


جنجر ہے ہ٤‏ ر۴ئعوٴ؛ )4+۲۳۹ 
ہن۵٤‏ ۳خرظ۴ ۴۱۵۹ ۲مہ 
ے ١٤ےے ۳۳٣۹‏ ؛ ے۹٢‏ 
۸۵ ۔ 

جوار : مہ ۔ 


لّ 


جودھپور : ۳ ۹۵ ۵ ۵ے بے 
جودھن ے قامس ےےر۔ 

جوژ جاہاں : دوےٍ ۔ 

جوی ٹیا ےرہ 

جونا گڑھ : ۰ھ ےوہ 


جونہور: ور ؛ ۹ں ٢٤‏ مھ 


7 
ٹھٹہں: پرء وریوےء ,پر 
٤١٣‏ ٤1م‏ ؛ ئحںٍَّّْ٢‏ 
۹۹ ے٣‏ ا ج۸ ٤‏ چٗرپبٹ 
ے۳۹٤ ۵٦۵‏ ؛ ہٰےٹ۵؛ و۹ےدج ٢‏ 
۳۴ے ٤.۸٤١۵8‏ ۵۳ے) منج ٣۳٣ ٢‏ خ۵ اع ےہرج) و نو4 
١ے‏ ؛ 8ے ؛۹ہے ؛ ۹۲ے ٢)‏ ۰ ۳۲ہ“ 


۹ ۱ ظءے ۸ہ“ جوند ء قلعص ! ےے| ۔ 


جمپانگیر آباد (ہرن سیٹار) : م وم > 

7 ۹ ؛١‏ ۹مم م۳سھ> 1مہ ٠>‏ 
جالندھر؛ےےم ۔ : ے ۹ھ پر 

جالوٴ : ١۸٢ ٢۸۱‏ ۔ جہانگیں لگر ء راج حل ۲ م۳ مرا 


1 : ا 
جھانسی : ٠٤۹‏ ۱۰ غہا٭۔-۔ہ 
جیسلمیر: ہے۵ ٤‏ ۵عھ) کیو 


جام : ۲ ہھ ۵٤‏ ہے ۔ 
جدہ ء بندرگہ : .ہو 


ج ٣؛‏ ۹۳6 ؛ ے۹ >٤‏ 
۳۹٤۔ےھ‏ ۲ ےی 6 
چول ۔ مم ۔ 
چولکھ .وہ 
چھیرہء پرگن : ۳ے 
(اسلام آباد) 


چارجو ؛ جےس ۶ ہےم۔ 
چار چشمم : ہمم ۔ 
چال کلیانہ پرگنہ : اھ ٭ 
چالدور : ۱٢۹‏ ؛: ۱۳ ۔ 
(فلوء لس) وم ۔ 
چانوء پرگہ : وہ۱ ۔ چھی : م ۵ے ۔ 


چت ء قلعم : ۹۱و۹ح۔ے- 


چاننے ! وےرے ہےرے ہرور چیت پور ؛ مک>رء رےر۔ 


٦۱0۳۳٣ ح٤١۳) ٣۳‏ چن ا ہم ا ے م۳ ؛ چے.ھجح) 
(١؛٤‏ ھ۹۸٢“‏ چ۵ ٣ ٢٤۵٣٢١٢‏ نج)٤‏ پ۳ 
چاندی (چنٹی) ۰ دنو ۔ ۵ - 
چٹور : پمپہء مم :جم ۔ چین پور : ہ> ۔ 
چچ ہے 

چچولی ؛ قلعس ئ: وےے ۔ 

چشمہ علی مغل : وم ۔ 

چار کونٹه : ےیرء یہی ء 


ب+غمے ے٭۔ 


ح 


حائظ آباد : جہم ء وےم ۔ 
حجاز ےہ ۔ 

حرارہ :؛ مس ۔ 

حسالیںی (موضع) : .٦ء‏ 

حسن ابدال :×: رث۵ہ ء٤‏ چم 


چمن بسطام : ٢ن‏ ۔ 
چنار گڑھ : ود ۔ 


چنبا (چمبا) : ۹ء : ٣یہ‏ ۵ ۳۹ ٣۲۹۲م ٢‏ ۸۳ھ 


چندیری : ہہ ۔ :1 

چنگترہی :وو ۱ ۔ حسین ساگر: ہے٤‏ ےہ ۔ 
چوتتانی : ور ۔ حصار: دٹ۵ ؛ پچےس ء٤‏ ہے ءع 
چوراسی پرگنہ : ٦۳۹‏ ۔ ۵ٹ ے۳٤‏ ے٣‏ ے۳ ؛٢‏ 1 ٴم٣٢‏ 


ےر 


حلپ ٠‏ ر٣٢‏ ) وضو ءچےے۔ 


حل رع -۔ 

حیدر آباد : ہو ووو+ےہ؛ 
زےو“. 7 

حیدر آباد کی گھلٹی : ہوم ء 
۲ہ ۔ 


حیدر آباد کی لدعی :؛ ۸۳ن ۔ 


ح 


غان آباد ےہ رم ےم سم 
١م‏ ۔ 

خالہور ررءے٢.۲۹۔‏ 

خاندیس ع٢‏ ۲۵۵ ۴۸۹ ٦ب+د()‏ 

ہے ھ۳ا ہے٣‏ ٰٹ۵ ہ۵٠[‏ 

ختاریے رر 1ر ہ۵٢‏ ۳۲ہ۔ 

٠ ۔‎ ٥: عن‎ 

مجندں رپ۹س ؛ ہے۳ )؛ 
۷۳ے ۳۔ 

خراسان ہی یمر مج)م+؛ جئ۵ں >۱ 
بو پ٤ ٤۳.۵‏ ۹٣م۔‏ ۰ 

خضر آباد ؛ہےوم ٢٠‏ 


ہ۳٤‏ م۵ ۹-۰۲۱ہ۹1۸ ک> وے؟ 


٢٢ ۹ 


سےے۔ 

غلمں ہرم ہوع۔ 

غلیل آبادے قلعہ ی پر ں ۔ 
خنجان ٢‏ ومےپ نے٣‏ ےم ٢)‏ 


٣‏ ۔ 
خنشی ء قلعم : ۵۸ ؛ ۲۵۹ ۔ 
خواجہ اوچھن ے8 ۔۔ 
خواجہ ژید : ۵ۃ م ۔ 
خوارزم : مہم ۔ 
خواص پویہےپٹ ضط یئبمم 
خواف : +ہھ ۔ 
غوست : وہ٤‏ ۔ 
خوشاب : مم ہ ے٣‏ م٣۳۔,‏ 
خیجر ذرہ : ےہ۳ ٢٣‏ ۸ہ 


٠ن‎ 


دامن کوہ 7 (چکلہں سالکوٹ) ٠‏ 
۸> رہہ 
دتیا رزےر مر 


دروازه خواجم غضر : ٦٢١‏ > 
٦-۔‏ 

درہ تنگ شور : ہوم - 

درہ دندان شکن :ہم ۔ 

درہ عرشک : مہم ۔ ۱ 

درہ کتل تلاؤ : ۳ر ۔ 

درہ کزں ہر رم رپمہ .سم > 
۸م ٤‏ ومم۔ 


دوہ گنیدا : وم ۔ و 


7-1 


دریا پور (موضع) : ہ۵ ۔ 
دکنی ےب رہ ھرے ےس + 


چجھ ٤.۰۰۲۱‏ جھ)؛ قفد ای 
۹۹۲۶۹۸۲۱۹۰۰۶ ےم+ ں۱ 
بوو پ مو مم عغایعم؛٢‏ 


)پر قڈ۵؛١+؛٤‏ ے۱۵١ ٤‏ ہ۲۵۸ 
تا ۳ہو ےر ہےےں؛ 
٤۸۲‏ ۱۸۷۰۱۸۳ روںد؛ 
رر تر وک رو و گ رقنۃے 
(م ) ۹ہ ؛ وے؟٢؛‏ ۱۲۹۹ 
ہ۳٤ ٣٢‏ چپ رحب 
ا چبجوب) مر" ےجب٤‏ "8ھْجحخ۳۳) 
٦٦‏ وب ۲و ضصضص یرب 
۹۸م ٤)‏ ۹م ٢)‏ ےم یرم٣‏ 
۰۲ ۲ن۵ ؛ ے٤ھ ۵۳١٣٣‏ ؛ 
٤)۳ ۱۶۵۹۰ ۳‏ وںًَّ 
ہیموی وروی یہ 
۱ےک ۴ ے٦ا؛کعے٦ ٦۸۰۸۰۰۰٤۰‏ 
٤ ۸۱۲۱۸١‏ مووےءےوو۱) 
مصھے ٤‏ قمەے گرءڑوے ٤‏ ۱ے 
۹ے ؛ ۲۲ے +۲۹ ے٤‏ ۵۵ءے۔ 


دلخک ) قلعب > سپ ۔ 

دمتال ۰ م۹ ۔ ۱ 

دمتھور (دمتور) : ۱۹٣م‏ ۔ 
دہیال ام۵۸ “٭ 

دندا راجہوری : ہے ۔ 

بوآہ : ہےہ ۲۶ ۸۱و ارے ۔ 
دواؤدھ کتل ٌ مو ٹم ۔(دوازدہ 


۹۵ 


ٰ 
ٰ 
ٰ 








۱ 
۱ 
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کنجل) : ۱١‏ ۹ ۰ 
دردابائی ی گھاٹی ےم ۔ 
دو اخ روم ۔ 
دولت آباد ہم ہم مو4 
جی وو ط رخ ما 
ر٤‏ ٤ا‏ ق٣‏ ر(؛ ہگر) و٢‏ 
ٹن رم رے ۳۹ دعےم۱٢)>‏ 
١٦٢٤١٤۵۹ ١۵‏ ٤ےے١)‏ 
۶۳۷ ۹۰۰ م۳ اٹئ,.مَ۱ 
وم روب ےر ۹> 
مہ ۰۵۳ >+ہٰ۹٦‏ ٦امیں٢‏ 
کے ۔ 


_دون ک گڑھی : ٭ن!۔ 


دھ خواجں اولیا: ہم ۔ 


دہ خواجم لقان ؛ مم ۔ 

دہ معرزایان : جم ۔ 

دھەلو؛ ہے م۔ 

دھارسیون : ہم ۔ َ‫ 

دھامویں ہر ّچو مو 
ے۹ ٢١۳٤۹۸۲٤)‏ 
۵ ) ۵۹ض۳۵۔ 


جج2 


دھاور: رن بہءوہاےجے۔ 


دہرہ باغ ٤‏ اور منزل ١‏ رہ 

دہرہ دون ؛ م ج۰۲۹ )٦۵۵‏ ۳ء 
راے _ 

دیلےی خ ہجو رو بے ػ×ئڑے_.> 


٣ 


ے۹ 


ع۸٤‏ ۸ھ ؛حج.م ٤‏ وبحبپ ٢‏ ‌ْ.ًَ 

٣‏ م۵٢٤‏ و پہےءرب۲ دیوی ؟ م ری ۔ 
۴ے) بع بے پح بسس؛ ہوس؛ 
١٣۸ ۱‏ ہےم) یہام٤٢‏ ۹۳ء ً 
٦م‏ تا موم ء؛ ہی 

۰٠ھ‏ ام تاے وی٢‏ ٰ 

۵ ۱ے ۵۲۹۰۲۱۵۳۲ نے ّیح 

۳ ک؛ ے۹م)؛ و دی 


ڈل؛ جھیل رجہ ٤‏ ؟ 
٢۸‏ ؛ ۹ ؛ ۹ مع ؛ ہبےجٴ۹ٴ: 
٣‏ .۸۴ ۵۲۱ہ۵؛۲ ۵یہ 


7 ڈونگر پور : .۔ 
ے۵ م۵ےم تاہےد ٤‏ ی۰۔بٹ؛ 


ہن ١۹۹ج‏ ۴ئ رڈیےےظ, غ۲ ر‌ 


٤۶ب ٤۹‏ ےںی ۱ و و ۱ 
زاہر : ۹۰۲۱٢۲۸۹‏ ںہ 


راجپوٹائم ٣م‏ ہے۔ 
راج پورےنء ۔ 

راج دیو ہرا ء قلعہ : ہ۱۳ ۔ 
راج گھاٹ : ہہ ۔ 

راج عل ےرے ۰ء ۔ 
راجور ؛ ور مر ۵ںں۔ 
راجوری : ہن۲ ۔ 


وہ ٹاہےو؛ موی جہف 
مو نا یو یومیہ 1وی 
ےءے ٤‏ ۱ے ٤+ہرے‏ ام ے) 
سے حم ٹ۵ے ٢۷‏ وڈٹے؛کےوے ٢‏ 
ہے ۲ ہے ا ے۲ یےے؛ 
۹ے اے م۸ ؛) ٣‏ فقہ۔ 
دھمراس : ٭نہ مج ہے 
دھورپ ؛ قلعب ۔ وبپرء ےمم 
0۸۔ 
دھول پور : ہ ے٤‏ ہے ۔ 
دھوم گھاٹ ء (موضم) : وو ۔ 
دھون ؛ سراۓے ع بجورے حسم ۔ 
دیپال پور ۳مہ ےےےم۔ 
دیر گڑھ پہیوءےو ٢‏ ہے٢‏ 


١۹‏ .ھ؛۱ء رپ!پث پو٘ووو 


رام پور : سم ۔ 

رام کوٹ : ےب ۔ 

رام درہ : .و ۔ 

راۓے سین قاع وم ۔ 
رباط زیر کان : وم ۔ 
رپری چندوار : وےە ۔ 
رتن پنجال ء کھائی جع ۱ ۔ 


رآن ہورں یی ہچ ےو اھ“ 


رتبھور : وہہ ۔ || سالو قلعم : سم ۔ 

سائوپہ زمعروف ںہ غازی بیلہ ٠‏ ی۔ 
سبی ‏ رع۔ 

سراپ : ےب بہہےے۸ىمء 


روپ باس ہے ہے وپ۱ ءاےےب؛ 
إدب ےن وے وہ 
روستاق :روم ۔ 
رولدء قلعہ ؛ رس ۔ ٤)۳‏ ججم۔ 
روم ےم ےے ۱ و٤‏ جٹ ؛ سراۓےغ اآمالت خاں : مم ۔ 
سراۓ شمس الدین :ےہ ۔ 
سرپل ؛ ےمم ۔ 


٢١۵٣٥‏ ۲۲د۰>ہ۸ہ۵۸؛ 
۹ ۔- 
روہ الکبری : موم ٢‏ ۵١م‏ ۔ مت سو کی وو 
رغاؤن 21 بر مو ور سے سور ریاست رو مرء 
۳ ۹۵۴) رووےّ 


سروج :وو 1مہ 
سروبی : . چو ًٌخحو۔ 


ر‌ 
زعفران ؛ قلعس ےئم ۔ 
زمیتداور : ء٤‏ ,پہے٤ًرپم+)‏ سربند ےج پے ےو رہ ٢:٢.‏ 


ےب۳٤‏ پم؛ .٣۳ن ٤‏ خح٣۳ھ۵‏ ٴ٢‏ چ١‏ م ٣‏ ) سم ز ب۳ بمنخ۳ ۱ یمم 


سان چاریکا: ہوم ۔ 
سانوان (موضع) : ےہ ١۱و‏ ۔ 


ےے٦‏ ؛ ۸ھ۹۸ ٤‏ ۴ا اےاکےوڑے١٢‏ 


رمخ ٤‏ مج مدء وہرو۔ہ ١‏ ےےم ۰۲ م۸ہ۸م) ۹ ٢ھ‏ اھےںن) 

۱ ے٦۴٤‏ ہمہ 

2 1 سری گھاٹ : مع ۔ 
ساتلمبر : ہےئٛ ۔ سری لگر ا ہے ٭پءمپےےمٴ 
سالپیرء قلعب : سم ۔ ۱ "۱٣۲ ۳٣٠۹‏ ے٣‏ ےخب۱۳ 
سامیٴء گھاٹ : ن٤‏ ۸٦ء‏ ہے ٴ ویج موب ۳ب طّہ۵؛ 

ے٦۳٦‏ ٦ئ‏ مے ۹۲ےے ۸۵م ۔ 

سالبھر : ۹۰ھ ۔ ۱ سری نگر(گڑھوال) : ٣1۱۶‏ مو 
سالتور تلعس ‏ ۳ء جم ۔ ۱ ۰۵ ٣۲۹۵۳‏ ۵ف ٤‏ وف 


کےے -۔ 


۔ےی*۹ 


سعید آباد: رےہ) وےدے 

حدوتن : ےوم۔: ے٣ن ۵٣۰٢‏ -ٌ 

سگھر :و ہے ۔ 

سلطفان پور : صہ ٤۲٢٣۰٢‏ ےںم) 
۵۸۰۷۱۱۹۳۹ ہف -۔ ۰ 

سمرقف: چرپ س٤‏ خح سح ٦+‏ 
ےب آا میےس؛: ب,م۔ 

سٹو گڑھ ہے پپسوےمہء 
مھےے ٣ ٢٤‏ ٹدے ا ۵ف۵ے۔ 

سلپھل؟ إآو روہ یہ سب 
۹ے . 

سلیھم: ہیہے۔ 

سنگ بارہ ٭ مج م 

ہنگک حصارپالا ‏ ےم۵ ٠۵ھ‏ ۔ 

سنگے سفید :ای ہے٢ ٠‏ . 

شکر یز ۰۱۰۷ء 


سمنان ر ۸۰۶۵۹۰۳ ۵۔ ۔ 


پھووووتو ردسوسشسسمسصٌُصسى+مي_ىٌْػىِيىہ 
ساسح میمت 


سوا پارہ : ےو ۔ ٠ ٠‏ 
سراد ‏ موء وو ںےےو۔ 
بورت ء بندر (ہندرگہ) 


قحہ ١)‏ ..ه+ ٤)۳‏ .پِٔ۷ًَّْ ك ے٤٣۳۳ ٤‏ 


٢) ١٢ص‎ 


ے جم ؛ قفہم٤.>+>مر٣وجخنء٤‏ جےجح') 

کیٹ و۵۹۹ ۱و٤‏ قءہ۶) 
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نمی می 

۹۸م ۶۵ یج٠‏ ی7 

٦‏ ءے )؛ ۳۴ے ؟ .ھ۸ ٤‏ ۰٤ھ‏ ۔ں 
کی 


ر2 


سورٹھ : ون 

سوختِد چنار : ٭۔ 

سوکر ربمم 

سجارن: پور: ۲ق ؛ ۳۹ہ> 
۸۳ ۔ 


اوہ 


سیچ پور ہ۵ ؛ ۵۵ ۔- 


سپرنڈٹ : ٢ے ٢۸۵ ٤ ٢‏ ۵ذہ۳۔ 

سہرن کوٹ : ہوم ۔ ۱ 

سیالکوٹ : جرہےء ےہ ۹م 

سیالہ ء قلعم ۔ ہ۸ه۔ 

مسا سے ٤٢۹‏ عہع۱ 
۳۵ ہ٣۵٤‏ ح٣۵۳‏ ؛ ےمجھ)؛ 
۳ ؛ ۳ھ ۔ ۰ 

سیوستان : م+ء جم مم 
7 : 


۵ ؛٤ےے٢؛‏ ۵۳ ؛ 5٦۵‏ ن۲ 
۸٥۰‏ ۹ہے ۔ 
سیہور : ١1ہ‏ 

ش 

شاجں سرک : وہر وےکےاہ 7 
شادپان : ہرم ۔ و “> 
شام جع ؛ مریوم.؛ ۵ھ ؛> 

0۵۹٦‏ ہ-۔ ۲ کے 


شان چاریک  :‏ رم ۔ 
شاہ آباد ء آصف آباد (بچھلی بموٹیا:: ۱ 


رو نی ں ہے ھ * 


شا آباد عرف ویو اگ :ہم ۔ 

شا برچ : وھ 

شاہپہور رو چو ےو وَّ) 
)۱- 

شاہجہان آپاد (دہلی) : موم 
دم وم ےوم؛یہ۹مْ۱ 
۵ھ کے ھ۴٢‏ ۲ٹ ۵٢٢٢‏ ؛ 
ے٣ٹ۵؛‏ ۵۲۹ ٤‏ عہ۵ ٤‏ ہےدھ؛ 

۸ٹ کے۱ہ٤‏ ۲۶5۳۰ ںی۔۔ 

شاہدرہ :پہ ۔ 

شاہرخ سرزا :٢۱ے‏ ١ء‏ 

شاہر خیہ (صوب) : ۲۳۹۹ ےے۔ 

شاہزادہ پور : .ہہ ۔ 

شاہ مرج ہم ۔ ۰ 

شردرہ :ےم ۔ 

شرغات ضرف ۶ 
۵م رم٤‏ مم تاجمیمٴ 
٤٣‏ ہم ٤‏ ۸۲ء۔ 

رم میرم ۰ 

شجاعت پور : ۱۸۵ ۔ 

شکر پور : رم ۔ 

ٹس آباد: رےہ ہووہے پےہے 

شوراہب : ہم ۔ 

شولا پور: رہ ؛ .م۱؛۔ 

شہاب الدین پور :ےس ۔ 

ٹیر حاجی ء قلعہ : ہ۲۹ ۔ 


۹۹ 


شیر گڑھہ: ۱۱١‏ ۔ 
شیخ آباھ : ۵ء ۔ 
شیراز : ہ۵۔ 
“یو گان :رہ ۔ 


صس 
صاحب آباد (اچھول): ہجب+ء مس+ 
سچے ج٤‏ تجیبىح ۳۳ ٤۵۸ےہ‏ 
صعاے ہس مم۵۔ 


صفا پور ا ے دب ممےح؛ ۴ م۵۸ > 


۵ ۔- 


ضحاک ا ہے۔+ء یےب ٴ٢‏ ۰م 4 


ام نے"( 1مہ 
طَْ 
طاق بستان : جم ۔ 


طالقان > مود پپم ےم س۔ 


طیسں ٠‏ , ہم ۔ ۰ 
ظ 


ظفر آباد : 
ظھر نگر : 


۷٣ےے‏ ک۸ےمے۔ 


۳۷۴۸؛)وہ 


ہەم۹4 


ع فتح آباد ج رم ٢)١‏ وح٭-4 
٠‏ ہہےْ۔ 
پہے ہس 
م!بے بب ہی وو۵۔ فتح پور سیکری : ۹ ٤‏ بھ؛)“* 
بے پٹیپچےء ہبج ہےم ٤ ٢‏ ٤٣ح‏ ٦۳؛)‏ چبموًو یر۴ 
٣‏ ے۵ ۸۹۲۱م ؛ و وہ۵۔ ۸ھہْٰ-۔ 
علی آباد : ۵۹م ٤‏ چجخم ءا ےوؤم۔ فراہ : ۳ ٠)‏ ؿح؛ںب ۂ وپ٤‏ 
علی دکہ ء آدمی دکہ گھائی : ٭ر ۔ 
٤ ٣‏ ح.۳؛, مو +ںنروج۱؛ 
عاد پور جم ۔ 
۳6 ھ۵ا ےم۵ء 
فرےخ آباد. - 
غ 7 >۹ *ٔ 
فرخار: ٭وء ےہسم ۔ 
غور بند ؛ مم ےس پےى۳: فرنگ ا بدجےءےم۔ 
ہلج ٢‏ ٣۳۳م‏ اجرم۔ قولادء قلعم ٭ مم ۔ 
غوری ؛ ہےبےء ہہہٌےء روپ فیروز آباد: رس ۔ 
00909097 فیروز پور : و ۔ 


7 قت ۰ 
۳جك ٤وب‏ وحہؤوےے ۱> فیض آباد ؛ رم ؛ مم بھی تجد 


۵ ۹ہ ۔ 


ق 


۸٣م‏ 7 ۴م ٴ6 ل ۵مّ۴ ۲ ہھھہ 
غزنی (عزنین) ٠‏ ہوم ء٤‏ ۱ وم۱؛)٢‏ 
۳خ ٤‏ ج۵۳ ٢٤‏ م۵ ٤‏ ھ٢‏ 


سم تسم سال 


ہمٹؿ۵ ٢٤‏ ۹ ۹ؿ ٢َ ٤ےہ ٤‏ قرا باغ ہے و 


قراتیت ؟ ۱۳ع ۔ 
قرشک : ہ وم ۔ 


۵ - 
غورستاتن : مہرم ۔ 
غوطی (موضع) ےےم۔ 
غیات پور (لاہور چھاؤی) 7 


قرشی : روم تاپییوجمء ےپ ء 
۹ ج٠٢ ٣‏ مم"ْ۔ 

تروتچی : مم ۔ 

۶ طنطنیس ع مروم مرو چےے۔ 


قصور : ۵۸۰ ؛ ۵ے ۔ 


َ۔ 


۹ے ےہ 


فک 


تس س۳ع یہ سس ٣×٠‏ ےس ہت سب سی 


فارس : ء 


رر 


قلات : رر ویہمرء؛ ,پبم؛ ک 


٦۰۔‏ 1 
کابل : ۵ء ۹جء ۴ء پہب تا 


٦ 
از هیہیہء ہویہے بیس إ!‎ 
)ےتپ۱۲ پمج۲‎ ۵ ۱ 


۳ اہ اما ے ام ےںم۔ 
1 ٦۹م‏ ء٢‏ ۹ہ۲ ط۱ رضح قامحںم 
قید ۰ ٤‏ 7 تا 

و ۲)۲ ٦‌ە.0َ"‏ ۲۲۹ ٢۳ے‏ ہے ےہ ہ٤ےےٴ‏ 


لن ٴ لن َ‫ 


۰ ۲۴ مور ےم ۲۸۸ ہو یہر موب 
۸ءء جم ب۱ سم تاجیمہ 


۹ء سیق تاحجحءہیب۔ 


۳ب۳ رب ارحب) وروج 
0۵ ۵۹٣ب‏ یی ےر" 
۰۲ء ےتا جمٰہء رس ٦ہ‏ چر ےہ رب 
۳ ۳ے مم یبط ۹۰ء روب موب موب 
٦۷٦‏ ۳۹۹۱ء +وب؟ سٗبفبف ۱ ۰۹ ۱ ے۲۳۱۹ وو یو 
٣م‏ ؛ ۸ ٹم ءی۹یوم٤ے‏ فح تا ۱ ۵) ٤۹‏ چم ٢‏ مم تا 


٣٣ن ٤‏ جن ہی ناژپمی؛ ۷۵ ؛ے٭+م ٤‏ سم تامبپم 


ممن تاممےعےمخ ہم ۹ ) ۹مم ٤)‏ ہوم وم) 


۹ ۵۵۳۲۰ ؛ ۵۵م ٢.ہح‏ تا ےم ٤‏ ہےمّہءےےم ٤‏ جارم ۲ 


٤۷٢۴۸۰۰۲۰) ۳۴‏ ےہم> وفیہم۔ ۲ 
۳۲ ؛ )۲ ۵ ؛ ہ۵٥‏ ؛ ۹۳م ؛ 


: ۱۹ کے۹ ۹۸۰۲۱م)٤ہچی۲‏ 
۰۳ ۸۰۹ ۰ء۵۹۰ ۹۹۰م تا : 
۸ٹ ٤۵٣٣٠٠‏ ٣س‏ ۳چ تامرمندء 


: ۹۲و۱۹ وف‎ ۹۰۵۸ ٣ 
م۶۳ ۵۵ ۵۵۵۱ ۱ ۵۹ہ تا‎ 


ری وو ناویپیہءورہ ۱ 
۵۳٣ ٢ ۱‏ ۷٢۵۵ء‏ وی 
۵ ے۹٦۲۶‏ ۱۳1 ٌٗہے۔ 


۵٣ 5‏ ؛ ٣ے‏ ف ا۵ے دم کیوےح۲٢‏ 
عطنعدہن ؛ پندر5ہ ٠‏ ۔ 


۱ ہ۱۵ وم تاہویئحء 
ُ ٴٌ - 
م۱ ہہ ھ۵۸۹۵۹ ری ؛ ج۔ہ> 


قورماج : ہرم ۔ )٣‏ ۲۹۰ ۲ رو ےو 


ےش 
نچ بی ہہ ۔ وفر یہ ورش۔-2 


؟ۓ۰۲"‌ 


ہ+٭خجوہہ؛ےے٭؛ غ۸ ٦٤ےے‏ ؛؟ کرشک نود : مھ ؛ ہپ سمسق +> 
ہے٤‏ مڑے اے8ے ٥٤‏ .ھ١٢‏ ۰ہ 
ے۸۳ کرک : ۴ہع ۔ 
کاٹھی واڑہ_: ١م‏ ۔ کرکان ریم٤‏ مم۔ 
کاشال :ےہ۳١‏ ہن ۔ کرمان > رم ۔ 
کاشان ج۳٤‏ سم ۔ ٰ کراٹک :پر یہ ہہ“ 
کاشفر: ۹ء ےرم)؛ ررم ٢)‏ مجو ‏ جےے۔ ۱ 
مورہے وہ رجبس۳؛ م ح۵٢‏ کرتال : ہہم۔ 
۵ ۱ کرولہ :ے۹ ۔ - 
کالا پور : م۹ ۔ کریلی : ےو ۔ 
تالبی : وم٤‏ ہہ ۔ کشتوار ا پمہء سے٤‏ جمم٤‏ 
اکلسی قلعم : +رم ۔ ٠‏ ۹٦ھ‏ 
کالنجر إ رم ٠‏ کشک ؛ ۲ےم۔ 
کاکیارے قلعہ ے٣1‏ کشمر: ود ئیرءوتایرءے 
کاگڑہە؛ جموں : ۳ہ ؛ ٣۵۵‏ ) تارب رر معے؛ئح ۶ ۴م 
جبہر ۴۳۳۹۰۵۰ ریے۔ تا پہ+؛ جس ٤٤ےس٣٤‏ مے ٤٤‏ 
 - -“ ۶‏ ۰ء" ہے ء٤‏ ٭و۹ء کنیڑہئکے.۲؛ 
ے٤٣١١‏ ۔ پبرراوررویہے؛ ے٣٣‏ ؛ ۹مك٣‏ ۹“ 
کانواہن ۓےہرہ+ءے۹م ؛ +٣۳‏ ڑ۲ م٤‏ ۵ئ رو تا 
ےمےےہم۔ ہوبےء یوب ہے۳ا ے۱“ 
کاویل قلمہ: رور۔ ہجے+دیعےے؛ ڑے٢؛‏ ۲۹۸ ۹؟ 
کچھ : ووم ۔ توب و ے۲ ب۳سمسس؛ ۳۵٤‏ ۹ 
کرآورہ ؛ “٢۱٢۵‏ جیب جرب وجرےنےج ٢‏ 
کرارہ: بہپرء ہو ہے جورم ۳ م٢‏ ١٢ھ٢٣٢‏ 
کرام ےو ی۶ .ون۲ اج ے۵ ٤ظ‏ * 
کرجھاک : ہے مھ ٢‏ ۱ہ۵۸ ٢‏ مٰ۸ھ ؛؟ وہ 


کرشک : ہمن ۔ ع۲۶۵۸ ۵ 1/۵۰۲۹۴ +ڑوٴ 


> ا‎ ٤ 
"۳ 


٦ ےل‎ 


٤0ےے‏ ۲ء۸ 23 ۳ سس 

وو رو ہے مچے ۲ )] کولابں قصیںی ٹر لدوٹػۃ۔ 
۵ے ٤‏ م۸۳٥٤‏ چ۸ع م۸ کولس : ٭ہمٴ۔ 

۲۳ ۔ْ کوکن (علام) ‏ ےہر ہو 


.تپ 
کونکن : مہہ ا نے ام,ےے۔ 
کووی مرگ : ۳۰) ۳۹۳۔ 
کوہاٹ :ے٠‏ ؛٤فقج؛‏ ج۵ ؛٢‏ 
۳ؿ ۔ 


کوہستان ہے یرپ" ۱ء یےم+ء؛ 


کشن گڑھ :ےم ۔ 

کلکتہ : ۹ رام اےرےںمم[۔ 

کلیان ٠‏ ۳ مہ 

کیاق ) دو تا ریہ .ےےے۔ 

کلیفء وادی : رجم ٤‏ .مم 
وہم )مم ۔ 

کملا پور : ہم ۔ ۸۔ 

کمایوں ٠‏ ےہ ےہ کیجوہ: بوےء ہوے۔ ‏ 

کمتھاب ی٤‏ إم۔ کھتوام ء پرگنە :مو ۔ً 

کمراج رہہ م۔ کھڑک (کری) : .ہ۔ 

کمرول ؛ ۱!و۔ کھمبائیت : ۹ہء ۔ 

تاور ون کھمرد ٠‏ ومم یج وم۳١‏ 


کثررںب جب۳ پ ےپ ۔ ہے۳ ہے ڑ۳ ےب)٢‏ 


کنعان ئ مہم ۔ 5 


یج ٤‏ وب ٥٤‏ یوںم۔ 


راٹھہ:ے۷ہ۔ 


کنکہ ے .١ہ‏ 
کپنع :۴ن ۔ ک 
کوچ : ٭نچہ) ٣۳خ!۔‏ 


کوچ بہار صویم ہہ مم گجرات ور +۵ ءہوہء مہ 


۲۵ -ْ۔ ٤ ٢۳٣<.‏ خ. ٤۳,٤: ٣‏ ومرچج) 
کوچ پاجو ء صود ز+ م۴٣۲٤‏ ۳۵٣۲۔ ۵۳٣‏ ً ے ۳۹م چو م۱ 
کوشنک فخود : روم ف۰نثو۔ ےھ ٤‏ بےخ ٤٢‏ ۳ت چخچفص 


کول ء قلعه (علی گڑھ) : ہم) ۰ ۵ء ےق ۲ چیے ہ چے؛ 


۳ےک کے ٤‏ ڑچ ے٤‏ ١ے‏ ۴“ 
ہہے ہ وے ۔ دیکھے احمد آباد 
گنچناگ ےراب ہ٤‏ (ء؛ٴ 


۲۲۰۳٢٣٢٣٣١۳٢ 
گرجستان : ۹۵ ا ہروم۔‎ 


گردو (شکردر) ے.٠.٣۔‏ 


گرشک ٠‏ مپہیہ ۳۳ت ہے ۔ 
و اہ 
ے۱ رع 


گھاٹی چاندہ : ہمہ ۔ 
گڑھ مکٹیشر : وہہ ۔ 
گڑھوال : 
گڑھی تینوتھر : ٦‏ ء ےں ۔ 

گلبرگہ ع روہ ہے٢‏ ؟ ۰ 


ہہےے ے- 


بے 


گوالیار : ثغنژجم؛ ےم +ہمم٤ےم۵؛؟‏ 
۹ خ۲ رت ْوراءہ ٢۱‏ 


ہرس رہپ چجم ٤٢۔ب‏ ) 


مرے کک سک ےے ٤‏ جمےے ٢‏ 0۹ 


گورکھ پور: یہ ۲ و ےھ ؛ 
۸ہو - 
گولکڈہ :و ہہ ۲ ۲۹ ن0 


۲۲۹۳٣ ٤؛١خم خقظر؛‎ ٤۹٦ 
۲۱۳ م۴٦ا مو مےج ہے‎ 
٦٦٦۸٤۰ ےم ؛ ۲٣۹ھ ۹۰۰و‎ 


ؤ۹ ؛)؛ ب؛ےو ٤ےہ‏ ؛٤قییٰ1٦۔-‏ 


ری 


: 


گوئٹوال ج ہے ہو م۔ 
گلان ٠‏ 


ل 


اار پرگنے :سم وم مر ۔ 
لاضہی بے کے ر۔ 
لاہری بندرگام رو .م١“‏ 


ہ۹ ۸۱۰۲۱م۸ظ1۰۴۲۸٦۱ہ۔‏ 


لاہورں ب ےم ۵٤ے‏ ٴ؛ 
ہے ہے ۸ اعئع) ں۱ 
٭م٤‏ ۵۵؛ ےج ؛ ٤۹٢‏ ۳ے ٢٣‏ 
ام پ+ء پیم ٤ ٣ممم ٤‏ يخبء۲) 
ےم ٢۵۵ >٣ ٢۵م ٤ ٣حئم ٤‏ ؟ 
ےحع یج ۂ؛ ۹۲ح٤‏ ۳۹۵؛ 
ہے ےج ے٢4‏ ٹ۵ے٣٢‏ 
ہم ؛ و۸ ً۱ ے۹ ٣۲‏ ؛ی9 ۹غا 
اورپ رپچ حسبىيح ٤‏ چىخٍ ٴ٢‏ 
أحس ۳.٢۳ ٤‏ ) ۹۳م١‏ 
٤۳۹۹‏ حح۳ء٤‏ ہجم؛ ء+وجم ۴ 
+مرء رپمرء پپٹم و۹ کم > 
وہےم تا وےم رم مم ؛ 
ڈور ے وچ تاجن ٢مھ‏ > 
م]+نض ؛ ۹وخ۵خ ۵٦۵ْ ۷١ ۵۹۳ ٤‏ > 
و ۵؛ ٌے ۶۵ ےق ۲۶ ہے > 
٤٣ ۵۹۲٣۲۲۸۸۰۰ ۸) ۲‏ 


ا 


۳۶ھ )م۲۵۹۰ ۹۲٢۵8۸‏ 


ےءوناواو مر جروس 
۹ ؛ے 4> ریڈ؛ چخ ٢)‏ 
ع(ء!۹ ؛ ۳, و۹؛ جہ ے٤‏ ےم 
9 تا وو ئےےے نےےے 
٭ٹے ١‏ ١۵ے‏ ؛ ۳ھهے ۱ا یہ۔ے۔)؛ 
١ے‏ ۰۶ ۹۵ے ).مم ا امہ 
۳م و مہم 1۰ تاعمیلہ 
رجہ مب۸ ؛) خفمہ ۲۱۲ مجحھہ۔ 


لحسا (سرگاہ) : ہوم یہمءء 


٦6٦‏ ۔ 
لدھی عد قلی ےر ہم۔ 
لکہ نھون : ہے ۔ 
لکھن پور : ٭ں ۔ 
لکونو اہر حسم ہرپ۔ 
لکھی جنگل ور ہمہ ی+ہم۔ 
لویل پور : ہم ۔ 

م " 


ماچھی واڑہ : وہ ۔ 
٠‏ 

مادہ ابن : ا١۱٣‏ ۔ 

سالبور :ےس ؛ جم ۔ 

مالوەںح مو پیھ وہ یت 

٢١۸۵ ۹ 

ے٣‏ ں٣‏ ۸ہس 


٭ھ“م) 


٢)٤ 


فگً‌ 


جم مم ٤۸م‏ ) ۹ورم )۱ 
ے٢۵‏ ؛ ۳٢‏ اڈ ؛کےےھ۵؛ ۲ہ۸ھ“) 


۵م" 


+٭س ٤‏ ٥م‏ ص۵ >؛ و۱۹ 


ے؟ .ھ۹ ؛ ص۹۹۷ ٢٢ے‏ 
ماندوہ ہم ۔ 

نانٹو ےی ہمحر ء٤‏ وھ 
۳۰ھ ؛ ہےم؛٢‏ 


۶٣|‏ ے۹)؛ 


+٭۹ھج ٤‏ ١۱ے‏ ۔ 

مانڈیر : ۱ہ ۔ 

ساور الہر ؛ ۳م ٢‏ ۳٣جئ‏ ےق :۱ 
ہے ے٣‏ ایح م۳ 
س(۳ ۲ ہوم امام سمم نا 
۵مم ٤‏ چم ؛ د۵ےم ۸.۱ ٥ن۵‏ ؛ 
٤۹.‏ ۸۱۳ ۔ 

ماہر و (موضع) : ہےم ۔ 
ماہولیء قلعہ : ہے١ ٤‏ وےے١+ہ‏ 
عھے١۔‏ 
مترا: .و ٤‏ 


ہ.ب۳ ء٤۳۳۳‏ 


٢)٣ ٭.٠‎ ٦٣٦ 

۰.٠٢٠٠‏ ۳؛ 
6 

٢٣۹٦۹۰٦۵۳ ٤ں.‎ ٤٣۸۳ 


تھے کےءےے ٢٤‏ ؛شؿ۵ے ؛ ٤۵ے‏ ؛ 


۳ے ۔ 

چھلی ىھون (شاہ آباد) پسپ >۱ 
٤٣‏ ےم د۵ے۵ +٤‏ ۵ہ۸ھ۵“ 

جھلی ىون : ہہ۲؛ ۹ہ۲ء دےہ'؛ 
۵ن ۔-“۔ 

غا دی 


غلص پور : ٭مہ) ۸ی۸٢‏ ۲ہ۹۸؛ 
۹۸۳+ ۸۵ء 


مدراس : ہہ مو ۔ 


مہد یہ منورہە: 


٢٠۶+ 


٣۹ 
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۵ء ےم ٤‏ وم ےج) 


:) ۱ خجںےمو‎ ٤یچ‎ ٢٤ ٣خ‎ ٤ًف‎ ۹ 


۹۸ے ۔ 


سچ : ۹ م۱۔ 


مہرد عمر روم ۔ 


صصسو : مم ٤‏ مم ۔ 


مشہدبقدس ؛ مہم ؛ مم 


ہ ٢ھ‏ ؛ ٣۵۳٤م‏ بہ۔ 


مبصضر ؟ م ى٤‏ موم ٤‏ وم ۔ 
مظفر نگر (یو پ) : ےوہ ۔ 
مکرانس: ہن ۔ 


مکہ ىوت ہ.. ہہ 
مکی معظمہ 


٢۱عہجک‎ 


٤٤٣۳ (‏ ںصجم) 


٢ء۹۰‎ 


۳٣ 
اےٹہ‎ 


لن 


ٴ 


٤۹‏ ۳م۹ ہ٠‏ خبم۹ .ںوہ 
ملتاض ا ولنھدءامپ؛ 


جج٤‏ ۳۲۳ 
۲٢٦٢۵٣٣ ٣‏ 
جھم؛ ۳۲۹9 
۳۳ے ے۳ 
۹۳ء ؛ے ۵۲ 
من ؛ ۵۹۵ 
۳ئ ؛ .۹ 


رع 


ٴ 


2۲٦ 


ٴ 


٤ٴ‎ 


٤ 


۴ 


۵م) ۲٢‏ 
ہجھ ٢٣٢‏ 
ہے.ىم) 
جم ؛ 
۸ھ ؛ 
ےے۵؛ 
سنۓے 


٢ ے۹5‎ 


۲٢۲۰ 
۲۰ 
"۸ ۲ 
۳۱۳۹ 
رمعم‎ 
٣۳ 
۳مًہ‎ 
نرک‎ 
ہی‎ 


لن 


ٴ 


لن 


ہ۹۸ 


ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 
ٰ 


۰ ؛ ۳ ۹ے ےے ۲م ۵ے 
ملگا پور ہم ۔ 


مندسورں ور ہے رج سس 

٭خ ۱,۱ ۸ء٤‏ راے۔ 

مور مجن ء قلعس ہےر ۔ 

مورنگ  :‏ ے۹ عم ۔ 

موصل : مہ ۵ہع۔ 

مولہیر ؛ قلعد : 
١۱۔‏ 

سوسن آباد : 

مونگر نے ۱ے ؛ ھے۔ 


بڑے لع یہہ ۱ وہ۲ ۱ ۹۲ 


ےوڈم ١٤‏ .م۲ 


ہضم “۔ 


۔٢۲۹و۹ م۰۲۹‎ ۲٢) ٣ 
مہابن ےو مہ۱٢ .ٹم‎ 
-۔-‎ ٦ 
سہارا شثر (مدراس) : موہ ۔‎ 
٣ےےٹ یمناں ,عم ؛ جےم ؛‎ 
ہرم چہ مہ ے۵۵‎ ٢میر‎ 
ھے۱١‎ ھ٦۹ میوات : ےےم ؛‎ 


میواڑ غ+.ہ۸ہھم۔ 
ن 


ٹاولن : جم ریہم۔ 
ناسک رپر سے 
اگپور : ہہ رویے 


ءی۹۸ 


ناگور: جرب جم ۔ یل ہام٢‏ م۵ ۔ 

نانٹیں: ویر اہر ۔ 

ٹرائن پورج ممرے رمر مر۔ 

برورء قلعہ : ۵۹ء ۔ 

نغر پٹھانوں کا کوہستاں : ۱۹ء 
۳ ۔ 

نگینہ ء پرگنہ (ضلع جنورا: ہر؛ 


بد پوں ہر ۔ 


و‌ 


وجھل ٹھاورہ۔(برگع) : ۹ر ۔ 
وزیر آباد : ہم ۔ 

ور پرگس: ہم ۔ 

دی پور ہب۶ ہے ۔ 
نندن پور : رے؟ ۔ وکو (علاقل) ۲ ے۲ ۔ے ۔ 
لوحانی : ےط ۔ 
نو باری : ۵٣٢‏ ۔ 


ویراگ ؛ ورر مہ مم 
٣ے ٤٢‏ جح۔ 

ور پور؛ے م٣١٤‏ ہ۸٢‏ ؛ ۹ہ۲؛ 
ووجے یہ ؛ ٢۲۹۵٥۰۹۳۳‏ 
۹٦‏ یہ۔ہ 

ہوں گنو رز ا و ا و پاتگڑھء قلعب : وم ۔ 

ہاجو ؛ پسم ۔ 

ہاندیر :و ۔ 


ہرات ں جح ,ےم ؛ 5سمم > سمح۵ٰھ ۹> 


لور منزل ٥‏ ءممرے یہر۔ 


نوشہره* : )ہم ؛ جچم؛ سم ٢‏ 
۲۵٣ ۹‏ ؛ ےے٢۔‏ 

نوگانؤء مومع : مے؛ ۔ ۵٣ن‏ ؛ ۹ج ۲۱ وھ ۔ 

ایت آباد ؛ ہس ۔ پر دوار: ۳۲۱ -۔ 

ہپرسراء قلعم ہےےر۔ 

ہرگڑھ ء قلعہ : ۹م ۔ 

پریس ء قلعب : ےے۱ ۔ 


ہگلی (ندرگہ) : ۲۱۵۸۰ 


فیشا پور مم جب ٤خ‏ ھ٣٢‏ 


سس ہ_سس یلیل سے 
سے ہت ہا نل سم وش .ىھت نے مسا مات نے تم ہت لہ ۔.-ص۔۔سںہ.۔ .سس جسسسس ےت خخخختےلمامے مت سس ستسشیا ‏ سیُٹٹت ںہ سس سس سس 
بی بل - پےجتیعىجحع 


مدان ےہ ؛ ۳م ٢‏ ہ۔ 


۸م۹ 
ہنٹون : ہمہ ۔ 
ہوشنگ آباد ٭ مگ ۔ 
ہببت پور ےہ ۔ 
برا ہور: (ہیجد؛ء٤؛‏ ے۱١‏ ؛ ٭ ۹ 


ہے٣ ٤‏ ۳۸۳ ۵ہ۵۔ 


یی 


٤‏ چال ؛ جح ۔ 
یزد ؛ ۹م ۔ 
یورپ : ے۳ ۔ 
یوبان : ہہ۱۔ 
یوہ "کا گھاٹ : ے.ہ : 


پر منل ہم ن۵۔ 
پھر مندآب ء قلعم : ۱حہ 


ساس نے سے سَإَِيىھََََِِِْسَََة<ججےسٛسجھممئتبت 
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3 پت 


